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“Ἔτερος ἐξ ἑτέρου σοφὸς τό τε πάλαι τό τε νῦν' 


οὐδὲ γὰρ ῥᾷστον ἀρρήτων ἐπέων πύλας ἐξευρεῖν 


Βακχυλίδου ᾿Απόσα. ὅ, 14 


Χαλεπὸν οὕτω τι ποιῆσαι, ὥστε μηδὲν ἁμαρτεῖν 


Ξενοφῶντος ᾿Απομν. Π, δ,δ 
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Ἐκ. ΦΤΟΟΝΙΟΖΚΑ, «Οεἰαπάος, 4ες δεσίο ᾳεἰεολίσεὴς 5ολίϊες Ώδτρ/είάς αἲς ΑτοήιεοΚιιτατολᾶοἰοβ» (ΑΑ. 1921, στ. 317). 
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Περιεχόμενα 
Συντομογραφίαι 
Βιβλιογραφία 
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Α. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΑΣ 91-97 
Β. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ. 99-14 

Κάτοψις 99 104 
Γ. ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ 104 

1. Τὸ βάθρον ... 104 - 106 

Ὁ στερεοβάτης 104-106 











υά Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ 


2, Ἡ κρηπὶς 
α) Εὐθυντηρία 
β) ᾽Αναβαθμοὶ . 
Ύ). Στυλοβάτης : 
δ) Ἰδιορρυθμίαι τῆς κρηπῖδος . . 
οι απ ο οσο ος 









ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΝ.. 
Τὸ στρῶμα τοῦ πτεροῦ . 
Οἱ κίονες τοῦ πτεροῦ 

Μεταξόνια καὶ διάµετροι κιόνων. 
Σφόνδυλοι ἢ σπόνδυλοι καὶ συναρµογή των 
Μείωσις ... 

ἝἜντασις, 
Κλίσις . 
Ῥαβδώσεις 
Αἰσθητικὴ ἀξία τῶν ραβδώσεω) 
Τὸ κιονόκρανον 
Τρόποι χαράξεως τῆς καμπύλης τοῦ ἐχίνου καὶ ἐκτέλεσις αὐτῶν 

-Αβαξ 
Χρωματισμὸς τοῦ κίονος -- 

Παρατηρήσεις ἐπὶ τῶν κιονοστοιχιῶν ἐν τῷ συνόλῳ των 
Ἐπίδρασις τῆς ἑντάσεως εἰς τὰς κιονοστοιχίας 
Ἐπίδρασις τῆς γωνιαίας συστολῆς τῶν κιόνων . 
Σημασία τῶν στοῶν τοῦ περιστολίου .......---- «εκ κκκε εεττ εεττ τες 

























ο ΘΡΙΓΚΟΣ ... 
Τὸ ἐπιστύλιον - 
Ἔντασις τοῦ ἐπιστυλίου . 
Ὀριζοντία καµπυλότης, 
Ἡζωφόρος .. 
Τρίήλυφοι . 
Μετόπαι - 
᾽Αντιθήματα τοῦ διαζώµατος 
Τὸ γεῖσον 
Ὑποδόκιον ἣ θρᾶνος 
Γενικαὶ παρατηρήσεις ἐπὶ τοῦ θριγκοῦ. 


















Ο ΣΗΚΟΣ . 
Γενικὰ . 













Ἡ κρηπὶς 
Ἔντασις 
Μακροὶ τοῖχοι τοῦ σηκοῦ 


Ὀρθοστάται 
Πλινθίδες 
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192 - 194 
194 - 195 
196 

196 - 197 
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198 - 199 


199 -257 
199 - 221 
211-219 
219 -221 
221 -237 
222 -231 
231 -235 
235-237 


238 -253 


253 -256 
256-257 


358 - 292 
258 - 261 
261 -264 
264 -265 
265-292 
367 - 212 
272-279 








Ἡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 


Ἐγκάρσιοι τοῖχοι 
Μείωσις 











Γενικὰ .. 
Οἱ κίονες τῆς προστάσεως 
Ὁ θριγκὸς καὶ ἡ ὀροφὴ 

Αϊ παραστάδες . 
Αί κιγκλίδες . 
“Ἡ πρὸς τὸν σηκὸν θύρα. 
Αί θύραι 
Ζημίαι καὶ φθοραὶ 


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΙΝΕΣ ΜΙΚΡΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ 


Ο ΚΥΡΙΩΣ ΝΑΟΣ 
Γενικὰ 

Αί ἐσωτερικαὶ κιονοστοιχίαι 

Τὸ βάθρον τοῦ ἀγάλματος . 
Περιγραφὴ τοῦ λατρευτικοῦ ἀγάλματος τῆς ᾿Αθηνᾶς . 
λεκάνη ὕδατος πρὸ τοῦ ἀγάλματος 
Ὕπαιθρον 
Ἐσωτερικὸς φωτισμὸς 
Διάρκεια τοῦ ἀγάλματος . 
᾿Ανανέωσις τοῦ βάθρου 
Κινητά ἀντικοίμενα ... 

Ο ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝ 
ΜΗ σα. 
Ὀνομασία καὶ προορισμὸς τοῦ χώρου 3 
Ὀνομασία 
Προορισμὸς ... 

Ἡ δυτικἡ θύρα. 

Ο ΟΠΙΣΘΟΝΑΟΣ .........-εε «κκ κεκε νε νννες η τεμ 
Γενικὰ 

Οἱ κίονες τῆς προστάσεως . 
Παραστάδες 


Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΡΙΓΚΟΣ ... 







































































Ἡ ΖΩΦΟΡΟΣ . 
ΘΡΑΝΟΣ ΣΗΚΟΥ.. 
ΦΘΟΡΑΙ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΟΝΑΟΥ . 
Ἡ ΟΡΟΦΗ 


ΤΟ ΑΕΤΩΜΑ. 
Γενικά .. 
Ι,. Βάσις 
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401 -402 
402 - 403 
403 - 404 
404 - 430. 
404 - 412 
413-424 
413-423 
423 - 424 
425 - 430 
491-443 
431 - 433 
433-438 
439-443 


443 - 454 
454 - 461 
461 -464 
464 - 470 
471-511 


512 - 588 


512-513 
513-518 








ιβ] Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ 


2. Τὸ τύµπανον..... 
᾽Αντιθηματικὸς τοῖχος. 
Προσθήκη εἰς τὰς ὁριζοντίας καμπυλότητας « 
3. Καταέτια γεῖσα... 
4. ᾽Ακρωτήρια 
“Ἡ ἀναπαράστασις τοῦ ἀκρωτηρίου Α 
«Ἡ ἀναπαράστασις τοῦ ἀκρωτηρίου Β. 
Τὸ γωνιαῖον ἀκρωτήριον . 
Τὸ ὕψος τῶν ἀκρωτηρίων. 
Γενικαὶ παρατηρήσεις ἐπὶ τῆς χρονολογίας. 
Τυπολογικὴ καὶ χρονολογικἡ κατάταδις τῶν ἀκρωτηρίων. 


Ο ΓΑΥΠΤΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΕΤΩΜΑΤΩΝ.....- τν νν κε εεττ εεττ ες 


Ἡ ΣΤΕΓΗ 
Δοκοθῆκαι καὶ δοκοί 
Διάταξις τῶν κατὰ µῆκος δοκῶν 

Ὁ Εύλινος σκελετὸς τῆς στέγης 

ΚΕΡΑΜΩΣΙΣ. 
Στρωτῆρες 
Καλυπτῆρες. 

᾽Αγελαῖοι . 
Κορυφαῖοι 
"Ἠγεμόνες καλυπτῆρες 














































ΘΕΩΡΙΑΟΑΕΡΕΝΤΕΕ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΥ 


ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΑ .. 








ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΓΛΥΠΤΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ 
᾽Ανατολικὴ πλευρὰ 
Νοτία πλευρὰ.. 
Ῥόρειος πλευρὰ . 
Δυτικὴ πλευρὰ. 
Μνημεῖα ἐπὶ τοῦ δευτέρου ἀναβαθμοῦ . 











ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗΝ ΑΠΟΨΙΝ 
ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ . 


Ἡραχότμητος κλῖμαξ, 


ΑΝΑλοΓΙαΙ 
Γενικά -.. 
Χρυσῆ τομὴ 


ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑΙ 




















518 - 539 
532-536 
536 - 539 
540-557 
558 - 580 
567 - 569 
569 - 571 
572-574 
574-575 
575-577 
571 - 580 


580 - 588. 


389 -599 


589 -591Ι 
591 -599 
399 


600 - 631 
600 - 602 
602 - 603 
603 - 608 
608 - 609 
609 - 631 


631 - 641 
642 - 648 


649 - 655 
649 - 651 
ό5ι 
65Ι 
651 - 653 
653-655 


655 - 662 
663 - 668 


669-735 
669 - 671 
671-678 


678-605 


696 - 700. 
698 - 700. 











Ἡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ. 


ΓΡΑΦΟΜΕΤΡΙΚΑΙ ΧΑΡΑΞΕΙΣ 
1, ᾿Αναλογικαὶ χαράξεις 
2. Χαράξεις ἓκ διαιρέσεως κύκλον 
3, Πολικαὶ χαράξεις 
4. Δυναμικαὶ χαράξεις . 
"Αρμονικαὶ χαράξεις μὲ βάσιν τὸ ἐξάγραμμον. 
Ἐπίλογος 


ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ. 
ΠΙΝΑΞ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ἘΥΡΕΤΗΡΙΟΝ 






















100 - 735 
700 - 706 
706 - 713 
713-716 
716-730 
730-733 
133-735 


757 -798 





ΑΔ 
ΑΕ 

Αθηνα 

Α1Α. 

ΑΜ 
᾿Αναστήλωσις 
Ατοβήιοσίυτο 
α7 
Βαυυηοί 
ΒΟΗ. 
Βηά]οκίκοα 
Ἠ5Α 

ας 

οκΑΙ 
ΡΑοκ. 
ΔΧΑΕ. 

ΡΟΡ 
Όποπιοη 
Ἠοπππες 
Ἡεεροεία 
Ηϊιοτία 

16 

σαι 

1Η5 

Κο 

Μις. Ηεὶν. 
οοις 

παλ. 








ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΙ 


ΑτοβᾶοΙομίσολετ Απζεῖμετ (Βεϊίαιι ἓν αμευςὴ «ες Ώευίσομεη ΑτοάοΙομίςεοη Ιησίίυις) 
᾿Αρχαιολογικὰ ᾿Ανάλεκτα ἓξ ᾿Αθηνῶν 

Ασία ΑτοβασοΙορῖσα 

᾿Αρχεῖον τῶν Βυζαντινῶν Μνημείων τῆς Ἑλλάδος 

᾿Αρχαιολογικὸν Δελτίον 

᾿Αρχαιολογικὴ Ἐφημερὶς 

᾽Αθηνᾶ. Σύγγραμμα περιοδικὀν τῆς ἐν ᾿Αθήναις ἐπιστημονικῆς ἑταιρείας 
Απιοζίσση Ίουγπα! ΟΓ ΑτολασοΙοβγ. 

ΜΙποίμηβε ἄες Ώουιείεη Αγοζ. Ιηθίϊταίς. Αἰἰνεπίσομε Αδιοῖϊυηρ. 

Ν. Μπαλάνος, Ἡ ἀναστήλωσις τῶν μνημείων τῆς ᾿Ακροπόλεως, Ἐν ᾿Αθήναις 1940 
ΝΝ. Β. Πιπαπιοος, Της Ατοἰήίοστωτε οΓ Απεΐοηι Ότετος, 1οπάοη 1950. 
Ατοβοιορίσοδο Ζείειηᾳ 

1. Βυσπι, Ρίο Βαικυηςί ἀετ Οτίεκμεα, 3η ἔκδ. Πεἱρείᾳ 1910. 

Βυ]Ιεί 4ο Οοττεεροπάαπος Ηε]]έπίαυε, 

1. Ττανίος, ΒΙάιεχίκον Ζις Τορορταρδής ἀες απίίχεη ΑίΠεπ, Τήδίπρεη 1971 
Άπια! οἳ ει ΒειίςΗι 5ολοο! αί Αἰῑεης 

Έοτρυς Πηκετίριίοπιπι ΟΓάεσαΓυπι 

Ὁοπιρὶες τεπάις ἀο } Ασαάέπηίο ἀος Ἰησοτίριίοπς οἱ Βε]]ος 1.οίίτος 
Ρἱοἰοππαίτε ἀες Απιϊαμ]ιές βτοοαμες ο τοπιαίπος 

Δελτίον τῆς Χριστιανικῆς ᾿Αρχαιολογικῆς Ἑταιρείας. 

Ῥυπιδατίοη ΟαΚς Ῥαροτς 

Ὁποπιοη. Κείιΐσοε Ζοΐικολεῖβι Πῖς ἀῑο βεςαπιίο ΚΙαςοΐσεηο ΑΙἰογιιπιονήςσοηφοἰια[ι 
Ἠεσπιες. Ζε]ισο]ιεῖει Γᾶτ ΚΙαςςίσεῖιο Ρμή]ο]ορίο 

Ἡεερετία. Ἰουσπα! ο ἴ]νε Απιοτίζαη 5ο/οο! οἳ Οἰασοίσα! δεµάϊες αἱ Αἰάοης. 
Ηϊφιοτία. Εονιιο ἆ Μἰςἰοίτο αποΐκηπο 

Πηφογίριίοπες Όταοσαο 

1αἨτμοϊι ἄος Ώευίκοπεη Ατοιοιομίσονεν Πησιήευἰς 

7ουσπα! οἳ Ηε]Ιεπίο 5ιμάῖες 

Κο. Βείιτᾶρε 2; αἶέεῃ Οεσομήοἶίε 

Μισευπι Ηε]νείίουπι. Έενιιε δμΐσσε ρους 1 Ειιάε ἆς 1’ Απιϊᾳυῖίό οἰασείφυο 
Οτίοηίίς Οταοςί Πηςοείριίοπες δεἱοσίαο 

Πρακτικὰ τῆς ᾿Ακαδημίας ᾿Αθηνῶν. 











ΠΑΕ. 
ῬΙΙοίομις 
Ρεποῖριες 


κα 
ΚΕ 
ἘΕΑ. 
κες 
ΚΜ 
ΒΑΝ 
5Ε60 
8ύ 
Αντί 


Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ. 


Πρακτικὰ τῆς ἓν ᾿Αθήναις ᾿Αρχαιολογικῆς Ἑταιρείας 

Ῥμή]οίομιις. Ζεϊισολείβι Γᾶς Κἱασκίσείνε Ρμή]ο]ορίε, 

Ε.. Ῥεπτοςς, Απ ηνεσιήᾳαίίον οἵ (πε Ρηϊποῖρίες οἳ Αἰλνεπίδη Ατοηίιεσίωτς, Γοπάση 1851 
καὶ 2ᾳ ἔκδοσις Γοπάσα 1388. 

Έονυε Ατοβόοιομίανε 

Ῥαυὶγ - Ψ/κοννα, Εεαὶ - Επογεἰορᾶδῖε ἀετ εἰαοοίσείοι Αἰετιυπισνήςσεηςεἶια[. 

Έενιε ἀες Ειιάες Απεΐζηηες 

Έογιιε ἀες Ειιάες Οτεοαμες. 

ΜΙιιεμηςεη ἄες Ώευϊςείεη Ατεὴ. Πηοίϊ(ωις. ΚΟπήσομε Αδίεῖυπᾳ 

ΒἰιχυηροδετίσΒίε 4ος Βαγοτίσομεη ΑΚαάεπιῖς ἀοτ Ῥ/ῆοσεησεμαβεη. ΡΙΙ. - Ηΐνι. ΚΙας9ο. 
Βυρρ]επιεπίυπη Ερίρταρβίουπι Οσαεσιπα 

Ψγ. Πἱκιοπδεγβες, 5ΥΙΙΟΡε Ιηςοτϊρίίοπιπι ΟΓαεςαΓυτ. 

Βυτία. Βενυς ἆ Ατι Οπίεπία! ει α᾽ΑτεβέοΙοείς 











ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 
(Κατὰ χρονολογικὴν σειρὰν), 


Α΄. Σκαριφήματα τοῦ Παρθενῶνος καὶ περιγραφαὶ γενόμεναι ὑπὸ ἑρασιτεχνῶν ἀρχαιολόγων, ἄρχιτε- 
κτόνων, ζωγράφων καὶ περιηγητῶν. 


1. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ο ΕΞ ΑΓΚΩΝΟΣ. Ἰταλὸς ἀρχαιοδίφης, περιηγητής. Ἐπεσκέφθη τὰς Αθήνας τὸ 1436 
καὶ τὸ 1444. Περιέγραψε συντόμως τὸν Παρθενῶνα, ἀναφέρων τὸν ἀριθμὸν τῶν κιόνων τοῦ περιστυλίου, 
τῶν προστάσεων τοῦ σηκοῦ καί τινας διαστάσεις αὐτοῦ. Παρέσχε καὶ στοιχειώδη γενικὴν κάτοψιν τῶν 
μνημείων τῆς ᾿Ακροπόλεως καὶ τῆς κάτω πόλεως (Β. ΒΟΡΝΑΝ, ΟΥτίάους οΓ Αποοπᾶ απά Αίλοης, Βγυχοῖϊοο - 
Βοτοβοπι 1960, σ. 35, 52, 53, πίν. Π1, σ. 36) ἰδιαιτέρως δὲ καὶ προσόψεις τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ Παρθε- 
νῶνος, ἀρχιτεκτονικῶς λίαν ἐσφαλμένας (βλ. εἰκόνας των παρὰ Ἡ. ΟΜΟΝΤ, Αἰβὸπος αν ΧγΠΙ αἱέοῖς, Ραγίς 
1898, πίν. ΧΧΙΝ καὶ ἓν 1αἨγθυοὴ ἀο Κ. Ῥεουσείσομοη Κωποιδαπιπ]υηᾳ ΙΥ, Βογίίη |883, σ. 73 - 78). 


2. ΕΒΛΙΑ-ΤΣΕΛΕΜΠΗ. Τοῦρκος περιηγητής. ᾿Επεσκέφθη τὰς ᾿Αθήνας τὸ 1667. Περιέγραψεν εἲς τὰ Ατ- 
τικά του (διασκευἡ ὑπὸ Κ. ΜΠΙΡΗ, ᾿Αθῆναι 1959) λεπτομερῶς (σ. 28 ἐξ.) τὸν εἰς τζαμὶ µετατραπέντα χρι- 
στιανικὸν Παρθενῶνα. Χρήσιμος διὰ τὸ ζήτημα τοῦ ἑσωτερικοῦ φωτισμοῦ, ὅστις ἐγίνετο ὄχι µόνον διὰ 
κανδηλῶν, ἀλλὰ καὶ διὰ διαχύτου φωτὸς µέσῳ διαφανῶν μαρμαρίνων πλακῶν (παρίων βεβαίως, σ. 36 - 37). 
Παρέχει ἐπίσης καὶ λεπτοµερείας τῆς ἐσωτερικῆς καὶ τῆς ἐξωτερικῆς διασκενῆς τοῦ μνημείου. 

Ὑπὸ τοῦ ἐκδότου Κ. ΜΠΙΡΗ προσάγεται ὡσαύτως καὶ ἀναπαράστασις τῆς κατόψεως (ὲν σ. 33) τοῦ εἰς 
ηζαμὶ μετατραπέντος χριστιανικοῦ Παρθενῶνος ἐπὶ τῇ βάσει σχεδίου τοῦ Ἰ. Τραυλοῦ καὶ τῶν στοιχείων 
τοῦ Ἐβλιᾶ, 





3, ΚΑΠΟΥΚΙΝΟΙ. Σχέδιον ἀναπαραστάσεως τῶν μνημείων τῆς κάτω πόλεως καὶ τῆς Ακροπόλεως μὲ τὸν 
Παρθενῶνα ὡς τζαμί, συνταχθὲν περὶ τὸ 1670. Εἰκών του παρὰ Τ.Α ΟυπΙΕΤΙΕΚΕ (Αιβὲπες Αποΐοηπο οἱ ποι- 
γο]ο) καὶ ΟΜΟΝΤ (ἔιἀ, πίν. ΧΧΧΙΧ). 


4. ]λοφυας Ῥαυ. ΒλΡαν. Ἰησουϊτης μοναχός. Εἰς ἐπιστολήν του πρὰς τὸν ἀββᾶν Ρέοοῇ περιγράφει 
καὶ τὸν ἀρχαῖον, ἀλλά λεπτομερέστερον τὸν χριστιανικὸν Παρθενῶνα (1672) (πρβλ. καὶ Α. Μιοµαεεις, 
Ῥος Ρατίμεποη, Πεἱρχίᾳ 1871, σ. 336). 


5. ]. Όλκκεν. σχεδίασε κατὰ παραγγελίαν τοῦ µαρκησίου ΟΙΙος Ώο Νοϊπιεῖ (1674) ἀρχιτεκτονικάς 
τινας λεπτοµερείας τῶν ἀετωμάτων, τὴν σύνθεσιν τῶν ἓν αὐτοῖς ἐναετίων ἀγαλμάτων, ὡς καὶ ἄλλα γλυπτὰ 
τοῦ Παρθενῶνος (Τηε «αττογ Ὠτανήπας οἳ ἴἴο Ῥαγίμεποι δοιΠρίωτος, οὐἵι. Τῃοσά. Βονής, Πίσι. Τβίπιπις, 
Βιοοπιίηρ οπ - ]-οπάοη 1971. Βλ. καὶ ΟΜΟΝΤ, ἔ-ὰ, πίν. 1 - ΠΠ καὶ Ἐκ. ΒΚΟΜΜΡΕ, Ὠἱο ΦΚιἱρίυτεη ἀοτ Ρας 
Ίπεπον -Οἰορεῖ, ΜαΐηΣ 1963, πίν. 2). 


6. Ἱ. δρον καὶ Κ. ΥΨΗΕΙΕΝ. Περιηγηταί (Ψογαρο ἁἸια]ίο, 4ο Ώαἰπιαίῖο, 4ο ΟΓὸος οἱ ἆἩ 1.ονδηῖ, 1γοῦ 
1678, νοι, 3 ἵη 12). ᾿Ἐπεσκέφθησαν τὰς ᾿Αθήνας τὸ 1676. Περιγράφουν τὸν Παρθενῶνα, ἀναφόροντες τὰς 
διαστάσεις τοῦ μνημείου, τῶν κιόνων του, τὰ γλυπτὰ τῶν μετοπῶν καὶ τῶν ἀετωμάτων, καθὼς καὶ τὰ τῆς 
ἐσωτερικῆς ζωφόρου. Περιγράφουν ἔπειτα λεπτομερῶς τὸν σηκόν, τὰς προστάσεις του καὶ τὸ ἐσωτερι- 








ση α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ. 


κόν, τοὺς κίονας τοῦ κιβωρίου καὶ τὸ σύνθρονον τοῦ χριστιανικοῦ ναοῦ, ὁμιλοῦν περὶ τῆς καµάρας τοῦ 
ἱεροῦ καὶ τῶν φεγγιτῶν τῆς στέγης, περὶ τῆς ἐν τῷ ὀπισθονάφ φιάλης καὶ τῶν κατὰ γῆς µαρμαρίνων 
φατνωμάτων τοῦ περιστυλίου. Τέλος παρέχουν καὶ μίαν στοιχειώδη προοπτικὴν ἀναπαράστασιν τοῦ Παρ- 
θενῶνος, ὁρωμένου ἐκ τῶν ἄνω (Ύογαμε, ἔκδ. Απιθιοτάαπι 1789, σ. 420, Όνοντ, ἔ-ᾱ. πίν. ΧΠΠΙ - ΧΙΗΝ, ὡς 
καὶ ὁ πίν. ΧΧΥΠΙ καὶ ἄλλα ὅμοια µετρίας ποιότητος προοπτικὰ σχέδια). 


7, Οπλνιεκς Ὦ Όκτιέπνς. Ἐφιλοτέχνησεν (1685 - 1687), ἐντολῇ τοῦ βασιλέως Λουδοβίκου 14ου, µε- 
τρίας ποιότητος ἀπόψεις τοῦ Παρθενᾶνος, ὡς καὶ σχέδια μετοπῶν τινων, ἀποκείμενα εἰς τὴν ᾿Εθνικὴν Βι- 
βλιοθήκην τῶν Παρισίων (βλ. εἰκόνας των παρὰ ΟΝΟΝΤ, ἔ-ᾱ. πίν. ΧΧΝ - ΧΧΝΠΗ. 





Β. Ψεκκερλ. Ἑνοτὸς λοχαγός. Ἐσχεδίασε τὸν βομβαρδισμὸν τοῦ 1687 καὶ τὴν μετ’ αὐτὸν κατάστασιν 
τοῦ Παρθενῶνος ὡς τζαμίου, Τὰ σκαριφἡµατά του φυλάσσονται εἰς τὰ ἀρχεῖα τῆς Βενετίας (εἰκόνες των. 
ταρὰ Ἐανειαα, Αίεπο Αἱίεα, Ὑοποσία 1707 καὶ παρὰ ΟΝοντ, ἔ-. πίν. ΧΧΧΙΝ -ΧΧΧΝΙ, ἡμετ. εἰκ. 70, 
κάτω). 


Β΄. Ἐπιστημονικὰ δημοσιεύματα περὶ τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τοῦ Παρθενῶνος. 


Πολὺ πρὸ τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ ἤρχισεν ἡ µελέτη τῶν κλασσι- 
κῶν αὐτῆς μνημείων, ἰδιαιτόρως δὲ ἡ ἐπιστημονικὴ µελέτη τοῦ σπουδαιοτάτου ἐξ αὐτῶν Παρθενῶνος. 


1. Πρώτη σχετικἡ ἔρευνα τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τοῦ Παρθενῶνος ἐγένετο ὑπὸ τῶν ΄Αγγλων ἀρχιτεκτόνων 
1. δτυλκτ καὶ Ν. Έενεττ (ΤΗΕ Απιϊαμίιίος οἳ Αἰίεπς) διὰ τῆς Ἑταιρείας τῶν Ὠπειίαηί. Εἰς τὸν δεύ- 
τορον τόμον τοῦ σχετικοῦ ἔργου (1οπάοη 1787, σ. ΠΙ - ΨΠΙ καὶ | - 14, πίν. 1 - ΧΧΧΙ) ἀπεδόθησαν αἵ πρῶται, 
ἁρκετὰ ἀκριβεῖς, κατόψεις, προσόψεις καὶ τομαὶ τοῦ μνημείου. Οἱ συγγραφεῖς ἀντελήφθησαν τὴν ἔντασιν 
καὶ τὰς καμπυλότητας, πιθανῶς δὲ καὶ ἀντετέθησαν εἰς τὴν ὕπαρξίν των, ὡς ἔκαμε καὶ ὁ σύγχρονός των 
μέγας ἀρχαιολόγος ἨΜΙποΚείπικπη. 


2. Οµ. Κ. ΟοΟΚΕΝΕΙ1. "Άγγλος ἀρχιτέκτων. Πρῶτος παρετήρησε τὴν ἔντασιν τὸ 1810. Κάτοψίς του 
τοῦ Παρθενῶνος εὕρηται παρὰ Ρ. Ο. Βκὂνρ»τεῦ, Εείσοι ιπά Ὀπίεγομοβιπροη ἵπ Οήοολοπ]απά, 2ος τό- 
μος, Ρατίς 1830, πίν. ΧΧΧΝΗΙ, σ. 132. Εἶναι γενικῶς ὀρθή, πλὴν τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐσωτερικῶν στηρι- 
γμάτων τοῦ σηκοῦ, τῶν ὁποίων ὁ ἀριθμὸς δὲν εἶναι ἓν συνόλῳ 14 ἀλλὰ 23, ἀλλὰ καὶ ἡ βάσις τοῦ ἀγάλ- 
µατος δὲν εἶναι τετράγωνος. 


3, ΤΗ. 1, Ώοκαερσον. "Αγγλος ἀρχιτέκτων. Παρετήρησε πρῶτος, περὶ τὸ 1820, τὴν κλίσιν τῶν κιόνων 
(ῑπο Τεπιρὶε οἳ Αροϊ]ο Ερίουτίης παρὰ ὄτυλκτ καὶ ΚΕΝΕΤΤ, Απιηυῄιίεν οἳ Αίποης, διρρίεπιεπί, Γοπάστ 
1480, σ. 11). 


4. Ἱ. Ἡοπεεκ. Γορμανὸς ἀρχιτέκτων. Ἐκ τῶν πρώτων παρατηρητῶν τῶν καμπυλοτήτων τοῦ Παρθε- 
νῶνος. Τὰς παρατηρήσεις καὶ μετρήσεις του κατεχώρισεν εἰς τὴν Ἠίεπετ ΑΙρεπιεῖπο Βαυζείιμημ τοῦ 
1438, σ. 249 ἐξ. 


5. ]. Ῥεκνετηοκκε. "Αγγλος ἀρχιτέκτων (1808 - 1878). Παρετήρησε καὶ αὐτὸς ἑνωρὶς τὰς καμπυλό- 
τητας, ἀλλὰ τὰς ἐδημοσίευσε μόλις τὸ 184! (ΥΝ. Μ. ΊμεΑκΕ, Τμε ΤορομταΡΗΥ οἳ Αίῑεης, Γοπάοη 1841, 
σσ. 573), ἀργότερον δέ, τὸ ἔτος τοῦ θανάτου του, τὰς περιέλαβε, εἰς τὸ ἔργον Οοοπιείτν απά ΟΡίίο» οἳ (νε 
Αποϊοηις, ].οπάον. 1578. Τοῦ αὐτοῦ ὄργον εἶναι καὶ τὸ Εἰοπιοπίς απά Μαιποπιαιίσα! Ῥεϊηεῖριος οἳ ἴ]ο 
Έτεοκ Αποηιοσίς απά Απΐεις, Σομάοη 1844. 


6 Ε. Φοπαύβεκτ. Γορμανὸς ἀρχιτέκτων (1804 - 1860). 'Ἠσχολήθη καὶ αὐτὸς σοβαρῶς μὲ τὸ πρό- 
βληµα τῶν καμπυλοτήτων. δημοσίευσε σχετικῶς, κατ ἀρχάς, 1838, εἰς τὴν Εὔτοιεγ5 Βανσείιιηᾳ, 
σ. 249 ἔξ., ὀπίσης τὸ 1842 καὶ τέλος τὸ 1843, προσέθεσε διεξοδικἡν περὶ αὐτῶν µελέτην εἰς Κωποιδίαιι 
τοῦ 8οµοΓη. 








Ἡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ιθί 





7. Κόμης 1». ΡΕ ΤΑΡΟΚΡΣ. Γάλλος φιλάρχαιος. Οὗτος ἑσκόπευε νὰ πραγµατοποιήση, τῇ συνοργασίᾳ 
μετὰ τοῦ ἀρχιτέκτονος Α.. Ραοσατά, εὑρεῖαν δηµοσίευσιν τῆς ἀρχιτεκτονικῆς καὶ τῆς πλαστικῆς διακο-. 
σµήσεως τοῦ Παρθενῶνος, ἥτις ὅμως ἐματαιώθη ὡς πρὸς τὴν ἀρχιτεκτονικήν. Τὸ ἐκδοθὲν τὸ 1848 βι- 
βλίον του, Τα Ραγιλόποη, ἀοουπιοηίς ἰπόάῖις ρου κογνἰτ ἃ Ι τεςίαυΓΒΙἶομ ἆς ο πιοπιπιοῃ!, τέυηίς οἱ ρυδ]ίός, 
Ρας 1.. 4ο Γαδοτάε εἰ Α. Ραοσαγά, Ραγίς 1848, περιέχει ἕνα µόνον ἀρχιτεκτονικὸν πίνακα: προοπτικἠν ἄπο- 
ψιν τοῦ Παρθενῶνος ἐν ἀναπαραστάσει ἀπὸ ΒΑ., ἀναδημοσιευθεῖσαν ὑπὸ Α. ΜΙΩΗΑΕΙΙ5, Ώετ ΡαΓίΠο- 
ποη, Τα[ο]ναμά 2. Πάντες οἱ λοιποὶ πίνακές του ἀφορῶσιν εἰς τὰ γλυπτὰ τοῦ Παρθενῶνος. 


Β. ΑμΕΧΙΝ Ῥλοσλκὺ (1813 - 1867). Κληρικὸς Γάλλος ἀρχιτέκτων, ὑπότροφος τῆς ἐν Ρώμῃ Γαλλικῆς 
Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν. Ἡσχολήθη (184::) μὲ τὴν ἀναπαράστασιν τοῦ Παρθενῶνος, τὸν σηκὸν τοῦ 
ὁποίου παρεδέχθη ὕπαιθρον (ἡμετέρα εἰκὼν εἰς τὸ δεύτερον µέρος τοῦ κειμένου). 


9. Ε. Ο. ΡΕνΚΟΡΕ. γγλος ἀρχιτέκτων (1817 - 1905). Συνέταξε θεμελιώδεις µελέτας περί τε τοῦ κατα- 
λαμβάνοντος τὴν θέσιν τοῦ Παρθενῶνος ἀρχαίου ᾿Ἑκατομπέδου (1Η5 |2, 189! - 92, σ.275 ἐξ. καὶ 13, 1892- 
93, σ. 32 ἓδ.) καὶ περὶ τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τοῦ νεωτέρου Παρθενῶνος. Αί σχετικαὶ µελέται του περιελή- 
φθησαν εἲς τὸ μνημειῶδες περὶ ἀρχαίας ἀθηναϊκῆς ἀρχιτεκτονικῆς ἔργον του: Αη Ιηνοσιήραίίοη οἳ εἰς 
Ῥεϊποίριες οἳ νο Αἰλοβίαη Ατοήιοσίυσε, ].οπάοη 1851 (πρώτη ἔκδοσις), Ι.οπάοη 1888 (δευτέρα ἔκδοσις). 
Εἰς τὸ ἔργον τοῦ Ῥοητονε τὰ σχέδια, ἀποδιδόμενα διὰ λεπτοτάτης χαλκογραφίας καὶ τὰ µέτρα του, ἔκ- 
πεφρασμένα εἰς ἀγγλικοὺς πόδας καὶ εἲς ὑποδιαιρέσεις των, δυσχεραίνουν κάπως τὸν σημερινὸν Ἕλ- 
ληνα ἀναγνώστην. Τὸ ἀγγλιστὶ γεγραμµένον, ἐξαίρετον κατὰ τὰ ἄλλα, κεἰµενόν του δὲν ἀνταποκρίνεται 
πλέον, λόγῳ τῆς παλαιότητός του, πρὸς τὰς σημερινὰς ἀρχαιολογικὰς ἀπαιτήσεις, πάντως ὅμως εἶναι τὸ 
ἀκριβέστερον' δι ὃ καὶ ἐπ᾽ αὐτοῦ ἑστηρίχθησαν ὅλοι οἱ μεταγενέστεροι ἐρευνηταὶ ἀρχιτέκτονες καὶ φι- 
λόλογοι. Μεταξὺ τούτων ἰδιαιτέρως πρέπει νὰ μνημονευθοῦν ὁ λεπταίσθητος Γάλλος θεωρητικὸς ἀρχιτό- 
κτων ΝΙοικΕτ 1 Ώυο (1814 - 1879), ὅστις κατεχώρισε διάφορα σχετικἁ πρὸς τὸν Παρθενῶνα ἄρθρα του 
εἲς τὰ ἔργα του: Πἱοιοηπαίτο ταΐσοηπό ἆ ατολήίοσίυτο [Γαηραΐνο, ΧΙ - ΧγΙ- οἶδοῖο (1854 - Ι869), ὡς π.χ. εἰς 
τὸλ. ὀομεῖῖς καὶ εἰς τοὺς Επἰτοιίοης συ; 1 αγομιοσίυτο, ἰδίᾳ τὸν 2ον καὶ τὸν 9ον τόµον, Ραεῖς 1863 - 1869. 
καὶ ὁ Μ/. γλγκηνς Τα.οΥ0, ΟἨ ἴΊο Οοποταὶ ΤΜΟΟΓΥ οἱ Ργοροτίίον ἵπ Ατομίιοσιυτα! Ὠοείρη απ ἵϊς Ἐχοπι- 
Ῥιήῆοαιίοη ἵπ Ώεια!! {η (λε Ῥατίπεποη, Ρεϊποίρίες”, σ. 111 - 116. Τοῦ αὐτοῦ Α Μοπιοίτ οἳ 11ο Φγείοπι οἱ 
Ῥτοροτίίοι Ἐππριογοά ἵπ (ηε Οτἱρίπα! Ώοσίρη ο ἱλοςο ΦΙΓυσίωτος ἓν ΟΗ. Κ. ΟοΟΚΕΚΕΙΙ:, ΤΠο Τοπηρίες οἳ 
ἀαρρίιος Ραμμε]ίεπίυς, σ. 63 - 94, 





10. ΑΡονσ ΜΙΟΜΛΕΙΗ5. Γερμανὸς φιλόλογος. Ἐξέδωσε τὸ 187! ἐν Λειψίᾳ τὸ θεμελιῶδες περὶ Παρθο- 
νῶνος ὄργον του (Ώοι Ῥαγίβοποη, ἱ-αἱρείᾳ Ι871), µετατρέψας τοὺς ἀγγλικοὺς πόδας τοῦ Ῥεηγοσε εἰς µέτρα, 
περιγράψας λεπτομερῶς τὸ κτίριον καὶ συγκεντρώσας πάσας τὰς περὶ Παρθενῶνος καὶ τῶν µεταγενεστέρων. 
αὐτοῦ τυχῶν γνώσεις µας, κατὰ τοὺς κανόνας φιλολογικῆς κριτικῆς καὶ ἐρμηνείας, εἷς τέσσαρα πα- 
Ῥαρτήματα (σ. 285 - 357). Τὸ βιβλίον τοῦτο, ὡς καὶ τὸ τοῦ Ροητοςς, παρὰ τὴν ἕλλειψιν ἀρχιτεκτονικῶν. 
σχεδίων. καὶ τὴν παλαιότητά του εἶναι καὶ µέχρι σήμερον χρησιμώτατον. Ὅ αὐτὸς ΜΙομασ[ παρέσχεν 
εἲς ἰδιαίτερον βιβλίον, ἓν συνεργασίᾳ μετὰ τοῦ Ο. ]λην καὶ τὰς σχετικὰς πρὸς τὸν Παρθενῶνα ἐπιγρα- 
Φικὰς μαρτυρίας (Άγκ Αἴλεπαγυπι α Ῥάυφαπία ἀοκοτίρια, Βοπη 1901). 


Ἡ. Ασο, Αυκὰ. Γάλλος Πολιτικὸς μηχανικός. Συνέγραψε διατριβὴν περὶ τῶν διαστάσεων τοῦ Παρθε- 
νῶνος (Εις ἀες ἀἰππεπείοης ἄν Ῥαγιέποη, Νίπιος 1867) καὶ ἀπὸ τριπλῆς ἀπόψεως: τῆς ἀρχιτεκτονικῆς, 
τῶν ἀρχαίων θεωριῶν περὶ τῆς ἀξίας τῶν ἀριθμῶν καὶ τῆς µετρολογίας. ᾿Ησχολήθη κυρίως μὲ τὸ µῆκος 
τοῦ ποδός, θεωρουµένου ὡς τὸ 1 /100 τοῦ μήκους τῆς ἀνατολικῆς ὄψεως τοῦ στυλοβάτου (παλαιὰ θεωρία 
τοῦ Βιτρουβίου). Συνέγραψεν ἐπίσης καὶ τὸ ἔργον Νοινείίες ἱλέοτίες 4ω πιοάπ]ο 4μ Ίεχίε πιόπιο 4ς 
γίάυνε, Νίπιες 1862. 


12. ΟλΚΙ, ΒὄττΙΟΜΕΚ (1806 - 1889). Γερμανὸς φιλόλογος. Εἴς τε τὸ σύγγραμμά του Τεκιοηίκ ἀεγ Ηοί- 
Ίεπεῃ (Βοτίη 1871) καὶ εἰς μακρὸν ὑπόμνημά του (Βεγίοϊι ὕδες ἀῑς Ὁπιεγομοβυπρεη αι[ ἄο; ΑΚτοροῖΐς 
νο ΑίΠοη, Βογ]ίη 1863) ἀπέκρουσε τὴν σκοπιµότητα τῆς ἐκτελέσεως τῶν καμπυλοτήτων τοῦ Παρθενῶ- 
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νος, τὰς ὁποίας ἐθεώρησεν ὡς προελθούσας ἐκ καθιζήσεως, µετακινήσεως καὶ ἀλλοιώσεως τοῦ ὑλικοῦ 
τῶν θεμελίων. Τὴν θεωρίαν του ἠσπάσθη ἀργότερον καὶ ὁ Γερμανὸς  ἀρχιτέκτων ]. Ώυκν (ΒαυΚυποί 
ἀοτ είεο]ιεηῦ, Πεἱρέίᾳ 1910), ἀντέστη ὅμως κατὰ ταύτης ἀργότερον (1925) ὁ Γερμανὸς ἀρχιτέκτων Α. νον 
ΟΕπκαν (ΕΜ 40, 1925, σ. 167 ἐξ) καὶ πολλοὶ ἄλλοι. 


13. Ίσαιεν ΜΑονε. Γάλλος ἀρχιτέκτων. Εἰς τὸ ἔργον του, Ί-ο Ρατίμόπον, Ρατίς 1895, παρέσχεν ὀκτὼ 
ἓν ὅλῳ μικροὺς ὑδατογραφικοὺς πίνακας, διαφόρων ἀρχιτεκτονικῶν μερῶν τοῦ ναοῦ, ἐν οἷς καὶ πίνακα µε- 
τρήσεως τῶν λίθων τῆς κατόψεως. Ἡσχολήθη ὡσαύτως καὶ μὲ ζητήµατα τῆς ἀναστηλώσεως τοῦ μνημείου. 

Τοῦ αὐτοῦ καὶ διάλεξις εἰς τὴν Σορβόννην: 14 Οοπσογναιίοπ ἄν Ῥαγίμόποη, Ρατῖς 1908 (ἄνευ σχεδίου). 


14. Π. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Ἕλλην ἀρχαιολόγος καὶ Γ. ΚΑΒΕΡΑΟΥ, Γερμανὸς ἀρχιτέκτων. Τὸ ἔργον των Ἡ 
ἀνασκαφὴ τῆς Ακροπόλεως ἀπὸ τοῦ 1885 µέχρι τοῦ 1890, Ἐν ᾿Αθήναις 1907, περιλαμβάνει ἰδιαιτέραν 
κάτοψιν τῆς παρούσης καταστάσεως τοῦ Παρθενῶνος (πίναξ 7). 


15. ϱ. Εουσξκες. Γάλλος ἀρχαιολόγος. Εἰς τὴν μνημειώδη, μεγάλου σχήματος ἔκδοσίντου, ΓΑετοροίς, 
1 Ῥατιμέπον, 2 τόμοι, Ῥατίς 1910, παρέχει 8 σελίδας κειµένου ἐκθέσεως περὶ τῶν πρὸ τοῦ ἰκτινείου Παρ. 
θενῶνος ἐπὶ τῆς ᾽Ακροπόλεως ναῶν, ὡς καὶ σύντοµον ἀνάλυσιν τοῦ περικλείου Παρθενῶνος. Χρησιμο- 
ποιοῖ τέσσαρας ὑδατογραφικοὺς ὑπὸ κλίµακα πίνακας ἀρχιτεκτονικῶν μερῶν τοῦ Παρθενῶνος, κατόψεως 
καί τινων τομῶν (πίν. 4, 21, 22, 42), ἐκπονηθέντας ὑπὸ τῶν ἀρχιτεκτόνων Ιαιεῖον καὶ Ματεε! Μάρπο τῆς 
Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν τῶν Παρισίων. Ἐξαίρετοι φωτογραφίαι διαφόρων μερῶν τοῦ ναοῦ ὑπό Ε;. 
Βοϊκοοππας κοσμοῦσιν ὡσαύτως τὸ ἔργον. 


16. ΜΑκιΜΕ ΟΟΣ11ΟΝΟΝ. Γάλλος ἀρχαιολόγος. 1 Ῥατιμέπου, Ρατὶς Ι9Ι4. Μνημειῶδες σύγγραμμα, 
περιλαμβάνον κείµενον ἐκ 41 σελ. μὲ ἱστορίαν τῶν προδρόµων τοῦ Παρθενῶνος καὶ ἐκτενεστέραν τοῦ 
προηγουμένου ἀνάλυσιν τῆς ἀρχιτεκτονικῆς καὶ τῆς πλαστικῆς τοῦ ἱκτινείου Παρθενῶνος. Χρησιμοποιεῖ 
τοὺς αὐτοὺς καὶ τὸ προηγούµενον ὑδατογραφικοὺς πίνακας τῶν 1.. καὶ Μ. Μαρπε, ὡς καὶ τὰς αὐτὰς λαμπρὰς 
φωτογραφίας τοῦ Ετ. Βοΐκεοπαας. 


11. ΥΝ. Ώδπρεειο. Γερμανὸς ἀρχιτέκτων - ἀρχαιολόγος (1853 - 1940). Ὁ κατ ἐξοχὴν ἐρευνητὴς καὶ 
ἁρμηνευτής τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τῶν μνημείων τῆς ᾿Ακροπόλεως. Κατέσπειρε τὰς σαφεῖς καὶ σοφὰς γνώ- 
µας του περὶ τοῦ Ἑκατομπέδου, τοῦ ἀρχαιοτέρου καὶ τοῦ ἱκτινείου Παρθενῶνος, εἲς πλείονα ἄρθρα ἀρ- 
χαιολογικῶν περιοδικῶν (ἀπὸ τοῦ 1881 µέχρι τοῦ Ι937), χωρὶς ὅμως, δυστυχᾶς, καὶ νὰ τὰς συγκεντρώσῃ 
εἰς ἓν εἰδικὸν σύγγραμμα περὶ Παρθενῶνος. Οὕτω τὸ]881 (ΑΜ 6, σ. 243 ἐξ.) ἀπέκρουσε τὴν θεωρίαν τοῦ 
Ἡδιήσλοτ περὶ τῆς θέσεως τοῦ λατρευτικοῦ ἀγάλματος τῆς ᾿Αθηνᾶς ἐν τῷ σηκῷ τοῦ Παρθενῶνος, τὸ 1885, 
1886, 1887, 1888, 1890, 1897, 1911 (εἷς τὰς ΑΜ 10, 11, 12, 13, 15, 22, 36, ὥς καὶ εἰς τὰ Απιΐκε Ώοηκιπᾶ]οτ 
Βά 1, Βεηΐα 1887) ἐπραγματεύθη πορὶ τοῦ ἀρχαίου ναοῦ τῆς ᾿Αθηνᾶς (Ἑκατομπέδον). Τὸ 1891 (ΑΜ 16, 
σι. 334 ἐξ.) διέλαβε πορὶ τοῦ ὑπαίθρον τοῦ Παρθενῶνος, τὸ 1892 (ΑΜ 17, σ. 158 ἐξ.) καὶ τὸ 1902 (ΑΜ 27, 
σ.27 ἓξ.) ἔγραψε περὶ τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος καὶ τῆς χρονολογίας αὐτοῦ. Εἰς τὸ Α]Α 39, 1935, 
σι 497 ἐξ. καὶ εἰς τὸ 141 52, 1931, σ. 14 ἐξ. ἐξέθεσε τὴν γνώμην του περὶ τῶν Παρθενώνων [, Π καὶ ΠΙ καὶ 
τῆς χρονολογίας αὐτῶν καὶ τέλος εἰς τὸ αὐτὸ 14ΗτθιοΗ τοῦ 1937, σ. 220 ἐξ, ἐπραγματεύθη περὶ τῆς «Άθη- 
νας Αθηνῶν µεδεούσης». 

18. ΤΗ. ΥΨΙΕΟΑΝΟ. Γορμανὸς ἀρχαιολόγος. Μὲ τὸ ἐξαίρετον ἔργον του Ὠἱε ατοἰιαϊσοῖιε Ῥοτος - Α:- 
οΜίιοΚιυς ἄεσ ΑΚτοροϊϊ Ζω Αίλοη, 0αςςεἰ-],εἱρείᾳ 1904, παρέσχε διεξοδικἡν µελέτην περὶ τῆς ἐν συνεργα- 
σίᾳ μετὰ τοῦ ὨδτρίεΙά γενομένης ἀναπαραστάσεως τοῦ Ἑκατομπέδου. 


19. Ἡ. ΦόΗΚΑΡΕΝ. Γορμανὸς ἀρχαιολόγος. Ἠσχολήθη καὶ αὐτὸς μὲ τοὺς ἀρχαιοτάτους ναοὺς τῆς 
᾿Αθηνᾶς ἐπὶ τῆς Ακροπόλεως καὶ ἰδίᾳ μὲ τὰ γλυπτὰ μάρμαρα καὶ τὴν ἀναπαράστασιν αὐτῶν διά τοῦ ἔργου 
του Ατομαῖςομο ΜατπιογοΚυἱριυτεη ἵπι Ακτοροϊίς Μισοιπι Ση Αίῑοη, Ῥεη 1909 καὶ τοῦ ἄρθρου του Ρίο 
«οτβοπεπακτοίετε ιά αῑς ἄῑιεςίεα Τεπιρεί 4ος Αίλοπα αυ[ 4ος Αἰλοηίσοµο Ακγοροῖΐς, 141 43, 1328, σ. 54 ἐξ. 


20. ]. Βὔμιμακνν. Γερμανὸς ἀρχιτέκτων, Καθηγητής. ᾿Αφιέρωσε τὸ 1913 τρεῖς πίνακας (ὐπ' ἀριθ. 5, 
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6 καὶ 7) ἐκ τῶν 50 ἐν ὅλῳ πινάκων τοῦ ἔργου του Ὠἱο Βαικυποί ἀος ΚΙακοίσολοη Αἰἰοτίυπις υπά ἀετ 
Κεπαϊοοαποε" Εσγίηρεν α. Ν. 1913, εἰς τὸν Παρθενῶνα, περιλαμβάνοντας 31 πολὺ μικρᾶς κλίµακος 
ἀρχιτεκτονικὰ σχέδια καὶ διακοσμήσεις, κατὰ τὸ πλεῖστον ἀκριβεῖς, ὡς καὶ (σ. 19 ἔξ.) διὰ γεωµετρι- 
κῆς κατασκευῆς ἀπόδειξιν περὶ τῆς ἠθελημένης κἀτασκευῆς τῆς καμπυλότητος τῆς κρηπῖδος τοῦ Παρ- 
θενῶνος (βλ. σ. 343 ἐξ. τοῦ παρόντος ὄργου). 


21. Κυν. ΗΕΒΕΚΡΕΥ. Αὐστριακὸς ἀρχαιολόγος, 'Ἠσχολήθη ἰδιαιτέρως μὲ τὰ πώρινα γλυπτὰ τοῦ 
ἀρχαιοτέρου ναοῦ τῆς ᾽Αθηνᾶς (Ἑκατομπέδον), τὸν ὁποῖον διόστειλον εἰς δύο ναοὺς (Η, καὶ Η,) εἰς τὸ 
σύγγραμμά του Αἰκαιίσειε Ροτονκηίριωτ, Ψ/ίεη 1919, Ἡ διαστολὴ ὅμως αὕτη δὲν ἔγινεν ἀποδεκτὴ ὑπὸ 
τῶν µεταγενεστέρων ἐρευνητῶν. 


22. Β. Η. Ἠππι.. ᾽Αμερικανὸς ἀρχαιολόγος. Ἔγραψε σημαντικὸν ἄρθρον περὶ τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρ- 
θενῶνος ἐν Α)Α 16, 1912, σ. 535 ἐξ., διὰ τοῦ ὁποίου ἀντέκρουσε τὴν θεωρίαν τοῦ Ώδερ/ε]ά περὶ τῆς ἀνακα- 
Ῥαστάσεως τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος, προτείνας νέαν διάταξιν αὐτοῦ ἐπὶ τῇ βάσει προσθέτων το- 
κμηρίων καὶ σχεδίων τοῦ Πἰπαπιοοτ. 


34. Ε. ΒύΝΟΜΟΚ. Γερμανὸς ἀρχαιολόγος. 'Ἠσχολήθη, ἀλλ’ ἄνευ σχεδίων, μὲ τὴν ποριγραφἠν τῆς 
ἀναπαραστάσεως τοῦ πρωταρχικοῦ Παρθενῶνος (Μ - Ρατίποπον) δι ἄρθρων του ἐν ΑΜ 47, 1922 καὶ ἐν 
Τοπάδο]ευ 4ος ΑΚτοροίίς, Βοτ]ίη - 1 αἱρείᾳ 1929 - 33. Ἡσχολήθη ἐπίσης καὶ περὶ τὴν γλυπτικὴν διακό- 
σµησιν τοῦ Παρθενῶνος, 


24. ΜΙ. Β. Ώινονοον. ᾽Αμερικανὸς ἀρχιτέκτων - ἀρχαιολόγος. Συνέγραψε πλεῖστα ἄρθρα σχετικὰ 
πρός τε τοὺς προδρόμους, τὸν ἀρχαιότερον καὶ τὸν ἰκτίνειον Παρθενῶνα, ἀκόμη δὲ καὶ μὲ τοὺς ἐπιγραφι- 
κοὺς λογαριασμοὺς ἐκτελέσεως τοῦ περικλείου Παρθενῶνος (Α)Α 17, 1913, σ. 53 ἐξ. καὶ 25, 1921, σ. 
118 ἐξ). Τὸ 1934 ἔγραψο περὶ τοῦ πρωταρχικοῦ (ἑκατομπέδου) Παρθενῶνος ἐν Α1Α. 38, σ. 408 ἐδ., τὸ 
1935 περὶ τῆς χρονολογίας τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος ἐν Α)Α. 19, σ. 508 ἐξ. καὶ τὸ 1937 περὶ τοῦ 
ποῖος ἤρχισε τὸν ἀρχαιότερον Παρθενῶνα ἐν 14: 52, σ. 3 ἐξ. Τὸ 1923 ἐπραγματεύθη εἰς τὸ περ. Ας- 
οήιοσίητο 21, περὶ τοῦ τρόπου σχεδιάσεως τοῦ Παρθενῶνος, τὸ 1932 ἓν Α1Α. 36, σ. 307 ἐξ. περὶ τῆς πυρ- 
καϊᾶς τοῦ ὀπισθοδόμου, τὸ 1933 ἐν Α.Α. 37, σ. 52 ἐξ. περὶ τοῦ τελευταίου καταλόγου τῶν ἐν. τῷ προνάφ. 
τοῦ Παρθενῶνος ἀναθημάτων καὶ τὸ 1934 ἐν Α)Α 38, σ. 93 ἐξ. περὶ τοῦ βάθρον τοῦ λατρευτικοῦ ἀγάλμα- 
τος τῆς ᾿Αθηνᾶς, Πολλὰς τῶν ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἄρθρων δημοσιευθεισῶν πορὶ Παρθενῶνος γνωμῶν του, 
ὡς καὶ ἄλλας ενικὰς τοιαύτας, περιέλαβεν εἰς τὸ ἐξαίροτον ὄργον του περὶ τῆς ᾿Αρχιτεκτονικῆς τῆς ἀρ- 
χαΐας Ἑλλάδος (Το Αγοιιοσίιτο οἳ Αποΐοηι ὤΓοςος, 1οηάοη 1950). 


35. Υψ. ΚοΙΡΕ. Γερμανὸς ἀρχαιολόγος. 'Ἠσχολήθη τὸ 1931 μὲ τὸν πρωταρχικὀν Παρθενῶνα ἓν 
Βοη]. ΡΝΙΙ. Ψγοοϊν. 51, σ. 111 ἐξ., τὸ δὲ 1936 (341 51, σ. 1 ἐδ.) καὶ μὲ τὴν νέαν διαµόρφωσιν τῆς ᾿Ακροπόλεως 
μετὰ τοὺς Περσικοὺς πολέμους (Ρίο Νουβοοία](υηᾳ ἀοτ ΑΚεοροῖίν Μας]ι ἀεγ Ρεγεουκγίεμοη). 


26. Ακν. ΤΡΟΜΙΚΑ. Γερμανὸς ἀρχιτέκτων, συνεργάτης τοῦ Κοῖῦο, Ἐδημοσίευσε τὸ 1939 (ΑΑ 54, σ. 
38 ἐξ.) πορὶ τῆς πυρκαϊᾶς τοῦ Παρθενῶνος ΙΙ, τὸ 1940 (14: 55, σ. 242 ἐξ.) περὶ τῶν ἡμιτελῶν σφονδύλων 
κιόνων τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος καὶ τὸ 1965 (ΑΑ 80, σ. 40! ἐξ.) περὶ τῆς διὰ σκαφῆς ἐξακριβώσεως. 
ἂν ὁ στερεοβάτης τοῦ Παρθενῶνος ἧτο μᾶζα συµπαγἠς ἢ ὄχι. 


27. Ν. ΜΠΑΛΑΝΟΣ. Ἕλλην Νομομηχανικὸς Δημοσίων Ἔργων. "Ἠσχολήθη κυρίως μὲ τὰς λεπτοµε- 
Ρείας ἐκτελέσεως τῆς ἀναστηλώσεως τοῦ Παρθενῶνος Π!, εἰς τὸ ἔργον του Ἡ ἀναστήλωσις τῶν μνημείων 
τῆς ᾿Ακροπύλεως, Ἐν ᾿Αθήναις 1940. Τὸ αὐτὸ δημοσίευμα ἐξεδόθη καὶ γαλλιστὶ ὑπὸ τὸν τίτλον 1.9 πιο- 
Ἀυπποηίς 4ο )Αστοροῖς, Ῥατίν ἄ.ἔ.), περιλαβὸν καὶ συντοµωτάτην περιγραφὴν τοῦ μνημείου (σ. 35-87). 
Οὐδεμίαν ἔκαμε µνείαν περὶ τῶν νέων στοιχείων τῆς λιθίνης ὀροφῆς καὶ τῆς στέγης. Τῆ βοηθείᾳ τῆς ὑπὸ, 
τὸν καθηγ. Δ. ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΝ Ἑλληνικῆς τοπογραφικῆς ὑπηρεσίας ἐπελήφθη τῆς χωροσταθμήσεως 
τῶν καμπυλοτήτων τοῦ Παρθενῶνος, ὡς καὶ τῆς μελέτης τῆς ἐντάσεως τῶν κιόνων. 


28. Ἡ. ΒπεΝΑΝΝ. Γερμανὸς ἀρχαιολόγος. "Ἠσχολήθη μὲ τὰ προπερίκλεια σχέδια τοῦ Παρθενῶνος ἐν 
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Απιίκο 16, 1940, σ. 142 ἐξ. (Οἱ νοτρετϊκ]εϊσοῖιο Ρατιλεποπρτο/εΚιε). Ἡ ἐναίσιμος ἐπὶ διδακτορίᾳ διατριβή, 
του Ζιιπι μτὶοσλίκεμεν Ῥεείριετα]ίοπηρε!, Ὠὔτεη 1935, περιλαµβάνει λεπτομερῇ ἄνευ σχεδίων περιγραφὴν 
τοῦ μνημείου, ὡς καὶ τὰ µέτρα εἰς πόδας τοῦ ἱκτινείου Παρθενῶνος. Ἡ περὶ ἐμβατόποδος (Μοάν]ηςβι»») 
θεωρία του δὲν ἐγένετο δεκτή. 


29. 6. Ῥπ. 8τενενε. ᾽Αμερικανὸς ἀρχιτέκτων-ἀρχαιολόγος. Ἡσχολήθη διὰ πολλῶν ἄρθρων του μὲ 
ποικίλα προβλήµατα τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τοῦ ἰκτινείου Παρθενῶνος. Οὕτω: τὸ 1934 (Α)Α 38, σ. 533 ἐξ) 
διέλαβε περὶ τῆς καμπυλότητος τῶν ἀναβαθμῶν, τὸ 1936 (Ηεερετία 5, σ. 47! ἐξ.) περὶ τῆς πρὸ τῆς δυτικῆς 
ὄψεως τοῦ Παρθενῶνος αὐλῆς καὶ τινων συναφῶν πρὸς αὐτὴν ζητημάτων, τὸ 1940 (ΤΛε Βειιίηᾳ οἳ (1ο Ρο- 
πἱείσαη Ῥατίίνοποπ, Ἡοοροτία δυρρἰεπποη: ΠΠ), τὸ 1942 (Ἠεερογία 11, σ. 354 ἐξ.) περὶ τῶν κατωφλίων καὶ τῶν 
κιγκλίδων τοῦ προνάου καὶ τοῦ ὁπισθοδόμου, τὸ 1946 (Ηεκρετία 15, σ. 4 ἐξ.) περὶ τῆς ΒΑ. γωνίας τοῦ Παρ- 
θενῶνος καὶ τὸ 1955 (Ηεερετία 24, σ. 240 ἐξ.) περὶ τοῦ ἓν τῷ σηκῷ τοῦ Παρθενῶνος κολοσσιαίου χρυσε- 
λεφαντίνου ἀγάλματος τῆς ᾿Αθηνᾶς. 


30. Κ.ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ. Ἕλλην ἀρχαιολόγος. 'Ἠσχολήθη μὲ τὸν στερεοβάτην τοῦ Παρθενῶνος, εἰς τὸ 
ὄργον του, Ὁ Στερεοβάτης τοῦ Παρθενῶνος, Ἐν ᾿Αθήναις 1951, Βιβλ. Αρχ. Ἔταιρ. ἀριθ. 32, ὑποστη- 
ρίξας, ὅτι οὗτος εἶναι σύγχρονος πρὸς τὸν περίκλειον Παρθενῶνα. Ἡ γνώµη του δὲν ἐγένεῖο ἀποδεκτή, 


81. Κ. Ολκρεντεκ. ᾽Αμερικανὸς ἀρχαιολόγος. Ἠσχολήθη ἰδιαιτέρως μὲ τὴν ἀναπαράστασιν τῶν ἔναυ- 
τίων γλυπτῶν τοῦ Παρθενῶνος (Ηεοροτία 2, 1933, σ. 1 ἐξ.), παρασχὼν πρὸς τοῦτο λεπτομερῇ σχέδια καὶ 
φωτογραφίας τῶν ὁριζοντίων Ἰείσων ἀμφοτέρων τῶν ἀετωμάτων. Εἰς τὸ νεώτατον ἔργον του (Τε 
Ατολίίοςίς οἳ εις Ῥατίίεπον, Ηατπιοπάςψοσίὴ 1970) δέχεται τὸν μὲν Καλλικράτην ὡς τὸν ἀρχιτέκτονα 
τοῦ ἀρχαιοτέρου, τὸν δὲ Ἰκτῖνον ὡς τὸν τοῦ περικλείου Παρθενῶνος. 


32. ΚΚ. ]ΕΡΡΕΦΕΝ. Δανός ἀρχιτέκτων. 'Ἠσχολήθη κυρίως μὲ τὴν τοποθέτησιν τῶν ἐνσετίων ἀγαλ- 
µάτων ὑπεράνω τῶν ἐπὶ τῶν ὁριζοντίων γείσων ἐγκοπῶν διὰ σιδηροῦς προβόλους (Αεια Ατεϊκοιομίοα 24, 
1951, σ, 103 ἔξ., Το Ῥεάίπιεπια! Οοπιροφ/ίοι οἳ ἴε Ῥατίμεποη). Περιέλαβεν ἐπίσης σχετικἁ τινὰ περὶ 
Παρθενῶνος καὶ εἲς τὸ ἔργον του Ραγαάοϊμπιαία, Ααΐνις 1958. 
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“Ἡ παροῦσα µελέτη ἀποδίδει κατ᾿ οὐσίαν ἓν τῶν σπουδαιοτέρων κεφαλαίων τῶν εἰς τὴν 
Σχολὴν τῶν ᾿ Αρχιτεκτόνων τοῦ Ε.Μ. [Πολυτεχνείου τῶν ᾿Αθηνῶν παλαιῶν παραδόσεών µου 
(1990 - 1958), ἤτοι τὴν λεπτομερῆ καὶ µεθοδικήν, ἀλλὰ καὶ συγχρονισµένην τώρα, ἀρχιτε- 
κτονικὴν διερεύνησω τοῦ δωρικοῦ ρυθμοῦ, ὅπως οὗτος ἐνεσαρκώθη εἰς τὸν Παρθενῶνα κατὰ 
τὴν ὑψίστην αὐτοῦ, περὶ τὰ µέσα τοῦ ὅου π.Χ. αἰ., ἀκμήν, καὶ δὴ κατὰ τὴν ἐξαιρετικὴν 
ἐκείνην ἱστορικὴν στιγμήν, ὅτε, τρεῖς ἰδιοφυίαι, ὁ µεγαλεπήβολος πολιτικὀς --- ἐργοδότης --- 
Περικλῆς, ὁ δαιµόνιος ἀρχιτέκτων ᾿]κτῖνος καὶ ὁ ἀνυπερβλήτου τέχνης γλύπτης Φειδίας 
συνέπεσε νὰ συνεργασθοῦν ὑπὸ τὰς εὐμενεστέρας οἰκονομικὰς ! καὶ καλλιτεχνικὰς συνθήκας 
καὶ νὰ δημιουργήσουν ἓν ἀπὸ πάσης ἀπόψεως τέλειον ἀρχιτεκτονικὸν ἔργον, τὸν ναὸν τῆς. 
πολιούχου τῶν ᾿Αθηνῶν θεᾶς, τὸν ἁπαράμιλλον Παρθενῶνα. 

Πρέπει ἐντούτοις νὰ ὁμολογηθῇ καὶ ὅτι ἡ κινήσασα καὶ χινοῦσα εἰσέτι ὁλοκλήρου τοῦ 
πεπολιτισµένου κόσµου τὸν θαυμασμὸν διὰ τὴν τελειότητα τῆς ἐκτελέσεώς της καὶ τὴν µε- 
λωδίαν τῶν γραμμῶν καὶ τῶν ἀναλογιῶν της ἀρχιτεκτονικὴ αὐτὴ δηµιουργία, παρ’ ὅλας τὰς 
µελέτας, τὰς ὁποίας ἤδη πρὸ τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τοῦ τουρχικοῦ ζυγοῦ 
(Ιαὐοτάν, δια! - Κενοιί, Π]Ιοιίαπι() καὶ μετ’ αὐτὴν τῆς ἀφιέρωσαν, ξένοι ἰδίᾳ ἀρχιτέκτονες 
καὶ ἀρχαιολόγοι" δὲν εἶναι, περιέργως, ὅσον θὰ ἐπεθύμει κανεὶς λεπτομερῶς καὶ τελείως, 
ἀπὸ ἀρχιτεκτονυκῆς εἰδυκῶς πλευρᾶς, µελετημένη καὶ δημοσιευμένη. Αρκεῖ νὰ ἀναφέρω, ὅτι 
καὶ αὐτὴ ἀκόμη ἡ θεμελιώδης καὶ ἀκριβέστερον καὶ λεπτομερέστερον ὅλων ἀσχοληθεῖσα μὲ 
τὸ θέµα µελέτη τοῦ "Άγγλου ἀρχιτέκτονος Εγαπεῖν ΟΥαΠπΕΥ Ῥεμουε, συνταχθεῖσα πρὸ ἑνὸς 
καὶ πλέον αἰῶνος (Ίη ἔκδοσις 1851, Φα ἔκδοσις 1888) δὲν δύναται πλέον νὰ θεωρηθῇ ὡς 
ἀνταποκρινομένη πρὸς τὰς ἀπαιτήσεις τῆς συγχρόνου ἀρχαιολογικῆς ἐπιστήμης, παρου- 
σιάξει δέ, ἐκτὸς τῆς ἐλλείψεως φωτογραφικῶν ἀπεικονίσεων, καὶ τὸ μειονέκτημα νὰ παρέχῃ, 
τὰ µέτρα αὐτῆς εἰς ἀγγλικοὺς πόδας καὶ τὰς ὑποδιαιρέσεις του, πρᾶγμα ὅπερ δυσχεραίνει 
ὁπωσδήποτε τὸν ἀναγνώστην ἐρευνητήν. 

᾿Απείρως ὁλιγώτερον τῆς μελέτης τοῦ Ῥοηποὲ διαφωτιστικὴ τοῦ θέµατος εἶναι ἡ συγ- 
γραφὴ τοῦ Γάλλου ἀρχιτέκτονος Πιοῖοη Μαρπε, καθηγητοῦ τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν τῶν 
Παρισίων, ὅστις κληθεὶς τὸ 1896 ὑπὸ τῆς Ελληνικῆς Κυβερνήσεως, ἵνα γνωματεύσῃ περὶ 
τῆς ἀναστηλώσεως τοῦ κωδυνεύοντος Π]αρθενῶνος, ἐπωφελήθη τῆς εὐκαιρίας παραχωρή- 


1. ᾿Απὸ τοῦ 464 π.Χ., ὅτε µετεφέρθη ἀπὸ τῆς «Δήλου εἷς τὴν ᾿Ακρόπολιν τὸ κοινὸν ταμεῖον τῆς ᾿Αττικοϊωνικῆς 
Συμμαχίας, ἀπεφασίσθη νὰ δίδεται εἰς τὴν θεὰν τὸ 190 τῶν συμμαχικῶν εἰσφορῶν, ἥτοι µία μνᾶ ἀνὰ ἕκαστον 
πάλαντον. 

8. Βλ. ἀνωτέρω Βιβλιογραφίαν, σ. ιζ-κβ 





κδ Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ. 


σεως σχετικῶν ἱκριωμάτω», ἵνα σχεδιάσῃ καὶ δημοσιεύσῃ δὲ μικροὺς ἀρχιτεκτονινοὺς πίνα- 
κας τῆς παρούσης καταστάσεως τμημάτων τοῦ μνημείου καὶ μάλιστα εἲς τόσον μικρὰν κλί- 
µακα (0,116 Χ. 0,16 μ.), καὶ τόσον κακῶς τυπογραφυεῶς ἀποδοθέντας, ὥστε τὰ σχέδιά των 
νὰ μὴ εἶναι εὐδιάκριτα. Τὸ λυπηρὸν εἶναι, ὅτι τὰ αὐτὰ δὲ σχέδια τοῦ Μαρπε, ἀλλ’ εἰς µεγα- 
λύτερον εὐτυχῶς μέγεθος καὶ καλυτέραν ἐκτύπωσιν ἀποδοθέντα, ἥτοι πέντε µόνον πίνακας 
ἀρχιτεκτονικῶν σχεδίων, περιέλαβον ἀργότερον εἰς τὰ μεγάλου σχήματος (ἱη /0ἱἱ0) περὶ 
Παρθενῶνος ἔγκριτα συγγράμματα αὐτῶν καὶ οἱ Ο. Εοιρόωο (1910) καὶ Μ. Οὐἱά6ποι 
(1919), ὀκνήσαντες δυστυχῶς νὰ προσθέσουν εἰς τὸ κατὰ τὰ ἄλλα ἀξιόλογον ἔργον των πε 
Οισσοτέρους καὶ λεπτοµερεστέρους πίνακας ἀρχιτεκτονικῶν σχεδίων, περιλαμβάνοντας ὄχι 
μόνον τμήματα τῆς παρούσης καταστάσεως τοῦ ἔργου, ἀλλὰ καὶ ἀναπαραστάσεις αὐτῶν 
ἐν κατόψει, τομῇ καὶ συνόλῳ. 

»Αρκετὰ ἀργότερον (1940) ἦλθεν εἰς φῶς τὸ ἑλληνιστὶ καὶ γαλλιστὶ δηµοσιευθέν, µεγά- 
λου σχετικῶς σχήµατος (0,96 Χ 0,38) βιβλίον τοῦ Ν. Μπαλάνου, πρώην Νομομηχανικοῦ 
τῶν Δημοσίων Ἔργων, ἐπιγραφόμενον ἑλληνιστὶ μὲν "Η ᾿Αναστήλωσις τῶν μνημείων τῆς 
"Ακροπόλεως, γαλλιστὶ δὲ Γες ποπωππίε 4ε 1’ Λετοῤοίε, ἀφορῶν δέ, ὡς καὶ ὁ τίτλος του δή- 
λοῖ, ἀποκλειστικῶς εἰς τὴν ἀναστήλωσιν τῶν σπουδαιοτέρων μνημείων τῆς ᾿Ακροπόλεως 
(Προπυλαίων, ᾿Ερεχθείου καὶ ΙΤαρθενῶνος), οὐχὶ ὅμως καὶ εἰς τὴν καθαυτὸ ἀρχιτεκτονικὴν 
μελέτην των. Ἐν κεφάλαιον τοῦ βιβλίου τούτου, ἀφορῶν εἰδικῶς εἰς τὸν Παρθενῶνα, περιλαμ- 
βάνει, πλὴν μιᾶς πολὺ συντόµου περιγραφῆς τῆς συνθέσεως τοῦ μνημείου, καὶ µελέτην τῶν 
χαμπυλοτήτων αὐτοῦ, τὴν χωροστάθµησιν τῶν ὁποίων διενήργησεν ἡ ὑπὸ τὸν καθηγητὴν 
Δ. “Λαμπαδάριον “Ελληνικὴ τοπογραφικὴ ὑπηρεσία. Πρέπει δὲ νὰ σηµειωθῇ ἐνταῦθα, 
ὅτι τὸ βιβλίον τοῦτο εἶναι ἀτελές, ἐπειδὴ πλὴν ἄλλων παραλείψεων, οὐδεὶς γίνεται λόγος 
εἰς αὐτὸ περὶ τῶν φατνωµάτων τῆς ὀροφῆς καὶ τῶν κεράµων τῆς στέγης, πολλῷ δὲ μᾶλ- 
λον περὶ ἀναπαραστάσεως μελῶν ἢ καὶ ὁλοκλήρου τοῦ μνημείου, οὐδεμίαν τῶν ὁποίων πα- 
οέχει. 

Τὸ κείµενον τοῦ βιβλίου τούτου συνοδεύουν 18, κακοζήλου μᾶλλον ἐκτελέσεως, πτυκτοὶ 
πίνακες, ἐκπονηθέντες ὑπὸ τῶν τοπογράφων μηχανικῶν τῆς ὑπηρεσίας, εἰκονίζοντες τὰ ἆνα- 
στηλωθέντα µέρη τοῦ ναοῦ (κιονοστοιχίας, ἐπιστύλια, τριγλύφους καὶ γεῖσα) καὶ τὴν ἐφαρ- 
μοσθεῖσαν µέθοδον ἀναστηλώσεως αὐτῶν καὶ 100 φωτογραφικαὶ εἰκόνες ἀναστηλωθέντων 
τμημάτων καὶ μελῶν τοῦ μνημείου, ὡς καὶ τῆς συνθέσεως τῶν σχετικῶν ἰκριωμάτων των. 
Τούτων ἔνεκα καὶ τὸ ἔργον αὐτὸ δὲν πληροῖ τὰς προὐποθέσεις μιᾶς πλήρους ἀρχιτεκτονυκῆς 
μελέτης τοῦ μνημείου. 

”Αλλο μέγα, εἰδικὸν περὶ τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τοῦ Παρθενῶνος ἔργον δὲν ἐξεδόθη ἔκτοτε, 
µόνον δὲ ἐπὶ µέρους µελέται αὐτοῦ, ἐκ τῶν ὁποίων θὰ ἐξάρω ἰδιαιτέρως τὰς τοῦ Ἡ/. Ώδτρ/οἰά 
εἰς τὰς ΑΛ. ΜΙΜεἴ]μπρεη καὶ τὰς τῶν Β.Η. ΗΠΗΙ, Ἡ/. Β. Πίπμπουτ, Ἡ/. Κοίδε καὶ 4. Ίτολίτα, 
αἴτινες εἶναι κατεσπαρµέναι εἰς διάφορα συγγράµµατα καὶ περιοδικά, χωθὶς οὐδεὶς ἕως τώρα 
νὰ τὰς συγεντρώσῃ εἰς ἓν εἰδικὸν βιβλίον (βλ. σχετικἠν Βιβλιογραφία», σ.ιζ-κβ]. 

κ τῆς ἑλλιποῦς ταύτης δηµοσιεύσεως τοῦ μνημείου παρακινηθεὶς ἐπεχείρησα τὴν συγ- 
γθαφὴν τοῦ παρόντος πονήµατος, τοῦ ὁποίου σκοπὸς εἶναι: 1) ἡ εἰς ἑλληνωκὴν γλῶσσαν συγ- 
κέντρωσις καὶ µεθοδικὴ κατάταξις τοῦ περὶ τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τοῦ Περικλείου (᾿]ατινείου) 
ΠΠαρθενῶνος, γνωστοῦ μὲν κατὰ τὸ πλεῖστον ἀρχιτεκτονικοῦ ὑλικοῦ, παρουσιαζοµένου ὅμως, 











Ἡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ. πε 


ἐνταῦθα διὰ πολλῶν νέων καὶ ἀκριβεστάτων σχεδίων καὶ ἀναπαραστάσεων καὶ συνοδευο- 
µένου ὑπὸ ἱστορικῶν, τεχνικῶν καὶ ἄλλων πληροφοριῶν, κατεσπαρµένων. εἴτε εἰς εἰδικὰ 
περὶ τοῦ μνημείου συγγράμματα! εἴτε εἰς ποικίλα, παλαιὰ καὶ νέα, σχετικὰ περιοδικὰ καὶ 
9) ἡ προσφορὰ ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν νέων τιῶν στοιχείων καὶ τεχνιωκῶν γνωμῶν µου περὶ ση- 
μαντικῶν μερῶν ἢ διατάξεων αὐτοῦ, ἐσφαλμένως ἢ ἀτελῶς ὑπ᾽ ἄλλων διατυπωθεισῶν, 
καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου τῶν ἀρχαίων ἀρχιτεκτονικῶν ὅρων, τεκμηριουµένων ἐκ τῶν συγγραφέων 
καὶ τῶν ἐπιγραφῶν. 

Τὰ ἀνωτέρω μνημονευθέντα νέα σχέδια, πληροφορίας καὶ στοιχεῖα περιέλαβον εἰς τρεῖς 
τόμους 4’, Β΄ καὶ Ι’. Ἔκ τούτων ὁ μὲν Δ΄, ἀποτελούμενος ἐξ 103, μεγάλου (0,47 κ 0,70) 
σχήματος πινάκων, περιλαµβάνει, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, μεγάλης κλίµακος σχέδια: κατόψεις, 
κατὰ µῆκος καὶ πλάτος τομὰς τοῦ μνημείου, ἀναπαραστάσεις τῶν κυρίων μερῶν τοῦ ναοῦ 
(προνάου, κυρίως ναοῦ, κυρίως Παρθενῶνος, ὀπισθοδόμου καὶ ὀπισθονάου), γενικὰς προο- 
πτικὰς ἀναπαραστάσεις τοῦ ὅλου μνημείου (πίν. 16) καὶ τῶν διαφόρων ὄψεων αὐτοῦ (ἄνα- 
τολικῆς, δυτικῆς καὶ βορείου), ἀρχιτεκτονικὰς λεπτοµερείας πλειόνων μερῶν καὶ μελῶν αὐ- 
τοῦ, ἀποτύπωσιν πάντων τῶν ἔξω τοῦ μνημείου, ἐπὶ τῆς ᾿Ακροπόλεως ἢ ἀλλαχοῦ ἀποκειμέ- 
νων ἀρχιτεκτονικῶν τεµαχίων αὐτοῦ: κιονοκράνων, ἐπιστυλίων, θράνων, µεταδοκίων πλα- 
κῶν, δοκῶν καὶ φατνωµάτων τῆς ὀροφῆς, ἀγελαίων καὶ ἡγεμόνων κεράµων τῆς στέγης καὶ 
τέλος λεπτομερεῖς μετρήσεις τόσον τῆς κατόψεως, ὅσον καὶ τῶν σωζοµένων μερῶν τῆς κρη- 
αῖδος, τῶν τοίχων, τῶν κιόνων, τοῦ θριγκοῦ, τῆς ὀροφῆς καὶ τοῦ ἀετώματος. 

Πάντα τὰ ἀνωτέρω σχέδια ἐδεπονήθησαν κατόπιν νέων λεπτομερῶν καταµετρήσεων καὶ 
ἐφευνῶν τοῦ μνημείου, τὰς ὁποίας ἐπεχείρησα ἐπὶ ξενικῆς Κατοχῆς (1941 - 1944 ὲΕ.), ὡς διευ- 
Ουντὴς τότε καὶ τῆς ᾿Αναστηλώσεως τῶν ἀρχαίων μνημείων τοῦ Κράτους, τῇ βοήθείᾳ εἶδι- 
κῶν ἱκριωμάτων διὰ τὰ ἄνω µέρη τοῦ μνημείου καὶ μὲ συνεργάτην τὸν ἱκανώτατον ἀρχιτε- 
χνίτην τότε τῆς ᾿Αναστηλώσεως Ν. Σκαρῆν, εἰς τὸν ὁποῖον ὀφείλεται κατὰ πολὺ καὶ ἡ σχε- 
δίασις τῶν πινάκων τῶν γενικῶν ἀναπαραστάσεων τοῦ μνημείου, ἐνῶ ἡ ἀποτύπωσις καὶ ἡ 
σχεδίασις τῶν ἀρχιτεκτονικῶν Λεπτομερειῶν αὐτοῦ εἶναι ἔργον τῆς χειρὸς τοῦ συγγραφέως, 
ὁποδηλουμένη ἐπὶ τῶν σχεδίων διὰ τῶν ἀρχικῶν γραμμάτων τοῦ ὀνόματός του (4.0.) ἢ καὶ 
δὲ ὁλοκλήρου τῆς ὑπογραφῆς αὐτοῦ. 

Εὶς δὲ τοὺς µικροτέρου (0,93 Χ. 0,30) σχήματος Β’ καὶ Γ’ τόμους, περιέχοντας τὸ κεί- 
µενον τοῦ ἔργου, περιέλαβον τὴν ἐπιστημονικὴν περιγραφή», διερεύνησιν καὶ ἀξιολόγησιν τῆς 
μορφῆέ καὶ τῆς διατάξεως τοῦ συνόλου τῶν διαφόρων μερῶν καὶ μελῶν τοῦ μνημείου, ἁρ- 
χόμενος ἀπὸ τῶν ἐπὶ τῆς ᾿ Ακροπόλεως προδθόµων αὐτοῦ (σ. ]- ἄθ) καὶ παρακολουθῶν τὴν 
ἐξέλιξίν του µέχρι τῆς ὑψίστης ἀκμῆς αὐτοῦ ἐπὶ Περικλέους (σ. δ8 ἔξ.), κρίνων καὶ συγκρί- 
γων τὸ μνημεῖον πρὸς ἄλλα σύγχρονα, λαμβάνων δὲ πολὺ συχνὰ καὶ προσωπικὴν θέσιν ἐπὶ 
τῶν διαφόρων προβλημάτων. 

Τὴν ἐν τῷ Β’ καὶ Γ΄ τόµῳ µελέτην συνώδευσα ὑπὸ μεγάλου ἀριθμοῦ εἰκόνων, σχεδίων καὶ 
μικροτέρας κλίµακος πτυκτῶν πινάκων, παρέθεσα δέ, ὅσον μοῦ ἦτο δυνατόν, περισσοτέρας 
πληροφορίας καὶ σχόλια περὶ τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τοῦ μνημείου καὶ τῶν περὶ αὐτοῦ ἄνα- 
λογιῶν καὶ αἰσθητικῶν θεωριῶν, χωρὶς βεβαίως νὰ ἀξιῶ, ὅτι ἐξήντλησα ὅλον τὸ σχετικὸν 
ὑλικόν. 


1. Βλ. ἀνωτέρω Βιβλιογραφίαν, σ. ις-κβ 





κς΄ Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ 


"Ὅπως ὅλα τὰ ἀνθρώπινα ἔργα ἡμπορεῖ νὰ ἔχῃ --- καὶ ἔχει βεβαίως --- καὶ τὸ παρὸν ἔρ- 
γον τὰ ἀδύνατα αὐτοῦ σημεῖα καὶ τὰς ἀτελείας" διαθέτει ὅμως τὸ µέγα προσόν, ὅτι εἶναι ἡ 
πρώτη εἰς ἑλληνικὴν γλῶσσαν συστηματικὴ καὶ λεπτομερὴς παρουσίασις τῆς ἀρχιτεκτονι- 
κῆς τοῦ Παρθενῶνος, ἡ πρώτη συγκεντρωμένη ἐμφάνισις ἐπιστημονικῆς διερευνήσεως καὶ 
µεθοδυκῆς ἀξιολογήσεως τῶν ἀπείρων στοιχείων ἑνὸς μεγάλου καὶ πολυεδρυκοῦ οἰκοδομήμα- 
τος, οἷον εἶναι ὁ Παρθενών. 


Κλείων τὰς γραμμὰς ταύτας ἐπιθυμῶ νὰ ἐκφράσω τὴν βαθεῖαν µου εὐγνωμοσύνην πρὸς 
τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς ᾿Αρχαιολογικῆς “Εταιρείας, ὅπερ ἀσμένως ἐνέκρινε τὴν δη- 
µοσίευσιν τοῦ τε κειµένου καὶ τῶν πινάκων εἰς τὴν σειρὰν τῶν Δημοσιευμάτων τῆς Βιβλιο- 
θήκης τῆς ᾿Αρχαιολογικῆς “Ἑταιρείας, μὴ φεισθὲν πάσης δαπάνης πρὸς ἀρτίαν ἐμφάνισω τῆς. 
τελευταίας ταύτης ἀναλαμπῆς τοῦ σβήνοµένου λύχνου µου. 

Θερμὰς ἐπίσης ἐκφράζω τὰς εὐχαριστίας µου ἀφ᾿ ἑνὸς πρὸς τὴν Δρα τῆς ᾿Αρχαιολογίας 
χυρίαν Βαρβάραν Φιλιππάκη, ἥτις μὲ πολλὴν ὑπομονὴν καὶ αὐταπάρνησιν ἑκαθαρογράφησε, 
πρὸ πολλῶν ἐτῶν, καθ’ ὑπαγόρευσίν µου, τὸ ἀρχικὸν κείµενον τοῦ ἔργου καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου πρὸς. 
τὰς πτυχιούχους τῆς ᾿Αρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστηµίου ᾿Αθηνῶν κυρίας: α) Μαρίαν Νικο- 
λαΐδη Γαβρίλη, πρώτην βοηθὸν τοῦ ἔργου µου κατὰ τὴν ἀρχικὴν αὐτοῦ κατάστρωσιν καὶ β) 
Πολυτίµην ᾽Αλεξοπούλου Μπάγια, κατ᾿ ἐξοχὴν τώρα βοηθόν µου, ἀναλαβοῦσαν μετ᾽ ἐξαι- 
οέτου ἱκανότητος καὶ φθοντίδος οὗ µόνον τὸν ἔλεγχον τῶν παραπομπῶν τοῦ κειµένου, ἀλλὰ 
καὶ τὴν γενικὴν οἰκονομίαν τῆς ἐκτυπώσεως καὶ τῆς ἐν γένει παρουσιάσεως τοῦ ὅλου ἔργου, 
ἀκόμη δὲ καὶ τὴν σύνταξιν τοῦ λεπτομεροῦς εὑρετηρίου του. 

Εὐχαριστῶ ἀκόμη τὸν τεχνικὸν ὑπάλληλον τῆς ᾿Εταιρείας κ. Εὐάγγελον ᾿Ολύμπιον διὰ 
τὴν βοήθειάν του εἰς τὴν τακτοποίησιν τῶν πινάκων, ὡς καὶ διά τινας ἐξακριβωτικὰς ἐπιτο- 
πίους μετρήσεις, ἃς ἐξετέλεσε προσφάτως τῇ βοηθείᾳ καὶ τοῦ ἱκανωτάτου ἀρχιτεχνίτου τῆς 
᾽Αναστηλώσεως τῆς Ἑταιρείας κ. Χαριλάου Σφακιανάκη. 

Θερμὰς ὁμοίως εὐχαριστίας ἐκφράζω πρὸς τὴν κυρίαν Νίκην Ταμπακοπούλου Πλαπούτα 
διὰ τὴν λίαν εὐσυνείδητον δακτυλογράφησιν τοῦ τελικοῦ. κειμένου, πρὸς τὸν φωτολιθογρά- 
φον κ. Βύρωνα Πανλιόγλου διὰ τὴν εὐγενῇ προσφορὰν τῶν ἐντὸς κειµένου 4 ἐγχρώμων πωά- 
χων, τέλος δὲ πρὸς τὴν ᾿Εκδοτικὴν ᾿Αθηνῶν διὰ τὴν φιλόφρονα παραχώρησω τοῦ ἐγχοώμου 
πίνακος Π1] τοῦ Π’ τόμου. 

διαιτέρας εὐχαριστίας ὀφείλω ἀκόμη νὰ ἀπονείμω, ἂφ᾿ ἑνὸς εἰς τὸ τυπογραφεῖον Ἱ. 
Μακρῇ διὰ τὴν καλαίσθητον ἐκτύπωσιν τῶν 103 πινάκων τοῦ ἔργου καὶ ἀφ᾿ ἑτέραυ εἲς 
τὸ τυπογραφεῖον Κ. Μιχαλᾶς Α.Ε. διὰ τὴν φροντισµένήν παρουσίασω τῶν δύο τόμων τοῦ 
κειμένου. 





᾿Αθῆναι, Νοέμβριος 1977 
4.Κ.Ο. 
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ΒΑ. γωνία τοῦ Παρθενῶνος μὲ πλαγίαν ὄψιν τῆς προσόψεως καὶ τοὺς κίονας 
ἐμφανιζομένους ὡς πτυχᾶς πλουσίου κλασσικοῦ ἐνδύματος, ἀγάλματος. 
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ΜΕΡΟΣ Α΄. 


ΟΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΔΕΩΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΔΕΙΟΥ 
ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΝΑΟΙ 


Ὁ εἰς τὸ ὑψηλότερον σημεῖον τοῦ {εροῦ βράχου τῆς ᾽Ακροπόλεως κατακτυπηµένος 
μὲν ἀλλ) ἀγερώχως ἀκόμη ὀρθούμενος µέχρι σήμερον Παρθενών, ἀριστούργημα τῆς 
συνεργασίας τοῦ Ἰκτίνου καὶ τοῦ Φειδίου, φιλοτεχνηθὲν ὑπὸ τὴν μεγαλουργὸν πνοὴν 
τοῦ Περικλόέους, εἶναι τὸ ἐπιφανέστατον μνημεῖον τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς ἀρχιτεκτο- 
νικῆς καὶ πλαστικῆς διακοσµήσεως. 

Ἡ ἀφθάστου τελειότητος τεχνική του ἐκτέλεσις, ἡ σοφἡ σύνθεσις τῶν μελῶν του, 
ἡ εὑρυθμία καὶ ἡ ἁρμονία τῶν ἀναλογιῶν του καὶ ὁ παλμὸς ζωῆς ποὺ τοῦ προσδίδουν 
αἳ τρυφεραὶ καμπύλαι γραμμαὶ καὶ ἐπιφάνειαί του --- ἀνυπέρβλητα µέχρι σήµερον στοι- 
χεῖα ἀνωτάτου ἐπιπέδου τέχνης --- ἀπεκρυστάλλωσαν ἐκφραστικώτατα ἐπὶ τοῦ πεντε- 
λησίου μαρμάρου τὴν ψυχἠν τῆς κοινωνίας, ἡ ὁποία τὸν ἐγέννησε περὶ τὰ µέσα 
τοῦ 5ου πρὸ Χριστοῦ αἰῶνος' μιᾶς κοινωνίας, ἡ ὁποία, κατὰ τὸ σχετικῶς σύντομον. 
διάστηµα τῆς ζωῆς της, ἔφθασεν εἲς τὸν κολοφῶνα τῆς τελειότητος, ὄχι µόνον εἰς τὰς 
τέχνας ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ γράµµατα, τὴν ποίησιν, τὴν φιλοσοφίαν καὶ τὰ μαθηματικά, 
σηµειώσασα μοναδικὸν καὶ ἀνεπανάληπτον σταθμὸν ἐξάρσεως καὶ νίκης τοῦ πνεύ- 
µατος ἐπὶ τῆς ὕλης. 

΄Ἡ ὡραιοτέρα καὶ πλουσιωτέρα τῶν ὅσων ἐγνώρισε µέχρι τοῦδε ὁ κόσμος πλαστικὴ 
διακόσµησις τοῦ ἀπαραμίλλου αὐτοῦ ἀριστουργήματος τῆς ἀρχαίας ἀττικῆς τέχνης, 
ἐκδηλουμένη ζωηρῶς διὰ τῶν ἐξέργων μετοπῶν τοῦ περιστυλίου του, διὰ τῆς ἑσωτερι- 
κῆς λεπταισθήτου ζωφόρου του τῶν Παναθηναίων καὶ διὰ τοῦ θαυμαστοῦ περιόπτου 
γλυπτικοῦ διακόσµου τῶν ἀετωμάτων του, μᾶς διηγεῖται παραστατικώτατα ὄχι µόνον 
τὴν σύγχρονον δόξαν τῆς πόλεως τῶν ᾿Αθηνῶν, ἀλλὰ καὶ τοὺς παλαιοὺς αὐτῆς ἐντοπί- 
οὓς μύθους, διὰ τῶν ὁποίων ή ᾿Ακρόπολις κατέστη ὁ κατ ἐξοχὴν ἱερὸς τόπος καὶ ἡ 
καθαυτὸ κατοικία τῆς τῶν ᾿4θηνῶν µεδεούσης ᾿4θηνᾶ». 

"Ὅλοι αὐτοὶ οἱ μῦθοι, ὡς καὶ αἱ παλαιότεραι ἀλλεπάλληλοι κοινωνικαὶ καὶ πολιτι- 
καὶ μεταβολαὶ τῆς πόλεως τῶν ᾿Αθηνῶν, καθιέρωσαν ἢ κατέλιπον ἐπὶ τῆς ᾿Ακροπό- 





2 Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ 


λεως σημαντικὰ πλαστικὰ καὶ ἀρχιτεκτονικὰ ἔργα --- ναοὺς ἰδίᾳ τῆς ᾿Αθηνᾶς --- ἅλ- 
λους μὲν εἰς τὴν ἄμεσον γειτονίαν τοῦ σημερινοῦ Παρθενῶνος, ἄλλους δὲ ὑπὸ τὴν 
κρηπῖδα αὐτοῦ. 

Τῶν πρὸ πολλοῦ ἀνασκαφέντων καὶ ἐκ τῶν σχετικῶν γραπτῶν πηγῶν µελετηθέντων, 
ἓν θεµελίοις δὲ µόνον ἢ οὐδόλως µέχρι σήμερον διατηρουµένων, ἀρχαιοτέρων τούτων 
ναῶν, δὲν δυνάµεθα νὰ παρέλθωμεν ἐνταῦθα ἐν σιγῇ τὴν ἐξέτασιν, ὄχι µόνον διότι, 
ὣς θὰ ἴδωμεν, αὐτοὶ ὑπῆρξαν κυρίως οἱ πρόδρομοι, οἱ προετοιµάσαντες τὴν ἐκκόλα- 

















1, Γενικὴ κῴτοψις τῆς ᾿Ακροπύλεως. Α. Ἐρέχθειον, Β. Ἑκατόμπεδον, Γ. Παρθενών. 


ψιν τοῦ ἱκτινείου Παρθενῶνος, ἀλλὰ καὶ διότι δι᾽ αὐτῶν ἐξηγεῖται ἐν µέρει ὁ νεώτερος 
ναός, ὅστις δὲν παρουσιάσθη διὰ μιᾶς τέλειος, ὡς ἡ ᾿Αθηνᾶ ἐκ τῆς κεφαλῆς τοῦ Διός, 
ἀλλ᾽ ὑπῆρξε τὸ καταστάλαγµα μακρῶν ἀρχιτεκτονικῶν δοκιμῶν καὶ ἐξελίδεως, ὅπως 
ἀκριβῶς συνέβη καὶ μὲ τὸν γλυπτικὸν αὐτοῦ διάκοσµον. 

᾿Απαραίτητον λοιπὸν εἶναι νὰ γνωρίσωμεν κατ᾽ ἀρχὰς ποῖοι ἦσαν οἱ ναοὶ αὐτοὶ τῆς. 
᾿Αθηνᾶς, οἵτινες προηγήθησαν τοῦ ἰκτινείου Παρθενῶνος ἐπὶ τῆς ᾿Ακροπόλεως. 


ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΙ ΝΔΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 


Κατά τὰ πορίσματα τῆς μελέτης παλαιοτέρων καὶ νεωτέρων ἐρευνητῶν τὰ προκύ- 
ψαντα ἐκ τῆς ἀναλύσεως τῶν γραπτῶν πηγῶν καὶ τῆς ἐξετάσεως τῶν περισωθέντων 
ὀλίγων οἰκοδομικῶν λειψάνων, ἀρχαιότατος τῶν ἐπὶ τῆς ᾿Ακροπόλεως, ἀλλ’ οὐχὶ ἐπὶ 
τῆς αὐτῆς καὶ ὁ περίκλειος Παρθενὼν θέσεως, προηγηθέντων τοῦ ἰκτινείου Παρθενῶ- 
γος ναὸς ὑπῆρξε κατ’ ἄλλους μὲν" τὸ ἀρχαιότερον Ἐρέχθειον (Πρὸ- Ἐρέχθειον), ἤτοι 


1.Α. ΜιΟΜΑΕΙΙ, ἀρχαῖος νεώς, Ὠῖο αἴίοη Αἰλνοπα-Τοπιρε! 4ο; Ατοροῖίς νο Αἰίῑεπ ἓν 141 17, 1902, σ. 1 - 31. Ε. Ῥετεκαεν, 
Ρίο Βιγβίοπιρο! ἄος Αἰἰοπαία, Βοηίίη 1907 καὶ ΑΜ 12, 1887, σ. 62. 1.1.Ε. Ἠονρινν, Νονας Ιηκοηϊριίοπος Αἱείσας, Γαγάειι 1925. 
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ὁ προηγηθεὶς τοῦ κατὰ τὰ τέλη τοῦ 5ου αἰ. (406 π.Χ.) συντελεσθέντος ἰωνικοῦ Ἔρε- 
χθείου, οὗτινος ὅμως δὲν εὑρέθησαν τὰ θεμέλια, κατ ἄλλους δὲ: ὁ ναός, τοῦ ὁποίου. 
τὰ ἐδάφη κατασκευῆς ἀπεκαλύφθησαν μεταξὺ Παρθενῶνος καὶ Ἐρεχθείου (εἰκ. 5. 6). 


ΠΡΟ - ΕΡΕΧΘΕΙΟΝ 


Ἡ ὕπαρξις ἀρχαιοτάτου ναοῦ πιστοποιεῖται καὶ ἐκ τῶν γραπτῶν πηγῶν. Ἐκ 
τούτων σπουδαιότεραι εἶναι δύο ὁμηρικὰ χωρία: τὸ η΄ 80 τῆς Ὀδυσσείας καὶ τὸ Β΄ 








ΕΡΒ ερεχοειον 53 αιθνος 
ΠΕΡΙΤΑΕΙΕ Του ΠΕΙΣΙΕΤΡ. ΕΚΑΤΟΜΠΕΔΟΥ. 
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2. Κάτοψις τοῦ μαρμαρίνου Ἐρεχθείου. 


546 - 551 τῆς Ἰλιάδος. Ἔξ αὐτῶν τὸ μὲν ἀρχαιότερον, τὸ τῆς Ὀδυσσείας, ἀναφέρει, 
ὅτι ἡ ᾿Αθηνᾶ ἴκετο δ' ἐς ἠ{αραθῶνα καὶ εὑρυάγυιαν ᾿Αθήνην, δῦνε δ' ᾿Βρεχθῆος πυκινὸν δό- 
μον. Ὁ πυκινὸς οὗτος δόµος, ἤτοι ὁ στερεὸς ναὸς τοῦ Ἐρεχθέως, ἑρμηνεύεται, ὡς ὅ 
γεωμετρικῶν χρόνων, πρωτοδωρικὸς ναός, ὁ διαδεχθεὶς τὸ ἐπὶ τῆς ᾿Ακροπόλεως, νο- 
τίως τοῦ σημερινοῦ Ἐρεχθείου, ὑπάρξαν μυκηναϊκὸν ἀνάκτορον, τοῦ ὁποίου, ὡς γνω- 
στόν, εὑρέθησαν κατὰ χώραν δύο πώριναι βάσεις κιόνων”. Εἰς τὸν ναὸν τοῦτον τοῦ. 


Ν. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ, Τὸ Ἐρόχθειον ὡς οἰκοδόμημα χθονίας λατρείας, Βιβλ.΄᾿Αρχ. Ἐτ. ἀριθ. 29, ᾿Αθῆναι 1949. Οµ. Ῥιολκν, 1. Ἐτο-- 
οἰνλόίοη, Ῥασίς ἄ.δ., ἐν 1 Αετοροῖο, σ. 18 ἐξ. κλπ. 
1: Υ/. Ώόμψνει», ΑΜ 11, 1886, σ. 337 ἐξ. 12, 1887, σ. 25 καὶ 1990. 15, 1890, σ. 420 ἐξ. 22, 1897, σ. 159 ἐξ. ΥΝ. ]υρπισμ. 
Ἠστπιος 64, 1929, σ. 391: τοῦ αὐτοῦ, Τοροβγαρβία νοη Αἰνοη», 1931, σ. 259, 263. 1. (0. ΕΚΑΖΕΝ, 2Η5 13, 1892 - 93, σ. 193 ἐξ. κλπ. 
3. Βλ. σχετικῶς 1. Β. ἨοιαΑνρ ἐν Α)Α 28, 1924, σ. 167 καὶ 43, 1939, σ. 489. Ο. Ρα. δτενενν -ᾖ. Μ. Ῥλτον, Τ]νο Εγοοι- 
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Ἐρεχθέως ἡ ᾿Αθηνᾶ φαίνεται, ὅτι ἦλθε μᾶλλον ὡς φιλοξενουμένη. Τοὐναντίον ἀπὸ τὸ 
δεύτερον ὁμηρικὸν χωρίον, τὸ τῆς Ἰλιάδος, πολὺ µεταγενέστερον τοῦ πρώτου, παρεµ- 
βληθὲν δ᾽ ἀσφαλῶς κατὰ τὴν ἐπὶ Πεισιστράτου γενομένην συναγωγὴν τῶν πρότερον 
διεσπαρµένων ὁμηρικῶν ἐπῶν ', πληροφορούμεθα ὅτι ἡ ᾿Αθηνᾶ, ἥτις εἶχε ποτὲ ἀναθρό- 
ψει τὸν ἐκ τῆς γονίµου γῆς τῶν ᾿Αθηνῶν γεννηθέντα Ἐρεχθέα, ἐγκατέστησεν αὐτὸν 







ΕΠ αρχΑ!οτατον ΕΡΕΧΘΕΙΟΝ. 
ΕΞΒ ερεχοειον 53 Αιθνος, 
Περιεταεις του ΠΕΙΕΙΣΤΡ. ΕΚΑΤΟΜΠΕΔΟΥ. 


























3, Κάτοψις τοῦ ἀρχαιοτέρου Ἐρεχθείου (κατὰ Ἠεδετάογ). 


εἲς τὸν πλούσιον ναόν της εἶσεν, ἑῷ ἐνὶ πίονι νηῷ, ἔνθα οἱ νέοι τῶν ᾿Αθηνῶν τὴν ἔξηυ- 
μένιζον καθ’ ἕκαστον ἔτος διὰ θυσιῶν ταύρων καὶ ἀμνῶν. Ὑπῆρχον κατὰ ταῦτα ἓν τῷ 
αὐτῷ ναῷ δύο λατρεῖαι: ἡ τῆς ᾿Αθηνᾶς καὶ ἡ τοῦ γηγενοῦς ἥρωος Ἐρεχθέως. Ἐπειδὴ 
δ᾽ αὗται δὲν ἧἦτο δυνατὸν νὰ τελοῦνται ἐντὸς ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ χώρου καὶ ἐπὶ ἑνὸς 
καὶ τοῦ αὐτοῦ βωμοῦ, θὰ πρέπει νὰ δεχθῶμεν, ὅτι ὁ ἐν λόγῳ ναὸς ἦτο διπλοῦς, ἤτοι, 
ὅτι ἀπετελεῖτο ἐκ δύο διακεκριμένων χώρων, εἴτε παρακειµένων, εἴτε, ὅπερ συνηθέστε- 
Ρον, ἀντικειμένων πρὸς ἀλλήλους, δηλαδἡ τοποθετηµένων τοῦ ἑνὸς ὄπισθεν τοῦ ἄλλου 


«ἄθμπη, Οαπηθείάρε Μακκαολυσειίς 1927, σ. 13 - 14, 137-142: πρβλ. καὶ Σπ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΝ, Ἡ μυκηναϊκἡ ᾿Ακρόπολις τῶν 
᾽αθηνῶν, ᾿Αθῆναι 1962, σ. 178. 

1, Ὀ. νον ὙΜπεΑνιοννττε, Ἡοπιοίκολο Ὀπίογειεβιηβεη, Βοτ]ία 1884, σ. 247 ἓξ. ἨΝ. Όµκιστ, Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Λο- 
ποτεχνίας, μετάφρ. Δ.Γ.Χ. Κώνστα, τ. Α΄, Ἐν ᾿Αθήναις 1900, σ. 59 - 60. 
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καὶ μὴ συγκοινωνούντων, ὡς συνέβαινεν εἰς τοὺς πλείστους διπλοῦς ναοὺς τῆς ἂρ- 
χαίας Ἑλλάδος). Ποῦ ἀκριβῶς ἔκειτο ὁ διπλοῦς αὐτὸς ναός, ὣς εἴπομεν, ἀγνοοῦμεν, 
εἶναι ὅμως ἀναμφίβολον, ὅτι θὰ εὑρίσκετο εἰς ἣν θέσιν καὶ ὁ διπλοῦς ναὸς τοῦ Ἔρε- 
χθείου, ἀφοῦ καὶ ἐκεῖνος θὰ ἐστέγαζε βεβαίως τὰ καὶ σήμερον ἔτι ὁρατὰ σημεῖα καὶ 
μαρτύρια τῆς λατρείας τοῦ Ἐρεχθέως, ἤτοι: 1) τὴν ὁπὴν τῆς τριαίνης τοῦ Ποσει- 
δῶνος --- ἑτέρας ὑποστάσεως τῆς προϊστορικῆς μορφῆς τοῦ Ἐρεχθέως ---, 2) τὴν καθ᾽ 
Ἡρόδοτον (ΥΠ, 55) καὶ ᾿Απολλόδωρον (ΠΠ, 272) ᾿Ερεχθηίδα θάλασσαν, 3) τὸ διι- 
πετὲς ὑπὸ τοῦ Ἐριχθονίου ἢ τοῦ Κέκροπος ἀφιερωθὲν ἐκ ξύλου ἑλαίας ξόανον τῆς 
᾿Αθηνᾶς, θὰ περιελάμβανε δ᾽ ἀκόμη εἰς τὴν αὐλήν του καὶ 4) τὴν ἱερὰν τῆς ᾿Αθηνᾶς 
ἐλαίαν”, τὴν ὑπὸ τῶν Περσῶν πυρποληθεῖσαν καὶ μετὰ διήµερον, καθ’ Ἡρόδοτον 
(ΥΠ, 58), ἀναβλαστήσασαν. 

Πλὴν ὅμως τῶν μνημονευθέντων ὁμηρικῶν χωρίων καὶ ἄλλαι, ἐπιγραφικαὶ αὐταί, 
πηγαί, ἀρχαιότεραι τοῦ 460, ἐθεωρήθησαν, ὅτι ἀναφέρουσι τὸν ἀρχαῖον ναόν. Τοιαῦται 
δ᾽ εἶναι π.χ. ἡ ἀστυνομικοῦ περιεχοµένου ἐπιγραφὴ τοῦ 485/4 π.Χ.Α, ἓν τῇ ὁποίᾳ ἄνα- 
φέρεται εἷς ἁπλῶς νεὼς καὶ ἄλλος ὡς ἑκατόμπεδος, ἐνῶ εἲς ἄλλην ἐπιγραφὴν ' ἀναφέ- 
Ρεται ὡς ἀρχαῖος νεώς, ἀρχαῖον δὲ νεὼν ἀναφέρει καὶ τὸ Σχόλιον εἲς ᾿Αριστοφάνους 
Λυσιστράτην ”. 

Περισσοτέρας περὶ τοῦ ἀρχαίου ναοῦ πληροφορίας παρέχει εἲς ἡμᾶς ὁ Ἡρόδοτος. 
Οὗτος γράφει ἓν πρώτοις (ΥΗΙ, 55) ἔστι ἐν τῇ ἀκροπόλι ταύτῃ ᾿Ερεχθέος τοῦ γηγενέος λε- 
γομένου εἶναι νηός, ἐν τῷ ἑλαίῃ τε καὶ θάλασσα ἔνι, τὰ λόγος παρὰ ᾿Αθηναίων Ί]οσει- 
δέωνά τε καὶ ᾿Αθηναίην ἐρίσαντας περὶ τῆς χώρης μαρτύρια θέσθαι. 

Εἰς ἄλλα χωρία τῶν Ἱστοριῶν του ἀναφέρει ὁ Ἡρόδοτος τὸ ἄδυτον ἢ µέγαρον τοῦ 
αὐτοῦ ναοῦ. Οὕτω ἓν }, 72 γράφει, ὅτι ὅταν ὁ βασιλεὺς τῆς Σπάρτης Κλεομένης ἀνέβη 
εἰς τὴν ἀκρόπολιν µέλλων δὴ αὐτὴν κατασχήσειν, ἥιε ἐς τὸ ἄδυτον τῆς θεοῦ, ὡς προσερέων' ἡ 
δὲ ἱρείη ἐξαναστᾶσα ἐκ τοῦ θρόνου πρὶν ἢ τὰς θύρας αὐτὸν ἀμεῖψαι εἶπε ὦ ξεῖνε Ίακεδαι- 
µόνιε, πάλιν χώρει, μηδὲ ἔσιθι ἐς τὸ ἱρόν' οὗ γὰρ θεμιτὸν Δωριεῦσι παριέναι ἐνθαῦτα: ὁ δὲ 
εἶπει ὦ γύναι, ἀλλ᾽ οὐ 4ωριεύς εἰμι ἀλλ᾽ Αχαιός. 


1. Ὁ Παυσανίας ἀναφέροι τοὺς ἑξῆς δικλοῦς ναούς: ΙΙ, 10, 2 διπλοῦν οἴκημα ᾽Απόλλωνος Καρνείου-Κρόνου παρὰ τὴν 
Σικυῶνα, Π, 25, 1 διπλοῦν [ερὸν παρὰ τὴν Μαντίνειαν, Αφροδίτης -΄Άρτης. ΨΙ, 20, 3 διπλοῦν ναὸν εἰς τὸ Κρόνιον τῆς Ἠλείας 
Σωσιπόλίδος - Εἰλειθυίας. ΥΗΠ!, 9, 1 διπλοῦν ναὸν ἓν Μαντινείᾳ ᾿Ασκληπιοῦ - Λητοῦς. 

3. Ὑπὸ τοῦ Τη. Ἠήεσλκο, Ὠἱο ατολαἰσείο Ῥοτος-ΑπολήιεΚιως «ος Ακτοροϊίν 7η Αἰῑοπ, Οακκε]-Γαἱρχίᾳ 1904, σ. 197, πίν. 
Χν, ὑπετέθη, ὅτι τὸ πώρινον ἐναέτιον ἀνάγλνφον, τὸ ἐμφανίζον τοῖχον μὲ ψευδισόδοµον τοιχοποιίαν, πρὸ τοῦ ὁποίου διέρ- 
χεται πομπή, ἐνῶ ὑπεράνω του προβάλλει ἐλαία, ἠδύνατο νὰ θεωρηθῇ ὡς ὁ τοῖχος τοῦ ἀργότερον καλουµένου Πανδροσείου. 
Τὴν γνώμην ὅμως ταύτην ἀντέκρουσεν ὁ Ε. Βυκομοκ (ΑΜ 47, 1922, σ. 8! - 82), καθ' ὃν ἡ παράστασις εἰκονίζει μᾶλλον ἕνα μᾶῦ- 
θον ἀγαπητὸν κατὰ τὸν 6ον αἰῶνα. Ὁ Η. Βυιι ἀντιθέτως (Π4ς. Ζεπιτα[δίαιι 1908, σ. 591) τὸ ἡρμήνευσεν ὡς εἰκονίζον τὸ Ἔκα- 
τόµπεδον, ἥτοι τὸν ἀρχαῖον ναὸν τῆς ᾿Αθηνᾶς (β]. κατωτέρω). Ὡραίαν γραμμικὴν τοῦ ἀναγλύφου τούτου ἀναπαρά- 
στασιν παρέσχεν ὁ Κ. Ηευεκρεν ἐν Αἰιαιήσοῖνε Ῥοτοσεκυίριυγ, Ψπεη 1919, σ. 16, ὅθεν ἡ ἡμετέρα εἰκὼν 18: βλ. καὶ σηµ. 3 
τῆς σ.26. 

3. 10 1,4 τε Ο. 1ΑΗΝ - Α. ΜισμαειαΝ, Ατκ Αἰἰνοπασυπη, Ῥοηπας 1901, σ. 99. Ὑπό τινων ἡ ἐπιγραφὴ αὕτη θεωρεῖται ὅτι ἀνα- 
Φόρει δύο ναούς: ἕνα ἁπλῶς νεὼν καὶ ἄλλον ἑκατόμπεδο». Άλλοι δὲ πάλιν φρονοῦσιν, ὅτι τὸ ἐπίθετον ἑκατόμπεδος ἀφορᾷ. 
μᾶλλον εἰς ἐπιφάνειαν, ἥτοι εἰς περίβολον ναοῦ καὶ οὐχὶ εἰς µῆκος αὐτοῦ (Θ. Κδκτε, ΚΗΜ 53, 1498, σ. 266. Ε. Βυνομος, 
ΑΜ 41, 1922, σ. 98. Ο, Ψαιτεκ, Αἰλνοπ-ΑΚγοροῖϊς, Ψήίεη 1929, σ. 42). 

3.10 Π, 80 -- Απκ ΑΜλοπαγυπι, σ. 65, 2533. 

δ:σε. 273: στήλην χαλκῆν ἔστησαν ἐν πόλει παρὰ τὸν ἀρχαῖον νεών (τὸ 506 π.Χ.). 
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“ὍὉ Α. Ευτινᾶπρίετ", οἱ ἐκδόται τοῦ Ετεοβίποιπι " καὶ ὁ ΟΗ. Ρἰσατά” ἑταύτισαν ἤδη ὁρ- 
θῶς τὸ δυτικὸν ἥμισυ τοῦ σημερινοῦ Ἐρεχθείου πρὸς τὸ παλαιὸν ἐκεῖνο ἄδυτον. Κατὰ 
ταῦτα καὶ τὸ πρὸς ἑσπέρην τετραµµένον µέγαρον, ὅπερ ἀναφέρει ὁ Ἡρόδοτος (Ψ, 77). 
εἶναι αὐτὸ τοῦτο τὸ ἄδυτον τοῦ παλαιοῦ ναοῦ, ἀφοῦ, ὡς ἀπεδείχθη”, µέγαρον καὶ ἄδυ- 
τον εἶναι συνώνυμα. 

Συνοψίζοντες τὰ ἀνωτέρω συνάγοµεν, ὅτι τὸ Πρό- Ἐρέχθειον, ἤτοι ὁ ἀρχαῖος νεώς, 
κατέχων τὴν θέσιν τοῦ σημερινοῦ Ἐρεχθείου, ἤτοι τὸ µέσον περίπου τῆς βορείου 
πλευρᾶς τοῦ ἐλλειψοειδοῦς περίπου σχήματος λόφου τῆς) Ακροπόλεως (εἶκ. 1,Α) εἰς τὴν 
αὐτὴν ἢ καὶ εἰς χαμηλοτέραν σχετικῶς στάθµην εὑρισκόμενος (εἰκ. 2), ἦτο ναὸς δι- 
πλοῦς, σχήματος πιθανώτατα ὀρθογωνίου, διευθυνοµένου ἀπὸ Δυσμῶν πρὸς ᾿Ανατο- 
λὰς καὶ ἀποτελουμένου ἐκ τῶν συναφῶν μὲν ἀλλ᾽ ἀντινώτων χώρων (εἰκ. 2, Ι - 1), ὲκ 
τῶν ὁποίων ὁ μὲν πρὸς ᾿Ανατολάς, ἔνθα καὶ τὸ διιπετὲς ξόανον τῆς ᾿Αθηνᾶς, προωρί- 
ζετο διὰ τὴν λατρείαν τῆς Πολιάδος θεᾶς», ὁ δὲ πρὸς Δυσμὰς (τὸ ὑπὸ τοῦ Ἡροδότου 
καλούµενον πρὸς ἑσπέρην τετραμµένον ἄδυτον ἢ µέγαρον) διὰ τὴν λατρείαν τοῦ Ποσει- 
δῶνος - Ἐρεχθέως. 

Μίαν μᾶλλον ὑποθετικήν, ἀλλ) ὑπ᾿ οὐδενὸς γενομένην δεκτήν, ἀναπαράστασιν τοῦ 
ἀρχαιοτέρου Ἐρεχθείου παρέσχε τὸ 1919 ὁ Ε. Ηεδοτάογ’ (εἰκ. 3). Τὴν ἀναπαράστασιν 
ταύτην συνήγαγεν ὁ Ηεῦετάεγ ἐκ λαξευµάτων, τὰ ὁποῖα παρουσιάζει ὁ φυσικὸς βράχος 
ἐσωτερικῶς τῆς δυτικῆς διαιρέσεως τοῦ µεταγενεστέρου Ἐρεχθείου. Τὸ προτεινόµενον 
σχέδιον, παρουσιάζον ἰσχυρὰν πρὸς τὰ ΒΔ. ἀπόκλισιν ἀπὸ τοῦ ἄξονος τοῦ κλασσικοῦ 
Ἐρεχθείου, ἀποτελεῖται ἐξ ἑνὸς ὀρθογωνίου σηκοῦ, ὅστις περιλαμβάνει καὶ τὴν Ἔρε- 
αθηίδα θάλασσαν καὶ ἑνὸς ρηχοῦ προνάου μὲ ἑξάστυλον πρόστασιν, ἐντὸς τῆς ὁποίας 
ὑπῆρχον τὰ σημεῖα τῆς τριαίνης τοῦ Ποσειδῶνος. Ὁμοίαν ἑξάστυλον πρόστασιν δέ- 
χεται ὁ Ἠεῦετάεγ καὶ πρὸ τῆς κλειστῆς ὀπισθίας πλευρᾶς τοῦ σηκοῦ, ἥτις πατεῖ ἐπὶ 
τοῦ θεµελίου τῆς περιστάσεως τοῦ “Ἑκατομπέδου, δι’ ὃ καὶ θεωρεῖται ὑπ᾿ αὐτοῦ ὡς 
πρόδρομος τῆς ὁμοίως ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ θεµελίου πατούσης ἀργότερον προστάσεως τῶν 
Κορῶν τοῦ Ἐρεχθείου τοῦ 5ου αἰῶνος. Τὸ κτίριον δέχεται ὁ Ηεδετάεγ δωρικόν, στε- 
φόμενον ὑπὸ ζωφόρου ἐκ τριγλύφων καὶ μετοπῶν. 

᾿Αναφέρομεν ἐν τέλει, ὅτι ἐντελῶς ἀσύστατος, ἅτε μὴ στηριζοµένη οὔτε ἐπὶ ἀρχαίων. 
πληροφοριῶν, οὔτε ἐπὶ πραγματικῶν λειψάνων, εἶναι ἡ γνώμη, ἣν ἐξέφρασεν ὁ Ετ. 
Μεί/θας]ι”, καθ᾽ ἣν τὸ Πρὸ- Ερέχθειον εὑρίσκετο νοτίως τοῦ σημερινοῦ Ἐρεχθείου καὶ 
βορείως τοῦ Ἑκατομπέδου. Τὴν γνώμην ταύτην τοῦ ἨΜεί]ραομ ἀνήρεσεν ὁ Ὠδτρ[είά ". 

Μίαν θετικωτέραν ἀλλὰ καὶ ἀπροσδόκητον ἐν μέρει ἀναπαράστασιν τοῦ σχεδίου 


1. Μεϊκιοεννετκο ἆος ματ. Ῥιασίίκ, 1αἱρρίφ-Βεε]ία 1893, σι 157. 

2.8Τενενς -ΡΑΤΟΝ, Τμο ΕτοοΝίίνουπη, ἔ-ᾱ. σ. 437. 

3, 1 Ἐτοολνϊνίου, ἕ-ᾱ, α. 35. 

4- Ηνολ, 1, 47, 65. ΥΠ, 140. ΥΠ, 37. Ε. Ἐονεκτ, Τηγππέίέ, Ραείς 1939, σ. 218. Ν. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ, ἔ.ὰ. σ: 44, 47. 

5. Ὁ 1. ΤΡΑΖΛΟΣ, ΒἰάΙεχίκοπ ΣυΓ Τοροβταρβίο 4ος απιῖκεα Αἰἴνεα, ΤΗδίπβεω 1971 (ἐφεξῆς ΒΙΙάιεκίκοτ), σ. 213, θεωρεῖ πι- 








θανωτέραν τὴν εἰς τὸν χθρον Π ἐντὸς ἀδύτου τέλεσιν τῆς μυστηριακῆς λατρείας τῆς ᾿Αθηνᾶς καὶ τοῦ Ἐρεχθέως. 
- Αἰιαιήσολο ῬοτοσκΚι]ριυ, ξ-ᾱ. σ. 177, εἰκ. 156, ὅθεν ἡ ἡμετέρα εἰκ. 3. 
Τι ΨΕΙΙΒΑΟΝ, 141 32, 1911, σ. 105 ἐξ. 
8. Ἐν 141 34, 1919, σ. 1 ἐξ. 
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τοῦ τε προϊστορικοῦ καὶ τοῦ κλασσικοῦ Ἐρεχθείου παρέσχεν εἷς ὅλως προσφάτως 
(1976) ἐκδοθὲν βιβλίον του} ὁ 1.Α. Βιπάραστά. Ὁ διακεκριμένος οὗτος Δανὸς ἔρευ- 
νητὴς τῶν Προπυλαίων τῆς ᾿Ακροπόλεως, στηριχθεὶς ἐπὶ τῶν παλαιῶν (1924) λεπτο- 
μερῶν παρατηρήσεων, σχεδίων καὶ περιγραφῶν τοῦ ᾽Αμερικανοῦ 1..Β. Ηοϊϊαπά”, 
τῶν ἀναφερομένων εἰς τὰς δύο --- βόρειον καὶ ἀνατολικὴν --- ἐσωτερικὰς παρειὰς τῶν 
θεμελίων τοῦ κλασσικοῦ (µαρμαρίνου) Ἐρεχθείου, ἐμελέτησεν ἐκ νέου αὐτάς, τὰς 
συνεπλήρωσε δι’ ἰδίων ἐρευνῶν καὶ εἰκόνων καὶ κατέληξε νὰ συντάξῃ τὰς ἐνταῦθα 
ἀναπαραγομένας δύο κατόψεις: τοῦ προϊστορικοῦ (πρὸ τοῦ 480) (εἰκ. 4 ἀριστερὰ) καὶ 
τοῦ κλασσικοῦ (μετὰ τὸ 400) (εἷκ. 4 δεξιὰ) Ἐρεχθείου, τροποποιηµένας συµφώνως 
πρὸς τὰ νέα συμπεράσματα τὰ ὁποῖα συνήγαγε. 


















































4. Κάτοψις τοῦ προϊστορικοῦ (ἀριστερὰ) καὶ τοῦ κλασσικοῦ (δεξιά) Ἔρεχθείου (κατά Βωπάραατά). 


Κατὰ τὸν Ηοϊϊαπά λοιπὸν καὶ τὸν Βιπάραατά τὸ Πρὸ-Ερέχθειον: α) κατελάµβανε 
τὴν αὐτὴν ἀκριβῶς θέσιν, οἵαν κατέχει καὶ τὸ διαδεχθὲν αὐτὸ κλασσικὸν Ἐρέχθειον, 
εἶχε δὲ µάλιστα καὶ τὸ αὐτὸ πρὸς τὸ µεταγενέστερον κτίσμα γενικὸν ὀρθογώνιον σχέ- 
διον τοῦ πυρῆνός του, β) διπρεῖτο καὶ αὐτὸ δι’ ἐγκαρσίου τοίχου εἷς δύο διαµερίσµα-. 
τα, ἓν ἀνατολικὸν Α ὑψηλότερον καὶ ἓν δυτικὸν Β χαµηλότερον, φέρον εἷς τοὺς πλα- 
γίους τοίχους του τὴν ἀρχὴν ἐγκαρσίου τοίχου (εἰκ. 4 ἀριστερά), Υ) ἔφερεν, ὡς καὶ τὸ 
κλασσικόν, τρεῖς θύρας ἐπικοινωνίας πρὸς τὸ ἐξωτερικὸν καὶ δὴ εἰς τὰς αὐτὰς καὶ 
ἐκεῖνο θέσεις καὶ μὲ τὰ αὐτὰ ἀκριβῶς ἀνοίγματα. Ἐκ τούτων µία ὑπῆρχεν εἲς τὸν 
ἀνατολικὸν τοῖχον, µία εἰς τὸ δυτικὸν ἄκρον τοῦ βορείου τοίχου καὶ µία εἰς τὸ δυ- 
τικὸν ἄκρον τοῦ νοτίου τοίχου, τῆς ὁποίας ὃ ἄξων εὑρίσκετο, ὡς εἰς τὸ κλασσικὸν. 
Ἐρέχθειον, εἲς τὴν προέκτασιν τοῦ ἄξονος τῆς βορείου θύρας, μὲ τὴν διαφορὰν ὅτι 
αἱ τρεῖς αὗται θύραι ἑστεροῦντο προστάσεων, αἴτινες προσετέθησαν πρὸ αὐτῶν ἀρ- 


1 1. Α. ΒύκΡΟλΑπὴ, Ῥαγίλοποη απά (ἶνο Μγοεηασαη Ο1:Υ οἩ (νο Ηοίρίς, Οορεηῄάφεη 1976, κεφ. 11 καὶ 12. 
2. Ἡ. Β. Ἡοιαλκο, Εεοοϊίμοιπι Ῥαρουο 1, Α1Α. 28, 1924, σι 1 ἐξ. 
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γότερον εἷς τὸ κλασσικὸν Ἐρέχθειον. Τέλος µία τετάρτη θύρα ἐπικοινωνίας τοῦ κτι- 
Ρίου πρὸς τὴν δυτικὴἠν αὐλήν, ἔνθα ἡ ἱερὰ ἑλαία, εὑρέθη ὑπάρχουσα εἰς τὸ μέσον 
τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ ὀρθογωνίου πυρῆνος, ἄγουσα, ὅπως καὶ εἰς τὸ κλασσικὸν 
Ἐρέχθειον, πρὸς τὸ Πανδρόσειον, ἤτοι τὸν περιβάλλοντα τὴν ἱερὰν ἑλαίαν κῆπον. 

Τῆς ἀνατολικῆς καὶ τῆς βορείου θύρας τοῦ Πρὸ-Ἐρεχθείου εὑρέθησαν καὶ τὰ 
κατώφλια εἲς τὴν θέσιν των' ἐπειδὴ δὲ ταῦτα κεῖνται εἰς διάφορα ὑψόμετρα συνάγεται, 
ὅτι καὶ τοῦ Πρὸ- Ἐρεχθείου τὸ ἀνατολικὸν διαμέρισμα εὑρίσκετο κατὰ ἓν περίπου μέ- 
τρον ὑψηλότερον τοῦ δυτικοῦ, ἐνῶ τοῦ κλασσικοῦ Ἐρεχθείου τὸ ἀνατολικὸν διαμό- 
ρισµα εὑρίσκετο πολὺ ὑψηλότερον τοῦ δυτικοῦ. 

Τὸ σηµαντικώτερον ὅμως εὕρημα τῶν ἐρευνῶν τοῦ Βωπάραατά ἧτο, ὅτι ἡ εἰς τὸν 
ἀνατολικὸν τοῖχον ἀνοιγομένη θύρα τοῦ ἀνατολικοῦ διαμερίσματος δὲν εὑρίσκετο εἷς 
τὸν κατὰ μῆκος ἄξονα τοῦ πυρῆνος ἥτοι εἰς τὸ μέσον τοῦ μήκους τοῦ ἀνατολικοῦ 
του τοίχου, ὡς ἀναπαρεστάθη ὑπὸ τῶν ᾽Αμερικανῶν διὰ τὸ κλασσικὸν Ἐρέχθειον 
ἕνεκα λόγων συμμετρίας (εἷκ.2) ---ἂν καὶ κατὰ τὴν ὁμολογίαν τῶν ἰδίων΄, οὐδὲν ἴχνος 
αὐτῆς σώζεται πλέον --- ἀλλ᾽ ἧτο ἀρκετὰ µετατεθειµένη πρὸς τὸ νοτιοανατολικὸν 
ἄκρον τοῦ τοίχου, ὡς ἀποδεικνύει τὸ κατὰ χώραν εὑρεθὲν μέγα, µήκους 240 µ., 
κατώφλιον αὐτῆς. 

Ἐν τοιαύτῃ ὅμως περιπτώσει τὰ εὐρεθέντα πλαίσια δύο παραθύρων, ἐπὶ τῇ βάσει 
τῶν ὁποίων ὁ δίενοπς ἀναπαρέστησε δύο στενὰ παράθυρα ἑκατέρωθεν κεντρικῆς θύ- 
ρας τοῦ ἀνατολικοῦ τοίχου, δὲν εἶναι δυνατὸν πλέον νὰ ὑπῆρχον εἰς αὐτὴν τὴν θέσιν 
ἀλλὰ θὰ πρέπει ἀπαραιτήτως νὰ μετατεθοῦν εἰς τὸ στερούµενον ἐντελῶς φωτιστικῶν 
ἀνοιγμάτων βόρειον ἥμισυ τοῦ ἀνατολικοῦ τοίχου, ὅπου καὶ τὰ σχεδιάζει ὁ Βιπά- 
ραατά (εἲκ. 4), τοποθετῶν συνάµα νοτιώτερον τοῦ κατὰ μῆκος ἄξονος τοῦ ναοῦ, τὴν 
ἐπὶ τοῦ ἀνατολικοῦ τοίχου ἀπαραιτήτως ὑπάρχουσαν, µόνην καὶ κυρίαν πρόσβασιν 
ἀπ᾿ Ανατολῶν τοῦ ὡς ναοῦ τῆς Πολιάδος ᾿Αθηνᾶς χρησιμεύοντος διαμερίσματος Α. 
καὶ ἔχουσαν διὰ τοῦτο τὸ αὐτό, ώς καὶ ἡ βόρειος θύρα, τοῦ διαμερίσματος Β μέγα 
ἄνοιγμα τῶν 2.40 µ. 

Τοποθετουµένων ὅμως ἐκεῖ τῶν παραθύρων προκύπτει, ὅτι ὁ ὄπισθεν αὐτῶν χῶρος, 
ἤτοι τὸ μέγα ἀνατολικὸν διαμέρισμα Α τοῦ κτιρίου, πρέπει νὰ ἦτο καὶ αὐτὸ διῃρημέ- 
νον εἰς δύο χώρους δι’ ἐγκαρσίου χωρίσµατος, ὅπερ ἂν κρίνώµεν ἐκ παραστάσεων 
ἀγγειογραφιῶν” εἰκονιζουσῶν τὴν ᾿Αθηνᾶν ἐν τῷ ναῷ της, θὰ ἀπετελεῖτο οὐχὶ ἓκ 
συμπαγοῦς τοίχου ἀλλ) ἐκ κιονοστοιχίας. Αί κοινοστοιχίαι δ᾽ αὗται θὰ προὐπῆρχον 
βεβαίως καὶ εἰς τὸ Πρὸ-Ἐρέχθειον ἂν λάβωμεν ὑπ ὄψιν ---Ύράφει ὁ Βιπάρααστά 
(ἔ-ὰ. σ. 116) ---τὴν φροντίδα τῶν κατασκευαστῶν νὰ διατηρήσουν κάθε ἀρχαῖον στοι- 
χεῖον τοῦ παλαιοῦ κτιρίου. Θὰ πρέπει ἑπομένως νὰ δεχθῶμεν ἀσφαλῶς καὶ τού κλασσι- 
κοῦ Ἐρεχθείου τὸ διαμέρισμα Α διηρηµένον εἰς δύο πτέρυγας διὰ κιονοστοιχίας (βλ. 
εἰκ. 4 δεξιά), βαινούσης παραλλήλως πρὸς τὸν κατὰ μῆκος ἄξονα τοῦ κτιρίου. 





1. Φτενενο-Ρατον, Τμε Ἐτεολίνευπ, ξ-ᾱ. σ. 150. 
3, Ὡς π.χ. τὴν ὑπ' ἀριθ. 1138 λήκυθον τοῦ Ἐθν. Αρχαιολ: Μουσείου ᾿Αθηνῶν, "τοῦ ζωγράφου τῆς ᾽Αθηνᾶς” (Ἠλονει», 
664959). Εἰκόνες τῆς ληκύθου παρέχονται καὶ ὑπὸ ΒυΝΡΟΑΑΚΟ, ἔ-ᾱ. σ. 109, εἰκ. 72. 











Ἡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 9 


Ἡ οὕτω προκύπτουσα διάταξις τοῦ ἀνατολικοῦ. διαμερίσματος ἐπιλύει καὶ µίαν δυσ- 
κολίαν τῆς περιγραφῆς τοῦ Παυσανίου, ἥτις ἕως τώρα ἀπέβαινεν ἀκατανόητος. Ὁ 
Παυσανίας περιγράφων τὸ Ἐρέχθειον (126,5) λέγει: ἔστι δὲ καὶ οἴκημα ᾿Ερέχθειον 
καλούμενον' πρὸ δὲ τῆς εἰσόδου Διός ἐστι βωμὸς “Ὑπάτου... εἰσελθοῦσι δέ εἰσι βω- 
µοί, Ποσειδῶνος,.. . καὶ ἥρωος Βούτου, τρίτος δὲ "Ηφαίστου. Τὸ πρῶτον λοιπὸν διαµέ- 
ρισµα (τὸ Α) εἲς τὸ ὁποῖον εἰσήρχετο ὁ Παυσανίας ἓξ ᾿Ανατολῶν, τὸ ἀποκαλεῖ οἴκη- 
µα (ὄχι ναόν), περαιτέρω δὲ λέγει ρητᾶς, ὅτι τὸ οἴκημα τοῦτο ἦτο διπλοῦν, τοῦθ’ ὅπερ 
συμβιβάζεται πρὸς τὴν ἀνωτέρω μνημονευθεῖσαν διαίρεσιν τοῦ διαμερίσματος Α εἰς δύο, 
ἐνῶ µέχρι τοῦδε πάντες οἱ ἐρευνηταί, μηδ᾽ αὐτοῦ τοῦ Βιπάραστά ἐξαιρουμένου, ἐθεώ- 
ρουν ὅτι τὰ λεγόμενα ὑπὸ τοῦ Παυσανίου περὶ διπλοῦ οἰκήματος ἀφεώρων εἰς τὰ δύο µε- 
γάλα διαμερίσματα τοῦ κτιρίου, τοῦ ἀνατολικοῦ Α καὶ τοῦ δυτικοῦ Β, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον 
καθίστα τὴν περιγραφὴν τοῦ Παυσανίου ἀκατανόητον' διότι οὗτος ἔπρεπε κατ᾽ αὐτὴν 
νὰ βαδίσῃ πρῶτον ἀπ᾿ ᾿Ανατολῶν πρὸς Δυσμὰς καὶ πάλιν νὰ ἐπιστρέψῃ ὀπίσω, δηλαδὴ 
νὰ κάµῃ διαδροµήν, διὰ τὴν ὁποίαν οὐδεμία εὑρίσκετο λογικὴ δικαιολογία. Διὰ τῆς 
παραδοχῆς ὅμως ὅτι τὸ ἀνατολικὸν διαμέρισμα ἦτο διπλοῦν, ἤτοι διηρημένον εἰς δύο, 
ἡ περιγραφὴ τοῦ Παυσανίου ἀποβαίνει σαφἠς καὶ ἡ πορεία του παρακολουθεῖται εὖ- 
κόλως' διότι οὕτω προκύπτει, ὅτι ὁ Παυσανίας εἰσῆλθεν ἀπὸ τὴν ἀνατολικὴν πρόστα- 
σιν, ἐσημείώσε τοὺς τρεῖς βωμοὺς καὶ ἄλλα συναφῆ πρὸς τὸν θεὸν τῆς θαλάσσης ἀντι- 
κείµενα, ἐπεσκέφθη δ᾽ ἔπειτα τὸ σπουδαιότατον ἀντικείμενον τοῦ οἰκήματος, τὸ ἀρχαῖον 
ἄγαλμα τῆς ᾿Αθηνᾶς, ὅπερ εὑρίσκετο εἰς τὴν βόρειον πτέρυγα τοῦ διαμερίσματος Α, 
ήτις καὶ ἀπετέλει τὸν ναὸν τῆς Πολιάδος ᾿Αθηνᾶς. 

Ἐφ' ὅσον χρόνον ὑπετίθετο, ὅτι ὁ µαρµάρινος ναὸς ἦτο µία ἐντελῶς νέα, ἤτοι ἄνευ. 
προδρόµων, κατασκευή, ἦτο δυνατὸν νὰ ὑποτεθῇ, ὅτι τὸ λατρευτικὸν ἄγαλμα τῆς 
᾽Αθηνᾶς '“τὸ ἀρχαῖον ἄγαλμα” µετεφέρθη εἰς τὸν ἀνατολικὸν χῶρον (Α) ἀπὸ ἄλλον 
ναόν. Τώρα ὅμως, ὅτε διεπισιώθη ἀσφαλῶς, ὅτι τὸ σωζόµενον κτίριον εἶναι ἁπλῶς 
µία διὰ μαρμάρου ἀνακατασκευὴ ἑνὸς ναοῦ, ἱσταμένου εἰς τὴν αὐτὴν θέσιν σχεδὸν ἐφ᾽ 
ὅσον ὑφίσταντο καὶ ἄλλα οἰκήματα ἐπὶ τῆς ᾿Ακροπόλεως, ἡ ὑπόθεσις αὕτη δὲν δύνα- 
ται νὰ σταθῇ. Τὸ λατρευτικὸν ἄγαλμα δὲν ἐκινήθη ἀπὸ τὴν θέσιν του. Ἵστατο ἀνέκαθεν 
εἲς τὸ Ἐρέχθειον, ὅπερ πιθανώτατα ἐκτίσθη εἰς χρόνον τοιοῦτον, ὥστε νὰ συνδυασθῇ 
πρὸς τὴν λατρείαν τοῦ δένδρου τῆς ᾿Αθηνᾶς. 

Τὸ κατὰ Βιπάραατά νέον σχέδιον τοῦ ἀνατολικοῦ διαμερίσματος. ἐφαρμοσθέν, ὥς 
εἴπομεν, καὶ εἰς τὸ κλασσικὸν Ἐρέχθειον (εἰκ. 4 δεξιά), δὲν συμβιβάζεται βεβαίως, 
πρὸς τὰς λεγομένας κλασσικὰς ἑλληνικὰς παραδόσεις, ἀφοῦ δὲν περιλαμβάνει μακρὸν. 
χῶρον σηκοῦ διὰ τὸν ναόν (αἱ διαστάσεις του πλησιάζουν μᾶλλον πρὸς τὸ τετρά- 
Ύώνον: 7,31 Χ 9,84 μ.), αὐταὶ ὅμως ἀκριβῶς αἵ μᾶλλον τετραγωνικαὶ διαστάσεις του 
εἶναι µία ἀκόμη ἔνδειξις, ὅτι τὸ κτίριον τοῦτο ἐσχεδιάσθη κατὰ τοὺς μυκηναϊκοὺς, 
χρόνους, οἵτινες οὐδεμίαν προτίµησιν ἐδείκνυον πρὸς βαθεῖς ἐπιμήκεις χώρους, 
ἀλλὰ καὶ ἡ ἐντελῶς ἀνορθόδοξος ἔνωσις τοῦ ἀνατολικοῦ πρὸς τὸν δυτικὸν χῶρον 
δὲν ἐπιτρέπει ἄλλο συμπέρασμα, λέγει ὁ Βυπάραατά1. Πρέπει διὰ τοῦτο ἀναμφιβόλως 


1. Εὰι σ. 119. 
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νὰ χρονολογῆται ὁ ναὸς εἰς τοὺς μυκηναϊκοὺς χρόνους καὶ ἀκόμη ἐνωρίτερον. 

΄Ὁ Ἡρόδοτος (ΨΠΠ,55) ἀναφέρει ὡς τρίτον ἀντικείμενον λατρείας τοῦ Ποσειδῶνος 
ἐντὸς τοῦ ναοῦ τὴν θάλασσαν τοῦ Ποσειδῶνος, τὴν ὁποίαν ὁ Παυσανίας (126,5) 600 
ἔτη ἀργότερον ὀνομάζει: ὅδωρ... ἔνδον θαλάσσιον ἐν φθέατι. Ἡ τελευταία ἐντούτοις 
αὕτη καὶ ὀλιγώτερον εὐλαβὴς ὀνομασία ἔχει τὸ πλεονέκτημα, ὅτι ἀποκλείει γενομέ- 
νας τοποθετήσεις τινὰς τῆς θαλάσσης εἰς τὸ διαμέρισμα Β. 

ν φρέαρ πράγµατι ἔχει κάποιο βάθος, ὅπερ εἰς τὴν περίπτωσίν µας θὰ ἦτο ση- 
µαντικόν, ὡς ὑποδηλοῦται ὑπὸ τοῦ Παυσανίου, βεβαιοῦντος ὅτι, κυμάτων ἦχος ἡκούε- 
το εἰς αὐτὸ ὅταν ἔπνεε ὁ ἄνεμος ἀπὸ Νότου). Τοιοῦτο ὅμως ἀκουστικὸν φαινόμενον 
δύναται νὰ παραχθῆ µόνον ἀπὸ ἕνα βαθὺν σωλῆνα. 'Ὁ Παυσανίας λέγει ἐπίσης, ὅτι 
τὰ σημεῖα τῆς τριαίνης τοῦ Ποσειδῶνος" ἧσαν ὁρατὰ ἐντὸς τοῦ οἰκήματος, πρᾶγμα 
ὅπερ δεικνύει, ὅτι ἡ διάµετρος τοῦ φρέατος ἦτο τοὐλάχιστον δύο µέτρων, ἑπομένως 
δὲ καὶ τὸ βάθος του τοὐλάχιστον τριῶν µέτρων. 

Εἰς τὸ δυτικὸν ὅμως διαμέρισμα Β, κατὰ μῆκος τοῦ νοτίου τοίχου ἡ ἐπίφάνεια τοῦ 
βράχου εὑρίσκετο ὁλιγώτερον τοῦ ἑνὸς μέτρου κάτω τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους, 
κατὰ µῆκος δὲ τοῦ βορείου τοίχου καὶ κάτι περισσότερον τοῦ ἑνὸς μέτρου" ἂν λοιπὸν 
τὸ ὀντὸς τοῦ φρέατος θαλάσσιον ὕδωρ εὑρίσκετο εἰς τὸ διαμέρισμα Β ἡ ἠχὼ τοῦ 
ὑπογείου ρεύµατος δὲν θὰ ἠδύνατο νὰ παραχθῆ καὶ ὁ Παυσανίας θὰ ἦτο ἀδύνατον 
νὰ τὸ ὀνομάσῃ φρέαρ. Ἑπομένως τὸ φρέαρ θὰ πρέπει νὰ ἔκειτο εἲς τὸ ἀνατολικὸν 
διαμέρισμα Α, τοῦ ὁποίου τὸ δάπεδον εὑρίσκετο μετὰ τὸ 412 εἰς ὕψος 4,70 - 5 µ. 
ὑπὲρ τὸν βράχον. ν 

Εἰς τὸ τέλος τῆς περιγραφῆς του ὁ Παυσανίας (1:27,2), µεταβαίνων πρὸς Δυσμὰς 
δι’ ἐσωτερικῆς κλίµακος (εἶκ. 4), ἐπισκέπτεται καὶ ἀναφέρει τὸ ἱερὸν δένδρον τῆς 
θεᾶς, ὅπερ εὑρίσκετο εἷς τὸ νοτιοδυτικὸν ἄκρον τοῦ κτιρίου ἤτοι εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ 
Πανδροσείου, ἡ ὁποία ἐξηκριβώθη ὅτι εἴχε καὶ διετήρησε κατὰ τοὺς κλασσικοὺς 
χρόνους τὴν αὐτὴν ἀκριβῶς διάταξιν τοῦ λοξοῦ ὁριακοῦ βορείου της τοίχου 
(εἰς. 4). 

Ἡ ἱερὰ αὕτη ἑλαία ἦτο τὸ κύριον στοιχεῖον τοῦ δυτικοῦ χώρου, συμφώνως δὲ πρὸς 
τὸ χωρίον τοῦ Σοφοκλέους (Οἱδ. ἐπὶ Κολ. 694 ἐξ.), ὅτι ἡ ἑλαία αὕτη θάλλει μέγιστα 
καὶ πρὸς ἀπόσπασμα τοῦ ᾿Αριστοφάνους (Πολυδεύκης 6,163) καθ’ ὃ αὕτη ἧτο πάγκυ- 
φος, θὰ πρέπει νὰ δεχθῶμεν, ὅτι ἦτο ἓν γιγάντιον δένδρον”, τοῦ ὁποίου τὸ φύλλωμα 
ὑψοῦτο καὶ ἡπλοῦτο ὄχι µόνον εἰς τὴν αὐλήν, ἀλλὰ καὶ ἔφθανε μέχρις ἐντὸς τοῦ δια- 
μερίσματος Β, ἀποτελοῦν τὸ πλέον περίβλεπτον καὶ κύριον στοιχεῖον αὐτοῦ. 

Διὰ τῆς ἀνωτέρω λεπτομερῶς ἐκτεθείσης πρωτοτύπου λύσεως τοῦ Βυπάραατά ἡ πε- 
ριγραφἡ τοῦ Παυσανίου ἀποβαίνει ἤδη σαφής, καθορίζεται δὲ ὁριστικῶς ἡ ὕπαρξις 
καὶ τὸ σχέδιον τοὺ Πρὸ- Ἐρεχθείου, πιθανῶς δὲ καὶ ἡ ἐσωτερικὴ διάταξις τοῦ χώρου 
Α (ναοῦ τῆς Πολιάδος ᾿Αθηνᾶς). 


1, 16,5: ἀλλὰ τόδε (τὸ) φρέαρ ἐς συγγραφὴν παρέχεται κυμάτων ἦχον ἐπὶ νότῳ πνεύσαντι. 

2. Αὐτόθι: καὶ τριαίνης ἐστὶν ἐν τῇ πέτρᾳ σχῆμα. Δὲν πρὀκειται περὶ τῶν «πιληγῶν τριαίνης τοῦ Ποσειδῶνος», αἴτινες 
εὑρίσκοντο εἰς τὴν βόρειον πρόστασιν, ἀλλὰ περὶ ἄλλων ἐντὸς τοῦ οἰκήματος. 

3. Βυνρολλκν, ξ-ᾱ- σ. 102. 
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ς ἔλθωμεν τώρα εἰς τὸν ἕτερον, ἀρχᾳιότερον τοῦ ἰκτινείου Παρθενῶνος, ἐπὶ τῆς 
᾿Ακροπόλεως ὑπάρχοντα ναὸν τῆς ᾿Αθηνᾶς, ἤτοι τὸν μεταξὺ τοῦ σημερινοῦ Ἐρεχθείου 
καὶ τοῦ Παρθενῶνος ἀποκαλυφθέντα κατὰ τὰς ἀνασκαφὰς τῆς ᾿Αρχαιολογικῆς Ἔται- 
ρείας τοῦ 1885 - 1890 (εἰκ. 5, 6, 7). Τούτου τὰ ἑδάφη κατασκευῆς ἐμελέτησεν ἰδιαιτέ- 
ρῶς καὶ ἐδημοσίευσεν ὁ Ὠδτρ[εΙά!, ὅστις καὶ τὸν ἐταύτισεν, ἅμα τῇ ἀποκαλύψει του, 





5. Φωτογραφία τῶν θεμελίων τοῦ ᾿Εκατομπέδου (φωτ. Αἴσοη Εγαπιζ). 


(1885) πρὸς τὸν ὑπὸ τῶν ἐπιγραφῶν μνημονευόµενον ἀρχαῖον καὶ ἑκατόμπεδον νεών: 
δι’ ὃ καὶ ἐπὶ μακρὸν ἐπεκράτησε καὶ ἡ ἁπλῆ ὀνομασία του ὡς “Εκατομπέδου. Καὶ εἷ- 
ναι μὲν ἀληθὺς ἀφ᾿ ἑνὸς µέν, ὅτι ἡ πρὸς τὸν ἀρχαῖον νεὼν ταύτισις τοῦ ναοῦ τούτου 
ἠμφεσβητήθη, ἐπίσης ὅμως ἀληθὲς εἶναι καὶ ὅτι πάντες συνεφώνησον, ὅτι περὶ ναοῦ. 
τῆς ᾿Αθηνᾶς πρόκειται, οἷος, κατὰ Ὠδτρ{ε]ά, ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς ᾿Ακροπόλεως, εἷς καὶ 
µόνον κατὰ τὰ τέλη τοῦ 6ου πρὸς τὸν 5ον π.Χ. αἰ. Τοῦτο ἄλλωστε προκύπτει οὐ µόνον 
ἐκ τῆς λεγοµένης ἐπιγραφῆς τοῦ ᾿Ἑκατομπέδου τοῦ 485 | 4 (16 Τ 4), ἥτις τὸν ἀναφέρει 
ρητῶς ὡς ἑκατόμπεδον, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν μαρτυριῶν τοῦ Ἡροδότου (Υ, 71,72 -ΥΠΠ, 53), 
τοῦ Πλουτάρχου (Κίμ. Υ, 3) καὶ τῆς Παλατινῆς ᾿Ανθολογίας (Ψ1, 2, 2). Πρὸς τὴν γνώ- 
μην ταύτην τοῦ Ὠδτρ/ε]ά συνεφώνησε καὶ ὁ λεπτομερῶς περὶ τοῦ ναοῦ τούτου γράψας 


1. ΑΜ 10, 1885, σ. 275 καὶ 11, 1886, σ. 337, διὸ καὶ ὑπό τινων νεωτέρων ἐρευνητῶν ὁ ναὺς οὗτος χαρακτηρίζεται καὶ ὡς. 
«ναὸς ΏδτρίεΙά», ὡς π.χ. ὑπὸ τοῦ Ἠνλιτεν, Αἱλνοπ-ΑΚτοροῖΐ, ξ-ᾱ. σ. 38 ἐξ. 
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Ψοραπά1, ὅστις ἑτόνισεν, ὅτι τὰ εὑρεθέντα ἀρχιτεκτονικὰ µέλη τοῦ ναοῦ ἀνήκουσιν 
εἰς ἕνα καὶ µόνον µέγαν ναόν. 

Ὡς βλέπει τις ἐκ τῆς συνηµµένης καὶ ὑπὸ Ὠδτρ{εἰά φιλοτεχνηθείσης κατόψεως τῶν 
ἐδαφῶν κατασκευῆς τοῦ ναοῦ (εἰκ. 7)", οὔτος ἀπετελεῖτο ἐκ δύο ὁμολόγως τοποθετη- 
µένων ὀρθογωνίων, ἑνὸς ἐσωτερικοῦ καὶ ἑνὸς περιβάλλοντος αὐτὸ ἐξωτερικοῦ. Ὁ 
μέγας ἄξων τῶν ὀρθογωνίων τούτων διευθύνεται ἀπ᾿ ᾽Ανατολῶν πρὸς Δυσμάς, τοῦθ' 
ὅπερ πιστοποιεῖ τὸν χαρακτηρισμὸν τῶν θεμελίων τούτων ὡς ἀνηκόντων εἲς ναὸν 














ασ -... 
6. Κάτοψις τῶν σωζομένων θεμελίων τοῦ ᾿Ἑκατομπέδου (κατά Ὠδτρ{εῖά), 


λατρείας. Ἡ ὑπὸ τοῦ Ὠδτρίε]ά” ὅμως γενομένη παλαιὰ µελέτη αὐτῶν ἀπέδειξεν, ὅτι 
τὰ δύο ταῦτα ὀρθογώνια δὲν ἦσαν σύγχρονα, ἐπειδὴ καὶ τὸ ὑλικόν, ἓξ οὗ εἶναι κατε- 
σκευασμµένα, καὶ ἡ τεχνικἡ τῆς ἐκτελέσεως αὐτῶν εἶναι διάφορα". Πράγματι, ἐνῶ τὰ τοῦ 
ἐσωτερικοῦ ὀρθογωνίου ἀποτελοῦνται ἐκ τοῦ φαιοκυάνου σκληροτάτου ἀσβεστολί- 
θου τοῦ βράχου τῆς ᾿Ακροπόλεως, τὰ τοῦ ἐξωτερικοῦ εἶναι κατεσκευασµένα ἐκ τοῦ 
ἐπίσης σκληροῦ ἀλλ᾽ ἐρυθροφαίου ἀσβεστολίθου, τοῦ ὀρυσσομένου ἐκ τοῦ ἐπὶ τῶν 
δυτικῶν προπόδων τοῦ Ὑμηττοῦ λατοµείου Καρᾶ”. Ἐκτὸς δὲ τούτου, ἐνῶ τοῦ ἔσωτερι- 
κοῦ ὀρθογωνίου τὰ θεμέλια εἶναι ἐκτελεσμένα ἀμελῶς καὶ ἀκανονίστως, ἤτοι ἄνευ 


1. Ἔ.ὰ, σποράδην. 

3. ΑΜ 11, 1886, πίν. ἔναντι σ. 337 καὶ ἐν Απιίκο Ώευκπιᾶ]ες 1, 1, Βετ]ίη 1887, πίν. 2. ΨήΕΟλκη, ξ-ᾱ- σ. 51, εἷκ. 72. 

3. ΑΜ 11, 1886, σ. 144 ές. 

4. Αργότερον, ὡς θὰ ἴδωμεν, τοῦτο ἠμφοσβητήθη ἐν μέρει ὑπὸ τοῦ Νγ. Η. δοπύσµµακυτ (ΑΜ 60/61, 1935/36, σ. 65-6Ώ. 

5. Περὶ τοῦ λίθου τούτου, ὅστις κατὰ τὴν ἀρχαιότητα ὠνομάζετο λίθος ἀγρυλεικός, βλ. Α. Κ. ΟΡΔΑΝΔΟΝ, Τὰ Ὑλικὰ Δο- 
μῆς τῶν ᾿Αρχαίων Ἑλλήνων, τόμ. Β, ᾿Αθῆναι 1958, σ. 72. 








Ἡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ. 13 


συναρμογῆς τῶν ἁρμῶν, τὰ τοῦ ἐξωτερικοῦ εἶναι ἐπιμελέστερον καὶ καθ᾽ ὁριζοντίας 
στρώσεις κατεσκευασµένα μὲ πολυγωνικοῦ μὲν σχήματος λίθους, ἀλλὰ τελείως πρὸς 
ἀλλήλους ἡρμοσμένους (εἰκ. 6). Ὡς δὲ εἶγαι γνωστόν, ἐκ μὲν τοῦ λίθου τῆς ᾽Ακροπό- 
λεως κατεσκευάσθησαν τὰ ἀρχαιότερα μνημεῖα τῆς Ἐλευσῖνος: καὶ τῶν ᾿Αθηνῶν, ἐν 
οἷς καὶ τὸ Πελαργικόν”, τὸ ἀρχικὸν Ὀλυμπίειον τοῦ Πεισιστράτου” καὶ ὁ ἀρχαιότε- 
Ρος ἓν Διονύσου ναός", ἐκ λίθου δὲ Καρᾶ κτίρια μᾶλλον ἀπὸ τοῦ β΄ ἡμίσεος τοῦ όου αἰ.” 
καὶ ἑξῆς ἥἤτοι ὑστερώτερα τῶν πρώτων. Κατὰ ταῦτα τὰ μὲν θεμέλια τοῦ ἐσωτερικοῦ 
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7. ᾿Αναπαράστασις τῆς κατόψεως τοῦ Πὐξημένου ᾿Εκατομπέδου 2 (κατὰ Ώδτρίοίά). 





ὀρθογωνίου φαίνεται νὰ ἀνήκουν εἲς µίαν καὶ προφανῶς αὑτοτελῆ μορφὴν τοῦ ναοῦ, 
καθ’ ἣν δὲν ὑπῆρχεν ἀκόμη τὸ ἐξωτερικὸν ὀρθογώνιον. Τὴν πρώτην ταύτην μορφὴν 
ὁ ἓν συνεργασίᾳ μετὰ τοῦ ἀρχιτέκτονος ὙΝΠθετρ δημοσιεύσας τὸν ναὸν εραπά5 
χρονολογεῖ, λόγῳ τῆς μνημµονευθείσης διαφορᾶς, ὡς καὶ τῆς διαφορᾶς τῆς γλυπτικῆς 
διακοσµήσεως, τὴν ὁποίαν ἀπονέμει εἲς ἑκατέραν περίοδον, εἰς τὸ α΄ ἥμισυ τοῦ 6ου 
αἰ., ἐνῶ τὴν δευτέραν τάσσει εἰς τὸ β΄ ἥμισυ αὐτοῦ”. 


1 Ἐ. Νολοκ, Εἰεινίς, Βογῖα υπά Παἱρείᾳ 1927, σ. 48 (Τελεστήριον). 

2. ΨΑΙεΕ, Αἰῄσπ-ΑΚτοροίίς, ἔ-ά. σ. 15. Ση. ΙΑΚΩΡΙΔΗΣ, ἔίὰ. σ. 59, 106, 186. 

3, Ο. Ἠκιτεα, ΑΜ 47, 1922, σ. 62. 

4- Υν. Ώόκργεις -Ε. ΚΕΙΡαΗ, Ώας βεὶοοΝίκεῖνο Τποαίος, Αἱῑνοα 1896, σ. Ι5. 

5. ᾽Αρχαιότερος Παρθενών (Ώόκρνειο, 141 52, 1931, σ. 14, ἀρχαϊκὸς βωμὸς τοῦ ὑπὸ τὴν Βασίλειον Στοὰν τῆς ᾿Αγορᾶς. 
Περοῦ, Υ΄ τέταρτον 6ου π.Χ. αἰ.). Ἡ. Τπονροον, Ἡεοροεία 6, 1937, σ. 10. Β.Η. Ἠπα, Α)Α 16, 1912, σ. 531, ἀρχαϊκὸν, 
Τελεστήριον ᾿Ελευσῖνος, Ἀολοκ, ἔ-ά. σ. 44. 

6- Ψνιερλκο, ἕ-ᾱ- 

Ί. ᾽Ακριβέστερον τὴν χρονολογίαν κατασκευῆς τοῦ ἀρχικοῦ ναοῦ ὥρισεν ἀργότερον ὁ Ηονοιυ», ἔ-ᾱ. σ. 76 εἰς τὸ αἲ τρί- 
τον τοῦ 6ου αἱ. Σήµερον ἔγινε γενικῶς ἀποδεκτὸν ὡς ἔτος κατασκενῆς τοῦ ἀρχικοῦ ναοῦ τὸ 570 π.Χ. (Ψαιτεν, ξ-ὰ. σ. 32). 








14 Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ. 


Πρωτότυπος καὶ ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἡ διαίρεσις, τὴν ὁποίαν παρουσιάζει ἔσωτερι- 
κῶς τὸ µικρότερον ὀρθογώνιον (εἰκ. 7): εἷς ἐγκάρσιος τοῖχος χωρίζει πρῶτον τὸ μικρὸν 
ὀρθογώνιον εἰς δύο μεγάλα µέρη, ἓν ἀνατολικὸν (Α) καὶ ἓν δυτικὸν (Β --Γ-- δ) 
μὴ συγκοινωνοῦντα πρὸς ἄλληλα διὰ θύρας (εἷκ. 8, 9). Ἐκ τῶν μερῶν τούτων τὸ μὲν κά- 


































































































Β. ᾽Αναπαράστασις τῆς δυτικῆς προσόψεως τοῦ ἀρχικοῦ ᾿Εκατομπέδου (κατὰ ΝΤοραπά). 
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9. ]Ὢ απιῖς ἀναπαράστασις τῆς κατόψεως τοῦ ἀρχικοῦ ᾿Ἑκατομπέδου 1. 
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πως μικρότερον ἀνατολικὸν ἦτο περίπου τετράγωνον (10,65 χ 10,50 μ.), τὸ δὲ µεγαλύ- 
τερον δυτικὸν ὀρθογώνιον, εἶχε διαστάσεις 10,65 Χ 14,80 μ. ᾽Αμϕότερα τὰ µέρη ταῦ- 
τα ἦσαν πάλιν διῃρηµένα ἐσωτερικῶς καὶ δὴ τὸ μὲν ἀνατολικὸν κατετέµνετο διὰ δύο 
κατὰ μῆκος κιονοστοιχιῶν εἰς τρία κλίτη, ἓν µέσον εὐρύτερον (4,35 μ.) καὶ δύο πλάγια 
στενότερα, ἐνῶ τὸ δυτικὸν ἐχωρίζετο διὰ δύο ἐσωτερικῶν διαφραγµάτων εἰς τρεῖς χώ- 
Ρους: ἕνα µεγαλύτερον δυτικὸν (Β) καὶ δύο ἄλλους ὄπισθεν αὐτοῦ (Γ καὶ Δ) µικροτέρους. 
καὶ περίπου ἰσοπλατεῖς (διαστάσεων 6,20 Χ4,50μ.) καὶ σκοτεινούς, ἑκάτερος τῶν ὁποίων 

































































10. Τμῆμα ἀναπαραστάσεως τῆς πλαγίας ὄψεως 








τοῦ ἀρχικοῦ ᾿Ἑκατομπέδου. 


συνεκοινώνει πρὸς τὸν δυτικὸν Γ διὰ θύρας. Τὴν ἐσωτερικὴν ταύτην διάταξιν πρέπει 
νὰ συγκρατήσωµεν εἰς τὴν μνήμην µας, ἐπειδὴ ἀποτελεῖ µίαν πρώτην καὶ μακρινὴν 
ἀπήχησιν τῆς διαιρέσεως τοῦ σηκοῦ, τὴν ὁποίαν θὰ συναντήσωμεν καὶ εἰς τὸν περί- 
κλειον Παρθενῶνα. 

Ὅσον ἀφορᾷ τὴν ὄρθωσιν τοῦ ἀρχαιοτέρου ναοῦ, αὕτη ἀναπαρεστάθη ὑπὸ τοῦ ΥΜς- 
Ραπά], ὡς εἷς μέγας δωρικὸς ἐν παραστάσι (1η απ!ῖς) ναός, βαίνων ἐπὶ μιᾶς µόνον χαµη- 
λῆς βαθµίδος ὡς κρηπῖδος καὶ φέρων ἐφ᾽ ἑκάστης τῶν δύο στενῶν αὐτοῦ πλευρῶν ἀνὰ 
δύο δωρικοὺς κίονας μεταξὺ δύο παραστάδων. Οἱ κίονες, μὲ τὰ ἀρχαϊκά, συµπεπιε- 
σμένα, πλακουντοειδῆ κιονόκρανά τῶν, τὰ ἐπιστύλια, αἱ τρίγλυφοι καὶ τὰ γεῖσα τῶν 
προσόψεων ἦσαν πώρινα καὶ ἐπικεχρισμένα διὰ κονιάµατος, µόνον δὲ αἱ μετόπαι καὶ τὰ 
ἄνω µέρη τοῦ ναοῦ ---σίµαι, ἀκροκέραμοι καὶ ἀκρωτήρια ---κατεσκευάσθησαν µαρμά- 
ρινα, διατηροῦντα εἰσέτι καὶ τοὺς παλαιούς των χρωματισμοὺς εἰς τὰ κοσμήματά των”. 


1. Ῥήεολκο, ξὰ, σ. 108, εἰκ. 112, ἡμετέρα εἰκ. δ- 
2. Αὐτόθι σ. 24, εἰκ. 25. 
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Αἱ μακραὶ πλευραὶ τοῦ ναοῦ (εἰκ. 10) ἦσαν διαμορφωμέναι ὡς πλήρεις πώρινοι τοῖ- 
χοι, ἀποτελούμενοι κάτω μὲν ἐξ ὀρθοστατῶν, ὑπεράνω δ᾽ αὐτῶν ἐκ λιθοπλίνθων τετα- 
γμένων κατ ἰσοῦὺψεῖς ὁριζοντίας στρώσεις, καταληγούσας εἰς τέσσαρας γωνιαίας 
παραστάδας. Καὶ ἐκ μὲν τῶν ὀρθοστατῶν διετηρήθησάν τινες, μήκους μέχρι 2,30 µ., 
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1. Σίμαι; ἄνω, ἀετώματος τοῦ ᾿Ἑκατομπέδου: κάτω, πλαγίων πλευρῶν (κατὰ δολταάετ καὶ ΝΜ]εβαπά). 


ἐντειχισμένοι εἲς τὸ Νότιον (Κιμώνειον)τεῖχος τῆς ᾿Ακροπόλεως!,τέσσαρας στρώσεις 
κάτωθεν τῶν ἐπίσης ἐκεῖ ἐντειχισμένων ἐπιστυλίων τῶν προσόψεων”. Ἐκ τῶν λιθο- 
πλίνθων ὅμως καὶ τῶν ἐπικράνων τῶν παραστάδων οὐδέν, ὡς ἧτο φυσικόν, τεµάχιον 
διεσώθη. 

Τὰ δωρικὰ ἐπιστύλια τῆς προσόψεως συνεχίσθησαν καὶ εἰς τὰς μακρὰς πλευράς 
τοῦ ναοῦ μὲ τὰς ἑξῆς ὅμως διαφοράς: 1) ὅτι δὲν κατεσκευάσθησαν ἐδῶ µονοκόμμµατα 


1, Ψεολνο, ἔ-ᾱ. σ. 54. 
3. Αὐτόθι σ. 1, εἰκ. 1 καὶ 2. 
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ἤτοι μὲ ὅλον τὸ ὕψος των, ἀλλὰ κατετμήθησαν εἰς τρεῖς ἰσοῦψεῖς στρώσεις (εἰκ. 10: 
βλ. καὶ εἰκ. 25)", ὁμοίας πρὸς τὰς τοῦ τοίχου καὶ 2) ὅτι ἐνῶ διετήρησαν κάτωθεν τῆς 
ταινίας των τοὺς αὐτοὺς καὶ τὰ τῆς προσόψεως κανόνας, ὅμως κατήργησαν τὰς σχε- 
τικὰς ὑπ᾿ αὐτοὺς σταγόνας (εἰκ. 10, κατὰ τὸ σχέδιον 58 τοῦ Μεραπά). Πρέπει δ᾽ ἓν- 
ταῦθα νὰ σηµειώσωμεν, ὅτι ὁμοίαν ἁπλοποίησιν τῆς στέψεως τοῦ ἐπιστυλίου τῶν 
μακρῶν πλευρῶν τοῦ σηκοῦ θὰ συναντήσωµεν καὶ εἲς τὸν ἰκτίνειον Παρθενῶνα. 

᾿Ἐπὶ τῶν ἐπιστυλίων ἐτοποθετήθησαν καὶ κατὰ τὰς μακρὰς πλευρὰς τρίγλυφοι καὶ 
µετόπαι, ἀμφότεραι ὅμως πώριναι ἐνταῦθα καὶ μὲ κάπως ἰσχνοτέρας τὰς τριγλύφους 
(πλ. 0,765 μ.). Ἔκ τῶν διαστάσεων τῶν ἀρχιτεκτονικῶν τούτων μελῶν ἐν σχέσει πρὸς 
τὸ θεμέλιον τῆς μακρᾶς πλευρᾶς συνάγεται, ὅτι καθ’ ἑκάστην μακρὰν πλευρὰν θὰ ὑπῆρ- 
χον 19 τρίγλυφοι καὶ 18 µετόπαι. Διετηρήθη ἐπίσης εἰς τὰς πλαγίας πλευρὰς ἡ αὐτὴ 
καὶ τῆς προσόψεως διατομἡ καὶ ἐξοχὴ τῶν πωρίνων γείσων, τὰ ὁποῖα ἔφερον καὶ 
ἐδῶ ἐναλλὰξ 0,765 μ. πλατεῖς προµόχθους (μὲ δύο σειρὰς ἀπὸ ἓξ σταγόνας) καὶ στε- 
νοὺς (0,515 μ.) μὲ δύο ἐπίσης σειρὰς ἀλλ᾽ κ τεσσάρων σταγόνων, χωριζοµένους ἀπὸ 
ὁδοὺς (νίας) πλάτους 0,27 μ. Ἐξηκριβώθη ἐπίσης καὶ ὅτι ἐπὶ τοῦ γείσου τῶν μακρῶν 
πλευρῶν ἔτρεχε συνεχἠς μαρμαρίνη σίµη (παραετὶς) μὲ τὴν αὐτὴν καὶ ἡ ἐπαετὶς τῆς 
προσόψεως τοµήν, ἀλλὰ ὀλίγον χαμηλοτέρα καὶ μὲ τὴν αὐτὴν χαρακτὴν διακόσµη- 
σιν ἐξ ἀνθεμίων καὶ ἀνθῶν λωτοῦ χρωματισµένων (εἰκ. 11). Ἡ σίµη αὕτη διετρυ- 
πᾶτο κατ ἀποστάσεις ἀπὸ ἐξέχοντας σωληνοειδεῖς κρουνούς, ἀντικαθιστῶντας ἐδῶ 
τὰς συνήθως ε τὰς παραετίδας παρεμβαλλομένας λεοντοκεφαλὰς ἐκροῆς τῶν ὑδά- 
των τῆς στέγης, ὡς δεικνύει τὸ συνημµένον σχέδιον ἀναπαραστάσεως τμήματος τῶν 
μακρῶν πλευρῶν (εἴκ. 10). 

Ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ ὀξέτασις τοῦ µήκους τῶν μακρῶν πλευρῶν 
τοῦ ἐξεταζομένου ναοῦ. Τὸ μῆκος τοῦτο μετρούμενον εἰς μὲν τὰ θεμέλια τοῦ ναοῦ εἶναι 
34,10 µ., εἷς τὸ ἐπιστύλιον ὅμως ἤ, ὅπερ ταὐτό, μεταδὺ τῶν ἄκρων τριγλύφων τῆς ζω- 
φόρου προκύπτει 33,525 μ." Ἡ μεταξὺ τῶν δύο τούτων μηκῶν διαφορὰ 1,18 µ. διαιρου- 
µένη διὰ 2 (0,59 μ.) καὶ ἑλαττουμένη κατὰ 0,10 µ., ἤτοι κατὰ τὴν ἐξοχὴν τοῦ θεµελίου 
πέραν τοῦ στυλοβάτου, μᾶς δίδει ὑπόλοιπον 0,492 µ., ὅπερ εἶναι τὸ πλάτος τοῦ στυλοβά- 
του, ἴσον ἀκριβῶς πρὸς ἕνα καὶ ἥμισυν παλαιὸν ἀττικὸν πόδα (0,328 χ 1,5 -- 0,492 μ.)". 

Παρετηρήθη ἀφ' ἑτέρου καὶ ὅτι ἡ μεταξὺ τῶν ἀξόνων τῶν γωνιαίων τριγλύφων τῆς 
πλαγίας ὄψεως ἀπόστασις, ἥτις προκύπτει ἐκ τοῦ ἀνωτέρω. ὑπολογισθέντος ὁλικοῦ. 
μήκους τῆς ζωφόρου (33,525 μ.) ἀφαιρουμένου τοῦ πλάτους μιᾶς τριγλύφου (0,765 μ.) 
Ὑίνεται ἴση πρὸς 32.75 µ., ἀντιστοιχοῦσα, κατὰ μεγάλην προσέγγισιν, πρὸς 100 πα- 


1. Ὁμοίαν περίπτωσιν κατατµήσεως τῶν ἐπιστυλίων τῶν πλαγίων πλευρῶν παρουσιάζουν καὶ οἱ κάτωθι ἀρχαϊκοὶ ναοί: 
" 





Ὀλυμπίειον τοῦ ᾿Ακράγαντος (Β- Κοιῦκννευ -Ο. Ρυομστεικ, Πίο μεἰσομίσολοη Τοπιρε' ἵτ [πιοίια]δοη επά Φ/οίοῃ, Βοηίη 1899, 
σι 161), ναὺς Ὦ Σελινοῦντος (Κοιρεννευ -Ρυονστειν, ξ-ᾱ. σ. 108), Ποσειδῶνος Ποσειδωνίας (ΚοιρΕννεν - Ῥύομοτεις, ξὰ. 
σ.27) ὁ ἓν Ὁλυμπίᾳ θησαυρός τῶν Σικυωνίων (Ώόπρνειο ἐν Οἰγπιρία, Τοκίδ. Π, σ. 51. Α. Μαιενατα, Οἰγπιρία υπά 
Ἠεῖπο Βαιίεῃ, Μήηολο 1972, σ. 175, εἰκ. 136), ὁ ἐν Κερκύρᾳ ναὸς τῆς ᾽Αρτέμιδος (0. Βορενναμοτ- Η. δοµιΕΙΣ, Κοηχντα, 
Ἠοπίη 1939 - 40, σι 92 καὶ 93): βλ. καὶ Ο. Ῥεκκοτ -Οµ. ΟΜΙΡΙΕΖ, Ηἰιοίτο ἄο Γγι ἆαπς Γαπιϊαμ[ίό, «. 7, σ. 52. πίν. ΧΧ. ἀσιθ.Π. 

2. Τὸ µῆκος τοῦτο τῆς ζωφόρου προκύπτει διὰ τῆς προσθέσεως 19 μεγάλων προμόχθων (19 κ 0,765 μ.) -- 14:53 μ. καὶ 18 
μικρῶν προµόχθων (18 κ. 0,515 μ.) -- 9,27 µ., πλέον 36 ὁδῶν (36 κ 0,27 μ.)-- 9/72 μ. ἤτοι ἓν συνόλῳ 33,525 µ. 

3. Κατὰ Βόκνεει» (ΑΜ 12, 1887, σ. 33, σημ. 1), 0327 µ. 
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λαιοὺς ἀττικοὺς πόδας (0,328 Χ 100 -- 32,80 -Ι-32,755 μ.). Θὰ ἐδικαιολογεῖτο κατὰ ταῦ- 
τα ὁ χαρακτηρισμὸς τοῦ παλαιοτέρου ναοῦ ὡς 'Ἐκατομπέδου, πρὸς τὸν ὁποῖον ὅμως 
δὲν συμφωνοῦσι πάντες οἱ ἐρευνηταί. τι δὲ μᾶλλον θὰ ἐνισχύετο ἡ δικαιολογία αὕτη 
ἐὰν ληφθῇ ὑπ᾽ ὄψιν καὶ ἡ ἐσωτερικὴ διαίρεσις τοῦ ναοῦ, ὅστις περιλαμβάνει κατὰ τὸ 
δυτικὸν αὐτοῦ ἥμισυ καὶ δύο ἀντιστοιχοῦντας πρὸς τὰ ἐν τῇ ἐπιγραφῇ τοῦ Ἑκατομπέ- 
δου (16 1: 4, στ. 16) ἀναφερόμενα οἰκήματα ταμιῶν, τὰ ὁποῖα οἱ ταµίαι ἦσαν ὑποχρεω- 
µένοι νὰ ἀνοίγωσι πρὸς κοινὴν θέαν τρὶς τοῦ µηνός (εἴκ. 7, Τ, Δ). Συμφωνεῖ ἐπίσης 
ἡ ἐν λόγῳ ἑσωτερικὴ διάταξις τοῦ ναοῦ καὶ πρὸς τὰ ἓν τῷ ψηφίσματι τοῦ Καλλίου τοῦ 
435 π.Χ. (16 1; 92, στ. 53) λεγόμενα περὶ ταμιεύσεως τῶν μὲν χρημάτων τῆς ᾿Αθηνᾶς 
ἐν τῷ ἐπὶ δεξιὰ τῷ ὀπισθοδόμῳ (οἰκήματι), τὰ δὲ τῶν ἄλλων θεῶν ἐν τῷ ἐπ᾽ ἀριστερά. 
Τὸν τόσον συχνὰ λοιπὸν εἰς τὰς ἐπιγραφὰς καὶ τοὺς συγγραφεῖς ἀναφερόμενον ὀπισθό- 
δοµον θὰ πρέπει νὰ ἀναγνωρίσωμεν ὡς ἀντιστοιχοῦντα πρὸς τὸ δυτικὸν ἥμισυ τοῦ 
ἐξεταζομένου ναοῦ, ὡς ἐδέχθησαν ἤδη μετὰ τοῦ Ὠδτρ[ε]ά 1 καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἔρευνη- 
ταί". Ἡ διαπίστωσις ὅμως αὕτη δὲν πρέπει καὶ νὰ μᾶς κάµῃ νὰ ταυτίσωµεν, ὡς ἐγέ- 
νετο ὑπό τινων προγενεστέρων ἐρευνητῶν, ἓν οἷς καὶ ὁ Μ. ΟοΙήρποπ”, τὸ ἡμέτερον 
οἰκοδόμημα πρὸς τὸ ᾿Ἑκατόμπεδον τὸ ἀναφερόμενον εἰς γλῶσσαν τοῦ ᾽Αλεξανδρινοῦ 
Τραμματικοῦ 'Ἡσυχίου, λέγουσαν: ἑκατόνπεδος: νεὼς ἐν τῇ ᾿Ακροπόλει [τῇ] Παρθένῳ 
κατασκευασθεὶς ὑπὸ ᾿ Αθηναίων μείζων τοῦ ἐμπρησθέντος ὑπὸ τῶν Περσῶν ποσὶ πεντήκον- 
τα" διότι ἡ γλῶσσα αὕτη ἀφορᾷ (ὡς θὰ ἴδωμεν καὶ εἰς τὸ Β΄ µέρος) εἲς τὸν σηκὸν τοῦ 
ἰκτινείου Παρθενῶνος, πρὸς τὸν ὁποῖον καὶ µόνον παραβάλλεται ὁ πολὺ µικρότε- 
ρος σηκὸς τοῦ ἐξεταζομένου ναοῦ". 

Ὅσον ἀφορᾷ τὴν γλυπτικὴν διακόσµησιν τοῦ παλαιοῦ ναοῦ ἐξηκριβώθη, ὅτι αὕτη 
εἰς μὲν τὸ δυτικὸν αὐτοῦ ἀέτωμα εἰκόνιζεν ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν τὴν πάλην τοῦ 'Ηρακλέους 
πρὸς τὸν Τρίτωνα, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ τερατώδη δαίµονα ἀποτελούμενον ἐκ τριῶν Ύενειο- 
φόρων ἀνδρικῶν κορμῶν καταληγόντων εἰς συστρεφοµένας οὐρὰς ὄφεων καὶ κρα- 
τούντων εἲς τὰς χεῖράς των ἀκαθόριστά τινα σύμβολα, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἓν πτη- 
νόν (εἰκ. 8)5: εἰς δὲ τὸ ἀνατολικὸν ἀέτωμα παριστάνετο ἡ ἀποθέωσις τοῦ Ἡρακλέους, 
ὁδηγουμένου ὑπὸ τῆς Ἴριδος καὶ τοῦ Ἑρμοῦ πρὸς τοὺς τὸ µέσον τῆς συνθέσεως κα- 
τέχοντας θεούς, τὸν Δία καὶ τὴν ᾿Αθηνᾶν. ᾽Αμϕότερα τὰ συμπλέγματα τῶν ἀετωμά- 
των παρουσιάζουσι ζωηρῶς ἐρυθροὺς καὶ κυανοῦς χρωματισμούς, εἶναι δὲ πολὺ διακο- 
σμητικὰ ἔργα παλαιῶν ἀττικῶν γλυπτῶν. 

Ὁ ἐκ τῆς μελέτης τοῦ Ἠεραπά προκύψας διπλοῦς ἓν παραστάσιν ἑκατόμπεδος νεώς, 
χρονολογούµενος, κατὰ γενικὴν συµφωνίαν, εἰς τὸ 570 περίπου π.Χ., δὲν ἔχει νὰ πα- 
ρουσιάσῃ ἄλλα ὅμοιά του παραδείγµατα κατὰ τὸν 6ον αἰῶνα καὶ ἀργότερον ἀκόμη, 


1. ΑΜ 12, 1881, σ. 34. 

2, Ἡ. Εονκα, Α1Α 8, 1893, σ. 8 ἐξ. Ε. Εὔννασκ. ἐν Ῥαμ!γ - Ψήσοονα ΕΕ ΙΙ, στ. 1954. 1. Ε. ΗΑΚΝΙΡΟΝ, ΜΥΙΛοΙ, απά Μον 
οἳ Αποζεηι Αἰλνοης, ].οπάση 1920, σ. 465 ἐξ. 

3. Ἱ Ῥατίνέποπ, Ρασίς 1914, σι 3. 

4, Βλ. σχετικῶς ἨΝ. 7ύνατοµ, Τορομταρίήο νο Αἱἰνοη", ἔ-ᾱ. σ. 261, σημ. 3. 

5. Ὁ τρισώµατος αὐτὸς δαίµων μὲ τὰς τρεῖς ὑπομειδιώσας κεφαλάς του ἡρμηνεύθη ποικιλοτρόπως: ὁ Α. Ευκτμλκοικ, 
π.χ. (5ΒΑΜΙ1905, σ. 453 ἐξ.), τὸν ἑταύτισε πρὸς τοὺς τριτοπάτορας, δαίμονας τῶν ἀνέμων, τυγχάνοντας ἰδιαιτέρας ἐν ᾿Ατεικὴ 
λατρείας, ὡς προστάτας τῆς Ὑονιμότητος τῶν Ὑάμων. 
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πλὴν ἴσως τοῦ τῶν Ἐπιζεφυρίων Λοκρῶν μεγάλου ναοῦ (6ου αἰῶνος)'. Εἰς τὴν κυρίως 
Ἑλλάδα κατεσκευάζοντο κατὰ τὸν 6ον αἰῶνα μικροὶ καὶ ἁπλοῖ ναοὶ ἐν παραστάσιν, ὥς 
π.χ. ὁ ἀρχαιότερος ναὸς τῆς Νεμέσεως ἓν Ραμνοῦντι”. Τοὐναντίον συνηθέστατα ἐφηρ- 
µόσθησαν διπλοῖ ἓν παραστάσι ναοὶ εἴς τε τὴν κυρίως Ἑλλάδα καὶ τὴν Σικελίαν καὶ 
τὴν Κάτω Ἰταλίαν, μὲ τὴν διαφοράν, ὅτι οὗτοι περιβάλλονται πάντοτε, χάριν ἑξάρ- 
σεως, ὥς λέγει καὶ ὁ Βιτρούβιος (1Η 2, 8), ὑπὸ περιστυλίου. 

Ὡς ἑκατόμπεδος δωρικὸς ναὸς παρέµεινεν ὁ ἀρχαιότερος δωρικὸς ναὸς ἐπὶ µίαν 
καὶ πλέον γενεάν. Ὑπέστη ὅμως ἀργότερον σημαντικὰς τροποποιήσεις, διευρύνσεως. 
καὶ ἐξωραϊσμοῦ. Καὶ δἡ πρῶτον περιεβλήθη ὑπὸ μεγαλοπρεποῦς περιστυλίου, τοπο- 
θετηθέντος ἐπὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ ὀρθογωνίου θεµελίου (εἰκ. 7). 

Τὴν ἀναπαράστασιν τῆς ὀρθώσεως τοῦ περιστυλίου τούτου ἐμελέτησεν ὁ Ὠδτρίε]ά 5 
ἐπὶ τῇ βάσει ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν, ἐξ ὦν ἄλλα μὲν εὑρίσκοντο κατεσπαρµένα ἐπὶ 
τῆς ᾿Ακροπόλεως, ἄλλα δὲ τελείως εἰργασμένα καὶ διατηροῦντα ἴχνη τοῦ παλαιοῦ 
χρωματισμοῦ τῶν, ἧσαν, καὶ εἶναι ἀκόμη, ἐντειχισμένα εἰς τρία σημεῖα τοῦ Βορείου 
(Θεμιστοκλείου) τείχους τῆς ᾿Ακροπόλεως, ἄλλα δὲ πάλιν προῆλθον ἐξ ἄνασκα- 
φῆς παλαιᾶς ἐπιχώσεως ΝΑ. τοῦ Παρθενῶνος. 

Τὸ περιστύλιον ἀνηγέρθη ἐπὶ διβάθµου κρηπῖδος' οἱ πώρινοι κίονές του παρουσία- 
ζον κιονόκρανα μὲ ἀρκετὰ τεταµένον τὸν ἐχῖνον, πέντε ἱμάντας καὶ τρεῖς ἐντομὰς µε- 
ταξὺ ὑποτραχηλίου καὶ κορμοῦ (εἰκ. 12, 14). Ἐξ ὑπολογισμοῦ προέκυψεν, ὅτι κατὰ 
μὲν τὰς στενὰς πλευρὰς ὑπῆρχον ἓξ κίονες μὲ ἀξονικὴν ἀπόστασιν 4,04 μ. κατὰ δὲ τὰς 
μακρὰς πλευρὰς 12 μὲ ἀξονικὴν ἀπόστασιν 3.84 µ. (εἰκ. 7). Τὰ ἐπιστύλια καὶ αἱ τρί- 
Ίλυφοι ἦσαν πώρινα, αἱ µετόπαι ὅμως µαρµάριναι. Τὰ ὁριζόντια γεῖσα ἦσαν ἐπίσης 
πώρινα καὶ μὲ προµόχθους ὁμοιοπλατεῖς ὑπεράνω τριγλύφων καὶ μετοπῶν, ἐφωδιασμέ- 
νους κάτωθεν μὲ τρεῖς σειρὰς ἐξ ἓξ σταγόνων. Τὰ καταέτια γεῖσα ἦσαν μαρμάρινα καὶ 
μὲ μεγάλην (1:00 μ.) ἐξοχήν, προὐποθέτουσαν τὴν κάτωθεν αὐτῶν τοποθέτησιν ἕναε- 
τίων ἀγαλμάτων, οἷα καὶ πράγματι εὑρέθησαν, μαρμάρινα, εἰκονίζοντα εἰς ἓν ἐξ αὐτῶν. 
(ἀνατολικὸν) ἐν τῷ µέσῳ μὲν τὴν ᾿Αθηνᾶν καταβάλλουσαν τὸν γίγαντα Ἐγκέλαδον”, 
εἰς δὲ τὸ ἄκρον αὐτοῦ ἄλλον γίγαντα πληγωμένον. Μαρμάριναι ἐπίσης ἦσαν καὶ αἱ 
ἐπαετίδες (σίµαι) τύπου κορινθιακοῦ, φέρουσαι κατὰ τὴν προσθίαν των ἐπιφάνειαν χα- 
ρακτὴν καὶ ἐγκαυστικῶς χρωματισμένην σειρὰν ἀνθεμίων καὶ ἀνθῶν λωτοῦ (εἴκ. 12). 
Μαρμαρίνη ἐπίσης ἦτο καὶ ἡ κεράµωσις τῆς στέγης. Ὁ Γδτρ{ε]ά ἀπέδωσε τὴν κατα- 
σκευὴν τοῦ περιστυλίου εἰς τὸν Πεισίστρατον, ὅστις μὲ τόσα ἄλλα σπουδαῖα μνημεῖα 
(ναὸς Πυθίου ᾽Απόλλωνος, Ὀλυμπίειον κλπ.) ἑκόσμησε τὴν πόλιν τῶν ᾿Αθηνῶν. Πι- 


1, Κοιρεννεν - Ῥυοηστειν, ξ-ᾱ- σ. 19! καὶ 283. ΨΨ. Β. Ῥινκιοον, Το Αποίιοοίυτο οἳ Απείσηι Ότοςος, Ἱοπάοη 1950: 
ΘΔφεξῆς Αποίιοειυτο), σ. 98 (μὲ τρεῖς κίονας ἐν παραστάσιν ἑκατέρωθεν). 

2. Πρέπει νὰ σημειωθῇ ἐνταῦθα, ὅτι ὁ ἐν Ἐλευσῖνι ναός τῆς ᾽Αρτέμιδος (περὶ τὸ 125 μ.Χ.) ὅστις ἀναπαρίσταται συνήθως. 
ὡς διπλοῦς ἐν παραστάσι κατὰ παλαιὸν σχέδιον τοῦ Ώδκντει» (ΠΑΕ 1987, πὶν. 1: πρβλ. καὶ 1. Ώύχν, Ὠἱο Βαικιπει ἀος ΟΓίο- 
οδεηῖ, Γεἱραῖς 1910, σ. 105, εἰκ. 1314) δὲν εἶναι τοιοῦτος, ὡς ἀπέδειξα πρὸ καιροῦ (Αφιέρωμα εἰς Γ. Χατζηδάκιν, Αθήναι 1921, 
σι 139 - 169 καὶ Ἐλευσινιακὰ 1, 1932, σ. 209 -223). 

3, Παρὰ Ἠπεσακο, ξ-ὰ. σ. 118 ἐξ. 

. Ἠ. δοµΚλυνα, ΑΜ 22, 1891, σ. 104. Η. ΥΣΟΜΑΤ, ΤΑ φουἱριυτε αἰίαυε αναπι Ῥμίά[ας, Ραγίς 1904, σ. 303, 315. Ψήκολνο, 

- σι 126 ἐξ. 
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12. Τμῆμα τοῦ θριγκοῦ τῆς προσόψεως τοῦ μετὰ περιστυλίου Ἑκατομπέδου (κατὰ Ὠδτρίείς). 
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θανωτέρα ἐν τούτοις φαίνεται ἡ ἐκδοχή, ὅτι τὸ περιστύλιον θὰ κατεσκευάσθη ἐπὶ τῆς 
ἐποχῆς τῶν Πεισιστρατιδῶν (περὶ τὸ 520π.Χ.) διὰ τοὺς ἑξῆς λόγους: 1) ἕνεκα τῆς εἰς 
τὰ ἐδάφη κατασκευῆς του χρήσεως λίθου Καρᾶ, 2) ἕνεκα τῆς χρήσεως συνδέσμων σχή- 
µατος διπλοῦ ταῦ εἰς τὰ ἀρχιτεκτονικά του µέλη, 3) ἕνεκα τῆς πλέον ἔξειλιγμενης. 
μορφῆς τοῦ κιονοκράνου του, 4) λόγῳ τῆς μεγάλης χρήσεως μαρμάρου εἰς τὰ ἄνω 
µέρη του, γενομένης κατὰ µίµησιν τῆς εἰς τὸν ναὸν τοῦ ᾽Απόλλωνος ἐν Δελφοῖς 
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13. Συγκριτικὴ παράστασις τοῦ ἓν ἐγκαρσίᾳ τομῇ περιγράµµατος τοῦ περιπτέρου ἀρχαίου, 
ναοῦ τῆς ᾿Αθηνᾶς (Πεισιστρατιδῶν) πρὸς τὸν ἐσωτερικὸν διπλοῦν ἓν παραστάσι ναόν. 


ἀναστηλώσεως τῆς προσόψεως ὑπὸ τῆς ἀντιπάλου πρὸς τοὺς Πεισιστρατίδας οἰκογε- 
νείας τῶν ᾽Αλκμεωνιδῶν, 5) λόγῳ τοῦ ὕφους (5ιγ|ε) τῶν ἐναετίων ἀγαλμάτων του, ἅτι- 
να κατὰ τοὺς εἰδικοὺς (1:οομαί, 5ομγαάοτ, Οοήρποπ) μᾶλλον εἰς ταύτην τὴν ἐποχὴν ἀνά- 
Ύονται, ἕνεκα τῆς τελείας κατοχῆς τῆς τεχνικῆς τοῦ μαρμάρου ὑπὸ τῶν γλυπτῶν των. 

“Ἡ προσθήκη τοῦ μεγάλου περιστυλίου εἶχε σημαντικὰς ἐπιπτώσεις καὶ ἐπὶ τῆς δια- 
µορφώσεως τοῦ ἐσωτερικοῦ ἀρχαιοτέρου ναοῦ. Τὰ παλαιὰ μικρὰ ἀετώματα τοῦ τελευ- 
ταίου τούτου δὲν ἡδύναντο βεβαίως πλέον νὰ ὑφίστανται, ὅταν ὠρθώθησαν τὰ πολὺ 
μεγαλύτερα ἀετώματα τοῦ περιστυλίου. Διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν καὶ οἱ μακροὶ τοῖχοι 
τοῦ ἐσωτερικοῦ ναοῦ δὲν ἠδύναντο ἐφεξῆς νὰ παραμένουν μὲ τὸ παλαιὸν μικρὸν ὕψος 
των καὶ τὴν παλαιάν των σύνθεσιν, ἀλλ᾽ ἔπρεπε νὰ ὑψωθοῦν ἀκόμη κατὰ 4,50 μ.' καὶ 
αὐτοὶ δὲ οἱ κίονες τῶν στενῶν ὄψεων ἔπρεπε νὰ γίνουν ὑψηλότεροι (εἰκ. 13). Ἐπὶ τῇ 
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εὐκαιρίᾳ λοιπὸν ὅλων τῶν ἀλλαγῶν τούτων φαίνεται, ὅτι οἱ ἀρχιτέκτονες τοῦ νέου 
μεγάλου ναοῦ, ἓν συμφωνίᾳ βεβαίως καὶ πρὸς τοὺς γλύπτας τῶν νέων ἐναετίων ἆγαλ- 
µάτων τοῦ ναοῦ, θὰ ἐθεώρησαν καλὸν νὰ προσαρµόσουν, κατὰ τὸ δυνατόν, τὸ ὕφος 
τοῦ νέου ναοῦ πρὸς τὸ κρατοῦν ἐπὶ τῶν Πεισιστρατιδῶν ἐν ᾿ Αθήναις ἰσχυρότατον πνεῦ- 
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14. Τμῆμα τοῦ θριγκοῦ τῆς πλαγίας ὄψεως τοῦ μετὰ περιστυλίου Ἑκατομπέδου (κατὰ Ὠδτρ/είά). 


μα ἰωνισμοῦ. Καὶ οἱ μὲν γλύπται ἐξεδήλωσαν τὸ πνεῦμα τοῦτο διὰ τῆς λεπτῆς καὶ μετὰ 
περισσῆς φιλοκαλίας (οοαιείίετίε) πτυχώσεως τῶν ἐνδυμάτων καὶ τῆς κομμώσεως 
τῶν μορφῶν των (πρβλ. καὶ τὰς χιακῆς τέχνης κόρας τοῦ Μουσείου τῆς ᾿Ακροπόλεως), 
οἱ δὲ ἀρχιτέκτονες, διὰ τῆς ἀντικαταστάσεως τῶν τριγλύφων καὶ μετοπῶν τοῦ θριγκοῦ 
τοῦ ἐσωτερικοῦ ναοῦ διὰ συνεχοῦς γλυπτῆς ἰωνικῆς ζωφόρου. Τῆς θεωρίας ταύτης εἷ- 
σηγητὴς διὰ τὸ ἐξεταζόμενον Ἑκατόμπεδον ἐγένετο ὁ Η. 5ομταάετ διὰ μελέτης του: 
στηριχθείσης εἰς τὴν ἐπὶ τῆς ᾽Ακροπόλεως ὕπαρξιν ἀναγλύφων τινῶν πλακῶν, τὰς 


1: ΑΜ. 30, 1905, σ. 305-132, πίν. ΧΙ. 
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ὁποίας, μὴ ὑπάρχοντος ἄλλου καταλληλοτέρου πρὸς τοῦτο κτιρίου, θεωρεῖ ὡς ἀνη- 
κούσας εἰς ζωφόρον τοῦ ἐσωτερικοῦ ναοῦ!1. Μία τῶν πλακῶν αὐτῶν, ὕψους 1,20 µ., πα- 
ριστάνει ἀνδρικὴν μορφὴν μὲ στολὴν ἁρματηλάτου, μακρὸν χιτῶνα καὶ µανδύαν λε- 
πτῶς καὶ φιλοκάλως πτυχωµένους, ὁδηγοῦσαν ἅρμα καὶ ἑτοιμαζομένην νὰ ἀνέλθῃ ἐπ᾽ 
αὐτοῦ. ᾿Ἐπὶ δευτέρας πλακὸς εἰκονίζεται ἀνὴρ φέρων τὸν πέτασον τῶν ᾿Αθηναίων 
ἱππέων 3 καὶ ἀχειρίδωτον χιτῶνα, ἐπὶ ἄλλων δὲ πάλιν τεµαχίων παριστάνεται πρόσω- 
πον βαδίζον καὶ θήλεια μορφὴ καθηµένη ἐπὶ ὁκλαδίου δίφρου. 

Ἡ λεπτὴ καὶ σοφἡ ἐκτέλεσις τῶν πτυχῶν των καὶ τὸ ὅλον ὕφος τῶν ἀναγλύφων τού-. 
τῶν ἐπιτρέπουσι, κατὰ δοηταάετ καὶ ἄλλους, νὰ τοποθετήσωµεν αὐτὰ εἰς τὸ τελευταῖον. 
τέταρτον τοῦ 6ου αἰῶνος. Αν δὲ ληφθῇ ὑπ ὄψιν, καὶ ὅτι πᾶσαι αἱ μνημονευθεῖσαι 
μορφαὶ κινοῦνται κατὰ τὴν αὐτὴν ἔννοιαν, δυνάµεθα νὰ θεωρήσωμεν αὐτὰς ὡς ἄποτε- 
λούσας µέλη πομπῆς τινός, ἴσως δὲ μάλιστα αὐτῆς ταύτης τῆς πομπῆς τῶν Παναθη- 
ναίων”. Ἐὰν οὕτως ἔχῃ τὸ πρᾶγμα, οἱ ἐπιφορτισθέντες τὴν διακόσµησιν τοῦ διευρυν- 
θέντος καὶ ἐξωραϊσθέντος 'Εκατομπέδου καλλιτέχναι θὰ εἶναι «οἱ χαράξαντες τὸ πρῶ- 
τον σκαρίφηµα τῆς ζωφόρου, ἥτις ἐπρόκειτο ἀργότερον νὰ δοξάσῃ κατὰ θαυμάσιον. 
τρόπον εἰς τὸν Παρθενῶνα ὄχι µόνον τὴν θεὰν τῆς ᾿Ακροπόλεως, ἀλλὰ καὶ τὸ ἄστυ 
τῶν ᾿Αθηνῶν»". 

Ἡ θεωρία τοῦ 5οιταάος ἐγένετο σχεδὸν ὑφ ὅλων τῶν ἐρευνητῶν δεκτή". Ὁ Ὠδτρ- 
Ρε]ά μάλιστα, ὅστις τὴν υἱοθέτησε προθύµως», ἔσπευσε καὶ νὰ τροποποιήῄση ἐπὶ τὸ 
ἰωνικώτερον τὴν κάτοψιν τοῦ ὡς σηκοῦ πλέον χρησιμεύοντος ἀρχαιοτέρου ἔσωτερι- 
κοῦ ναοῦ, ἀντικαταστήσας πρὸς τοῦτο τὸν παλαιὸν διπλοῦν ἓν παραστάσι ναὸν δι᾽ 
ἀμφιπροστύλου, φέροντος ἐφ᾽ ἑκάστης στενῆς πλευρᾶς τοῦ σηκοῦ, ἀντὶ δύο δωρικῶν 
κιόνων μεταξὺ δύο δωρικῶν παραστάδων, τέσσαρας ἐλευθέρους ἰωνικοὺς κίονας, σχη- 
µατίζοντας πρόστασιν ἑκατέρωθεν (εἲκ. 7)". 

Μετὰ τὴν τελευταίαν ταύτην ἐκδοχὴν αἱ ὁμοιότητες τῆς διατάξεως τοῦ Ἑκατομπέ- 
δου πρὸς τὴν τοῦ σηκοῦ τοῦ τε ἀρχαιοτέρου καὶ τοῦ ἰκτινείου Παρθενῶνος αὐξάνονται 
κατὰ µίαν, ἤτοι κατὰ τὴν ἑκατέρωθεν τοῦ σηκοῦ ὕπαρξιν προστάσεων". 


1, Ὁ Εὐκγνάνατεκ τὰς πλάκας αὐτὰς ἐθεώρησεν ἀνηκούσας μᾶλλον εἰς τὸν µέγαν πρὸς ᾿Ανατολὰς τοῦ Ἑκατομπέδου 
βωμόν τῆς ᾿Αθηνᾶς (5ΒΑΜ 1906, σ. 143), ὅστις ἐπὶ τοῦ σχεδίου τοῦ Καβεράου δὲν σημειοῦται. 

2. Πρβλ. Μ. Ν. Ηευνιο, Ίας ἰππεῖς Αἰβέπίοης, Ρατῖς 1902, σ. 48, εἰκ. 18 καὶ σ. 70, εἰκ. 29. 

3, Τὴν ὁποίαν εἶχεν ἤδη εἰσαγάγει ὁ Πεισίστρατος τὸ 56 π.Χ. (βλ. Α. Εκιοκενηλυς ἐν Τῖσγης [, Αίλοη 1912, σ. 109. 
Ῥινείοος, Α)Α 18, 1934, σ. 446 - 47: τοῦ αὐτοῦ, Αἰἰοαίαη Απεῄνοη Η{5ίν, σ, 207-210 καὶ Ῥγου. Απ. ΡΜΙΙ. Φοο. 80, 1939, σι 135 - 
36 καὶ 168 - 69). 

4. Μ. Οοια1ονον, Γς Ρατίλέποη, ἔ-ά. σ. 4. 

5. Τοχνοκριτικοὺς τινὰς ἐνδοιασμοὺς ἐξέφρασε σχετικᾶς ὁ Ε. ΓΑΝοιοτΣ (Ζις Ζεϊνεοίπππμηᾳ κλπ. Γαἱραῖς 1920, σ. 89). 

6. ΑΜ 29, 19904, πίν. ΨΙ καὶ 16, 1911, σ. 41. 

7. Τὸ νέον τοῦτο σχέδιον ἐδημοσίευσεν ὁ Ώὔκυσειο ὄχι µόνον ἐν ΑΜ 29, 1908, πίν. ΨΙ ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ 141 14, 1919, πίν. 1 
καὶ 2, ὅθεν καὶ ἡ ἡμετέρα εἰκὼν 7. Ὁ αὐτὸς ἐρευνητὴς ὑπεστήριξεν ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ (ΑΜ 36, 1911, σ. 41), ὅτι καὶ αὐτὸς ὁ 
τίτλος τοῦ περὶ Παρθενῶνος ἔργου τοῦ Ἰκτίνου, ὃν ἀναφέρει ὁ ΒΙΤΡΟΤΡΙΟΣ (Ώο Ατοϊζιοσιυτα ΥΠ, Ῥτας[. 12), Ώο φεὰο Μίπετ- 
γας ἀοτίσα 4μΔο οκί Αἰἰνοπίς {η αΤος, ἑρμηνεύεται τώρα πλήρως διὰ τῆς σαφοῦς ἀντιδιαστολῆς τοῦ δωρικοῦ Παρθενῶνος πρὸς, 
τὸν ἰωνικόν ναὺν τῆς ᾿Αθηνᾶς, ἥτοι τὸ Ἑκατόμπεδον, 

Δ. Ἡ νέα διαµόρφωσις τῆς κατόψεως τοῦ ἀρχαιοτέρου ναοῦ, ἔρχεται νὰ ΄. σχύση τὴν γνώμην τοῦ Ἡ. Βυνις, ξ-ὰ. σ. 591, 
καθ' ἣν τὸ ἐναέτιον πώρινον ἀνάγλυφον, ὅπερ ὑπετίθετο ὅτι εἰκόνιζε τὸ ἀρχαιότερον Ἐρέχθειον (ΨΙεοακο, ξίά. σ. 197 καὶ 
πὶν. ΧΙΝ, ἡμετέρα εἰκῶν 18), παριστάνει μᾶλλον τὸ Ἑκατόμπεδον ἓν πλαγίᾳ ὄψει καὶ μὲ μίαν τῶν προστάσεων αὐτοῦ: βλ. σχε- 
τικῶς τὴν Ἰραμμικὴν ἀναπαράστασιν τοῦ ΗΣΡΕΚΟΕΥ, ξ.ά. σ. 25, εἴκ. 13, ἡμετέρα εἰκὼν 18. 
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Ὁ ἐξιωνισθεὶς ἐσωτερικὸς ναὸς τοῦ Ἑκατομπέδου, θεωρούμενος αὐτοτελῶς, ἤτοι 
μετὰ τὴν κατάργησιν τοῦ δωρικοῦ περιστυλίου κατὰ τὸν 5ον αἲ., ἀπετέλεσε τὸ ἀρχαιό- 
τερον παράδειγµα ἰωνικοῦ ναοῦ τῶν ᾿Αθηνῶν, ἀπέβη δὲ ἴσως τὸ πρότυπον τῶν ἄμφι- 
προστύλων ἰωνικῶν ναῶν: τῆς ᾿Αθηνᾶς Νίκης, τοῦ Ἔρεχθείου καὶ τοῦ ναοῦ τοῦ ἸἹ- 
λισοῦ (ἓν "Αγραις Μητρώου). 

Ἡ νέα γλυπτὴ ζωφόρος τοῦ ναοῦ τῆς ᾿Αθηνᾶς, κατ’ ἐξοχὴν ἰωνικὸν στοιχεῖον, δὲν 
εἶχε βεβαίως τὴν θέσιν της εἰς τὸ ἐξωτερικόν, δωρικὸν περιστύλιον. Μόνη ἁρμόζουσα 
δι᾽ αὐτὴν θέσις ἦτο τὸ ἄνω µέρος τῶν τοίχων τοῦ παλαιοῦ ναοῦ, τῶν ὁποίων θὰ ἔστεφε 
καὶ τὰς τέσσαρας πλευράς. ᾿Εκεῖ ὅμως τοποθετουµένη δὲν συνεβιβάζετο πλέον πρὸς 
τὴν στέφουσαν ἄλλοτε τοὺς τοίχους τοῦ ἀρχαιοτέρου ναοῦ δωρικἠν ἐκ τριγλύφων καὶ 
μετοπῶν ζωφόρον, περὶ τῆς ὁποίας εἴπομεν ἀνωτέρω (σ. 17). Κατηργήθη λοιπὸν ἐφε- 
ξῆς ἡ δωρικὴ αὕτη ζωφόρος, ἀπόδειξιν δὲ τούτου ἀποτελεῖ ἡ εἰς διάφορα µέρη τῆς 
᾽Ακροπόλεως εὕρεσις ἀρκετῶν μετοπῶν τοῦ ἀρχαιοτέρου ναοῦ, χρησιμοποιηθεισῶν 
πρὸς ἄλλους πλέον σκοπούς. Οὕτω π.χ. τρεῖς τοιαῦται µετόπαι εὑρέθησαν ὥς ἐπένδυ- 
σις τοῦ Πελαργικοῦ τείχους τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχαϊκοῦ, προμνησικλείου, προπύλου τῆς 
᾽Ακροπόλεως:, ἄλλαι ἐχρησιμοποιήθησαν εἰς ἐπιχώσεις, ἄλλαι δὲ δύο ἐχρησίμευσαν 
ὥς πλάκες πρὸς χάραξιν τῆς λεγοµένης ἐπιγραφῆς τοῦ Ἑκατομπέδου (16 Τ 4) εἲς πολ- 
λὰ σήµερον τεµαχισµένης κομμάτια". Ἡ ἀσφαλὴς μάλιστα ταύτισις τῆς χρονολο- 
γίας τῆς ἐπιγραφῆς ταύτης πρὸς τὸ ἔτος 485/4 π.Χ. μαρτυρεῖ σαφῶς, ὅτι ἡ παλαιὰ 
δωρικὴ ζωφόρος κατηργήθη πρὸ τῆς περσικῆς εἰσβολῆς τοῦ 480 π.Χ. 'Ὑπενθυμίζο- 
μεν ἐπίσης καὶ ὅτι µέλη τοῦ παλαιοῦ ναοῦ ἐνετειχίσθησαν καὶ εἷς τὸ Κιμώνειον τεῖ- 
χος τῆς Ακροπόλεως (βλ. σ. 16). 

Ακρωτήριτα. Πλὴν τῆς ἐσωτερικῆς ἰωνικῆς ζωφόρου, εἰς τοῦ Ξομταάοι τὴν 
ὀξυδέρκειαν ὀφείλομεν καὶ τὴν ἀποκατάστασιν τοῦ μέσου ἀκρωτηρίου τοῦ ἀρχαίου 
ναοῦ τῆς ᾿Αθηνᾶς. Ἐκ τῶν ἀκρωτηρίων τοῦ ναοῦ τούτου ὁ Ὑίοραπά παρέσχε λεπτο- 
μερῶς, καὶ ἐγχρώμως μάλιστα”, τὸ σχέδιον µόνον τῶν ἄκρων, ἄτινα ἐδημιουργοῦντο 
διὰ τῆς ἑλικοστρόφου ἀπολήξεως τῆς ἄνω ταινίας τῆς σίµης (εἶκ. 11 ἄνω), ἀφῆκεν ὅμως 
ἀκαθόριστον τὸ σχέδιον τοῦ μέσου ἀκρωτηρίου, εἰς τὴν ἀναπαράστασιν τοῦ ἀρχαίου 
ναοῦ, ἣν παρέσχε διὰ τῆς εἰκ. 112 (σ. 108) τοῦ θεμελιώδους περὶ τοῦ ἀρχαίου ναοῦ 
τῆς ᾿Αθηνᾶς ἔργου του. Τὸ μέσον τοῦτο ἀκρωτήριον ἐταύτισε τὸ 1909 ὁ 5ομταάετ" 
πρὸς µαρμάρινά τινα, ἀρχαϊκὰ τεμάχια τοῦ Μουσείου τῆς ᾿Ακροπόλεως”, ἀνήκοντα εἷς 
δύο πτερωτὰς Γοργόνας, αἴἵτινες εἰκονίζοντο τρέχουσαι πρὸς τὰ δεξιὰ κατὰ τὴν συνή- 
θη εἲς τὴν ἀρχαϊκὴν ἐποχὴν ταχεῖαν γονατιστὴν κίνησιν (εἶκ. 15). Οἱ διεστηκότες 
πὀδες τῆς Γοργοῦς ἑπάτουν ἐπὶ μακρῶν, διασταυρουµένων προεκτάσεων τῆς ἄνω ται- 
νίας τῆς σίµης», ὡς ἡ εἰκὼν 15 δεικνύει. 'Ἡ προτεινοµένη παράστασις τῆς Γοργοῦς 


1. γνήκολκο, ξ-ᾱ. σ. 110, εἰκ. 13. 

2. Αὐτόθι σ. 110, εἰκ. 114. 

3. Αὐτόθι πἰν. ΙΧ, 1ο. 

4. Απολαίσομο Μασπιογεκιρίυγοη ἵπι Αγοροῖϊς-Μισουπι 2η Αἰἴνεη, ὙΜΊεη 1909, σ. 5- 10 (ΕεειρολείΠ, ἀο; ΟΓαχος Ὑεγοαπ- 
πῆνηᾳ Ὠευίνομος ῬλήλοΙορεν). 

5. Μ. ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗ, Τὸ Μουσεῖον τῆς ᾿Ακροπόλεως, ᾿Αθῆναι 1978, σ. 30 εἰκ. 290, ἀριθ. εὗρετ. 101. 

«- Ὡς ἐξηκριβώθη ἡ ἄνω ταινία τῆς σίµης εἰς μὲν τὰς κεκλιµένας πλευρὰς τῶν ἀετωμάτων (τὰς ἐπαετίδας τῶν ἐπιγραφῶν) 
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ταιριάζει τελείως καὶ πρὸς τὴν σίµην καὶ πρὸς τὰς γενικὰς διαστάσεις τοῦ ἀετώματος, 
τόσον ἀπὸ ἀπόψεως ὕφους, ὅσον καὶ ἀπὸ ἀπόψεως ὑλικοῦ καὶ διαστάσεων (τὸ ύψος 
της ὑπολογίζεται εἰς 1.05 μ.) δι’ ὃ καὶ ἐγένετο γενικῶς ἀποδεκτή. 

Εἰς τὴν αὐτὴν µελέτην του ὁ 5ομταάετ παρέσχε καὶ συμπληρωματικὴν ἀναπαρά- 
στασιν τῶν ἄκρων ἀκρωτηρίων ' τοῦ ἀρχαίου ναοῦ. Εἰς ταύτην ἑτοποθέτησεν ἐπὶ κλασ- 
σικῆς μορφῆς ὁριζοντίου βάθρου, τριγωνικῶς πρὸς τὰ κάτω ἀποτετμημένου, κατακε- 
κλιμένους λέοντας καὶ πάνθηρας τοῦ Μουσείου τῆς ᾿Ακροπόλεως (ἀριθ. εὗρετ. 








ΑΙΚΡΟΤΗΡΙΑ 











1Φ. ᾿᾽Αναπαράστασις τοῦ µέσου καὶ τῶν ἄκρων ἀκρωτηρίων τοῦ ἀρχαίου ναοῦ τῆς ᾿Αθηνᾶς (κατὰ Βεμγαάοι). 


552, 554, 555) (εἰκ. 15). Τὴν τελευταίαν ὅμως ταύτην πρότασιν τοῦ 5αμταάς ἀντέκρου- 
σαν σθεναρῶς ὁ Εά. Βομπιίά!” καὶ ὁ Ε. Βιδολος". Καὶ ὁ μὲν 5ομπιίάί ἀντεῖπεν, ὀρθῶς, 
ὅτι τὸ ὀρθογώνιον λοξῶς κάτω τετμημένον βάθρον τῶν πανθήρων καὶ λεόντων εἶναι 
ἐντελῶς κλασσικἡ βάσις ἀκρωτηρίου, οὐδόλως συμβιβαζομένη πρὸς τὴν ἀρχαϊκὴν 
ἑλικόστροφον ἀπόληξιν τῆς στεφούσης τὴν σίµην ταινίας. Ὁ Βιςο]µοτ ἀφ᾿ ἑτέρου 
ὑπέδειξε τὴν ἀντίφασιν, ἥτις ὑπῆρχε μεταξὺ τῆς εἰς βάθος ἐκτάσεως μορφῆς τοῦ κλασ- 
σικοῦ βάθρου πρὸς τὴν σχεδὸν σανιδοειδῆ μορφὴν καὶ ἐπιπεδότητα, ἣν παρουσίαζον. 
τὰ θηρία. 

Ὁ Βο]ταάετ, ἀναγνωρίσας τὴν ὀρθότητα τῶν ἀνωτέρω παρατηρήσεων ἑτροποποίη- 
σεν, εἰς πολὺ νεωτέραν µελέτην του", τὴν ἀρχικὴν πρότασίν του, ἀφαιρέσας μὲν τὰ 
θηρία ὃκ τῆς γειτονίας τῶν ἑλικοστρόφων ἀκρωτηρίων, µεταθέσας ὅμως αὐτὰ κεκλι- 


ἔφερεν ὡς πρόσθειον κόσμημα ἄλλοτε μὲν σειρὰν Ἰωνιωδῶν σχεδίων (εἰκ. 11 ἄνω ἀριστερά), ἄλλοτε δὲ ζατρικιοειδὲς κὀ- 
σµηµα (εἰκ. 11 ἄνω δεξιό), εἰς δὲ τὰς σίµας τῶν μακρῶν πλευρῶν, ἥτοι τὰς παραντίδας τῶν ἐπιγραφῶν, ἀπλῶς τὸ µετ' ἀνθεμίων 
καὶ λωτῶν κόσμημα (οἷκ. 11 κάτω). 

1, Ἔίὰ, σι 14, εἰκ. 13. 

3. 141 35, 1920, σ. 111, σημ. 1. 

3. ΑΜ 47, 192), σ. 93 ἐξ. 

4.241 43, 1928, σι 67. 
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μένα ἑκατέρωθεν τῆς κεντρικῆς Γοργοῦς καὶ πρὸς αὐτὴν προσβλέποντα (εἰκ. 16), 
ἐπειδὴ τὰ ἐθεώρει πάντοτε ὡς λίαν συγγενῆ ἀπό τε ἀπόψεως ὕφους, τεχνικῆς καὶ μέ- 
τρων πρὸς τὴν κεντρικἠν Γοργώ’. 

Σίµα. Δέκα πέντε ἔτη μετὰ τὸν Ἠίεραπά ἐπελήφθη τῆς ἐξετάσεως τοῦ Ἑκατομπό- 
δου καὶ ὁ Ε. Ηερετάεγ. Οὗτος ἐμελέτησε κυρίως τὰ εἰς τὸν ἀρχαῖον ναὸν ἀνήκοντα 
πώρινα ἐναέτια γλυπτά", προσθέδας πολυτίµους παρατηρήσεις: 1) διὰ τὸ σύμπλεγμα 
τῆς πάλης τοῦ Ἡρακλέους πρὸς τὸν Τρίτωνα (Υ, σ. 13), 2) διὰ τὸ εἰκονίζον τὴν ἱερὰν 





16. Ἐροποποιημένη ἀναπαράστασις τοῦ μέσου ἀκρωτηρίου τοῦ ἀρχαίου ναοῦ τῆς ᾿Αθηνᾶς (Ἑκατομπέδου) (κατὰ 5ελγαάος). 


ἑλαίαν ἀνάγλυφον (σ. 23, εἶκ. 13), τοῦ ὁποίου καὶ παρέσχεν ὡραίαν, γραμμικὴν ἄνα- 
παράατασιν" (ἡμετ. εἰκ. 18), 3) διὰ τὸ γλυπτὸν τῆς εἰς τὸν Ὄλυμπον εἰσαγωγῆς (πο- 
θεώσεως) τοῦ Ηρακλέους (1Ψ, σ. 24 καὶ εἶκ. 14, 16, 17, 18), 4) διὰ τὴν ἐπὶ ταύρου λέαι- 
ναν (ΥΠ, σ. 77), 5) διὰ τοὺς δύο λέοντας ἐπὶ ταύρου (ΥΠΙ, εἰκ. 66, 67, 68, 83) καὶ ϐ) 
διὰ τοὺς δύο ὄφεις μὲ τὸν λέοντα (ΙΧ, σ. 101, εἰκ. 93, 95). 

ΛΑλλ’ ὁ Ἠοδετάεγ δὲν ἠρκέσθη µόνον εἰς τὴν µελέτην τῶν γλυπτῶν' ἐπεξετάθη καὶ 
εἰς τὴν ἐξέτασιν τῶν ἀρχιτεκτονικῶν λειψάνων τοῦ Ἑκατομπέδου (σ. 136 - 181). Ἐνᾶῶ 
δὲ ὁ Ὑεραπά εἶχεν ἀποφανθῆ", ὡς εἴπομεν, ὅτι πάντα τὰ σωζόμενα ἀρχιτεκτονι- 
κἁ λείψανα τοῦ Ἑκατομπέδου, ἀνῆκον ἓν τῷ συνόλῳ των, εἲς ἓν καὶ µόνον κτίριον, 
ὁ Ηεδετάεγ τοὐναντίον ὑπεστήριξεν (σ. 136 ἕξ.), ὅτι τὰ διασωθέντα ἀρχιτεκτονικὰ 
µέλη ἀνῆκον εἰς δύο κτίρια: τὸ Ἑκατόμπεδον Η, καὶ ἓν ἄλλο, παράλληλον, τὸ ὁποῖον 


1, ᾿Αργότορον τὰ θηρία ἀπεκλείσθησαν ἐντελῶς ἀπὸ τὸ ἀέτωμα ὑπό τοῦ Ῥυπομοκ (ΑΜ 60/61, 1935/6, σ. 1) καὶ τοῦ 
ΦΟΜύΟΗΜΑΝΟΣ (ΑΜ 47, 1922, σ. 93), παραµεινάσης µόνον τῆς Γοργοῦς. 

3. Αἰιαϊίίνεῖνο Ῥοτοδοκιριυς, ἔ-ά. σ. 10 - 135. 

3, Ὁ ΥΜΙΕΟΑΝΟ, ἔ.ἀ. σ. 203, εἶχε θεωρήσει τὸ ἀνάγλυφον τοῦτο ὡς εἰκονίζον τὸ ἀρχαιότερον Ἐρέχθειον, ὁ Ε. Ρετεκνεν, 
Ῥιγειαπηροί ἀος Αἱἰνοραία, ἔ-ᾱ. σ. 21 ἐδ., ὡς ἕνα πρωταρχικὸν ναόν (Ὀτιεπιρεί), ὁ Βυνιαε, Ει. Ζεπιταϊδία::, 1908, σ. 591, ὡς τὸ 
Ἑκατόμπεδον καὶ τέλος ὁ ἨΚΒΕΝΟΣΥ, ἔ-ά, σι 27, 28, ὥς τι ἀνακτορικὸν µέγαρον ἢ μᾶλλον ὡς τὸ Πανδρόσειον, ἄποψις ἥτις 
καὶ τελικᾶς ἐπεκράτησεν. 

4. Ἔέὰ, σ. 172. 
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ὠνόμασεν Ἡ», κατά τι μεγαλυτέρων διαστάσεων καὶ ὀλίγον ἀρχαιότερον τοῦ πρώτου. 
Συνήγαγε δὲ τοῦτο: Ι) ἐκ τῆς ὑπάρξεως βαρυτέρων τῶν τοῦ ᾿Ἑκατομπέδου κιονοκράνων 
καὶ μὲ µεγαλυτέρου πλάτους ραβδώσεις κατὰ τὸ ὑποτραχήλιον! καὶ 2) ἐκ τῆς διαφόρου 
διακοσµήσεως τῆς κάτω ἐπιφανείας τῶν καταετίων γείσων. Τὸ τελευταῖον ὅμως τοῦτο 
ἐπιχείρημα ἀντέκρουσεν ὁ Βιςομογ”, ὅστις ἔκρινεν ἀντιθέτως, ὅτι ἡ διακόσµησις τοῦ 
Ἡ, δεικνύει μορφὰς νεωτέρας τοῦ Η,. Σημειωτέον, ὅτι τὸ ὑπὸ τοῦ Ηεετάογ δηµιουρ- 
Υηθὲν πλασματικὸν κτίριον Η, ἐθεώρησεν ὁ δημιουργός του ὄχι ὡς ναὸν ἀλλ᾽ ὡς πρό- 
πυλον, μὲ µίαν µόνον ὄψιν, ἐπενδῦον τὸ Πελαργικὸν καὶ ἀρχαιότερον τοῦ προµνησι- 
Κλείου προπύλου τῆς ᾿Ακροπόλεως. Τὴν ἄποψιν ταύτην τοῦ Ἡεῦετάεγ ἔκρινεν ἀπαρά- 
δεκτον ὁ δομταάοτ”, ὑπογραμμίσας, ὅτι δὲν ἦτο δυνατὸν τὸ πρόπυλον νὰ εἶχε προηγη- 
θῆ τοῦ ναοῦ. 

Σπουδαῖον θέµα συζητήσεως ἀπετέλεσε καὶ ἡ σίµα τοῦ ἀρχαίου ἐν παραστάσι ναοῦ. 
τῆς ᾿Αθηνᾶς. Μὲ τὴν σίµαν ταύτην ἠσχολήθη ἀρχικῶς ὁ Ὑοραπά, ὅστις ὀρθῶς ἑταύ- 
τισεν αὐτὴν πρὸς πολλὰ ἐπὶ τῆς ᾿Ακροπόλεως μαρμάρινα τεμάχια, φέροντα ἐπὶ τῆς 
προσθίας ἐπιπέδου ἐπιφανείας των χαρακτὸν κόσµηµα ἐκ σειρᾶς ἐφαπτομένων ἆνθε- 
µίων καὶ ἀνθῶν λωτοῦ (εἰκ. 11). 

Τὰ διασωθέντα ἄφθονα τεμάχια τῆς σίµης διέστειλεν ὁ ὙΜιοραπά εἰς τὰς ἑξῆς δύο κα- 
τηγορίας: µίαν ὑψηλήν (0,22 μ.), φέρουσαν ὑπεράνω τῶν ἀνθεμίων πρόσθετον διακοσµη- 
τικὴν ταινίαν͵ ἄλλοτε ζατρικιοειδῆ (εἰκ. 11 ἄνω δεξιὰ) καὶ ἄλλοτε μὲ σειρὰν ὀξυγωνίων 
σχεδίων (εἴκ. ΤΙ ἄνω ἀριστερά), καὶ µίαν χαµηλήν, κοσμουμένην µόνον μὲ τὰ ἀνθέμια. 
καὶ τὰ ἄνθη λωτοῦ (εἰκ. 11 κάτω). Ἐκ τῶν δύο τούτων κατηγοριῶν ὀρθῶς προσένει- 
μεν ὁ Ἠήεραπά τὰς μὲν ὑψηλὰς εἰς τὰς κεκλιµένας πλευρὰς τοῦ ἀετώματος (δηλαδὴ τὰς 
ἐπαετίδας), ἀφοῦ ἄλλωστε ἐπὶ μιᾶς ἐξ αὐτῶν εἶναι χαραγμένη ὄπισθεν ἡ δηλωτικὴ τῆς 
θέσεώς της ἐπιγραφὴ ΑΙΕΤΟ”’, τὰς δὲ χαμηλὰς εἰς τὰς μακρὰς πλευρὰς τοῦ ναοῦ (δη- 
λαδὴ τὰς παραετίδας), ἀφοῦ μάλιστα διατρυπῶνται αὗται κατ᾽ ἀποστάσεις ἀπὸ κρου- 
νοειδεῖς ἐξοχὰς ἐκροῆς τῶν ὑδάτων τῆς στέγης (εἶκ. 11). Ὑπεράνω τῶν παραετίδων αὖ- 
τῶν ὑπῆρχον µαρμάρινοι ἀκροκέραμοι, τῶν ὁποίων σώζονται ἐπὶ τοῦ ἄνω χείλους τῶν 
σιμῶν αἵ ὁπαὶ προσηλώσεως {εἰκ. ΤΙ κάτω)". Τὰ ἐκ τῆς ἄνω προσθέτου ταινίας τῶν σι- 
μῶν προκύπτοντα κατὰ τὰς γωνίας τῶν ἀετωμάτων ἑλικόστροφα ἀκρωτήρια, ἀναπα- 
ρέστησεν (ὡς εἴπομεν σ. 15) ὀρθῶς ὁ Ἠεραπά καὶ μάλιστα ἐγχρώμως”: περὶ τῶν µέ- 
σων ὅμως ἀκρωτηρίων, γράφει, ὅτι τίποτε δὲν ἠδυνήθη μὲ ἀκρίβειαν νὰ ὁρίσῃ". Εἰς 
τὴν ἀναπαράστασίν του ὅμως τὰ εἰκονίζει ὡς τὴν ἄκραν ἀπόληξιν στρογγύλου κορυ- 
φαίου κεράµου (εἴκ. 8). 


1. Πλάτους εἰς μὲν τὸ Ηι 0,11 µ., εἰς δὲ τὸ Η, 0,15 µ. 

2. ΑΜ 47, 1922, σ. 101. 

3, Ώειικοῖνο Μάι. Ζεί(υηᾳ 1922, σ. 661. 

4. Απιϊκο Ώοπκπιᾶῖες 1, πίν. 50Α 1, 2, 3. ΨΙΕΟΑΝΟ, ξ-ᾱ. σ. 38, 46, 66 καὶ πίν. 1 καὶ ΙΧ. 

5. Ψήεολκο, ξ-ᾱ. σ. 38, εἰκ. 55. Ἡ ἐπιγραφὴ ἐν 1Ο 1, 8υρρΙ. 572. 

6. Φωτογραφίας τῶν ἀκροκεράμων τούτων παρέσχεν ὁ γήκσακο, ξ-ᾱ. εἰκ, 67 70: βλ. καὶ τὴν ἀναπαράστασιν τμήματος 
τῆς μακρᾶς πλευρᾶς τοῦ ναοῦ, αὐτόθι σ. 46 εἰκ. 64 καὶ ἡμετέραν εἰκ, 19. 

7. Απιίκο Ώουκπιᾶῖες 1, πίν. 50, Α. 

8. Ἔὰ. σ. 179. 
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Τὰ συμπεράσματα τοῦ ὙΜεραπά ἐδέχθη καὶ ὁ 5ομταάοτ εἰς µίαν πρώτην µελέτην 
του: τοποθετήσας καὶ αὐτὸς τὰς μὲν ὑψηλὰς σίµας εἰς τὰ ἀετώματα”, τὰς δὲ χαμηλὰς 
εἲς τὰς μακρὰς πλευράς". Ἐπειδὴ ὅμως ἀργότερον (1919) ὁ Ἠεβετάεγ, µελετήσας 
καὶ αὐτὸς τὰς σίµας τοῦ ναοῦ, ἐξέφρασε τὴν ὑπόθεσιν", ὅτι, λόγῳ τοῦ πλήθους των 
καί τινων μικροδιαφορῶν, τὰς ὁποίας παρουσίαζον αἱ σίµαι, δυνατὸν νὰ ἀνῆκον εἲς 
τὰ ὑπ᾿ αὐτοῦ πλασθέντα δύο παράλληλα κτίρια Ηι (Ἑκατόμπεδον) καὶ Η,, ὁ Βομταάος 
ἐπανεξήτασε τὰς σίµας εἰς νεωτέραν µελέτην του". Ὑπελόγισε λοιπὸν ἀφ᾿ ἑνὸς μέν, 
ὅτι ὁ ἀρχαῖος ναὸς (ὁ ἵη απίἶς) εἶχε μῆκος πλευρᾶς περίπου 30 µέτρων, διὰ τὸ ὁποῖον 
ἀπῃτοῦντο 50 τοὐλάχιστον τεμάχια χαμηλῶν σιμῶν µέσου μήκους 0,60 µ., ἐνῶ ὑπῆρ- 
χον πολὺ περισσότερα διαθέσιµα τεμάχια ἓξ αὐτῶν, διέκρινε δ᾽ ἀφ᾿ ἑτέρου µικροδια- 
φοράς τινας εἰς τὸ σχέδιον τῶν ἀνθεμίων καὶ κατέληξεν εἲς τὸ συμπέρασμα (ὔ. ᾱ. σ. 
65), ὅτι αἱ σίµαι ἠδύναντο νὰ κατανεμηθοῦν εἰς δύο περίπου ὅμοια κτίρια, ὤν ἕκαστον 
θὰ εἶχε δύο ἀετώματα. Ἐπέτυχεν οὕτω, ὡς λέγει, καὶ σταθερωτέραν τινὰ βάσιν πρὸς 
τοποθέτησιν εἷς τὰ ἀετώματα τῶν ναῶν αὐτῶν τῶν πολυαρίθµων κατακεκλιμένων θη- 
ρίων τοῦ Μουσείου, τὰ ὁποῖα τώρα ἐτοποθέτησεν ἑκατέρωθεν τῆς κεντρικῆς, τρεχού- 
σης Γοργοῦς καὶ πρὸς αὐτὴν ἑστραμμένα (εἲκ. 16): καταλήγων δὲ λέγει ὁ 5εμταἀςτ”, 
ὅτι αἱ εἲς τὰ δύο κτίρια Η, καὶ Η, κατανεμηµέναι σίµαι παρουσίαζον οὗ µόνον ἄση- 
µάντους διαφορὰς διακοσµήσεως, ἀλλά καὶ εἶχον κατὰ τὸ αὐτὸ σχῆμα διαμορφωμένα 
τὰ µέσα των ἀκρωτήρια, τοῦθ ὅπερ, προσθέτει, ἀποτελεῖ µίαν ἐπὶ πλέον ἀπόδειξιν, 
ὅτι τὰ δύο κτίρια Ἡι καὶ Ἡ, ἦσαν περίπου σύγχρονα”. 

Οὕτως εἶχον τὰ περὶ σίµης καὶ ἀκρωτηρίων τοῦ ἀρχαίου ναοῦ τῆς ᾿Αθηνᾶς καὶ τοῦ 
παραλλήλου ἢ διδύμου αὐτοῦ ναοῦ Ἡ, πράγµατα, µέχρι τῆς δημοσιεύσεως σχετικῆς 
μελέτης τοῦ ἨΝ. Φομιομματά!”. Οὗτος, καταγράψας καὶ µελετήσας, ἓν πρὸς ἕν, τὰ ύπερ- 
διακόσια τεμάχια µαρμαρίνης σίµης, τὰ εὑρισκόμενα ἐπὶ τῆς ᾿Ακροπόλεως, ὣς καὶ τὰ 
θηρία (πάνθηρας καὶ λέοντας) τοῦ Μουσείου τῆς Ακροπόλεως, κατέληξεν εἲς τὰ ἑξῆς 
συμπεράσματα: εὗρε δι’ ὑπολογισμοῦ, ὡς παλαιότερον ἔπραξε, ὅπως εἴπομεν, καὶ ὁ 
Φεμταάοτ, ὅτι ταῦτα ἦσαν πολὺ περισσότερα ἀπὸ ὅσα θὰ ἐχρειάζοντο διὰ νὰ καταλά- 
βουν τὸ ἄθροισμα τοῦ μήκους τῶν μακρῶν πλευρῶν τοῦ ἀρχαίου ἐσωτερικοῦ ναοῦ καὶ 
τῶν κεκλιµένων πλευρῶν τοῦ ἀετώματος αὐτοῦ, τοῦτ΄ αὐτὸ δ᾽ ἰσχύει καὶ περὶ τοῦ παραλ- 
λήλου ἢ ἀδελφοῦ ναοῦ αὐτοῦ Η», ὅστις θὰ ἧτο καὶ αὐτὸς πολὺ μικρὸς διὰ τὸ πλῆθος 
τῶν σιμῶν, ἀφοῦ ἡ μὲν ὁριζοντία πλευρὰ τοῦ ἀετώματός του ὑπελογίσθη εἰς 16.30 µ., 
ἑκάστη δὲ κεκλιµένη πλευρὰ αὐτοῦ εἰς 8,60 µ. 

Ἐκτὸς τῆς σίµης, διὰ τὴν ὁποίαν δὲν ὑπάρχει κατὰ Ξομιομιατάί λόγος κατανομῆς 


1, Αποϊναΐσοῖνο ΜασπιογοΚαἱρίωτου ἵπι ΑΚκγοροίἴσ-Μισουπι, ἔ.ά. σι 8. 

2. Τὴν μὲ τὸ ζατρικιοειδὲς κόσµηµα (εἰκ. 15 ἀριστερά) καὶ τὴν μὰ τὸ γωνιῶδες (εἰκ. 15 δεξιὰ καὶ 16). 
3, Ἔ-ὰ, εἰκ. 1. 

4. Ἔ-ά, σ. 138. 

5. 141 43, 1928, σ. 62. 

6. Ἔὰὰ. σ. 68, εἶκ. 14 καὶ σ. 69, εἰκ. 15. 

πλ 

8. 

9. 









ἆ, σ. 68. 
-ᾱ, σ. 69. 
ΑΜ 60/61, 1935/6,σ. 1 - 110. 
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εἰς δύο κτίρια καὶ ὅλα τὰ συστατικἁ τοῦ Η, ἀρχιτεκτονικὰ µέλη ἀπορρίπτονται ὑπὸ τοῦ 
αὐτοῦ ἐρευνητοῦ, ἀκόμη δὲ καὶ τὰ ὑπὸ δομταάοτ προταθέντα μετὰ κατακεκλιµένων θη- 
ρίων ἀκρωτήρια, τὰ ὁποῖα, ὥς γράφει, δὲν δύνανται νὰ εἶναι µέλη ἀκρωτηρίων, ἀλλὰ 
µόνον ζωφόρου τινός (βλ. κατωτέρω). «Απὸ δὲ τὸν τόσον ἀπίθανον ἁἀδελφὸν τοῦ Ἡ, 
ναὸν Η» ἐπάγεται ὁ 5δομιςΗΠατάϊ (σ. 65), «δὲν μένει τίποτε ἀποδεικνῦον τὴν ὑπαρξίν 
του. Ἡ δηµιουργία του εἶναι µία ἀτυχὴς διέξοδος ἀπὸ τὸν λαβύρινθον τῶν πωρίνων 
ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν καὶ πρέπει πάλιν νὰ λησμονηθῇ». 

Μένει µόνον τώρα νὰ ἐξετασθῇ ἡ ἐπὶ ταύρου ἐπικαθημένη λέαινα (Ηεδετάςν, ἔ.ἀ.ΥΠΏ), 
ἥτις ἐχρησιμοπιήθη ὀρθῶς ὑπὸ τοῦ Βισομοτ" δι’ ἓν μέγα ἀρχαϊκὸν ἀέτωμα μὲ πάρισον 
μορφὴν ἕνα λέοντα. ᾽Αλλὰ καὶ τοῦ Η, τὰ µέτρα τοῦ ἀετώματος (ὁριζ. γεῖσον 16,50 - 
κεκλιμένον γεῖσον 8.65 μ.) δὲν ἐπαρκοῦν νὰ περιλάβουν οὔτε τὸ παπίπιαπι τῶν λίθων 
τῆς σίµης, ἑκτὸς δὲ τούτου καὶ τὸ ὕφος τῆς λεαίνης δὲν συμβιβάζεται πρὸς τοὺς λω- 
τοὺς καὶ τὰ πτηνά, τὰ ὁποῖα κοσμοῦν τὴν κάτω ἐπιφάνειαν τῶν καταετίων γείσων. 

Ἐτόνισεν ἐπίσης ὁ 5ομιοπατάί καὶ ὅτι ἡ ἐξεταζομένη σίµα εἰς ἓν µόνον κτίριον 
ἠδύνατο νὰ ἀνήκῃ, αἱ δὲ ὑπὸ τοῦ δομταάεΓ σημειωθεῖσαι μικροδιαφοραὶ εἰς τὴν δια- 
κόσµησιν ὀφείλονται εἰς τοὺς διαφόρους χρησιµοποιηθέντας τεχνίτας (σ. 64). 

Μἡ ὑπάρχοντος ὅμως ἄλλου ναοῦ, εἰς τὸν ὁποῖον θὰ ἠδύναντο νὰ ἀποδοθοῦν αἱ σί- 
μαι, ὁ δομιομματάί ὑπεστήριξεν, ὅτι αὗται θὰ ταιριάζουν μᾶλλον εἰς τὸν διὰ τοῦ περι- 
στυλίου διευρυνθέντα ναὸν τῆς ᾿Αθηνᾶς, τὸν ὁποῖον θὰ πρέπει νὰ δεχθῶμεν περίπτε- 
ρον ἤδη κατὰ τὴν ἐποχὴν τῶν σιμῶν ἤτοι κατὰ τὴν δεκαετίαν 580 ἕως 570 π.Χ. 

Ἂν ὅμως δεχθῶμεν τὴν ἀπονομὴν τῶν σιμῶν εἰς τὸν διὰ περιστυλίου εὐρυνθέντα 
ναὸν τῆς ᾿Αθηνᾶς, ἐρχόμεθα ἀντίθετοι πρὸς τὰς διαφορὰς ὑλικοῦ καὶ τεχνικῆς τῶν 
δύο ὀρθογωνίων θεμελίων, τὰς ὁποίας εἶχε πρὸ 88 ἐτῶν καθορίσει ὁ Ὠδτρ[ειά”. Τὰς 
διαφορὰς ταύτας εὐρίσκει μὲν γενικῶς ὀρθὰς ὁ 5ολιο]ματάϊ, φρονεῖ ὅμως, ὅτι αὗται 
δὲν πρέπει καὶ νὰ μᾶς φέρουν ἀπαραιτήτως εἲς τὰ αὐτὰ μὲ τὸν Ὠὂτρ[εἰά συμπεράσµα- 
τα. Ὑπάρχουν λόγοι λέγει (σ. 67), νὰ συμπεράνωμεν, ὅτι τὰ χρησιμοποιηθέντα ὑλι- 
κἁ (βράχος ᾽᾿Ακροπόλεως -λίθος Καρᾶ) δὲν χωρίζονται χρονικῶς τόσον αὔστη- 
ρῶς' ὅτι ὁ λίθος Καρᾶ ἦτο ὁ ἀγαπητὸς λίθος ἐπὶ Πεισιστράτου” δὲν ὑπάρχει ἄμφι- 
βολία: εἶναι ὅμως δυνατὸν νὰ εἶχε χρησιμοποιηθῆ καὶ 40 ἔτη ἐνωρίτερον. Εὐνόητος 
δὲ λόγῳ τῆς συστάσεως αὐτοῦ εἶναι ἡ χρῆσίς του καὶ διὰ τὰ ἰσχυρότερον φορτιζόµενα 
θεμέλια τῆς περιστάσεως τοῦ πρώτου τούτου περιπτέρου ναοῦ. Τεχνικῶς λοιπὸν τὰ δύο᾿ 
θεμέλια δυνατὸν νὰ ἦσαν σύγχρονα. Τούτου δοθέντος ἡ θεωρία τοῦ 5ομασμ]ατάί εὑρί- 
σκει ἰσχυρὸν στήριγμα, ἐπειδὴ οὕτω προκύπτουν ἀετώματα, τὰ ὁποῖα δὲν ἠδύναντο. 
μὲν νὰ γίνουν δεκτὰ ἕως τότε διὰ τὰ πώρινα γλυπτά, ἐπαρκοῦν ὅμως διὰ τὸ πλῆθος 
τῶν σιμῶν. 

Τέλος, ὅσον ἀφορᾷ τοὺς ἀρχαϊκοὺς πάνθηρας καὶ τοὺς λέοντας (ἓξ τὸν ἀριθμὸν) τοῦ 
Μουσείου τῆς ᾿Ακροπόλεως, ὁ δομιο]ιματάί τοποθετεῖ αὐτοὺς ὡς ζωφόρον τοῦ προνάου 


1. ΑΜ 41, 1922, σ. 99. 
2. ΑΜ 11, 1886, σ. 344 ἐξ. βλ. καὶ ἡμετέραν σ. 12. 
3. Αρχαιότερος ἐν Διονύσου ναός, Ὀλυμπίειον ᾿Αθηνῶν, ᾿Αρχαϊκὸν Τελεστήριον Ἐλευσίνος κλπ. 
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τοῦ ἀρχαϊκοῦ ναοῦ], ὑπεράνω τοῦ ἐπιστυλίου, ὅπερ στέφει τὴν ἓν παραστάσι πρόσο- 


ψιν αὐτοῦ (εἰκ. 17)3. 
Εἰς τὰ ἀετώματα τοῦ ἐξωτερικοῦ πλέον ναοῦ τοποθετεῖ καὶ ὁ 5οπιςμματάϊ τὸν τρισώ- 


























«λος σα σεν πι θσς υπιβσνδσο, 
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9. Ὁ «9 40 3909 40Ν 








18. ᾿Αναπαράστασις πωρίνου γλυπτοῦ ἐκ τοῦ ἀετώματος τοῦ ἀρχαίου ναοῦ τῆς ᾿Αθηνᾶς, 
(Ἑκατομπέδου) (κατὰ Ἡοδεγάεγ). 


µατον δαίµονα καὶ πρὸ αὐτοῦ γονατιστὴν τρέχουσαν μορφήν", τῆς ὁποίας ἴχνη τοῦ 
βραχίονος καὶ τοῦ ἐνδύματος σώζονται πρὸ τῆς πτέρυγος τοῦ τρίτου δαίµονος, µετα- 
ξὺ δὲ τῶν δύο ὁμάδων, σύμπλεγμα δύο λεόντων σπαρασσόντων ταῦρον'. Ὡς μέσον 
ἀκρωτήριον διατηρεῖ τὴν τρέχουσαν Γοργὼ τοῦ 5εμταάετ (εἰκ. 19)5. 


1. Τὴν ἰδίαν ζωφόρον εἴχε προτείνει παλαιότερον καὶ ὁ Ῥυσομον, ΑΜ 47, 1922, σ. 93. 
2. ΑΜ 60/61, 1935/6, σ. 102, εἰκ. 18. 

3, Ἔμά. σ. 88 καὶ 89, εἰκ. 16 καὶ 17. 

4. Ἔ.ὰ, σ. 12, εἰκ. 8 καὶ πὶν. ἔναντι σ. 87. 

5. Ἔμά. σ. 84, εἰκ. 12. 
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Τὸν διευρυνθέντα καὶ ἐξιωνισθέντα διὰ τῆς ζωφόρου “Ἑκατόμπεδον αὐτὸν ναὸν. 
προσέβαλον οἱ στρατιῶται τοῦ Ξέρξου, ὡς ὅμως συνήγαγεν ὁ Ὠδτρ{ε]ιά ἐκ τῆς ἐξετά- 
σεως τῶν εἰς τὸ Βόρειον τεῖχος τῆς ᾿Ακροπόλεως ἐντειχισμένων ἀρχιτεκτονικῶν µε- 
λῶν, αἱ εἰς τὸ περιστύλιον τοὐλάχιστον τοῦ ναοῦ ἐπενεχθεῖσαι ὑπὸ τῶν Περσῶν 
βλάβαι (ἴχνη πυρκαϊᾶς καὶ μικροφθοραὶ) δὲν ἦσαν τόσον σοβαραί, ὅσον θὰ ἀνέμενέ 
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Έα ο ντ 
19. ᾽Αναπαράστασις τῆς προσόψεως τοῦ περιπτέρου ᾿Ἑκατομπέδου (κατὰ δολισΏΜατάι). 











τις ἐὰν ἐπρόκειτο περὶ ὁλοσχεροῦς κατακρημνίσεως αὐτοῦ. Δέχεται διὰ τοῦτο ὁ 
Ὠδτρίοἰά, ὅτι ὁ ναός, ἐλαφρῶς ἐπισκευασθείς, διετηρήθη ἀκόμη ὄρθιος κατὰ τὸ πε- 
ριστύλιον μέχρι τοῦ τέλους τοῦ 5ου αἰῶνος], ἐνῶ, ἀντιθέτως, ἄλλοι ἐρευνηταί”, ἓν 
οἷς παλαιότερον καὶ αὐτὸς οὗτος ὁ Ὠδτρίε]ά”, φρονοῦσιν, ὅτι τὸ περιστύλιον δὲν άνα- 
κατεσκευάσθη πλέον ἀργότερον, ἀφοῦ ἄλλωστε καὶ τὸ ἐν ἔτει 406/5 π.Χ. περατωθὲν 
Ἐρέχθειον πατεῖ, διὰ τῆς προστάσεως τῶν Κορῶν αὐτοῦ, ἐπὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ ὀρθογώ- 
νίου θεµελίου τοῦ Ἑκατομπέδου (εἰκ. ϐ). Τοῦ περιστυλίου αὐτοῦ, κατὰ Ὠδτρ{είά, µέρος 
µόνον θὰ κατεστράφη ὑπὸ τῶν Περσῶν, δεδομένου, ὅτι ἀρχιτεκτονικά του µέλη, µετά 


1: ΑΜ 15, 1890, σ. 424 καὶ ΑΜ 22, 1857, σ. 169 καὶ 178. 

2. Ὡς π.χ. ὁ 1. (- ΕΚΑΖΕΝ, Ραμκαπίας΄ς Ὠοκκτίριίοη οἳ Ότοοοο, Ι, Γοπάση 1898, σ. 459, ὁ Εκ. ΊΨεκπλαη, 141 32, 1917. 
σσ. 105 καὶ ὁ Ώινεμουν, Α7Α 36, 1932, σ. 310. 

3. ΑΜ 11, 1887, σ. 31. 
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τινων τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος, ἐπιδεικτικῶς καὶ κάπως διακοσμητικῶς, ἓν μέρει 
δὲ καὶ κατὰ τὴν ἀρχιτεκτονικήν τῶν σχέσιν, ἐνετειχίσθησαν εἲς τὸ Βόρειον (Θεμιστό- 
κλειον) τεῖχος τῆς ᾿Ακροπόλεως. 

᾿Αντιθέτως πρὸς τὸ περιστύλιον ὁ ἐσωτερικὸς ναὸς παρέµεινεν ἓν λειτουργίᾳ περι- 
λαμβάνων ἓν ἑαυτῷ τὸ ἀρχαῖον λατρευτικὸν ἄγαλμα τῆς θεᾶς. Ὁ σηκός του μὲ τὰς 


ῃ 





39. ᾿Αναπαράστασις τμήματος τῆς πλαγίας ὄψεως τοῦ περιπτέρου, 
Ἑκατομπέδου (κατὰ Φοἰνιςμήνατάν). 


προστάσεις καὶ τὸν ὀπισθόδομον διετηρήθησαν, μάλιστα δὲ καὶ ἀνεστηλώθησαν μετὰ. 
τὴν πυρκαϊὰν τοῦ 406 π.Χ., ἣν ἀναφέρει ὁ Ἐενοφῶν). Κατὰ τὴν ὑστέραν ἀρχαιότητα ὁ 
ἀρχαῖος ἐσωτερικὸς ναὸς ἵστατο ἄνευ περιστυλίου παραπλεύρως τοῦ Ἐρεχθείου. 
Ὁ σηκός του (εἶκ. 7, Α) περιεῖχε, κατὰ Ὠδτρίε]ά, τὸ διιπετὲς ξόανον τῆς θεᾶς, ὅπερ. 
ὕστερον µετεφέρθη εἰς τὸ Ἐρέχθειον, οἱ δὲ δυτικοί του χῶροι (εἰκ. 7, Β, Γ, Δ) μὲ 
τὸν ὀπισθόδομον ἐχρησίμευον ὡς ταμεῖα τῆς θεᾶς. Ὅ Παυσανίας εἶδε τὸν ναὸν 
αὐτὸν καὶ πιθανῶς τὸν περιέγραψε”, τὸν ὀνομάζει δὲ ἁπλῶς ναὸν τῆς ᾿Αθηνᾶς τῆς 
Πολιάδος καὶ δικαίως" διότι ὁ νέος ναὸς τῆς αὐτῆς θεᾶς ὠνομάζετο πλέον τότε γενι- 


1. Ἑλληνικὰ 1 6, 1, ὁ παλαιὸς ναὺς τῆς ᾿Αθηνᾶς ἐνεπρήσθη. Τὴν πυρκαϊὰν ταύτην θεωρεῖ ὑποβολιμαίαν ὁ Ώινονουκ, 
(Α1Α 36, 1932, σ. 311), παρομβληθεῖσαν δηλαδὴ εἰς τὸ κείµενον τοῦ Ξενοφῶντος παρά τινος ἀγραμμάτου ἀντιγραφέως. Τὴν 
θεωρεῖ δὲ, ὅτι εἶναι ἡ ἰδία πρὸς τὴν ὑπὸ τοῦ ΔΗΝΟΣΘΕΝΟΥΣ (ΧΧΙΨ, 136) ἀναφερομένην πυρκαϊάν. 

2. Ρὔπρνειο, ΑΜ 12, 1887, σ. 57. 
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κῶς Παρθενών. Πότε κατεστράφη ὁ ἀρχαῖος ναὸς δὲν εἶνωι γνωστόν’ πιθανῶς ἵστατο 
ἀκόμη µέχρι τῶν βυζαντινῶν χρόνων Ἡ καὶ πέρα τοῦ Μεσαίωνος!. 


Ο ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝ. 


΄Ἡ δυσκολία τῆς πρὸς ἕνα µέγαν, προπερσικὸν ναὸν τῆς θεᾶς ταυτίσεως: 1) τῶν µε- 
γάλης κλίµακος πωρίνων καὶ µαρμαρίνων ἐναετίων γλυπτῶν τοῦ Μουσείου τῆς ᾿Ακρο- 
πόλεως, 2) τῶν εἲς τὸ Βόρειον (Θεμιστόκλειον) τεῖχος ἐντειχισμένων καὶ ἀπὸ τοῦ 570. 
π.Χ. χρονολογουμένων πωρίνων ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν καὶ 3) τοῦ πλήθους τῶν µαρ- 
µαρίνων ἀρχαϊκῶν σιμῶν (τοῦ 580 - 570 π.Χ.)", ὡς καὶ ἄλλων µαρμαρίνων καὶ πωρίνων. 
ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν, ἀποκαλυφθέντων κατὰ τὴν ἀνασκαφὴν τῆς ᾿Ακροπόλεως τοῦ 
1885 - 1590 ἐντὸς τῆς νοτίως τοῦ Παρθενῶνος «περσικῆς» ἐπιχώσεως, ἤγαγε τοὺς 
ἐρευνητὰς εἲς τὴν εὔλογον ὑπόθεσιν, ὅτι τὰ πλεῖστα τῶν ἀνωτέρω μελῶν ἧτο δυνατὸν 
νὰ προέρχωνται ἀπὸ ἕνα δεύτερον, µέγαν, προπερσικὸν ναὸν τῆς θεᾶς, ἡ ὕπαρξις τοῦ 
ὁποίου διεπιστώθη ἄλλωστε καὶ ἐκ τῶν φιλολογικῶν πηγῶν”, αἵτινες σαφῶς διακρίνου- 
σι τὴν εἰρηνικὴν Πολιάδα θεάν, ἀπὸ τῆς πολεμικῆς Παρθένου, ὡς διεκρίνετο ἐπίσης 
σαφῶς καὶ τὸ λατρευτικὸν ἄγαλμα ἑκατέρας τούτων, τὸ μὲν ἔνθρονον, τὸ δὲ ὄρθιον καὶ 
βαδίζον μὲ προτεταμένον τὸ δόρυ καὶ τὴν ἀσπίδα". ᾿Απέκλιναν λοιπὸν πολλοὶ ὄρευ- 
νηταὶ ὑπὲρ τῆς εἰς τὸν δεύτερον τοῦτον ναὸν ἀποδόσεως τῶν μὴ συμβιβαζομένων πρὸς 
τὰς διαστάσεις τοῦ ἑκατομπέδου (Η) ἀρχιτεκτονικῶν καὶ γλυπτῶν μελῶν καὶ ἄνε- 
ζήτησαν πρὸς τοῦτο κατάλληλον θεμέλιον ἐπὶ τῆς ᾿Ακροπόλεως. Μἡ εὑρόντες ὅμως, 
καθ’ ὅλην τὴν ἀνασκαφεῖσαν ἐπιφάνειαν τοῦ λόφου θεμέλιον δι’ ἓν τόσον μέγα κτί- 
σμα, κατέληξαν εἰς τὸ συμπέρασμα, ὅτι ὁ δεύτερος οὗτος ναὸς τῆς ᾿Αθηνᾶς, ὁ τῆς 
Παρθένου, ἑκατόμπεδος καὶ αὐτός, θὰ πρέπει νὰ εὑρίσκετο κάτωθεν τοῦ σημερινοῦ 
ἨΠαρθενῶνος (εἰκ. 21)5, ὄχι δὲ µόνον αὐτοῦ ἀλλὰ καὶ τῶν ἀμέσων προκατόχων του. 
᾿Ἐπειδὴ ὅμως τὴν θέσιν ταύτην κατεῖχε τὸ ὀγκῶδες ὑπόβαθρον τοῦ ἱκτινείου Παρθε- 
νῶνος, ὅπερ δὲν ἐπέτρεπε τὴν ἔρευναν τοῦ ὑπεδάφους καὶ τὴν ἐξακρίβωσιν τοῦ σχε- 
δίου τοῦ ζητουµένου ναοῦ, κατέληξαν οἱ ἐρευνηταὶ εἰς φανταστικὰς λύσεις τοποθε- 
τήσεως τοῦ ναοῦ αὐτοῦ, τὸν ὁποῖον πρὸς διάκρισιν ὠνόμασαν πρωταρχικὸν Παρθε- 
νῶνα (Ὀτρατίπεποη). 

᾿Αποπείρας ἀναπαραστάσεως τοῦ πρωταρχικοῦ Παρθενῶνος ἐπεχείρησαν τρεῖς ἔρευ- 
νηταί: ὁ Βιςο/µοτ τὸ 19225, ὁ δομταᾶοτ τὸ 19287 καὶ ὁ Ππρπιοοτ τὸ 19475. 


1ς Ῥόπνεειο, ΑΜ. 12, 1881, σ. 61. 

2. Τούτων ὁ ἀριθμὸς πὐξήθη καὶ μετὰ τὴν ἔρευναν τοῦ ΘεβυεΝμαΓάι διὰ τῆς προσθήκης νέων τεµαχίων, εὐρεθέντων ὑπὸ 
τοῦ Ν. Ζύοηινεκ (ΑΑ. 5, 1936, σ. 306 ἔξ.) καὶ τοῦ Ο. Ῥκονεεκ (Α)Α. 51, 1947, σ. 115). 

3, ΗΡοΑ, Υ, ΤΙ. ΥΠ, 53. ΠΛΟΥΣ. Κίμων 5, 3. Παλατ. ᾿Ανθολ. ΥΙ, 2, 2. Ἐπιγρ. Ἑκατομπέδου 10 13, 3-4. 

4.0. 1. ΗΣΚΚΙΝΟΤΟΝ, Αἴλεηα Ῥατίμοπον απά Αίϊεπα Ῥοΐας, Μαπολεσίοτ 1955. Εκ. Ἠκολωσα, Αίίνεπα Ῥαγίμοπος, 1969. 
ᾱ- Τ. Νή. Ἠοοκεν, Ῥαγίμεπος απά Ῥατίβοπον, ΟχΙοτά 1969. 

5. Ἠερεκοεν, ἔ-ᾱ. σ. 8, 180, 230. 

6- Βυκομοκ, ΑΜ 42, 1922, σ. 98. 

ΊιΦοµκληκκ, 141 43, 1928, σ. 85 ἐξ. εἰκ. 4. 

8. Α1Α 51, 1941, σι 109. 
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Ὁ Βιςοµοτ, βασισθεὶς ἐπὶ μακροῦ λαξεύµατος τοῦ βράχου τῆς ᾿Ακροπόλεως εὗρι- 
σκοµένου παρὰ τὴν εὐθυντηρίαν τῆς βορείου πλευρᾶς τοῦ ἱκτινείου Παρθενῶνος!, 
ὑπεστήριξεν, ὅτι εὐθὺς κάτωθεν τοῦ νῦν σωζοµένου ναοῦ ὑπῆρχε παλαιότερος ὀρθογώ- 
νιος ἑκατόμπεδος, μήκους 37 µ. καὶ πλάτους 16 ἕως 17 µ., καταλήγων ὄπισθεν, ἤτοι 
πρὸς Δυσμάς, ἐλλειψοειδῶς. Εἰς τούτου τοῦ ναοῦ τὸ μὲν ἀνατολικὸν ἀέτωμα ἀπέδω- 





21. Σχέδιον ἐμφαῖνον τοὺς διαδοχικοὺς Παρθενῶνας ἥτοι τὸν μὲν πρω- 

ταρχικὸν (Ὀτρατ(ποπογ) διὰ πλήρους µέλανος χρώματος, τὸν Παρθενῶ- 

να] διὰ διαγραμµίσεως καὶ ἐστιγμένου περιγράµµατος καὶ τὸν ἰκτίνειον 

δι’ ἁπλῶν γραμμῶν. Ὁμοίως τὰ τείχη, τὸ μὲν Πελαργικὸν διὰ πλήρους, 

µέλανος, τὸ δὲ Πολυγωνικὸν (5/) καὶ τὸ Κιμώνειον δι’ ἁπλῶν γραμμῶν. 
(κατὰ Ῥίποπιοου). 


σεν ὁ Βιδοπος τὴν πωρίνην λέαιναν (Ηεδετάον, ἔ-ᾱ. ΝΠ)" καὶ τὸν ὄφιν (αὐτόθι ΓΣ)”, 
εἰς δὺ τὸ εὐθύγραμμον ἀέτωμα, ὅπερ ἀντικατέστησεν ἀργότερον τὴν παλαιάν, ὁπι- 
σθίαν «σκούφιαν» (Ὑ/αἰπιάαςμ) τοῦ ναοῦ, τὴν ὁμάδα τῶν λεόντων ΥΠΠ3 καὶ τέλος εἲς 
τὸ μαρμάρινον ἀέτωμα, ὅπερ ἀντικατέστησε τὸ πρῶτον πώρινον ἀνατολικόν, ἐτοπο- 
θέτησε τὰ μαρμάρινα ἀρχαϊκὰ γλυπτὰ τοῦ ταύρου καὶ τῶν λεόντων». ᾽Αρχιτεκτονικὴν 
ἀναπαράστασιν κατόψεῶς καὶ προσόψεως δὲν ἐπεχείρησεν ὁ ΒΙδοΠος. 

Ἡ πρότασις τοῦ Βιβοιοτ δὲν ἔτυχε τῆς γενικῆς ἐπιδοκιμασίας, ἀφ᾽ ἑνὸς διότι τὸ 
λάξευµα ἐκεῖνο τοῦ βράχου, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἐβασίσθη, ὑπ᾿ ἄλλων μὲν’ ἐθεωρήθη προ- 





1. Τὸ λάξουμα τοῦτο φαίνεται σαφῶς παρὰ ΟΟΚΗΙΟΝΟΝ, ξ-ᾱ- πίν. 14, 2, ἀναφέρεται ὃ ἐπίσης καὶ ὑπὸ τοῦ Κ. ΣΥΡΙΟΠΟΥ- 
ΔΟΥ, Ὁ στερεοβάτης τοῦ Παρθενῶνος, Βιβλ. ᾽Αρχ. Ἑταιρ., ἀριθ. 32, Ἐν ᾿Αθήναις 1951, σ. 34. 

2.Μ. ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗ, ἔά. Αἴθουσα 1, ἀρ. 4, εἰκ. 14. 

3. Αὐτόθι Αἴθουσα ΙΙ, ἀρ. 31, εἰκ. 44. 

4. Αὐτόθι Αἴθουσα Πῇ, ἀρ. 3, εἰκ. 80 -ΒΙ- 

5.ΦαΗΝΑύΣς, 141 43, 1928, σ. 84, εἰκ. 32: πρβλ. καὶ Ο. Ψνειοκεκτ, Ύγροι 4ος ατολαίνονον Ατοιοκίως ἵη Ογἱοσλνοη]απά, 
Άυβοδυτς 192, σ. 20, σημ. Ἱ. 

6, Νολακ, ἐ-ὰ. σ. 299, Απὶι ΧΧ, 121. 





Η. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 35 


βληματικόν, ὑπὸ δὲ τοῦ Ὠδτρίε]ά, τοῦ Ηεςς], τοῦ 1άείοι”, τοῦ Κοῖσε καὶ τοῦ ὙαΙίοιΣ 
ὡς ἀνῆκον εἰς τὸν ἰκτίνειον Παρθενῶνα, ἂν καὶ ὁ τελευταῖος θεωρεῖ μὲν πιθανὴν ἀλλὰ 
καὶ μὴ ἀποδεικνυομένην τὴν εἰκασίαν τοῦ ΒΗςοµογ. Ὑπεστηρίχθη ὅμως ἀφ᾿ ἑτέρου 
καὶ ὅτι τὰ χρησιµοποιηθέντα εἰς τὰ ἀετώματα ὑπὸ τοῦ Βι5ο]ος γλυπτὰ δὲν συνεβιβά- 
ζοντο τεχνοτροπικῶς πρὸς τὴν ἐποχὴν κατασκευῆς τοῦ ναοῦ. Διὰ πάντα ταῦτα καὶ 
αὐτὸς ὁ Βιςοποτ ἐγκατέλιπεν ἀργότερον τὴν θεωρίαν του”. 
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22. ᾽Αναπαράστασις τῆς προσόψεως τοῦ πρωταρχικοῦ Παρθενῶνος (κατὰ δοἱταάςτ). 


Ἐρχόμεθα τώρα εἲς τὸν βομταάςτ. Οὗτος, δεχόμενος μετὰ τοῦ Βι5οµος τὴν ὕπαρξιν 
τοῦ πλασματικοῦ κτιρίου Η, τοῦ ἩΗερετάοΥ, ἐθεώρησεν αὐτὸ ὡς ναὸν καὶ δὴ ὡς ἕνα 
πρωταρχικὸν Παρθενῶνα, τὸν ὁποῖον καὶ ἀναπαρέστησε τῇ βοηθείᾳ τοῦ ἀρχιτέκτονος 
Κ.. ΟΣίοτίαρ (εἰκ. 13), ἓν ἀντιπαραβολῇ πρὸς τὸν Ἡι (ἤτοι τὸ Ἑκατόμπεδον)». Τὰς 
σχετικὰς ἀναπαραστάσεις τῶν δύο τούτων ναῶν παρέχουσιν αἱ ἡμέτεραι εἰκόνες 13 
καὶ 22. Ἐξ αὐτῶν ἡ μὲν πρώτη περιλαμβάνει καὶ τὸ γραμμικὸν περίγραµµα τοῦ περι- 
στυλίου τοῦ περιπτέρου Ἑκατομπέδου, ὅπερ προσετέθη εἲς τὸν ἀρχαῖον ναόν, ἡ δὲ 
δευτέρα καὶ τὸ γραμμικὸν περίγραµµα τοῦ µεταγενεστέρου µαρμµαρίνου Παρθενῶνος 
(Ά, ὅστις µόλις ἤρχισεν ἀνεγειρόμενος ἐνεπρήσθη ὑπὸ τῶν εἰσβαλόντων Περσῶν (βλ. 
κατωτέρω). 


1 Βοη], ΡΗΙ. Ψ/οςΒ. 1931, σ. 118. 

2. Τορομταρβίο νο Αἰλοπὴ, ξ-ὰ. σ. 249, σηµ. 7' βλ. ὅμως τὸν αὐτὸν καὶ ἀντιθέτως φρονοῦντα ἐν Ἠεππες 64, 1929, 
σ. 395, σημ. 1. 

8. Αἰλνοη-ΑΚκτοροῖῖ, ξ-ᾱ. σ. 71. 

4. Ε. ἛλνοιοτΣ, Ζις Ζοϊιβοκιήπιτηιπᾳ κλα., δ-ᾱ. σ. 34. 

5. Ρὶο Τοπάδοίνες ἀος Ακτοροῖϊν Π, Βετ]ίη-] αἱρεῖς 1933, σι 75. 

6. 141 43, 1928, σ. 89, εἰκ. 34 καὶ 35. 
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Εἰς τὴν πρόσοψιν τοῦ ναοῦ (Η;) ἐγένοντο δεκτὰ πέντε στηρίγματα, ἤτοι τρεῖς κίονες 
μεταξὺ δύο παραστάδων (εἰκ. 22)3. 

Διὰ τῆς διατάξεως ταύτης προκύπτει τὸ ἀπαιτούμενον διὰ τὴν βάσιν τοῦ ἀετώματος 
τῶν δύο ἀντωπῶν λεόντων μῆκος τῶν 16 µ., ὅπερ ἀντιστοιχεῖ πρὸς μῆκος ἐπιστυλίου 
15.95 μ.". Τὸ ύψος τῶν κιόνων ἐσχεδιάσθη κατάτι (0,15 μ.) µεγαλύτερον τοῦ τῶν κιόνων. 
τοῦ Η, (3,70 ἔναντι 3.55 μ.) (εἰκ. 13). 

Εἰς τὸ ἀέτωμα ἑτοποθετήθη ἡ ἀρχαϊκὴ ὁμὰς τῶν ἀντωπῶν λεόντων " ἣν εἴχε προτείνει 
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ππεσφετε 1 


- στη - 
100 ΏΡ. 
323. ᾽Αναπαράστασις τῆς κατόψεως τοῦ πρωταρχικοῦ Παρθενῶνος (κατἀ Ὠίππιοογ).- 


καὶ ὁ ΒΙςοµος", τὸ δὲ μέσον ἀκρωτήριον ἀναπαρεστάθη μὲ τὴν τρέχουσαν Γοργὼ καὶ 
μὲ ἑκατέρωθεν αὐτῆς τὰ κατακεκλιµένα ζῶα», πάνθηρας καὶ λέοντας (εἰκ. 22). 

Εἰς τὸ ἀέτωμα τοῦ ἑκατομπέδου Ἡ, ἐτέθη ἡ νέα ἀναπαράστασις τοῦ ἀετώματος 
Τρίτωνος - Τυφῶνος (Ηεδετάεγ, ἔ.ὰ. Υ)", ἀντικρύζουσα τὸν τρισώµατον δαίμονα”, ὡς 
μέσον δὲ ἀκρωτήριον ἑτέθη καὶ πάλιν ἡ τρέχουσα Γοργὼ μὲ τὰ ἑκατέρωθεν αὐτῆς 
κατακεκλιµένα ζῶα, πάνθηρας καὶ λέοντας (εἰκ. 13). 

Διάφορον κάπως γνώμην περὶ τοῦ πρωταρχικοῦ Παρθενῶνος ὑπεστήριξεν ὁ Ὠίης- 
πιοος". Οὗτος δέχεται: α) ὅτι ὁ λεγόμενος «ναὸς Ὠδτρ[ειά» (--ἀρχαῖος ναὸς τῆς ᾿Αθη- 
νᾶς, Ἑκατόμπεδον) συνεχίζει μὲν προκάτοχον αὐτοῦ γεωμετρικὸν ναόν, ὅστις θὰ 


1. Ἡ λύσις αὕτη ἐφηρμόσθη καὶ εἰς τὸν µέγαν ἓν παραστάσι ναὸν τῶν ᾿Ἐπιζεφυρίων Λοκρῶν (ΚοιῦΣΝΝΕν -Ρυομκτειν, 
σ. 19! καὶ 233. Ώινενοοα, Ατοίοειωτο, σ. 98). 

2. Ἠτοι τοῦ ἀθροίσματος δύο γωνιαίων ἐπιστυλίων 
740 -- 15:95 µ. (πρβλ. ΊΜΙεολνο, ξά. σ. 52). 

3, ΟΜΚΛΟΚΝ, 141 43, 1928, Βεῖ. 3, ἀριθ. 4. ΗΚΡΕΚΟΣΥ, ἓ-ᾱ. ΨΙ καὶ 1Χὸ. 

4. Οτοσοεηνειμᾶ]ιπίσε Αἱἱ. Ῥογοσεῖοδε], σ. 4! καὶ 141 43, 1928, εἰκ. 21. 

5. ΦΟΚΛΟΣΝ, 141 43, 1928, σ. 68, εἰκ. 14 (ταῦτα, ὡς θὰ ἴδωμεν κατωτέρω, ἀπεκλείσθησαν ἀπὸ τὸ ἀέτωμα ὑπό τε τοῦ 
Ῥικολος καὶ τοῦ δομμε]ήνατάι). 

6. Κατὰ τὴν ἀναπαράστασιν τοῦ Ῥωνομοκ, 141 43, 1928, Βεῇ. 3, ἀριθ. 1 καὶ σ. 75. ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗ, ξ-ᾱ, Αἴθουσα Ι, 
ἀριθ. 16, εἰκ. 54. 

7. ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗ, ξᾱ, Αἴθουσα [ῇ, ἀριθ. 35, εἰκ. 55. 

Β. ΑΤΑ 51, 1941, σ. 109 ἐξ; ὁ αὐτὸς καὶ ἐν Ατοβιοσίυτε, σ. 72, σημ. |. 
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7,68 1- μιᾶς γωνιαίας τριγλύφου -- 0,8! -- δύο µέσων ἐπιστυλίων -- 
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κατεῖχε τὴν θέσιν ταύτην, ἀφ᾿ ἧς κατεστράφη ὁ μυκηναϊκὸς δόµος τοῦ ᾿Ερεχθέως (0δ. 
ζ, 80), ἐπέζησε δὲ µέχρι τῶν τελευταίων ἐτῶν τῆς βασιλείας τοῦ Πεισιστράτου καὶ 
β) ὅτι εἲς τὸν εἰρημένον πρώιμον γεωμετρικὸν ναὸν θὰ πρέπει νὰ ἀναφέρωνται τὰ χω- 
ρία τοῦ Ομήρου (Ἰλ. Β 546- 551 καὶ Οδ. ζ 80-81) τὰ σχετικἀ πρὸς τὸ ἓν τῷ δόµῳ τοῦ 
Ἐρεχθέως {ερὸν τῆς ᾿Αθηνᾶς. Συμφωνῶν μετ ἄλλων (βλ. ἀνωτέρω) δέχεται καὶ ὁ 
ὨΙησπιοοτ, ὅτι τὰ κατὰ τὰς ἀνασκαφὰς εὑρεθέντα ἀρχαϊκὰ µέλη δὲν ἀνήκουν πάντα, 
ὥς ἐνομίζετο, εἰς τὸν «ναὸν Ὠὂτρ{εΙὰ» (Ἑκατόμπεδον) ἀλλὰ καὶ εἰς δεύτερον ναὸν τῆς 
᾿Αθηνᾶς! (τοῦ ὁποίου, ὡς ἀνωτέρω εἴπομεν, διεπιστώθη ἐκ φιλολογικῶν μαρτυριῶν. 


, 169 ” 
κ 4155 κε 9924 κ 3924 ωή 4195 ” 
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34. ᾿Αναπαράστασις τοῦ θριγκοῦ τῆς προσόψεως τοῦ πρωταρχικοῦ Παρθενῶνος (κατὰ Ῥίησιπουν). 


ἡ ὕπαρξις), κείµενον εἰς τὸ νότιον τμῆμα τῆς ᾿Ακροπόλεως, ἑκατόμπεδον καὶ αὐτόν, 
ἀνεγερθέντα δὲ περὶ τὸ 570 π.Χ. καὶ καθιερωθέντα τὸ 566 π.Χ., ὅτε ἱδρύθησαν τὰ ἀνὰ 
τετραετίαν τελούμενα Παναθήναια. Ὁ ἄλλος οὗτος ναὸς πρέπει,λέγει, νὰ εὑρίσκετο. 
ὑπὸ τὸν ἰκτίνειον Παρθενῶνα (εκ. 21), θὰ ἦτο δὲ πολὺ ἀρχαιότερος τοῦ τε πωρί- 
νου καὶ τοῦ µαρμαρίνου προκατόχου αὐτοῦ, καὶ θὰ ἐκαλεῖτο, χάριν διακρίσεως 
αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ πρὸς Βορρᾶν ναοῦ τῆς ᾿Αθηνᾶς (τοῦ Ἑκατομπέδου), ὁ ἀρχαῖος νεώς”. 
᾽Απεκλήθη μάλιστα καὶ ὁ δεύτερος αὐτὸς ναὸς ἑκατόμπεδος, λόγῳ τῶν διαστά- 
σεων αὐτοῦ. Εἶναι ἄξιον σηµειώσεως, προσθέτει ὁ Ὠϊπδπιοογ, ὅτι τὸ αὐτὸ πάλιν. 
ἐπίθετον --- ὅμως κάπως πλέον ἀσυναρτήτως ἀποδοθέν, ἐκληρονόμησαν ἐπισήμως καὶ 
οἱ διάδοχοι αὐτοῦ, ἤτοι ὁ πατὴρ τοῦ ἱκτινείου, µαρµάρινος Παρθενὼν (6 ἀρχίσας, 
κατὰ Ὠϊποπιοοτ, τὸ 458 καὶ παραµείνας ἡμιτελὴς ἐπὶ 8 ἔτη) καὶ αὐτὸς ἀκόμη ὁ ἰκτί- 
νειος ναός, ὅστις καθιερώθη μὲν τὸ 438 /37, ἀλλ᾽ ἡ τελικἡ ἐπεξεργασία τοῦ γλυπτοῦ 
του διακόσµου διήρκεσε µέχρι τοῦ 432 π.Χ. 

Ὁ Βἱησπιοοτ καταµετρήσας καὶ µελετήσας ἐκ νέου λεπτομερῶς τὰ ἐκ τῶν παλαιῶν 
ἀνασκαφῶν τῆς ᾿Αρχαιολογικῆς ᾿Εταιρείας προελθόντα πώρινα ἀρχιτεκτονικὰ καὶ 
γλυπτὰ µέλη κατέληξε νὰ ἀναπαραστήσῃ ὑποθετικῶς τὸν ὑπὸ τὸν Παρθενῶνα δεύτε- 
ρον (πρωταρχικόν), ἑκατόμπεδον ναὸν τῆς ᾿Αθηνᾶς ὡς μέγα ὀρθογώνιον κτίσμα, δια- 


1. Ἡς κατὰ Ἠεθογάον. 

2. Βλ. τὰ σχετικἁ πρὸς τὸν ἀρχαῖον νεὼν χωρία παρὰ ΜΙΟΗΛΕΙΜ, Αγκ Αἰβοπατυπι, ο. 26, 25335. Α. 5.Όοοισν, Α)Α 3, 
1499, σ. 349-181. ϱ. ΡΗ. τενενε -/. Μ. Ῥατον, Τλο Ετοολίνουπη, ἔ-ά. σ. 414 -440, 449 - 451, 466 - 470, 475 - 476. Ώινο- 
νοκ, Α1Α 16, 1932, σ. 311. 
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στάσεων 16,34 Χ 32,71 τοι 50 Χ 100 δωρικῶν ποδῶν τῶν 0,327 μ. (εϊκ. 23). Κατὰ 
τὸν αὐτὸν ᾽Αμερικανὸν ἀρχιτέκτονα τὸ κτίριον τοῦτο ἔφερεν, ὡς καὶ ὁ ὑπὸ 5ομταάετ” 
παλαιότερον ἀναπαρασταθεὶς (εἰκ. 22) ναὸς (πρωταρχικὸς Παρθενὼν) πρὸς Δυσμὰς 
καὶ ᾿Ανατολὰς ἀνὰ µίαν πρόσοψιν ἐκ τριῶν κιόνων” ἓν παραστάσι, μεταξὺ δ᾽ αὐτῶν 
σηκὸν διαιρούµενον ἐσωτερικῶς δι’ ἀξονικῆς κιονοστοιχίας εἰς δύο κατὰ μῆκος κλί- 
τη ἐκ πέντε κιόνων (εκ. 23). 

Εἰς τὴν ἀναπαράστασιν τῶν προσόψεων αὐτοῦ ἐχρησιμοποίησεν ὁ Ὠϊπαπιοος, ὡς ἔ- 
πραξε καὶ ὁ 5ομταάςτ, τέσσαρα ἐπιστύλια, ἐξ ὤν σώζονται ἕως σήµερον ἀκέραια τρία 
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«-- --ὀδθδ---- -- 
25. Γωνιαῖον ἐπιστύλιον τοῦ πρωταρχικοῦ Παρθενῶνος ἐντειχισμένον εἰς τὸ Νότιον τεῖχος τῆς ᾿Ακροπόλεως. 


ἐντειχισμένα εἰς τὸ Κιμώνειον τεῖχος, ὑπὲρ τὸ Διονυσιακὸν θέατρον, καί τινα ἄλλα 
τεµαχισµένα, ὀκτὼ µετόπας καὶ ἑννέα τριγλύφους (εἰκ. 24), δι’ ὤν ἐπιτυγχάνει ὄχι 
µόνον µῆκος μετώπου 50 ποδῶν, ἀλλὰ καὶ πλήρως ἀνταποκρινόμενον πρὸς τὸ πλῆθος 
τῶν σιμῶν, τὰς ὁποίας ἀνεῦρον προσθέτως ὁ 5ομιομιατάϊ, ὁ Ζ"ομπετ καὶ ὁ Βγοποςγ. 
Ἔκ τῶν σωζομένων μετοπῶν ἄλλαι μὲν εἶναι µαρµάριναι, ἄλλαι δὲ πώριναι. Καὶ µαρ- 
µαρίνας μὲν ὁ Πϊπετποοτ ἐμέτρησε τοὐλάχιστον 24 --ἓξ ὧν πέντε στενότεραι ἀνή- 
κουν εἰς τὰς μακρὰς πλευράς ---, ὡς δ᾽ ὃξ ἰχνῶν δομῆς καί τινων σωζοµένων τεµα- 
χίων συνάγεται, ὁ ὁλικός των ἀριθμὸς θὰ ἀνήρχετο εἷς 33" αἱ δὲ πώριναι μετό- 
παι θὰ κατελάμβανον µίαν τῶν προσόψεων καὶ δὴ τὴν ἀνατολικήν, φέρουσαι 
προσκεκολληµένας τὰς τοῦ Μουσείου τῆς ᾽Ακροπόλεως (ἀριθ. εὑρετ. 552, 554 καὶ 
555) γλυπτὰς µαρμαρίνας ἀντωποὺς κατακεκλιµένας λεοπαρδάλεις αἱ μεσαῖαι καὶ 
κατακεκλιµένους λέοντας αἱ ἄκραι. Τούτων τὰ γλυπτὰ προεβάλλοντο ἐπὶ ἐρυθροῦ 
βάθους, παρουσιάζοντος ἀντίθεσιν πρὸς τὰς μεταξὺ αὐτῶν µελαίνας βεβαμμένας πω- 
ρίνας τριγλύφους. Τέλος ὡς ἀκρωτήρια τῶν ἀετωμάτων τοποθετεῖ καὶ ὁ Ὠϊπσπιοος 


1ς 141 43, 1928, σ. 88, εἰκ. 12. 

2. Σημειωτέον, ὅτι μὰ τρεῖς κίονας εἰκονίζεται καὶ ἡ πρόσοψις τῆς ἐπὶ τοῦ ἐν Φλωρεντίᾳ περιφήµου ἀγγείου Εταπροίς 
«Κλιτίου καὶ Ἐργοτίμου) ἀρχαϊκῆς κρήνης, τῆς ὁποίας ἀναπαράστασιν παρέσχον οἱ Α. Ευκτν/ᾶνοισα - Κ. ΕΕΙΟΗΜΟΙΡ ἐν 
Οη]ορβίοολο γαοεπαπαἱοτοῖ [, Μιποίου 1904, πίν. 1 - 12 καὶ τῆς ὁποίας τὴν ὕπαρξιν ἐπικαλεῖται ὁ Ῥίπσπιοος πρὸς ὑποστή- 
ριξιν τοῦ περιττοῦ ἀριθμοῦ κιόνων οὓς τοποθετεῖ εἰς τὰς δύο προσόψεις του. Σημειωτέον καὶ ὅτι μὲ τρεῖς κίονας, ὁμοίως µο- 
ταξὺ παραστάδων, σχεδιάζιται καὶ ὁ ναὺς τῶν Ἐπιζεφυρίων Λοκρῶν (βλ. σχετικῶς σημ. 1 σ. 36). 

3. Ώπνομοο, Ατοίιοσιυτε, σ. 148. 
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τὰς αὐτὰς τρεχούσας πτερωτὰς γοργόνας τὰς ὁποίας πρῶτος ὁ 5εμταάοτ εἶχεν ὑπο- 
δείξει διὰ τὸν ἀρχαῖον ναὸν τῆς ᾿Αθηνᾶς (Ἑκατόμπεδον) (εἰκ. 13). 

"Ὅσον ἀφορᾷ τὸν γλυπτὸν διάκοσµον τῶν ἀετωμάτῶν εἰς μὲν τὸ ἀνατολικὸν το- 
ποθετεῖ ὁ Ὠϊποπιοοτ τὴν συμμετρικὴν ὁμάδα τῶν λεόντων ΥΠΠ, τὴν πάλην τοῦ Ἡρα- 
κλέους πρὸς τὸν Τρίτωνα (Υ) καὶ οὐρὰς τοῦ τρισωµάτου Κυανοπώγονος, μὲ ἄχρουν πά- 
λιν βάθος, εἲς δὲ τὸ δυτικὀν τὴν ὁμάδα τῆς λεαίνης ΥΠ, τοὺς τεμαχισµένους λέοντας 
ΓΚ (Η) καὶ τοὺς μακροὺς ὄφεις (ΙΧ Α.Ε. καὶ ΙΧ Ε.Ξ.), πάντα προβαλλόμενα ἐπὶ πρα- 
σίνου βάθους]. 

Τὴν λύσιν τοῦ Ώἱησπιοογ ἤλεγξε διὰ σοβαρῶν ἐπιχειρημάτων ὁ Ρἰοπιπιετ". Ὁ ὑπὸ τοῦ 
ἨὨϊποπιοος ἀναπαρασταθεὶς ναός, λέγει ὁ Ῥιοπιπιοτ, εἶναι τελείως πρωτόγονος, καὶ μᾶλ- 
λον εἷς σηκὸς μὲ δύο προσόψεις ἓν παραστάσι. Καίΐτοι δὲ ὁ Ὠπκπιοοτ τὸν θεωρεῖ τό- 
σον πολὺ ἀρχαϊκόν, ὅμως τὸν χρονολογεῖ εἲς τὸ 570 π.Χ. Εἶναι ὅμως ἄνευ προηγουμένου, 
λέγει ἓν συνεχείᾳ ὁ ΡΙΟΠΊΠΙΕΓ, νὰ ὑπῆρχε ναός, τόσον μεγάλων διαστάσεων, μὲ λίαν 
πρωτόγονον κάτοψιν, ὅστις δηλ. νὰ παρουσιάζῃ τόν τε πρόναον καὶ τὸν ὀπισθόναον 
αὐτοῦ ἓν παραστάσι καὶ νὰ στερῆται περιστυλίου, ἐνῶ ώς γνωστόν, οἱ ἄνευ περιστυ- 
λίου ἀρχαϊκοὶ ναοὶ παρουσιάζουν µόνον τὴν ἀνατολικήν των πλευρὰν ἓν παραστά- 
σι (ὥς π.χ. ὃ ἓν Ῥαμνοῦντι παλαιότερος ναὸς τῆς Νεμέσεως), τοῦ μόνου παλαιότερον 
προσαγοµένου ἄνευ περιστυλίου παραδείγµατος ναοῦ τῆς Προπυλαίας ᾿Αρτέμιδος 
ἓν Ἐλευσῖνι, ἀποδειχθέντος ὑφ᾽ ἡμῶν ὡς ἐσφαλμένως ἀναπαρισταμένου ὡς διπλοῦ 
ἓν παραστάσιν”, οὐδέποτε δὲ καὶ τὴν ὀπισθίαν ". Ἂν τὸν ὑπὸ τοῦ Ὠίποπιοοτ ἀναπαριστά- 
µενον µέγαν ναὸν φαντασθῶμεν εἰς τὸ ὑψηλότατον σημεῖον τῆς ᾿Ακροπόλεως ἄνευ 
περιστυλίου, τοῦτο, λέγει ὁ ῬΙοπηπιες, θ᾽ ἀπετέλει καὶ πάλιν κάτι τὸ ἄνευ προηγου- 
µένου, ὄχι µόνον διὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ 6ου ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ τέλος τοῦ Ίου π.Χ. αἰῶνος, 
ἀκόμη, δεδομένου, ὅτι τὸ περιστύλιον ἐμφανίζεται ἐν πλῆρει ἤδη ἐξελίξει ἀμέσως 
μετὰ τὸ 600 εἰς τὸ Ἡραῖον τῆς Ολυμπίας, ἀλλ) ἧτο, κατ’ οὐσίαν, καὶ πολὺ πρότερον 
ἀνεπτυγμένον εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θερμίου ᾿Απόλλωνος, ὅστις εἶναι καὶ ὁ τελευταῖος. 
ναὸς τῆς Ἑλλάδος μὲ περιττὸν ἀριθμὸν κιόνων ἐφ᾽ ἑκάστης στενῆς πλευρᾶς. Μένει 
κατὰ ταῦτα ἀστήρικτος ἡ περίπτωσις τοῦ ὑπὸ Ὠϊποπιοοτ ἀναπαρισταμένου ναοῦ διὰ 
τὴν περίοδον, εἲς τὴν ὁποίαν τὸν ἀνάγει. 

᾽Αλλὰ καὶ ὅσον ἀφορᾷ τὴν ὑπὸ τοῦ Ὠίπαπιοοτ ἐντὸς τῶν ἀετωμάτων διάταξιν τῶν. 
γλυπτῶν ἀμφιβάλλει ὁ Ῥίοπιπηετ ἂν ἠδύναντο νὰ χωρέσουν ὅλα τὰ μεγάλα πώρινα γλυ- 
πτὰ εἰς ἓν καὶ τὸ αὐτὸ ἀέτωμαΣ. Τοῦτ᾽ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τὸ ζεῦγος τῶν λεαινῶν μὲ 
τοὺς μικροὺς ὄφεις εἰς τὰς γωνίας, οἵτινες ὀρθῶς ἑτοποθετήθησαν ὑπὸ τοῦ Ι.αραΐας” 
εἰς δύο τοὐλάχιστον χωριστὰ ἀετώματα. 

Κατὰ τὸν Ὠϊππιοοτ οἱ λέοντες, ὁ Κυανοπώγων (τρισώµατος δαίµων) καὶ ὁ Τρίτων, 

1ν Ῥινθίουν, Ατοήιοοίυτο, σ. 151. 

2.3Η9 80, 1960, σ. 122 -157. 

3. Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Αφιέρωμα εἰς Γ. Χατζιδάκιν, ἔ-ὰ, σι 159 - 169 καὶ Ἐλευσινιακὰ 1, 1932, σ. 209 -223. 

4. Είναι ἁπορίας ἄξιον πῶς ὁ (. Οκυμεν καὶ ἐν τῇ τελευταίᾳ αὐτοῦ ἀκόμη ἐκδόσει τῶν ναῶν τῶν Ἑλλήνων, συγκαταλέ- 
τεμ μετ α ὃν περιστιλίου τύπων Ελευθέρων νιῶν καὶ τὸν δικλοῦν ἓν παραστάσι; βὶ- Ῥἱο Τε! ες ΘΗκύκο, Μβα- 


5. Ὡς ἔκαμε πρό τινος καὶ ὁ δοµυσµµακυτ, ΑΜ 60/61, 1935/6. 
6- Ετ. Γ.ΑΡΑΙῦΑ, Ίο [γοπίοη φουίριέ οἩ Θτδος, Ῥατίς 1947, σ. 102. 
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ἐπήγαιναν εἰς τὸ ἓν ἀέτωμα, οἱ δὲ ὄφεις καὶ αἱ λέαιναι εἰς τὸ ἄλλο, ἐνῶ παρὰ 5ομιο!ι- 
Ματάϊ οἱ λέοντες, ὁ Κυανοπώγων καὶ ὁ Τρίτων, χωρὶς ἀνεπίτρεπτον ἐπιμήκυνσιν, φαί- 
νεται ὅτι χρειάζονται τύμµπανον πλάτους πολὺ µεγαλυτέρου, τοὐλάχιστον Ι5 µ. 

᾿Απαριθμεῖ ἔπειτα ὁ ΡΙοππιεΓ διάφορα λεπτομερῆ ἀρχιτεκτονικὰ τρωτὰ τῆς ἄναπαρα- 
στάσεως τοῦ Ὠϊπππιοογ καὶ συμπεραίνει, ὅτι οὐδεμίαν ἔχει διάθεσιν νὰ δεχθῇ, ὅτι 
ὑπῆρξε ποτὲ τὸ ἑκατόμπεδον τοῦ Ὠἱηδπιοος]. 

Διερευνῶν κατόπιν καὶ αὐτὸς τὰ τεμάχια ἤτοι τὰ τοῦ πωρίνου ἀρχαϊκοῦ ναοῦ Η, 
καταλήγει εἲς τὸ συμπέρασμα, ὅτι πάντα ταῦτα προέρχονται ἀπὸ ἕνα καὶ µόνον ναόν, 
πολὺ πρωίµων χρόνων, οἷος εἶναι ὅ τε ἐξωτερικὸς καὶ ὁ ἐσωτερικὸς «ναὸς ὨδτρίεΙά». 
Εὐὑρίσκει ἐντούτοις δύσκολον νὰ ταιριάσῃ ὅλα τὰ τεμάχια εἷς ἓν κτίριον, τὸ ὁποῖον. 
νὰ δεικνύῃ σαφῶς, ὅτι ἦτο εἷς ἑξάστυλος περίπτερος ναὸς περιβάλλων τετράστυλον 
ἀμφιπρόστυλον σηκόν (εἰκ. 7), τοῦθ’ ὅπερ θὰ ἀπετέλει, λέγει, μοναδικὸν ἄρχιτεκτο- 
νικὸν παράδειγµα, ἐξαιρέσει µόνον τοῦ α΄ µαρμαρίνου Παρθενῶνος (1. 

Ἐρευνῶν μετὰ ταῦτα ὁ Ῥίοπιπιεγ λεπτομερῶς τὰ τεμάχια τῶν ἀκρωτηρίων καὶ τῆς 
σίµης” παρέχει ἰδίαν ἀναπαράστασιν τοῦ προνάου, χρησιμοποιῶν πρὸς ταύτην τὸ ὑπὲρ 
τὸ θέατρον τοῦ Διονύσου ἐντειχισμένον βαθμιδωτὸν ἐπιστύλιον (εἰκ. 25) καὶ καταλήγει 
προσνέµων ὅλα τὰ τεμάχια Η εἰς τὸν σηκὸν καὶ τὸ περιστύλιον ἑνὸς καὶ µόνον ναοῦ, 
βαίνοντος ἐπὶ τῶν θεμελίων τοῦ «ναοῦ Ὠδτρ{ε]ά», τὸν ὁποῖον, λέγει, θὰ ἐχρονολόγει ἀπὸ 
τῶν ἀρχῶν τοῦ 6ου αἲ., ἰσχυριζόμενος καὶ ὅτι ἡ κάτοψίς του προσχεδιάζει πολὺ περισ- 
σότερον τὴν τοῦ Παρθενῶνος ἀπὸ τὴν τοῦ Ἐρεχθείου. Κατὰ τὸν ΡΙοπιπιετ ὁ ναὸς οὗ- 
τος θὰ ἐπανεκτίσθη ἐπὶ τῶν αὐτῶν θεμελίων, τότε, ὅτε πιθανῶς θὰ ἐλαξεύθησαν καὶ 
τὰ ἐδάφη κατασκευῆς του διὰ τῆς ὁδοντωτῆς ξοῖδος (ντισλίδικο) (οἶανν). 


ΠΑΡΘΕΝΩΝΊΙΚΑΙΗΠ 


Μετὰ τὴν ἐξέτασιν τοῦ φανταστικοῦ «πρωταρχικοῦ Παρθενῶνος» ἐρχόμεθα εἲς τὴν 
µελέτην τῶν δύο ἐπὶ θετικῶν ἀρχαιολογικῶν δεδοµένων στηριζοµένων, ἀμέσων προ- 
κατόχων τοῦ ικτινείου ναοῦ. 

Ἡ περιοχἡ τοῦ στενοµήκους, ἐλλειψοειδοῦς καὶ ἀπὸ Δυσμῶν πρὸς ᾿Ανατολὰς διευ- 
θυνοµένου λόφου τῆς ᾿Ακροπόλεως, ἐπὶ τοῦ µέσου τμήματος τῆς ὁποίας ἀνηγέρθη ὁ 
σημερινὸς Παρθενὼν (εἰκ. 1,Γ)ἐξελέγη ἐπίτηδες πρὸς κατασκευἠν τοῦ ναοῦ" διότι ἐκεῖ 
εὑρίσκετο τὸ ὑψηλότατον καὶ διὰ τοῦτο ἐπιφανέστατον σημεῖον τοῦ ἐκ φαιοκυάνου. 
ἀσβεστολίθου ἱεροῦ βράχου. Ἐπειδὴ ὅμως ἡ περιοχἡ αὕτη δὲν ἦτο ἐκ φύσεως ἐπίπεδος 
καὶ ὁριζοντία καθ’ ὅλην αὐτῆς τὴν ἕκτασιν, ἀλλὰ παρουσίαζε κατὰ τὸ νότιον αὐτῆς ἥμι- 
συ ἀρκετὰ ἰσχυρὰν --- περίπου 24" κλίσιν πρὸς τὰ κάτω (εἰκ. 26)--., ἐχρειάσθη νὰ γίνῃ 
ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν πρὸς θεµελίωσιν τοῦ ναοῦ ἡ κατὰ τὴν νοτίαν κλιτὺν τοῦ λόφου κατα- 
σκευἡ ὀγκώδους, τριγωνικοῦ ἐν τομῇ θεµελίου ἢ στερεοβάτου (εἶκ.26, α βΥ), φθάνοντος 
κάτω μέχρι τοῦ στερεοῦ βράχου ἤτοι µέχρι βάθους ἄνω τῶν 10 µέτρων (10, 77μ. διὰ τὴν 
ἀκρίβειαν κατὰ τὴν ΝΑ. γωνίαν), ἀφ᾽ ἑτέρου δέ, πρὸς ὁριζοντίωσιν τῆς ὑπολοίπου 


1. 3Η5 80, 1960, σ. 150. 
2. Αὐτόθι σ. 153, 154, 156, εἰκ. 13, σ. 151, εἰκ. 14, σ. 159. 
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πρὸς Νότον ἐκτάσεως, ἡ δηµιουργία ἐπίσης ὀγκώδους τεχνητῆς ἐπιχώσεως (εκ. 26, 
βΊ δε). Ἡ τεχνικῶς δύσκολος ἀμφοτέρων τῶν ἔργων τούτων ἐκτέλεσις ἐπραγματο- 
ποιήθη κλιµακηδόν, ἤτοι κατὰ διαδοχικἁ χρονικὰ διαστήµατα καὶ κατὰ τὸν ἑξῆς τρό- 
πον: κατ’ ἀρχὰς μὲν ἀπεμακρύνθησαν τὰ κατὰ τὴν στάθµην τῆς νοτίας βάσεως τοῦ 
στερεοβάτου καὶ καθ’ ὅλον αὐτῆς τὸ μῆκος ἀπ᾿ αἰώνων σωρευθέντα ἐπὶ τῆς κλιτύος 
χώματα, ἔπειτα δὲ ἠνοίχθη τάφρος κατὰ τὸ αὐτὸ μῆκος τοῦ στερεοβάτου, ἵνα δηµιουρ- 
γηθῇ κατάλληλον ἔδαφος στάσεως τῶν οἰκοδόμων τῶν πρὠτων στρώσεων τοῦ στερεο- 
βάτου. Ἡ τάφρος αύτη ἐμφαίνεται, ὑπὸ στοιχεῖον Τα, καὶ εἰς τὸ παρατιθέµενον (εἰκ. 








Αερεκθειον 8 ΕΚΑΤΟΜΠΕΔΟΝ τΠαρθεναν 






κατα πλατος ΤΟΜΗ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΤΗς ΑΚΡΟΠΟΛΕΟΕ 








26. Κατὰ πλάτος τομὴ τοῦ λόφου τῆς ᾿Ακροπόλεως καὶ τῶν ἐπ' αὐτοῦ ναῶν τῆς ᾿Αθηνᾶς. 
Α. Ἐρέχθειον --- Β «Ἀρχαῖος ναὸς» τῆς ᾿Αθηνᾶς ---Γ Παρθενών. 


27) σχέδιον στρωματογραφικῆς τομῆς, ὅπερ ἀποτελεῖ ἐλαφρῶς τροποποιηµένην ἄνα- 
σχεδίασιν τοῦ ὑπὸ Ώδτρ{ε]ά: ἀρχικῶς καταρτισθέντος στρωματογραφικοῦ σχεδίου τῆς 
κατὰ πλάτος τομῆς τῆς ᾿Ακροπόλεως, γενομένην ὑπὸ τοῦ Γἰποπποογ, ἐπὶ τῇ βάσει νεω- 
τέρων του μελετῶν”. 

Τῆς τάφρου ταύτης Πα τὰ χώματα, ριφθέντα πρὸς Νότον, ἐσχημάτισαν τὴν ὑπὸ τὸ 
λατινικὸν στοιχεῖον 1 ἐπίχωσιν, ἥτις ἔφθανε κάτω µέχρι τοῦ κλείοντος τὸ νότιον χεῖ- 
λος τοῦ λόφου τῆς Ακροπόλεως μυκηναϊκοῦ τείχους (1), τοῦ λεγοµένου Πελαργικοῦ, 
ὅπερ κατὰ τὸν χρόνον κατασκευῆς τοῦ στερεοβάτου ἦτο ἤδη κατεστραμμένον μέχρις 
ὕψους περίπου 2 µ. ὑπὲρ τὸν βράχον". Συνεχίσθη μετὰ ταῦτα ἡ οἰκοδομὴ τοῦ στερεο- 
βάτου, ἥτις, ὡς ἐξηκριβώθη”, δὲν ἐγίνετο τῇ βοηθείᾳ βαθμιαίῶς ἀνυψουμένων ξυλίνων. 
ἱκριωμάτων, ἀλλ) ἄνευ χρήσεως τοιούτων, διὰ διαδοχικῆς, ἀνυψώσεως τοῦ ἀμέσως 


1. ΑΜ 21, 1902, σ. 393 - 94. 
2. Α1Α 38, 1934, σ. 410. 
3. Κοιρε, 141 51, 1936, σι 20 ἐξ. Ειξ 15, 1939, σ. 341: βλ. τὸ τελευταῖον σχέδιον τούτου παρὰ ΣΠ. ΙΑΚΩΡΙΔΗ, ξὰ. 
σ. 190, σχ. 36. 
4. Πόπνεειο, ΑΜ 17, 1892, σ. 161. 
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ἔξω τοῦ ἀνεγειρομένου στερεοβάτου ἑδάφους, τῇ προσθήκῃ χωµάτων καὶ ἀχρήστων 
ὑλικῶν καὶ τῆς ἀπὸ τῆς λαξεύσεως τῶν λίθων τοῦ στερεοβάτου ἀποπιπτούσης λατύπης 
Π0 (εἰκ. 27 κατὰ πλάτος τομῆς). Ἐπειδὴ ὅμως, ὑψουμένου ὁλονὲν τοῦ στερεοβάτου, 
τὰ ἔξωθεν αὐτοῦ ριπτόµενα χώματα Πο ἀπέβαινον ὁλονὲν ὀγκωδέστερα καὶ ἐκινδύνευον 
νὰ κυλισθοῦν πρὸς τὴν κλιτὺν καὶ τὸ Πελαργικόν, ἀνηγέρθη, πρὸς συγκράτησιν τῶν 
ἐπιχώσεων Π0 καὶ Πε, τὸ ὑπ᾿ ἀριθ. 5. ἀνάλημμα, ἐκτελεσθὲν διὰ πολυγωνικῆς τοιχοποι- 





21. Κατὰ πλάτος τομὴ τῆς μεταξὺ τοῦ στερεοβάτου τοῦ Παρθενῶνος καὶ τοῦ Νοτίου τείχους περιοχῆς 
(κατὰ Ῥΐησπνους -«αγροπ!ες). 


{ας. Εἰς τὸ ἀνάλημμα τοῦτο ὑπάρχει καὶ µία μικρὰ, κλᾶμαξ Α (εἰκ. 28 καὶ 29). “Ἡ κλῖ- 
μαξ αὕτη, ἀντιστοιχοῦσα πρὸς τὸ δεύτερον ἀπὸ Δυσμῶν µετακιόνιον τῆς νοτίας πλευ- 
ρᾶς τοῦ ἰκτινείου Παρθενῶνος, κατὰ μὲν τὸν Ὠδτρ/[ε]ά ἐχρησίμευε μετὰ τοῦ Πελαργι- 
κοῦ δι’ ἀμυντικοὺς σκοπούς, κατὰ τὸν Κοῖδε] ὅμως οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει πρὸς τὸ Πε- 
λαργικόν, διότι ὅταν κατεσκευάσθη τὸ 5, τὸ Πελαργικὸν δὲν ἐχρησιμοποιεῖτο πλέον 
ὡς ὀχυρωματικὸν τεῖχος. Διὰ τῆς ἓν λόγῳ κλίµακος ἠδύνατο ἁπλῶς ὃ ἀρχιτέκτων τοῦ 
παρθενωνείου στερεοβάτου νἀ εἰσδύῃ µέχρι τῆς ἐσωτερικῆς παρειᾶς τοῦ Πελαργικοῦ 
ἐπὶ μήκους τριῶν µέτρων, ἵνα ἐκεῖθεν δυνηθῇ νὰ προσπελάσῃ καὶ τοποθετήσῃ τὰς 
λιθοπλίνθους τοῦ θεµελίου τοῦ στερεοβάτου. 

Τὸ ἀνάλημμα 5, ἠκολούθησε διαδρομὴν παράλληλον πρὸς τὴν νοτίαν πλευρὰν 
τοῦ στερεοβάτου (εἴκ. 21 κάτοψις). Πρέπει δ᾽ ἐνταῦθα νὰ σημειωθῇ, ὅτι διὰ τοῦ ἄνα- 


1. Βετίοὲ ἄδει ἀοη 6 Ιπιεγπαιἰομαίεη Κοηβγες» Γῶτ Απομάοιοείο, Βεη]ία 1935, σ. 345 ἐξ. 
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λήμματος τούτου ἐδημιουργήθη περὶ τὸ µέσον τοῦ ύψους τοῦ στερεοβάτου ἓν περίπου 
ὁριζόντιον ἄνδηρον, πλάτους περίπου 10 µ., ἐμφαινόμενον ἐπὶ τοῦ σχεδίου τῆς τομῆς 
διὰ τῆς γραμμῆς, ἥτις χωρίζει τὴν ἐπίχωσιν Πα καὶ Πυ ἀπὸ τῆς ὑστερωτέρας φάσεως 
αὐτῆς Πο, Συνεχιζοµένης περαιτέρω τῆς ἀνυψώσεως τοῦ στερεοβάτου καὶ συναυξα- 
νοµένης τῆς ἐπιχώσεως Ἱς, τὸ ὕψος τοῦ ἀναλήμματος 5, δὲν ἐπήρκει πλέον, δι’ ὃ καὶ 
ἡ ἐπίχῶσις Πο ὑπερεπήδησε τὸ τεῖχος 5., ἐκταθεῖσα καὶ πρὸς Νότον αὐτοῦ (εἰκ. 27). 





38. Μικρὰ κλῖμαξ τοῦ Πολυγωνικοῦ τείχους 5, (ὁρατὴ εἰς τὴν κάτοψιν εἰκ. 46). 


Ἡ κατασκευἡ τοῦ ἀνδήρου καὶ τοῦ ὑποστηρίζοντος αὐτὸ ἀναλήμματος 5, εὔλογον 
εἶναι νὰ θεωρηθοῦν σύγχρονα καὶ μεταξύ των καὶ πρὸς τὸν ἀνεγειρόμενον στερεοβά- 
την. Ὁ ΠΙηβπποος!, ἐξετάσας λεπτομερῶς τὰς ἐπιχώσεις 1 καὶ ΠΠ, συνήγαγε τὸ συµπέρα- 
σμα, ὅτι ἐνῶ τὸ στρῶμα 1 δὲν περιεῖχεν ὑλικὸν ὑστερώτερον τοῦ 6ου αἰ., τὸ στρῶμα 
Ἡ περιελάμβανεν ἀριθμόν τινα ὁστράκων ἀγγείων τῶν ἀρχῶν τοῦ 5ου αἶ., οὐδὲν ὅμως 
τῶν ὁποίων ἧτο ἀσφαλῶς µεταγενέστερον τοῦ 490 π.Χ., συνήγαγε δ᾽ ὡς ἐκ τούτου τὸ 
συμπέρασμα, ὅτι ὁ στερεοβάτης ἠδύνατο νὰ χρονολογηθῇ εἰς τὸ 495 π.Χ. ἢ ὀλίγα 
ἔτη βραδύτερον καὶ ἄρα ὅτι τὸ σχέδιον τοῦ νέου μεγάλου ναοῦ τῆς πολιούχου τῶν 
᾿Αθηνῶν θεᾶς θὰ εἶχεν ἀρχίσει νὰ ἐκτελῆται τὸ 490 ἢ ὀλίγον ἀργότερον " καὶ ἑπομέ- 
νως, ὅτι ἡ ἵδρυσίς του θὰ ἀντεστοίχει πρὸς τὴν νικηφόρον µάχην τῶν ᾿Αθηναίων κατὰ, 


1. Ῥηνεμοοκ, Α)Α 18, 1934, σ. 440. 
2. Τὴν χρονολογίαν ταύτην καθώρισεν εἰδικώτερον ὁ Ώινενουκ εἰς τὸ 488 π.Χ., στηριχθεὶς εἰς ἱστορικούς, θρησκευ-- 
τικοὺς καὶ ἀστρονομικοὺς λόγους (Α7Α. 38, 1934, σ. 443 καὶ σημ. ὅ τῆς σ. 3 τοῦ 141 52, 1937). 
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τῶν Περσῶν εἲς Μαραθῶνα, τοῦθ) ὅπερ συνεφώνει καὶ πρὸς τὴν πληροφορίαν τοῦ 
Δημοσθένους (ΧΧΊΙ, 13), καθ’ ἣν ὁ ΓΠαρθενὼν ἐκτίσθη ἐκ τῶν λαφύρων τοῦ Μαραθῶ- 
νος, εἲς τὰ ὁποῖα βεβαίως θὰ προσετέθησαν καὶ ἰδιωτικαὶ εἰσφοραί. 'Ἠτο ἄρα κατε- 
σκευασμµένος εἰς προπερσικοὺς χρόνους. 

"Ἵνα τελειώσωμεν τὸν περὶ τῶν πρὸς Νότον τοῦ στερεοβάτου ἐπιχώσεων λόγον θὰ 
ἀναφέρωμεν, ὅτι ἐκ τῆς περαιτέρω ἐξετάσεως τῆς στρωματογραφικῆς τομῆς, ἐν συν- 





39, Κατὰ πλάτος τομὴ τοῦ μεταξὺ τοῦ στερεοβάτου καὶ τοῦ Κιμωνείον τείχους χώρου (κατά Καβεράου). 


δυασμῷ πρὸς τὰ ἓν αὐταῖς γενόµενα εὑρήματα, ὁ Ὠϊηδπποοι ἤχθη εἷς τὰ κάτωθι συµ- 
περάσματα]. 

α) Ὅτι τὸ ὑπερπηδῆσαν τὸν τοῖχον 5, στρῶμα Ἶς (εἰκ. 27 ἄνω) ἀποτελεῖ τὴν τε- 
λενταίαν προπερσικὴν ἐπίχωσιν, χρονολογουμένην μεταξὺ τῶν ἐτῶν 490 καὶ 480. 

Κατὰ ταύτην ὁ στερεοβάτης θὰ ἀνυψώθη ἕως ἄνω, καλυφθεὶς ὑπὸ τῆς ἐπιχώσεως 
μέχρι τῆς 4ης ἐκ τῶν ἄνω στρώσεως αὐτοῦ, ὡς ἀποδεικνύει ἡ τελειωτικὴ ἐπιμελὴς 
λάξευσις τῶν στρώσεων τούτων. Θὰ ἤρχισε δὲ τότε καὶ ἡ κατασκευἠ ναοῦ ἐπὶ τῆς 
ἄνω ἐπιφανείας τοῦ στερεοβάτου, ἥτις ὅμως δὲν προώδευσε, διακοπεῖσα, ὡς θὰ ἴδω- 
μεν, βιαίως. 

β) Ὅτι νέα ἐπίχωσις ΠΠ ἐγένετο ἀργότερον ἐπὶ Κίµωνος (469 - 46ἱ π.Χ.) πρὸς ἀντι- 
στήριξιν τῆς ὁποίας κατεσκευάσθη τὸ ὑπ᾿ ἀριθ. 3 ἀνάλημμα ἐκ πωρολίθου, σημειού- 
µενον ἐπὶ τῆς εἰκ. 27 διὰ σταυρωτῆς διαγραμµίσεως. 

γ) Ὅτι ἔτι ἀργότερον, ἀλλ᾽ ἐπὶ Κίμωνος ἀκόμη (469 - 46ἱ π.Χ.), κατεσκευάσθη τὸ 


1ς ΑΛΑ. 18, 1935, σ. 416 ἐξ, 
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μέγα Νότιον τεῖχος περιβόλου τῆς Ακροπόλεως 4, πληρωθέντος τοῦ ὄπισθεν αὐτοῦ 
χώρου διὰ τῆς ἐπιχώσεως ΙΝ καὶ ὅτι τέλος. 

δ) κατεσκευάσθη ὑπεράνω τοῦ Κιμωνείου τείχους τῆς Ν. πλευρᾶς πρὀσθετον 
τεῖχος ἐπὶ Περικλέους, λίαν ἰσχυρόν, ἵνα κρατήσῃ τὴν πίεσιν τῶν χωµάτων τῆς 
ἐπιχώσεως Υ. 

Οὗὕτως εἶχον τὰ πράγµατα, ὅτε τὸ 1936 εἰσῆλθεν εἰς τὴν συζήτησιν ὁ ΊΝ. Κοῖῦε μὲ 
νέας θεωρίας], αἵτινες ἀνέτρεψαν τὰ πάντα: κατὰ τὸν Κοῖθε ὅλον τὸ ὀγκῶδες θεµέ- 
λιον (στερεοβάτης) τοῦ Παρθενῶνος καὶ ἑπομένως καὶ τὸ ἐπ᾽ αὑτοῦ ἐκ πώρου κτίσμα 
1 καὶ ὁ Παρθενὼν Π (τοὺς ὁποίους ὁ μὲν Ὠίποπιοος δὲν χωρίζει ἀπ᾿ ἀλλήλων, ἐνῶ ὁ 
Κοῖδο διαβλέπει εἲς τὸν Ι μόνον τὸ ἄνδηρον τοῦ 1) ἦσαν µεταπερσικά. Τῇ βοηθείᾳ 
σχεδίου τοῦ Α. νοι ΟεΓκαπ” καὶ σκαριφηµάτων, φωτογραφιῶν καὶ ἡμερολογίων τῆς 
μεγάλης ἀνασκαφῆς τοῦ 1885 - 90, προσεπάθησεν ὁ Κοῖρε νὰ ἀναπαραστήσῃ τὴν εἷ- 
κόνα τοῦ μεταξὺ τοῦ Παρθενῶνος καὶ τοῦ λεγομένου Κιμωνείου τείχους χώρου καί, 
ἐπὶ τῇ βάσει διαφόρων παρατηρήσεων, νὰ ἀποδείξῃ, ὅτι ἧτο ἀδύνατος ή χρονολόγη- 
σις τοῦ στερεοβάτου εἰς προπερσικοὺς χρόνους. Ἐπειδὴ δὲ δὲν εὐρέθησαν εἰς ἀντι- 
στοίχους στρώσεις τῶν ἐπιχώσεων ὅστρακα ἀσφαλῶς παλαιότερα τοῦ 480 π.Χ., ἐθεώ- 
ρησεν, ὅτι τοῦτο ἐπεκύρωνε τὴν ἄποψίν του. Πράγματι ὅμως δὲν ἧἦτο δυνατὸν νὰ ἐπι- 
τευχθοῦν κατ) αὐτὸν τὸν τρόπον ἀξιόπιστα ἐπιχειρήματα καὶ τούτου ἕνεκα καὶ ὁ Ὠδτρ- 
Γοἱά” καὶ ὁ Ὠίηρπιοοτ" ἀντετάχθησαν, διατηρήσαντες τὴν ἀρχικήν των γνώμην, ὅτι 
δηλαδἡ οἱ ναοὶ Ι καὶ Π ἦσαν προπερσικῶν χρόνων. Εἰς τοὺς ἀνωτέρω ἀπήντησεν ὁ 
Κο]θεῖ --- χωρὶς ὅμως νὰ µεταπεισθῇ --- διὰ νέων δὲ σκαφῶν, τὰς ὁποίας ἐπεχείρησε 
τὸ 1938 ἤλπιζεν, ὅτι θὰ ἔφερε νέας ἀποδείδεις ὑπὲρ τῆς χρονολογήσεώς του. Ἠρεύ- 
νησε πρὸς τοῦτο τὰ λείψανα τοῦ νοτίως τοῦ Παρθενῶνος ἀκόμη σωζομένου Πελαρ- 
γικοῦ τείχους καὶ τὴν σχέσιν του πρὸς τὰ θεμέλια τοῦ Παρθενῶνος εἲς τὰς ἑξῆς δύο 
θέσεις: α) εἰς τὸ διὰ λόγους μελέτης ἀφεθὲν ἐπίτηδες ἀνοικτὸν φρέαρ πρὸ τοῦ δευτέ- 
ρου µεταξονίου τοῦ περικλείου Παρθενῶνος μὲ τὴν μικρὰν διὰ µέσου τοῦ πολυγῶνι- 
κοῦ τείχους 5, πρὸς τὸ Πελαργικὸν τεῖχος Ρ κατάγουσαν κλίµακα (περὶ ἧς ὠμιλήσα- 
μεν ἀνωτέρω, βλ. εἰκ. 28) καὶ β) τὸ ἀμέσως κατὰ τὴν ΝΔ. γωνίαν τοῦ θεµελίου τοῦ 
Παρθενῶνος κείµενον τεµάχιον αὐτοῦ”. 

Εἰς τὴν πρώτην ἐκ τῶν δύο τούτων θέσεων τὸ Πελαργικὸν τεῖχος θὰ ἦτο, κατὰ Κοῖδε, 
τελείως κατεστραμμένον καὶ θὰ ὀξεῖχε µόνον ἓν µέτρον ὑπὲρ τὸ ἔδαφος, τὸ δὲ τεῖχος 
Β, θὰ ἔβαινεν ἐπὶ χώματος καὶ θὰ προὐπέθετε διὰ νὰ συγκρατηθῇ τὸ ὑπόβαθρον τοῦ 
μεγάλου δυτικοῦ τείχους, ὅπερ γενικῶς τοποθετεῖται εἰς κιµωνείους χρόνους. 

Σημαντικῶς σαφέστερα εἶναι τὰ πράγµατα εἰς τὴν δευτέραν θέσιν, δηλαδὴ εἰς τὴν. 


1.141 51, 1910, σ. 1 ἐς. 
2, Αὐτόθι σ. 52 - 53, εἴκ. 40 -4]. 
3, ΑΙ-ΑΙλοη υπά φεῖπε Αβοτα, Εἰικθίαι: }ης Φεβρουαρίου 1937, «Ώὶς δείάεῃ νοερογείσονοι Τοηηροὶ Πίο; ἄοπι Ραγίλο- 
πομ ἀθά Ῥεγίκίον» καὶ 241 52, 1937, σ. ΙΙ ἐξ. 
4. 141 52, 1931, σ. 1 ἐξ. «Ρεϊιταιο», ΚΙοίψίλοηες, ΑτΦιείάος οὐος Κίπιοη, Μος Μαί 4εΠ αἴίεγοη Ῥαγίνεποη Ῥοβοηηομῇ». 
δ. ΑΕ 1911, σ. 363 ἐξ. 
6. ΑΑ 54, 1939, σ. 277. ΕιΕ 15, 1939, σ. 393 ἐξ. καὶ 427. Βοεϊεῖνι ἴδει ἆση 6 ἱπίεπαιἰοπαίση Κοηβτονς Πίς Ατονᾶο]ομίς, 
Κά, σ. 34 ἐξ. 
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ΝΔ. γωνίαν τοῦ Παρθενῶνος!'. Κατὰ τὴν ἀνύψωσιν τῶν θεμελίων τοῦ Παρθενῶνος, 
δηλαδἡ τοῦ κτιρίου 1, ὤφειλεν ἡ ἐσωτερικὴ παρειὰ τοῦ Πελαργικοῦ τείχους ἐπὶ µή- 
κους τριῶν µέτρων καὶ εἰς βάθος ἑνὸς νὰ χαλασθῇ, ἀφοῦ τὰ θεμέλια εἰσδύουν ἐπὶ πολὺ 
εἰς τὸ Πελαργικόν. Τοῦτο σηµαίνει φυσικὰ διὰ κυκλώπειον τεῖχος σημαντικὴν βλά- 
βην τῆς συνοχῆς του. Ἑκτὸς αὐτοῦ, κατ’ ὀρθὴν παρατήρησιν τοῦ Κοῖδε, δὲν ἠδύνα- 
το τὸ Πελαργικὸν τεῖχος κατὰ τὴν εἰς τὸ µέρος τοῦτο ἀνύψωσιν τῶν θεμελίων νὰ 
ἦτο ὑψηλότερον ἀπὸ ὅτι εἶναι τώρα, δηλαδἡ νὰ ἐξεῖχε 2 -2,50 µ. καὶ ὄχι ὡς τεῖχος 
ἐξ ὠμῶν πλίνθων’ διότι θὰ ἦτο ἀδύνατον νὰ κατασκευάσουν τὴν µέχρι τῆς σημερινῆς 
ἀνωτέρας στάθµης τοῦ Πελαργικοῦ φθάνουσαν ὁδηγὸν ἀκμήν. 

Τὸ Πελαργικὸν λοιπὸν τεῖχος κατὰ τὸν χρόνον ἀνεγέρσεως τῶν θεμελίων τοῦ Παρ- 
θενῶνος θὰ εὑρίσκετο εἰς τοιαύτην κατάστασιν, ὥστε νὰ μὴ ἔχῃ οὐδεμίαν πλέον ὀχυ- 
ρωματικὴν ἀξίαν καὶ νὰ μὴ δύναται ἐφεξῆς νὰ χρησιμεύῃ ὡς τεῖχος ἀμύνης τῆς ᾽Α- 
κροπόλεως, 

Καταλήγει λοιπὸν ὁ Κοῖδε περαιτέρω ὡς ἑξῆς: κατὰ τὴν πολιορκίαν τῶν Περσῶν 
τοῦ 480 π.Χ. τὸ Πελαργικὸν τεῖχος ἧτο τὸ ὀχυρωματικὸν τεῖχος τῆς ᾿Ακροπόλεως καὶ 
τὸ μὸν βόρειον αὐτοῦ τμῆμα ἀνενεώθη διὰ τοῦ Θεμιστοκλέους μετὰ τὴν περσικἡν κατα- 
στροφήν, ὁπότε πολυάριθμα ἐκ τῆς δῃώσεως προερχόμενα λείψανα ἐνετειχίσθησαν εἰς 
αὐτό, τὸ δὲ µέγα Νότιον τεῖχος ἀνηγέρθη μετὰ τὴν παρὰ τὸν Εὐρυμέδοντα µάχην (466 
π.Χ.) διὰ τοῦ Κίµωνος, Τὸ Πολυγωνικὸν τεῖχος 5, θὰ προὐπέθετε τὸ Κιµμώνειον. Πρά- 
γµατι ὅμως τώρα οἱ ὀλίγοι ἐπὶ τῆς ᾿Ακροπόλεως ἀπομείναντες ᾿Αθηναῖοι θὰ ἠμπόρε- 
σαν νὰ μείνουν ἐπὶ μακρὸν χρόνον, οὕτως ὥστε οἱ Πέρσαι θὰ ἠδύναντο νὰ καταλά- 
βουν τὸ φρούριον µόνον διὰ τεχνάσµατος’ πρέπει λοιπὸν τὸ Πελαργικὸν τεῖχος νὰ ἧτο 
τότε ἄθικτον. Ὅταν ὅμως ἀνηγέρθησαν τὰ θεμέλια τοῦ Παρθενῶνος τὸ Πελαργικὸν 
τεῖχος, ὡς ἑδίδαξεν ἡ ἔρευνά του, δὲν ἠδύνατο νὰ παρέχῃ οὐδεμίαν πλέον προστα- 
σίαν. Ὅθεν ἡ ἐξασθένησις τοῦ τείχους δύναται µόνον μετὰ τὸ 479 π.Χ. νὰ ἐπετεύχθη" 
τοῦτο σηµαίνει, κατὰ τὸν Κοῖῦς, ὅτι τὸ κτίριον 1 καὶ ὅλα τὰ θεμέλια τοῦ Παρθενῶνος 
δύνανται τὸ πρῶτον μετὰ τὸ 479 νὰ ἀνηγέρθησαν καὶ κατὰ μείζονα λόγον καὶ ὁ ἀρ- 
χαιότερος Παρθενών (κτίριον 1). 

Συμφώνως πρὸς τὴν ἐκδοχὴν ταύτην δὲν ἠδύνατο φυσικἀ ὁ Κοῖῦε καὶ τὰς ἀνωτέρω. 
μνημονευθείσας ζημίας καὶ τὰς ἐρυθρὰς ἀποχρώσεις τῶν λίθων τοῦ 1 καὶ ΙΙ κτιρίου 
νὰ ἀνάγῃ εἰς τὸν ἐμπρησμὸν τῶν Περσῶν, ὡς γενικῶς ἐγίνετο ἕως τότε. 

Τόσον αὐτὸς ὅσον καὶ ὁ ἀρχιτέκτων του Α. Τδομίτα ἔφεραν πρὸς τοῦτο ἄλλας δια- 
σαφήσεις, περὶ ὤν βλ. κατωτέρω καὶ ἐζήτησαν ἐπίσης νὰ ἐξασθενήσουν τὰς µέχρι τοῦδε 
κρατούσας γνώμας. 

Ἐὰν τὰ συμπεράσματα τοῦ Κοῖδε σχετικῶς πρὸς τὴν χρονολόγησιν τῶν θεμελίων 
τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος εἶναι ὀρθά, τότε καταπίπτουν αἱ µέχρι τοῦδε παραδοχαί 
µας περὶ τοῦ χρόνου δημιουργίας τῶν κτιρίων αὐτῶν ἐπὶ τῆς ᾿Ακροπόλεως καὶ αἱ 
μετ’ αὐτῶν συνδεόµεναι πλεῖσται ἄλλαι σπουδαῖαι συνέπειαι, ὡς π.χ. ἡ σχετικἡ πρὸς 
τὴν λεγομένην «ἐπίχωσιν τῶν Τυράννων καὶ τῶν Περσῶν» εἰς τὰς ἐπιχώσεις τοῦ 
νοτίου ἀνδήρου. 


1.41 51, 1936, σ. 31, εἰκ. 33. ΕνΕ 15, 1910, εἰκ. 1 καὶ 2. 
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Ὁ Κοίρε ἑσκόπευε νὰ κάµῃ περαιτέρω σκαφὰς ἐπὶ τῆς ᾿Ακροπόλεως. Τότε ὅμως 
ἐξερράγη ὁ Β΄ παγκόσμιος πόλεμος καὶ δὲν ἐπανῆλθε πλέον. Ἔκτοτε καὶ ὁ Κοῖδε 
καὶ ὁ κύριος ἀντίπαλός του Ὠδτρίο]ά ἀπέθανον, ὁ δὲ Ὠϊπδπιοος δὲν ἔλαβε θέσιν ὡς 


πρὸς τὰ ἀποτελέσματα τῶν τελευταίων ἐρευνῶν τοῦ Κο]ῦε]. 














31. Προσανατολισμὸς τοῦ ἀρχαιοτέρου καὶ τοῦ νεωτέρου Παρθενῶνος (κατὰ Ρίησπποον). 


1. Σχετική περίληψις ἐδημοσιεύθη ὑπὸ Η. Βπεµανν, Ὠἱο Απικο 16, 1940, σ. 142 ἑξ., περίγραµµα δὲ τῆς περὶ τὸν ἁρ- 
Χαιότερον Παρθενῶνα διαμάχης εἴχε δημοσιεύσει ὁ Ώινονους ἐν Α)Α 38, 1934, σ. 408 ἐξ. 
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Σημειωτέον ὅτι ὀλίγον πρότερον ὁ Υ. ΖεεμἰειζεοΏπιαπη διὰ μελέτης του! εἶχε δο- 
χθῆ: α) τὴν εἰς δύο διάφορα σχέδια ὑποδιαίρεσιν τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος, ἣν 
εἶχε προτείνει ὁ Ὠδτρίε]ά καὶ β) ὅτι ἡ κατασκευἠὴ τοῦ στερεοβάτου ἤρχισεν ἀμέσως 
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32. ᾿Αναπαράστασις τῆς κατόψεως τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος (κατὰ Ῥομτοσο). 



































33. ᾿Αναπαράστασις τῆς κατόψεως τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος (κατὰ ΗΙΙ’ πρβλ. καὶ εἰκ. 53). 


μετὰ τὴν ἐπιστροφὴν τοῦ Πεισιστράτου διὰ τὴν 3ην τυραννίδα του, ἤτοι περίπου 
τὸ 540, ἐνῶ συγχρόνως εἶχον κατεδαφισθῆ, χάριν ἑνὸς γενικοῦ προγράµµατος ἄνα- 
καϊνίσεως τῆς ᾽Ακροπόλεως, ὁ πρωταρχικὸς Παρθενὼν καὶ ἄλλα τινὰ κτίρια. Πάντα 
τ’ ἀνωτέρω συμπεράσματά του ἑστήριξεν ὁ Ζ5οίσίζομπιαηπ ἐπὶ τῆς νοτίως τοῦ Παρ- 


1. ΚΙῑο 27, 1934, σ. 209 ἐξ. 
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34. Άποψις τῆς νοτίας πλευρᾶς τοῦ ἀποκαλυφθέντος στερεοβάτου τοῦ προπερικλείου Παρθενῶνος. 


(φωτ. Γερμανικοῦ ᾿Αρχαιολ. Ἴνατ. ᾽Αθηνῶν). 
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θενῶνος «πωρίνης» ἐπιχώσεως (ἢ τῶν Τυράννων), τὴν ὁποίαν ὀρθῶς διακρίνει ἀπὸ 
τὴν «περσικὴν» ἐπίχωσιν. Ἐλησμόνησεν ὅμως, ὅτι ἡ πωρίνη αὕτη ἐπίχωσις περιεῖ- 
χεν εἰς τὰ κατώτατα αὐτῆς στρώματα 40 ὅστρακα ὀψίμου µελανομόρφου ρυθμοῦ καὶ 
δύο ἐρυθρόμορφα τῆς περιόδου 510 - 490 π.Χ. γεγονός, ὅπερ καταστρέφει τὴν θεώ- 
ρίαν του περὶ ἀναμορφώσεως τῆς ᾿Ακροπόλεως ὑπὸ τοῦ Πεισιστράτου. 








35. Κατακόρυφος τομὴ τῆς νοτίας πλευρᾶς τοῦ στερεοβάτου (κατὰ Ῥεηγονο). 


Διὰ τῆς μελέτης τοῦ Ζ5ομίείζεηππαπη τὸ χρονικὸν διάστηµα ἐἑνάρξεως καὶ κατα- 
σκευῆς τῶν ἐργασιῶν τοῦ στερεοβάτου ηὐξήθη ἀπὸ 40 ὡς εἶχε πρότερον (530 - 488) 
εἰς 60 ἔτη (540 - 479 π.Χ.). 

᾿Αργότερον ὁ Κ. δομε[οΙά” ἔθεσε μετὰ τοῦ Κοῖῦε τὴν κατασκευὴν τῶν θεμελίων τοῦ. 
Παρθενῶνος μετὰ τοὺς περσικοὺς πολέμους, παρεδέχθη δὲ καὶ τὰς δύο φάσεις τοῦ 
Παρθενῶνος, καὶ δὴ τὴν μὲν τοῦ Παρθενῶνος 1 ἐκτελεσθεῖσαν ἐπὶ Θεμιστοκλέους, 
τὴν δὲ τοῦ Παρθενῶνος Π ἐπὶ Κίµωνος. 


1. Βλ. σχετικῶς Ώπνενουκ ἐν Α1Α. 18, 1934, σ. 426 καὶ 428. 
2. Μισουπι Ἠεϊνείίευτι 3, 1946, σ. 63 καὶ 82. 
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Εἴχεν ἤδη ἀπὸ μακροῦ (1835 - 36) παρατηρηθῆ!, ὅτι ὁ ἰκτίνειος Παρθενὼν βαΐνει 
ἐπὶ ἀρχαιοτέρου ὀρθογωνίου ὑποβάθρου ἐκ πωρίνων λιθοπλίνθων. Ἐπειδὴ ὅμως τὸ 
ὑπόβαθρον τοῦτο ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν δὲν ἀνταπεκρίνετο ἀκριβῶς πρὸς τὰς διαστάσεις τοῦ 
ἰκτινείου ναοῦ”, ἀφ᾽ ἑτέρου δ᾽ ἀπεδείχθη, ὅτι δὲν εἶναι ὅλον ὁμοίας κατασκευῆς" 
ἀλλά, ὡς ἐπὶ τῆς δυτικῆς ἰδίᾳ πλευρᾶς αὐτοῦ γίνεται σαφὲς (εἰκ. 30)4 ἔχει διαπλατυνθῆ 





ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΑτουΥ ἐς 
ΠΦΡΙΝΟΥ έΤΕΡΕΟΡΑΤΟΥ 4 


Πορος ΚΑΡΑ ΜΑΡΜ. 
ΑΡΧαιοτερος Παρθενεν ἕ 


παρθενον π καν ΣΖΖ 


9 4 2Η. 










36. Σχέδιον ἀναπαραστάσεως τῆς ΝΑ. Τωνίας τοῦ κρηπιδώµατος τοῦ περικλείου καὶ τοῦ πωρίνου ναοῦ (κατὰ Ὠδτρ[είά). 


πρὸς Β. κατὰ µίαν λωρίδα πλάτους περίπου 4 µέτρων (3,956 μ.), ἵνα ὑποβαστάσῃ τὸ 
βόρειον πτερὸν τοῦ ἱκτινείου Παρθενῶνος, συνήχθη τὸ συμπέρασμα, ὅτι τὸ πρὸς Νό- 
τον τῆς διαπλατύνσεως μέγα τμῆμα τοῦ ὑποβάθρου θὰ ὑπεβάσταζεν ἄλλον, ἀρχαιότε- 
Ρον, στενότερον δὲ καὶ ἐπιμηκέστερον τοῦ ἰκτινείου ναόν. Ὁ μακρὸς ἄξων τοῦ ὁρ- 
θογωνίου τῶν θεμελίων τούτων ἀποκλίνει πρὸς Β. ἀπὸ τῆς καθ) αὑτὸ ᾿Ανατολῆς κα- 
τὰ 120 5]Ι΄ καὶ 41΄’: (εἰκ. 31). Τούτου δὲ τοῦ ναοῦ τὴν ὕπαρξιν καὶ τὰ λείψανα διέκρινε 


1. Ἡς, Κοκς, Ατον. Αμῑς. 1, Γαἱρσία 1851, σ. 82 - 117 καὶ 121, 132, 141. 11, Γαἱρεϊᾳ 1861, σ. 285 - 86. 

2. Οὕτω, ὡς ἐκ τῆς παρατιθεµένης εἰκόνος κατόψεως 47 ἐμφαίνεται, τὸ πώρινον θεμέλιον κατὰ μὲν τὴν ἀνατολικὴν πλον- 
ρὰν ἐξέχει τοῦ περικλείου ναοῦ κατὰ 4,28 µ., κατὰ δὲ τὴν νοτίαν 2.25 µ. (κατὰ μέσον ὅρον), ἐλάχιστα δὲ καὶ κατὰ τὴν δυτι- 
κἠν, τῆς βορείου του πλευρᾶς καλυπτοµένης ὑπὸ τῆς γενομένης περικλείου διακλατύνσεως αὐτοῦ. 

3, Ὑπάρχει πράγματι διαφορὰ πλοκῆς τῶν λίθων, διότι ἐνῶ εἰς τὸ ἀρχαιότερον τμῆμα διακρίνονται λίθοι δρομικοὶ 
καὶ διάτονοι (µπατικοὶ) εἰς τὸ νεώτερον δὲν ὑπάρχουν τοιοῦτοι. 

3. Κατὰ τὴν ΒΔ. γωνίαν διακρίνεται σαφῶς ἡ βαθμιδωτὴ γραμμὴ συνενώσεως τῶν δύο θεμελίων βλ. σχετικἠν εἰκόνα 
παρὰ Ἀοσς, Αγοζ. Αυήφᾶϊισε, 1, ξ-ᾱ. πίν. Υ, 1. Ώὔπρεειο, ΑΜ 17, 1492, εἰκ. 3 καὶ Π. ΚΑΡΒΑΔΙΑΝ - Γ, ΚΑΡΕΡΑΟΣ, Ἡ ἀνα- 
σκαφὴ τῆς ᾿Ακροπόλεως ἀπὸ τοῦ 1885 - 90, ᾿Αθῆναι 1907, πίν. Θ΄ (τοµὴ α -β); πρβλ. καὶ ἡμετέραν εἰκόνα 30. 

3. Μέσον ὅρον κατὰ Ε. Ο. Ῥενκοςε, Απ Ἰηνεςιήραιίο οἳ (ο Ῥεϊπεῖρ]ες οἳ Αἰλεπίαπ Ατοῄιεσιωτα, 1.οπάοη 1851 καὶ 2α 
ἔκδ. Ἰνοπάοη 1888 (ἐφεξῆς Ρεϊποίριες), πίν. 2 καὶ σ. Β. ΏΙΝΣΝΟΟΝ, Α1Α 38, 1934, σ. 444, σημ. 3. 
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πρῶτον ὁ Ῥεπτοςς: (εἷκ. 32) καὶ μετ’ αὐτὸν ὁ Ὠδτρ/ε]ά”, ἐπιστοποίησε δ᾽ ἀργότερον 
καὶ ἀπέδειξε διὰ τῆς εὑρέσεως νέων στοιχείων ὁ ΗΙΗ (εἴκ. 33)3. 

Τὸ μνημονευθὲν ἀρχαιότερον θεµέλιον καταλήγει πρὸς Νότον εἷς ἕνα ἰσχυρὸν 
ἀναλημματικὸν τοῖχον ἐκ πειραϊκῶν πωρίνων πλίνθων δρομικῶς καὶ διατόνως πλεκο- 
µένων καὶ μὲ ἐλάχιστα λείψανα ἐπιμελῶς εἰργασμένων παλαιοτέρων λίθων". Ὡς δὲ 


ΤΟΜΗ ΤΗΣ ΚΡΗΠΙΔΟΣ Ἐ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΟΤΙΑΝ ΠΛΕΥΡΑΝ 


























37. Τομὴ τῆς κρηπῖδος τοῦ περικλείου Παρθενῶνος καὶ 
τοῦ ἄνω μέρους τοῦ στερεοβάτου τῆς Ν. πλευρᾶς. 


ἐξηκρίβωσαν αἱ ἀνασκαφαὶ τῆς ᾿Αρχαιολογικῆς 'Ἑταιρείας τοῦ 1885 - 90, ὁ τοῖχος 
οὗτος ἔφθανε κάτω, ὡς ἤδη εἴπομεν, µέχρι τοῦ φυσικοῦ βράχου καὶ δύναται διὰ τοῦ- 
το νὰ χαρακτηρισθῇ, κατὰ Βιτρούβιον (ΠΠ, 4, 1), ὡς στερεοβάτης. ᾽Αποτελεῖται 
δ᾽ ὁ στερεοβάτης οὗτος ἐξ 25 ὁριζοντίων δόμωνΣ, διηκόντων ἀπὸ τῆς µαρμαρίνης 
κρηπῖδος τοῦ ἱκτινείου ναοῦ ἄνω (εκ. 35) µέχρι τοῦ φυσικοῦ βράχου κάτω. Ἐδαι- 
ρέσει τῶν τριῶν ἀνωτάτων δόµων, οἵτινες καὶ ἦσαν οἱ μόνοι ὁρατοί, ὡς τελειωτικῶς 
καὶ ἐπιμελέστερον τῶν λοιπῶν λαξευμένοι (εἰς. 36, 37, 38), αἱ ἐξωτερικαὶ παρειαὶ τῶν. 
ἀποτελούντων τὸ ὑπόλοιπον σῶμα τοῦ στερεοβάτου καὶ μὴ ὁμαλῶς λαξευµένων δό- 


1. Ρηπείρ]ες, σ. 73 καὶ πἰν. ΧΧΧΙΝ καὶ ΧΙ; πρβλ. καὶ 1Η5 14, 1891, σ. 275 ἐξ. Οµ ἴπο Αποΐοηι Ηεοαιοπιρεάοη. 

2. ΑΜ 11, 1892, σ. 158 - 189 καὶ 27, 1902, σ. 379 -416. 

3, ΑΊΑ 16, 1912, σι 535 ἐξ. 

4. Βδπρεετο, ΑΜ 17, 1892, σ. 161. 

4. Βλ. σχετικῶς τὸ σχέδιον τμήματος τοῦ στερεοβάτου ύπο Α. Τνομικα ἐν 141 67, 1972, πίν. 2, ἔνθα σχεδιάζονται 22 
στρώσεις, εἲς τὰς ὁποίας δὲν συμπεριλαμβάνονται καὶ οἱ τρεῖς µαρµάρινοι ἀναβαθμοὶ τοῦ ἱκτινείου Παρθενῶνος. 
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µων δὲν εὑρίσκονται ὅλαι ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κατακορύφου ἐπιπέδου, ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἀρτίου 
ἀριθμοῦ δόµοι (ἐκ τῶν ἄνω Ι6ος, Ι4ος, 12ος, Ίθος, 8ος) προέχουν, οἱ δὲ τῶν περιττοῦ 
ἀριθμοῦ (15ος, 13ος, 1]ος, 9ος) εἰσέχουν, καίπερ εὑρισκόμενοι πάντες ἐναλλὰξ ἐπὶ τοῦ 
αὐτοῦ κατακορύφου ἐπιπέδου (εἰκ. 35)'. Παρουσιάζουν ἐπίσης αἱ λιθόπλινθοι τοῦ στε- 
ρεοβάτου καὶ τοῦτο τὸ χαρακτηριστικόν, ὅτι οἱ προσιόντες, ἤτοι οἱ κατακόρυφοι ἁρμοί 





38. Ὄψις τῆς κρηπῖδος τοῦ περικλείου Παρθενῶνος καὶ τῶν ἄνω στρώσεων τοῦ στερεοβάτου τῆς Ν. πλευρᾶς. 


των, δὲν ἐφάπτονται ἀλλήλων καθ ὅλην των τὴν ἐπιφάνειαν ἀλλ᾽ ἐγγίζουν ἀλλήλους 
µόνον κατὰ τὴν κορυφήν των, οὕτως ὥστε νὰ καταλείπουν κατὰ τὴν βάσιν των τριγ- 
νικὸν κενὸν βάσεως ἑνὸς ἕως τριῶν δακτύλων”, τοῦθ’ ὅπερ δεικνύει ἀμελεστέραν κα- 
τασκευήν, δικαιολογουμένην ἐκ τοῦ ὅτι ἡ ἐξωτερική του ἐπιφάνεια δὲν θὰ ἦτο ὁρατὴ 
ἀλλὰ θὰ ἑκαλύπτετο ἀργότερον ὑπὸ χωµάτων. 

Νεώτεραι ἔρευναι ἐξηκρίβωσαν, ὅτι μὲ τὴν στρῶσιν 8 ἀλλάσσει τὸ ὑλικόν (εἰκ. 34). 
Ὁ πῶρος καθίσταται πυκνότερος καὶ σκληρότερος ἀπὸ τὸν τῶν κατωτέρων στρώ- 
σεων καὶ συμπεραίνεται ἐκ τούτου, ὅτι ἡ ἀλλαγὴ αὕτη τοῦ ὑλικοῦ δὲν θὰ ἔγινεν 

1, Ῥεκκοσε, 1Η8. 12, 1891, σ. 281, εἰκ. 1, ἡμέτεραι εἰκ. 34, 35. 1. Α. ΒυΝΟΟΛΑΝΟ, ΤΜε Ἐκοαναιίοη οἳ εἰς Αἰλεπίαη Αοτο- 


ροίΐς 182 - 1890, Οορεπίαμεη 1974, σ. 51, 57. ΣΥΡΙΟΠΟΥΔΟΣ, Ρ.ὰ. σ. 22. 
2: Κοςς, ξ-ὰ. σ: 89. Ζπ1σκ, ξίἀ. σ. 40. Ώινενους, Α7Α 18, 1914, σ. 410. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ξ.ά. σ. 22 καὶ 4. 
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ἄνευ λόγου. Σήµερον ἡ στρῶσις 8 (ἡ ἀρίθμησις πάντοτε λογίζεται ἐκ τῶν ἄνω) εἷ- 
ναι, ὡς εἴπομεν, ὁρατὴ καθ’ ὅλον τὸ ὕψος της, ἀλλὰ µόνον κατὰ τὰς δύο γωνίας τοῦ θε- 
µελίου, τοῦ ὑπολοίπου μεγίστου µέρους αὐτῆς καλυπτοµένου κάτω τοῦ ἁρμοῦ τῆς 
στρώσεως 7. Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἁρμὸς αὐτὸς ἦτο κατὰ μέγα µέρος ἐλεύθερος, ἠδύνατο νὰ 
ἐρευνηθῇ. πληρέστερον, τοῦθ) ὅπερ ἔγινε κατὰ τὸ 1969 ὑπὸ τοῦ καθηγ. Στεφ. Σί- 





39. Εἰκὼν τῆς καμπυλότητος τοῦ στεροοβάτου καὶ τῆς ὁδηγοῦ ἀκμῆς τῆς ΝΑ. γωνίας (φωτ. Χαρ. Σφακιανάκη). 


νου", συμπληρώσαντος τὰς λεπτομερεῖς μετρήσεις τοῦ Τεο[βίτα. Σημειωτέον ἐπίσης 
καὶ ὅτι αἱ δύο ὑψηλαὶ κατακόρυφοι γωνίαι τοῦ στερεοβάτου (ΝΑ. καὶ ΝΔ.) παρου- 
σιάζουν τὰς ἀκμὰς αὐτῶν ἐπιμελῶς ἑκατέρωθεν λαξευμένας εἲς πλάτος 0,07 ἕως 0,09 µ. 
(χάριν ἐλέγχου βεβαίως τῆς κατακορυφότητος αὐτοῦ)" ἡ μὲν ΝΔ. (εἰκ. 40) ἀπὸ τοῦ 
1δου µέχρι τοῦ 17ου δόµου, ἡ δὲ ΝΑ. ἀπὸ τοῦ 9ου µέχρι τοῦ 20οῦ (ἀριθμουμένου ἐκ 
τῶν κάτῳ) (εἰκ. 39, 41), ἂν καὶ αἵ γωνίαι αὗται ἀποκλίνουν ἐλαφρῶς τῆς κατακορύφου». 

Προσθέτομεν ἐν τέλει, ὅτι ἐπὶ τῆς 8ης ἐκ τῶν ἄνω (κατ’ ἄλλους, Ὠδτρ/ε]ά, Κανεται, 


19 ΑΑ 89, 1974, σ. 158 ἐξ, 

2. Βλ. σχέδιον Τνομικα ἐν 141 87, 1972, κὶν. 2. 

3, Ἡ κατὰ τὴν ΝΔ. γωνίαν τοῦ θεμελίου βραχυτέρα λάδευσις τῆς ὁδηγοῦ γωνιακῆς ταινίας (ἀκμῆς) µέχρι µόνον τῆς. 
Ίδης στρώσεως ὀφείλεται εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Πελαργικοῦ Ρ, ὅπερ ἡμπόδιζε τὴν περαιτέρω λάξευσιν. 
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Ζ11εγ) Ίδης ἐκ τῶν κάτω στρώσεως τοῦ στερεοβάτου, ἥτις ἐλαξεύθη λεία καθ’ ὅλον 
τὸ μῆκος αὐτῆς, παρατηροῦνται, εὐθὺς ὑπὸ τὴν ἄνω ἀκμήν της, σειρὰ ἐπιμελῶς κατ 
ἀποστάσεις λαξευµένων μικρῶν κιβωτιοσχήμων βαθύνσεων, πλάτους 5-6 ἑκατοστῶν, 
ἐντὸς τῶν ὁποίων ἐχαράχθησαν κατακόρυφοι ἐγκοπαὶ (σημεῖα) µήκους 3 ἐκ., πλάτους 
4 καὶ βάθους 2 χιλιοστῶν (εἰκ. 42 καὶ 43). Ἵνα δὲ διακρίνωνται καλύτερον αἱ ἔγκο- 





Ν.Δ. ΓΟΝΙΑ-ΟΥΙς ΝΟΤΙΑ 
























































40. Σχέδιον τῆς ΝΔ. γωνίας τοῦ στερεοβάτου (κατὰ Τοσίήτα). 


παὶ αὗται ἐβάφησαν δι’ ἐρυθροῦ χρώματος, διατηρουµένου ἀκόμη εἴς τινας ἐξ αὖ- 
τῶν. Τῶν ἐγκοπῶν ὅμως ἡ διατήρησις δὲν εἶναι ὅλων πολὺ καλή, μερικαὶ δ᾽ ἐξ αὐτῶν 
καὶ θὰ ἐξηφανίσθησαν λόγῳ ἐλαττώματος τοῦ σχετικοῦ λίθου, ἐφ᾽ οὗ ἐχαράχθησαν. 

Τὰ ἀνωτέρω σημεῖα παρετηρήθησαν τὸ πρῶτον ὑπὸ τοῦ Ῥεπτοσε:, ἀριθμήσαντος 
ἐξ αὐτῶν 19(εἷκ. 43)”. Τὸ πρῶτον ἐξ αὐτῶν ἀπέχει τῆς ἐπὶ τῆς ΝΑ. γωνίας τοῦ στερεο- 
βάτου λαξευµένης ἐγκοπῆς 12,624 µ., τὰς δὲ κατὰ 2 περίπου µ. ἀποστάσεις τῶν λοι- 
πῶν παρέσχε λεπτομερῶς ὁ Ῥεπτοςο (ὅ. ἀ.). Ὡς πρὸς τὴν ἑρμηνείαν τῶν σημείων. 
τούτων ὁ μὲν Ῥεμτοςο ἐφρόνει”, ὅτι «θὰ παρεῖχον τὰ σπουδαιότερα µέτρα τοῦ ἀρ- 


1. Ρεϊποίρίες, σ. 99 ἐξ. εἰκ. 20, σ. 109, πίν. ΙΧ καὶ 1Η5 12, 1891, σ. 278 καὶ πίν. ΧγΙΠ, ἡμετ. εἰκ. 43. 

3. Θὰ ὑπῆρχον ὅμως, κατὰ Ρενκοκε, καὶ ἄλλοι (1Η5 12, 1891, σ. 278, σημ. 1 καὶ Ῥεϊπείριες, σ. 29, πίν. ΙΧ ἄνω δεξιὰ, 
ΟΒ,Α). Ἕνα 20ὸν ἐσημείωσε καὶ ὁ Α. ΠΕΤΡΟΝΩΤΗΣ εἰς τὴν ἐναίσιμον διατριβὴν αὐτοῦ, Βαυτίιχ]πίοη απι Ὀπίεγῦαυ βεὶοολί- 
βολος Βαμνοκο, Μίποῖοη 1968, σ. 169. 

3, Ῥεϊπεῖριες", σ. 99, 100, ΑΡΡ. 1ῇ, ἀρ. 2. 
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41. Σχέδιον τῆς δυτικῆς (ἄνω) καὶ τῆς ἀνατολικῆς (κάτω) ἄκρας τοῦ στερεοβάτου μὲ τὴν ὁδηγόν των ἀκμὴν 
(εἶτο) (κατὰ ΤοεΜήγα). 
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χαιοτέρου Παρθενῶνος» (εἰκ. 43), ὁ δὲ Ὠδτρ/εΙά!, ἀπορρίπτων ἀδιστάκτως τὴν γνώ- 
μην τοῦ Ῥεητοςε, ὑπεστήριξεν, ὅτι ἦσαν ἁπλᾶ τεκτονικὰ σύμβολα γενόμενα κατὰ τὴν. 
κατασκευὴν τοῦ στερεοβάτου καὶ πρὸ τῆς τοποθετήσεως τῶν λίθων του, ἢ θὰ ἦσαν 
σημεῖα τῶν ἁρμῶν τοῦ στερεοβάτου”. 

Τὰ ἐν λόγῳ σημεῖα ἦσαν γνωστὰ καὶ εἰς µεταγενεστέρους ἐρευνητάς”, οὐδεὶς ὅμως, 
ἓξ αὐτῶν µέχρι τοῦ ἔτους 1968 ἐπραγματεύθη περὶ τῶν σημείων ἰδιαιτέρως ἢ παρέσχε 
πειστικήν τινα περὶ αὐτῶν ἑρμηνείαν. Καθ’ ἡμᾶς τὰ σημεῖα ταῦτα δυνατὸν νὰ σχετί- 





ζωνται πρὸς τὴν καμπυλότητα τῆς Ν. πλευρᾶς τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος, ἥτις ἄπε- 
δείχθη πράγματι ὑπάρχουσα". Πάντως, ὡς ἔγραψε παλαιότερον ὁ Εἰοπιαπῃ” καὶ ὁ εἶδι- 
κῶς ἑσχάτως περὶ τὰ ἀνωτέρω σημεῖα ἀσχοληθεὶς ᾿Α. Πετρονώτης», «καὶ σήμερον. 
ἀκόμη ἀγνοοῦμεν τὴν πραγµατικήν των σηµασίαν». 

Σημειώνοµεν ἐν τέλει, ὅτι κατόπιν νεωτέρων ἐρευνῶν, καθ’ ἃς εὐρέθη, ὅτι αἱ βα- 
θύνσεις ἐλαξεύθησαν πρὸ τῆς τοποθετήσεως τῆς στρώσεως 7, ὑπεστηρίχθη καὶ πά- 
λιν, ὅτι αἱ ἐρυθραὶ γραμμαὶ θὰ ἐχρησίμευον διὰ τὴν κατασκευὴν τῆς καμπυλότητος, 
τῶν σχετικῶν καθ’ ἕκαστον ὑψῶν αὐτῆς δυναµένων νὰ σημειωθοῦν ἄριστα ἐπὶ τῆς περι- 
βαλλούσης αὐτὰ ἐπιφανείας διὰ νὰ δηλώσουν τὰ ὕψη µέχρι τῶν ὁποίων ἔπρεπε νὰ 


1. ΑΜ 17, 1892, σ. 182. 

2. ΑΜ 27, 1902, σ. 383. 

3, ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ -ΚΑΒΕΡΛΟΣ, ξὰ. σ. 112 (ἀπλῆ μνεία τῶν σηµείων, ὡς τεκτονικῶν συμβόλων). Ἠπα, Α)Α 16, 1912, 
πῖν. ΨΠΙ (ὁποδήλωσίς των ἄνευ ἑρμηνείας). ΄Ὁ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, περιγράφων τὴν Ί8ην στρῶσιν εἰς σ. 32 τοῦ ἔργου του. 
(ξὰ0, οὐδὲν σχετικὸν ἀναφέρει. 

4. Ἠλ. κατωτέρω τὸ περὶ τῆς καμπυλότητος τοῦ ἱκτινείου Παρθενῶνος κεφάλαιον. 

5. Ρὶς Απιῖκο 16, 1949, σ. 143. 

6. ιά. σ. 172. 








:Δ.ΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΠΙΔΟΣ 
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άτοψις καὶ πρόσοψις τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος ἐμφαίνουσα καὶ τὴν θέσιν τῶν γλυφῶν (κατὰ Ῥεπτοσθ). 
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γίνη ἡ ἀπολάξευσις τῆς στρώσεως]. Ἐν τούτοις τὴν θεωρίαν ταύτην δὲν κρίνει ὁ Σῖ- 
νος ἱκανοποιητικήν. Κατ’ αὐτὸν αἱ βαθύνσεις, αἱ ὁποῖαι ἔχουν διάφορα μεγέθη, ἔχρη- 
σίµευον μᾶλλον πρὸς σηµείωσιν τοῦ βάθους µέχρι τοῦ ὁποίου θὰ ἔπρεπε νὰ λαξευθῇ 
ἡ πλαγία ἐπιφάνεια τοῦ σχετικοῦ λίθου, πρὶν ἢ τεθῇ ἡ προσεχἠς στρῶσις". Ἐν τοιαύτῃ 
ὅμως περιπτώσει αἱ κατακόρυφοι βαθύνσεις θὰ ἐχρησίμευσαν δι’ ἄλλην κατασκευὴν 
καὶ θὰ ἐχαράχθησαν ἐκ τῶν ὑστέρων. 


Καμπυλότης: "Αξιον σηµειώσεως εἶναι, ὅτι ἡ ἄνω ἐπιφάνεια τοῦ στερεοβά- 
του, ἡ προωρισµένη νὰ δεχθῇ τὴν μακρὰν νοτίαν πλευρὰν τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶ- 
νος, παρουσιάζει καμπυλότητα 2 καὶ 3/8 ἰντσῶν (--0,063 μ.) ἤτοι, ὣς θὰ ἴδωμεν, πολὺ. 
ἐλαφροτέραν τῆς ἀντιστοίχου καμπυλότητος τῆς νοτίας πλευρᾶς τοῦ στυλοβάτου τοῦ 
ἱκτινείου Παρθενῶνος, ἥτις ἦτο 4 καὶ 5/16 ἴντσας (--0,! 12 μ.). Ἡ ἀκτὶς τοῦ εἰς τὴν καµ- 
πύλην ταύτην ἀντιστοιχοῦντος κύκλου εἶναι 7 14, ἀγγλικὰ μίλια" ἤτοι 1200 γαλλικὰ 
µέτρα. Κατὰ τὰς νεωτέρας ὅμως ἐρεύνας ἑξηκριβώθη, ὅτι ἡ καμπυλότης δὲν ὑφίσταται 
µόνον εἰς τὰς ἀνωτέρας στρώσεις τοῦ τοιχοβάτου, ὡς εἶχε διαπιστώσει ὁ Ροητορε, ἀλλὰ 
καὶ εἰς κατωτέρας. Οὕτω προέκυψεν, ὅτι οὐ µόνον αἱ στρώσεις 6 καὶ 7, τῶν ὁποίων ἡ 
καμπυλότης ἦτο γνωστὴ καὶ εἰς ἄλλους ἐρευνητάς, ἀλλὰ καὶ ἡ 8 σαφῶς δεικνύει 
καμπυλότητα κατὰ τὴν ἄνω αὐτῆς ἐπιφάνειαν. 

Ἐντεῦθεν ἐγεννήθη τὸ ἐρώτημα μήπως καὶ κάτωθεν τῆς 8ης στρώσεως ὑπῆρχε καµπυ- 
λότης καὶ ποία τελικῶς ἦτο ἡ ὁριζοντία στρῶσις. Πρὸς ἐξακρίβωσιν τούτου ἐγένετο 
τὸ ἔαρ τοῦ 1973 μικρὰ σκαφἡ ὑπὸ τοῦ Στεφ. Σίνου κατὰ µῆκος τῆς νοτίας πλευρᾶς 
τοῦ θεµελίου, ἥτις ἀπηλευθέρωσε τὰς στρώσεις 8 καὶ 9 καθ’ ὅλον τὸ μῆκός των. 
Δι) αὐτῆς παρετηρήθη ὅτι ὁ ὁριζόντιος ἁρμὸς ἔκειτο μεταξὺ τῶν στρώ- 
σεων 9 καὶ 10, Προέκυψεν ἐκεῖθεν, ὅτι οἱ μεταξὺ τῶν στρώσεων 8 καὶ 9 ἁρμοί, ὡς 
καὶ οἱ μεταξὺ τῶν στρώσεων 9 καὶ 10 οὐδεμίαν καμπυλότητα παρουσία- 
ζον, ᾿συγχρόνως δὲ καὶ ὅτι αἱ στρώσεις 9 καὶ 10 δὲν εἶχον τελείως ἐπίπεδον ἐπιφά- 
νειαν. Δυνάμεθα λοιπὸν νὰ μὴ θεωρήσωμεν τὴν στρῶσιν 9 ὡς εὐθυντηρίαν. Ἡ στρῶ- 
σις 9 φαίνεται νὰ εἶναι μᾶλλον µία στρῶσις δροµική, τῆς ὁποίας οἱ λίθοι δὲν ἔλα- 
ξεύθησαν ἐπὶ ἑνὸς λείου ἐπιπέδου κατὰ τὴν νοτίαν παρειὰν καὶ τῆς ὁποίας ἡ ἄνω 
ἐπιφάνεια παρουσιάζει εἰς τοὺς καθ’ ἕκαστον λίθους ἐξοχὰς μέχρις ! ἐκ., δι’ ὧν πα- 
ρήγετο ἓν ἀκανόνιστον ἐπίπεδον. 

Μὲ τὴν διάτονον (μπατικὴν) στρῶσιν 8 δὲν ἐμφανίζεται µόνον ή μνημονευθεῖσα, 
διαφορὰ ὑλικοῦ, ἀλλὰ καὶ ἡ κατεργασία τῶν καθ’ ἕκαστον λίθων γίνεται ἀκριβεστέρα. 
᾿Απὸ τῆς στρώσεως ταύτης ἀρχίζει τὸ ἐπιμελέστερον εἰργασμένον µέρος τοῦ θεµελίου, 
οἱ δὲ καθ’ ἕκαστον διάτονοι λίθοι ἔχουν διαφορετικἀ πλάτη ἀπὸ 0,60 - Ιμ. 

Ἡ στρῶσις 8 παρουσιάζει κατὰ τὸ ἀνατολικὸν µέρος της ἕνα -|- 0,14μ. ἐξέχον ὁρι- 
ζόντιον ἔξαρμα, ὅπερ ἀρχίζει ἀπὸ τὸν 3ον ἐξ ᾿Ανατολῶν λίθον καὶ φθάνει µέχρι τοῦ 
3δου. Εἰς τὸ ἄνω του χεῖλος φέρει µίαν ἐπιμελῶς εἰργασμένην ὁδηγὸν ταινίαν, πλάτους 

1. ΠΕΤΡΟΝΩΤΗΣ, ξ-ὰ. σ. 168 ἐξ. καὶ ΑΑ 89, 1974, σ. 160. 

3. Ὁμοία περίπτωσις βαθύνσεων καὶ πρὸς τὸν αὐτὸν σκοπὸν ἐμφανίζεται καὶ εἰς τὸν ναὸν τῆς Ἐγέστης (ΚοιΕΙΝΕΥ- 


Ῥυσμοτεικ, ξ-ὰ. σ. 134 καὶ Ὦ. Μακτενν, ΛΑ. 89, 1974, σ. 160, σημ. 10). 
3, Ῥενκοςς, Ρεϊποίρίος, σ. 26. ΏΙΝΒΜΟΟΝ, Ατοϊιοςίυτο, σ. 166. 
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4 0,17 µ., ήτις ὅμως δὲν ὑπάρχει εἰς τὰ δύο ἄκρα τῆς στρώσεως. Ἐπὶ τοῦ ἐξάρματος. 
αὐτοῦ κεῖνται αἱ ἤδη μνημονευθεῖσαι βαθύνσεις, τῶν ὁποίων ὁ σκοπὸς µένει πάντοτε 
ἄγνωστος (βλ. ἀνωτέρω). 

Ἡ δροµικἡ στρῶσις 7 εἶναι ἀκόμη κανονικώτερον εἰργασμένη καὶ δεικνύει µίαν 
ὁμοιομορφοτέραν µεταχείρισιν ὅλων τῶν λίθων, παρουσιάζει δὲ καὶ αὐτὴ εἰς ἀρκετὸν 
μῆκος ἓν κάτω ὁριζόντιον ἔξαρμα (ἄπεργον) καὶ µίαν ἄνω λεπτὰ εἰργασμένην ἐσοχήν. 

Ἡ στρῶσις 8 ἔχει καὶ µίαν ἄλλην ἰδιοτυπίαν, σημαντικὴν διὰ τὴν ἱστορίαν τοῦ 
Παρθενῶνος, ἀλλ) οὐχὶ τόσον εὐεξήγητον, ὅτι δηλαδὴ παρουσιάζει μὲν καμπυλότητα, 
ὡς εἴπομεν, ἀλλ) οὐχὶ καθ’ ὅλον αὐτῆς τὸ µῆκος, διότι, ἐνῶ ἀρχίζει δυτικῶς μὲ τὸν 
πρῶτον λίθον καὶ τελειώνει πρὸς ᾿Ανατολὰς μεταξὺ τῶν λίθων 14 καὶ 15 ἀποβαίνει 
περαιτέρω ὁριζοντία (εἰκ. 44, 8η). Δύναται ἐπίσης νὰ ὁρισθῇ ἡ κορυφἠ τῆς καμπύλης 
εἷς τὸ µέσον τῆς ὑπαρχούσης καμπυλότητος, ἥτις βεβαίως δὲν συμπίπτει μὲ τὸ µέσον 
τοῦ µήκους τοῦ ὅλου θεµελίου. Τὸ ύψος (βέλος) τῆς κορυφῆς τῆς καμπυλότητος εἶναι 
περίπου 01077 μ. Κατὰ τοὺς πιθανωτέρους ὑπολογισμοὺς ἡ καμπυλότης ἀρχίζει 
10.90 µ. ἀπὸ τοῦ ἀνατολικοῦ ἄκρου τοῦ θεµελίου καὶ ἐκτείνεται εἰς μῆκος 66 µ. 

΄Ἡ καμπυλότης τῆς στρώσεως 7 (εἰκ. 44, 7η) φαίνεται νὰ ἐκτείνεται καθ᾽ ὅλον τὸ 
µῆκος τοῦ κτιρίου, Τὸ ύψος τῆς κορυφῆς της εἶναι 0,088 µ. ἤτοι 1 ἐκ. ὑψηλότερον 
τῆς ὑποκειμένης στρώσεως, εἰς τὸ ἄνω δὲ µέρος τῆς στρώσεως ταύτης ἀρχίζει ἡ γωνιαία 
ὁδηγὸς ἀκμή. Πρὸς Δ. ἡ ἀκμὴ αύτη δὲν εἶναι σαφής, πάντως ὅμως δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ 
συνεχίζετο πέραν τῆς στρώσεως 7 πρὸς τὰ κάτω. 

Εἰς τὴν ἐκ διατόνων λίθων στρῶσιν 6 ἐλαξεύθη περιτένεια διαφόρου πλάτους εἷς 
ὅλους τοὺς λίθους (εἰκ. 38 καὶ 44, 6η). Ἡ καμπυλότης τῆς στρώσεως αὐτῆς ἔχει ύψος 
(βέλος) κορυφῆς 0,088 µ., ἀλλ᾽ ἐκτείνεται καθ’ ὅλον τὸ μῆκος αὐτῆς. Τὴν αὐτὴν καὶ ἡ 
στρῶσις 6 καμπυλότητα ἔχει καὶ ἡ δρομικἡ στρῶσις 5, ἥτις συχνάκις ἐθεωρήθη ὡς ἡ 
εὐθυντηρία τοῦ εἰκασθέντος πρώτου Παρθενῶνος”. 

Ἡ τελευταία ὁρατὴ στρῶσις τοῦ πωρίνου στερεοβάτου εἶναι ἡ 4, ήτις ὑπὸ τοῦ 
Ὠδτρ{ε]ά ἐγένετο δεκτὴ ὡς ἡ πρώτη βαθμὶς τοῦ πωρίνου ναοῦ". Οἱ καθ’ ἕκαστον λί- 
θοι της ἀπελαξεύθησαν κατὰ τὴν ἄνω της ὀπιφάνειαν ἐφ᾽ ἧς ἐκτίσθη ὁ περίκλειος Παρ- 
θενὼν καὶ παρουσιάζουν κατὰ τὴν νοτίαν καὶ τὴν ἀνατολικὴν πλευρὰν τὴν μετὰ τριῶν 
ὑποτομῶν λάξενσιν (εἰκ. 36, 37). Ἡ ὅλη στρῶσις ὀπισθοχώρησε κατὰ --0,90 µ. ἀπὸ 
τῆς ἀνατολικῆς καὶ τῆς νοτίας πλευρᾶς τῆς στρώσεως 5, ὁμοίως δὲ θὰ ἧἦτο τοποθε- 
τηµένη καὶ κατὰ τὴν δυτικἠν καὶ τὴν βόρειον πλευράν. 


Ἐσωτερικὴ δομἡ τοῦ στερεοβάτου. Ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἐσωτερικὴν 
δομὴν τοῦ στερεοβάτου δὲν ἔχει ἐξακριβωθῆ ἀπολύτως ἂν αὕτη εἶναι συμπαγής, δηλ. 
ἂν ὀξετείνετο καθ’ ὅλην τὴν ἕκτασιν τοῦ ναοῦ, ὡς φρονεῖ ὁ ΖΙΠετ’ καὶ κατ’ αὐτὸν καὶ 


1. ΑΑ 89, 1974, σ. 180. 

3. Αἱ καµπυλότητες τῶν στρώσεων 5 καὶ 4 δὲν εἶναι δυνατὸν πλέον νὰ μετρηθῶσιν ἀκριβῶς. Ἡ στρῶσις 5 εἶναι ἴσχυ- 
ρῶς βεβλαμµένη καὶ ἔχει συµπληρωθὴ διὰ πλειόνων νεωτέρων λίθων. 'Ἡ 4 εἶναι ἐπίσης ἰσχυρῶς βεβλαμµένη καὶ ὄχει ἄπο- 
λαξευθῇ κατὰ τὸν χρόνον τῆς κατασκενῆς τοῦ δευτέρου µαρμαρίνου ναοῦ (βλ. εἰκ. 458). 

3, ΑΜ 11, 1892, σ. 161 ἐξ. 21, 1902, σ. 381 ἐξ. Α]Α 19, 1935, σ. 503 ἐξ. 

4. Ζε]ικολεῖβι Εὴς Βαυννενεη 15, 1865, σ. 40. 
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ὁ Μαρπς!, ἢ ἂν λιθόπλινθοι ὑπῆρχον ἐσωτερικῶς µόνον ὑπὸ τοὺς τοίχους καὶ τὰς κιο- 
νοστοιχίας (ὡς συμβαίνει εἰς πολλοὺς ἄλλους ναοὺς τῶν κλασσικῶν χρόνων) καὶ ὡς 
φρονοῦσιν ὁ Καββαδίας” καὶ ὁ ὨὈδτρίειά”, ὅστις τὴν σχετικὴν γνώμην του στηρίζει 
ἐπὶ τῆς ὑπάρξεως εἲς τὸ βόρειον πλάγιον κλῖτος τοῦ σηκοῦ τοῦ Παρθενῶνος σηµαντι- 
κῆς καθιζήσεως τοῦ πλακοστρώτου δαπέδου (περὶ τὰ 0,17 µ.). Ὡς ὅμως ἔδειξαν αἵ 
γενόµεναι ἑσχάτως ὑπὸ ΗΠΙ" καὶ Τεοβίτα» σκαφικαὶ ἔρευναι ἐν τῷ ἐσωτερικῷ τοῦ 


ΤΟΜΗ Εις ΤΗΝ ΝΟτ. Κκρηπιλα 
Παρα το ΔΥΤ. ΑΙΚΡοΝ 





ΕΕΒ λιοος καρα 


Τ δραχος 





45. Δυτικὴ ὄψις τοῦ θεμελίου τοῦ περικλείου καὶ τοῦ πωρίνου ναοῦ κατὰ τὴν ΝΔ. 
γωνίαν (κατὰ ΜΙάΔΙοιοη). 


Παρθενῶνος, ἡ γνώµη τοῦ Ζ!]]ετ φαίνεται πλησιάζουσα περισσότερον πρὸς τὴν ἀλή- 
θειαν, ἂν καὶ ἡ σχετικὴ σκαφἡ ἐπροχώρησε µόνον µέχρι βάθους 1,762 µ. καὶ οὐχὶ µέ- 
χρι τοῦ στερεοῦ ἐδάφους. 

Ὡς πρὸς τοὺς χρόνους κατασκευῆς τοῦ στερεοβάτου ἐγένετο γενικῶς παραδεκτόν, 
ὡς ἤδη ἐλέχθη, ὅτι οὗτος θὰ κατεσκευάσθη περὶ τὰ µηδικά, ἤτοι περὶ τὰς πρώτας δε- 
κάδας ἐτῶν πρὸ ἢ μετὰ τὸ 480 καὶ ὅτι εἶναι σύγχρονος πρὸςτὸ Πολυγωνικὸν ἄναλημ- 
ματικὸν τεῖχος 5.. Ὁ Συριόπουλος δέχεται ἰκτίνειον τὸν στερεοβάτην». 


Παρθενὼν Ι: Ὅσον ἀφορᾷ τὸν ἐπὶ τοῦ στερεοβάτου ἑδραζόμενον ναόν, οὗτος 


1: Ἡο Ῥαπδέπου, Ρατίς 1495, σ. 1. 
2. Ἡ ἀνασκαφὴ τῆς ᾿Ακροπόλεως, ξ-ᾱ. σ. 105. 
3. ΑΜ 11, 1892, σ. 177 καὶ εἰκ. 5. 

4. ΑΙΑ 16, 1912, σ. 547, εἰκ. 14. 

5. ΑΑ 80, 1965, σ. 418, εἰκ. 7. 

6. "Ε.ὰ, σ. 87 ἐξ. 
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ὑποτίθεται, ὅτι κατ᾿ ἀρχὰς θὰ ἧτο πώρινος καὶ σύγχρονος τοῦ στερεοβάτου (480 π.Χ.). 
Λείψανα αὐτοῦ σώζονται κατὰ χώραν τὰ ἑξῆς: α) αἱ τρεῖς ἀνώταται, 6, 5 καὶ 4 
ἐκ τῶν ἄνω στρώσεις (δόµοι) τοῦ στερεοβάτου, β) στρώσεις τινές, σωζόμεναι 
ἐσωτερικῶς τῆς κρηπῖδος τοῦ ἰκτινείου Παρθενῶνος. Ὅσον ἀφορᾷ τὰς ἀποτελού- 
σας τὴν κρηπῖδα στρώσεις τοῦ στερεοβάτου σηµειώνοµεν, ὅτι ἡ μὲν ό παρουσιάζει 
πάντας τοὺς λίθους αὐτῆς φέροντας περιτένειαν περιβάλλουσαν ἐλαφρῶς ἔξεργον 
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46. ᾿Αναπαράστασις τῆς κατόψεως τοῦ ἀρχαιοτόρου Παρθενῶνος 1 μὲ 8 19 κίονας (κατὰ ὨδτρίοΙά:) 
μετὰ τοῦ περιγράµµατος τοῦ δι᾽ ἁπλῆς Τραμμῆς δηλουµένου ἐξωτερικοῦ θεµελίου τοῦ περικλείου ναοῦ. 


πίνακα (εἰκ. 37, 38), ἡ 5 ἔχει τοὺς λίθους αὐτῆς λείους μὲν καὶ συνεχῶς εἰργασμέ- 
νους, ἀλλ᾽ ἐφωδιασμένους κάτω δι) ἐλαφρᾶς ὑποτομῆς, ἡ δὲ 4, ἀποτελουμένη ἐκ δια- 
τόνων λίθων βαθέως εἰσχωρούντων εἰς τὸ σῶμα τοῦ στερεοβάτου, εἰσέχει τῆς 5ης 
κατὰ τὸ πλάτος μιᾶς βαθμίδος (0,45μ.) καὶ παρουσιάζει κατὰ τὸ πρόσθιον κατακόρυφον. 
µέτωπον αὐτῆς τὴν συνήθη μεθ’ ὑποτομῶν διατομὴν βαθμίδων. Τὸ ὕψος της ἧτο ἄρχι- 
κῶς ὅμοιον πρὸς τὸ τῆς στρώσεῶς 5, σήμερον ὅμως εἶναι χαμηλότερον (0,09 μ.), ἔπει- 
δὴ τὸ ἄνω πρόσθιον αὐτῆς τμῆμα ἀπελαξεύθη καθ᾽ ὅλην τὴν νοτίαν πλευρὰν τοῦ ναοῦ, 
ἵνα τὸ ἀπομένον ὀπίσθιον ὑπόλοιπον ὄρθιον τμῆμα χρησιμεύσῃ ὡς εὐθυντηρία τῆς 
κατωτάτης βαθµίδος τοῦ ἰκτινείου Παρθενῶνος (εἰκ. 37), γ) οἱ κατὰ χώραν ἐντὸς τῆς 
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κρηπῖδος τοῦ σημερινοῦ Παρθενῶνος πώρινοι δόµοι εἶναι ὁρατοὶ κυρίως κατὰ τὴν 
ΝΔ. γωνίαν τοῦ ἰκτινείου ναοῦ. 

Τὰ διασωθέντα λείψανα τῆς κρηπῖδος τοῦ πωρίνου ναοῦ μᾶς ἐπιτρέπουν καὶ τὸν 
καθορισμὸν τῶν ἓν κατόψει διαστάσεων αὐτοῦ. Πράγματι οἱ κατὰ τὴν νοτίαν πλευρὰν 
ἐξετασθέντες δόµοι αὐτοῦ συνεχίζονται πρὸς Δυσμὰς μὲ ὅσον περίπου καὶ τὰ θεμέλια 
τοῦ κτινείου ναοῦ πλάτος (εκ. 45) (ἐξοχὴ µόνον 0.238 μ.), πρὸς ᾿Ανατολὰς ὅμως 
προχωροῦσι κατὰ 4,258 µ. πέραν τῆς κατωτάτης βαθµίδος τοῦ ἰκτινείου ναοῦ (εἲκ. 
46). Προκύπτει οὕτω ὁλικὸν μῆκος τῆς νοτίας πλευρᾶς τοῦ πωρίνου ναοῦ 76,816 µ. 
(ἔναντι 72.320 μ. τοῦ ἱκτινείου). ᾽Αφ᾽ ἑτέρου, ἡ κατὰ τὸ δυτικὸν θεµέλιον τοῦ πωρίνου 
ναοῦ σαφῶς ἓκ τοῦ κατὰ τὴν βόρειον πλευρὰν τῶν λιθοπλίνθων προέχοντος ἀπέργου 
(εἰκ. 45) ἀναγνωριζομένη ΒΔ. γωνία του ὁρίζει τὸ μῆκος τῆς στενῆς πλευρᾶς εἲς 
31.390 µ. (ἔναντι τῶν 33,690 μ. τοῦ ἱκτινείου)' ὑπολείπεται οὕτω κατὰ τὴν νοτίαν πλευ- 
ρὰν µία ταινία πλάτους 1,656μ. µέχρι τῆς ἔξω ἀκμῆς τῆς κατωτάτης βαθμίδος τοῦ στε- 
ρεοβάτου, ἐνῶ τοὐναντίον εἰς τὴν Β. πλευρὰν τὸ νέον κτίσμα ἐξέχει τοῦ παλαιοῦ κατὰ 
3,956 μ. Προκύπτει ἐντεῦθεν, ὅτι ὁ παλαιότερος πώρινος ναὸς ἦτο µακρότερος μὲν 
τοῦ ἰκτινείου ἀλλὰ στενότερος αὐτοῦ (εἰκ. 47) καὶ ὁπωσδήποτε ὁ νεώτερος ναὸς ἄσυμ- 
µέτρως πρὸς τὸν ἀρχαιότερον τοποθετημένος. 


Παρθενὼν ΠΤΙ: Πλὴν ὅμως τῶν πωρίνων διεσώθησαν καὶ πολλὰ λίθινα καὶ µαρ- 
µάρινα ἀρχιτεκτονικὰ λείψανα τοῦ ἀρχαιοτέρου ναοῦ. Εὐρίσκονται δὲ ταῦτα ἄλλα μὲν 
ἐντὸς ἢ ὑπὸ τὴν κρηπῖδα τοῦ ἱκτινείου ναοῦ, ἄλλα δ᾽ εἶναι ἐντειχισμένα Ἑἰς τὸ Βόρειον 
τεῖχος τῆς ᾿Ακροπόλεως, παρὰ τὸ Ἐρέχθειον, καὶ ἄλλα εἶναι διεσκορπισµένα ἐπὶ τῆς. 
᾿Ακροπόλεως, ἰδίᾳ δὲ δυτικῶς τοῦ Μουσείου αὐτῆς. Εἰς τούτων δὲ τὴν ἐξέτασιν ἐρχό-. 
µεθα τώρα. 


ΑἉρχιτεκτονικὰ λείψανα τοῦ ἀρχαιοτέρου ναοῦ. Ἐκτῶν ἄνω- 
τέρω λειψάνων θὰ ἀναφέρωμεν πρῶτον µίαν ἐκ λίθου Καρᾶ1 βαθµίδα, ἥτις διεδραµά- 
τισε σπουδαῖον µέρος εἰς τὰς.ὑπὸ τοῦ Ὠδτρ{ε]ά καὶ τοῦ ΗΗΙ ἐπιχειρηθείσας ἄναπαρα- 
στάσεις τοῦ ἀρχαιοτέρου ναοῦ. Ἡ βαθμὶς αὕτη --- διότι περὶ βαθµίδος πρόκειται, ὡς 
μαρτυροῦσιν αἱ ὑποτομαὶ τὰς ὁποίας φέρει εἰς τὸ κάτω μέρος τοῦ μετώπου αὐτῆς (εἰκ. 
450) -- εἶναι ὁρατὴ καὶ σήμερον παρὰ τὴν ΝΔ. γωνίαν τοῦ ἰκτινείου ναοῦ, εἲς τὴν 
γραμμὴν περίπου τῆς ἐσωτερικῆς πλευρᾶς τῶν δυτικῶν κιόνων τοῦ (κτινείου) περιστυ- 
λίου. Ὡς δ᾽ ἀπὸ μακροῦ παρετηρήθη εὑρίοκεται αὕτη ἐπὶ τῆς 4ης στρώσεῶς τοῦ στε- 
ρεοβάτου, ἀλλ εἲς ἀρκετὴν (2 µ. καὶ ἄνω) ἀπόστασιν ἀπὸ τῆς προσόψεως αὐτοῦ καὶ 
σχεδὸν ἀμέσως ὄπισθεν τῆς κατωτάτης µαρμαρίνης βαθµίδος τοῦ ἱκτινείου ναοῦ (εἰκ. 
36)3 συνεχίζεται δὲ (ὁρατὴ κατ᾽ ἀποστάσεις διὰ µέσου τῶν χασμάτων τῆς κρηπῖδος 
τοῦ ἱκτινείου ναοῦ) µέχρι περίπου τῆς ΝΑ. γωνίας τοῦ τελευταίου τούτου. 


1. Περὶ τοῦ ἀγρυλεικοῦ ἢ λίθου Καρᾶ βλ. Ο. Κ. Ἱκραυς, Οηἱοολίκοίοη Μαγπποτοίμάϊετ, Βεη]ίη 1890, σ. 116 καὶ Α. Κ. 
ΟΡΛΑΝΔΟΝ, Τὰ ὑλικὰ δομῆς τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, ἔάὰ. τ. 2, σ. 72 ἐξ. 

2. Εἰς τὴν ἐγκαρσίαν τομὴν τῆς Ν. πλευρᾶς τῆς κρηπῖδος τοῦ ἰκτινείου Παρθενῶνος, ἣν παρέσχεν ὁ 7. Η. ΜΙο- 
ΡΨΕΤΟΝ (Ρίαης απά Ὠανήπᾳς οἳ Αἰἰοαίαη Βαήάίηες, Ι.οπάοη 1900, δυρρ!. 3 τοῦ 7Η, πίν. 8), ἡ ἐν λόγῳ βαθμὶς χαρακτηρί- 
ζεται ἐσφαλμένως ὡς ἐκ τραβερτίνου λίθου. 
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Ὁ Ὠῦτρ[ε]ά, ἐπιχειρήσας τὴν ἀναπαράστασιν τῆς κρηπῖδος τοῦ ἀρχαιοτέρου πωρί- 
νου ναοῦ, παρεδέχθη, ὅτι ἡ ἐκ λίθου Καρᾶ μνημονευθεῖσα βαθμὶς ἦτο ἀρχικῶς τοποθε- 
τηµένη εἲς τὸ χεῖλος τῆς στρώσεως 4 τοῦ στερεοβάτου καὶ θὰ ἀπετέλει τὸν στυλο- 
βάτην τριβάθμου κρηπῖδος, τῆς ὁποίας τὰς δύο κατωτέρας βαθμίδας θὰ ἐσχημάτιξον. 
αἱ κατὰ χώραν καὶ δι ὑποτομῆς ἐφωδιασμέναι, στρώσεις 4 καὶ 5 τοῦ στερεοβάτου, 
ἐνῶ ἡ στρῶσις 6 θὰ ἐχρησίμενεν ὡς εὐθυντηρία:, ὁ δὲ ναὸς θὰ εἶχε, κατὰ Ὠδτρίείά, 


















































47. Κάτοψις δεικνύουσα τὴν σχετικὴν θἐσιν τῶν ἀρχαιοτέρων {1 καὶ 11) πρὸς τὸν ἱκτίνειον Παρθενῶνα (11Η (οἱ ἀρχαιότεροι 
δηλοῦνται ὁ μὲν 1 δι' ἁπλῶν γραμμᾶν, ὁ δὲ Π διά πλήρους µέλανος χρώματος: ὁ ἱκτίνειος (ΗΙ) διὰ διαγραμμίσεως) (κατὰ ΗΙΙ). 


ὀκτὼ πωρίνους κίονας κατὰ τὰς στενὰς πλευρὰς καὶ 19 κατὰ τὰς µακράς, ἓξ ὤν ὅμως 
οὐδεὶς σφόνδυλος εὑρέθη (εἰκ. 50). 

Ἐν τούτοις αἱ ἐξονυχιστικαὶ ἔρευναι τοῦ Β. Η. ΗΙΙ”, βοηθουµένου ὑπὸ τοῦ ὀξυνου- 
στάτου, νεαροῦ τότε, ἀρχιτέκτονος ἀρχαιολόγου ἨΨ. Β. Ὠϊηπιοος, ἀπέδειξαν πειστι- 
κῶς, ὅτι ἡ ἐκ λίθου Καρᾶ βαθμὶς --- σωζομένη μάλιστα ἄθικτος κατὰ χώραν καθ’ ὅλον 
σχεδὸν τὸ μῆκος τῆς νοτίας πλευρᾶς τοῦ ἱκτινείου ναοῦ --- δὲν ἀνῆκεν εἰς τὸν στυλο- 
βάτην κρηπῖδος πωρίνου ναοῦ (1), ὑψουμένης ἐπὶ τοῦ νοτίου χείλους τοῦ στερεοβάτου 
-- ὡς ὑπέθεσεν ὁ Ώδτρ{εῖά (εἰκ. 36 --- ὑποθετικὸν--) - ἀλλ) εἰς τὴν κατωτάτην βαθμί- 
δα ἑτέρας, ἐσωτερικώτερον κειµένης κρηπῖδος, µαρμαρίνου πλέον ναοῦ (1), φερούσης 
ὑπεράνω τῆς ἐκ λίθου Καρᾶ βαθµίδος δύο ἀκόμη, περίπου ἰσοῦψεῖς πρὸς αὐτήν, µαρ- 
µαρίνας βαθμίδας”. 

Τὰ στοιχεῖα τῆς νέας ταύτης ἀναπαραστάσεως συνήγαγεν ὁ ΗΙΠ ἐκ τῆς λεπτομεροῦς 


1: Βλ. τν σχετικὴν ἀναπαράστασιν ἐν ΑΜ 27, 1902, σ. 369 εἰκ. 1. 
2. ΑΊΑ 16, 1912, σ. 531 ἐξ. 
3. Τὴν λύσιν τοῦ Ἠτια, παρεδέχθη ἀργότερον καὶ ὁ Ώδκνεει» (4: 52, 1931, σ. 14). 
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μελέτης τῶν εἰς τὸ Βόρειον τεῖχος τῆς ᾽Ακροπόλεως ἐνεκτισμένων τεµαχίων τοῦ ἂρ- 
χαιοτέρου ναοῦ καὶ ἐξ ἄλλων πολλῶν ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ βράχου κατεσπαρµένων, 
ἀκόμη δὲ καὶ ἐκ τεµαχίων μαρμάρων χρησιμοποιηθέντων ἐκ νέου εἰς τὴν οἰκοδομὴν 
τοῦ ϊκτινείου Παρθενῶνος (βλ. κατωτέρω). 


ιο ρλ! --- 




















48. Βαθμὶς ἐκ λίθου Καρᾶ τοῦ ἀρχαιο- 49. Τεμάχιον βαθµίδος ἐκ τῆς κρηπῖδος τοῦ 
τέρου Παρθενῶνος. ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος. 
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50. ᾽Αναπαράστασις τῆς κατόψεως τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος (8 κ 19 κίονες, κατά Ὠδτρ{εῖά). 

















"Ας γνωρίσωμεν λοιπὸν κατὰ σειρὰν τὰ εἰρημένα στοιχεῖα τῆς ἀναπαραστάσεως 
ταύτης καὶ δὴ πρῶτον τὰ ἐκ λίθου Καρᾶ τεµάχια τῆς κατωτάτης βαθµίδος. Ἐκ τούτων. 
πεντήκοντα περίπου εἶναι ἐντειχισμένα εἷς τὸ παρὰ τὸ Ἐρέχθειον Βόρειον τεῖχος. Οἱ 
ἐκεῖ εὑρεθέντες λίθοι, ὁλικοῦ πλάτους 0,935 καὶ καθαροῦ ύψους 0,526 µ., παρουσιά- 
ζουν ἐπὶ τῆς ἄνω αὐτῶν ὁριζοντίας ἐπιφανείας, ἥτις ἐχρησίμευεν ὡς πάτημα, ἑλαφρῶς. 
ἐξηρμένον ἀνώμαλον προστατευτικὸν στρῶμα (ἄπεργον)", πλάτους 0,695 μ., τῆς ὑπολοί- 
που ἐπιφανείας των οὔσης λείας (εἰκ. 48) καὶ ἐφωδιασμένης διὰ συνδέσμων διπλοῦ. 
ταῦ. Πάντα τ’ ἀνωτέρω στοιχεῖα (μικρὸν πλάτος, σύνδεσμοι κλπ. ἀκατάλληλα διὰ 





1. Βλ. τὴν σχετικὴν ἀναπαράστασιν τοῦ Ἠπια,, Α1Α 16, 1912, πίν. 8. 
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στυλοβάτην) δύνανται νὰ ἑρμηνευθοῦν µόνον ἂν θεωρήσωμεν τοὺς λίθους τούτους, 
οὐχὶ ὡς στυλοβάτας ἀλλ) ὡς µέρη βαθμίδων. Μερικοὶ μάλιστα ἐξ αὐτῶν ἐμφανίζουν 
εἰς ἀπόστασιν 0,695 µ. ἀπὸ τοῦ ἄκρου των χαρακτὴν γραμμήν, δηλοῦσαν τὴν θέσιν 
τῆς ὑπεράνω αὐτῶν βαθµίδος (εἰκ. 48). 

Εἰς τὸ αὐτὸ τεῖχος ἢ πλησίον αὐτοῦ εὑρέθη καὶ ἡμίσεια περίπου δωδεκὰς µαρμαρί- 
νων λιθοπλίνθων (πλινθίδων) ἀνηκουσῶν εἰς βαθμίδας καθαροῦ ὕψους 0,521 μ. (εἰκ. 49). 
Οἱ λίθοι οὗτοι ἀνήκουν ἀναμφιβόλως εἰς τὸ αὐτὸ καὶ αἵ ἐκ λίθου Καρᾶ βαθμίδες κτί- 
σµα, διότι ἔχουν καὶ αὐτοὶ ἓν ἐλαφρῶς ἐξηρμένον προστατευτικὸν στρῶμα εἰς τὰς ὁρι- 
ζοντίας ἐπιφανείας αὐτῶν, ἤτοι τὰ «πατήµατα» καὶ συνεδέοντο πρὸς τοὺς γειτονικοὺς 
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πἩωστσην-ά σας 
41. Τεμάχιον στυλοβάτου τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος, 52. Ἕτερον τεµάχιον στυλοβάτου, 
ἐμφανίζον κοὶ ἴχνος τῆς κυκλικῆς ἐδράσεως κίονος. μετ ἵχνους κυκλικῆς ἑδράσεως. 


λίθους δι᾽ ὁμοίων συνδέσμων σχήματος διπλοῦ ταῦ (εἰκ. 48), παρουσιάζουν δ'’ ἐπίσης 
καὶ τὴν σχετικὴν ἀναθύρωσιν εἰς τοὺς κατακορύφους ἁρμούς των (εἰκ. 48), δύο δὲ µά- 
λιστα ἐξ αὐτῶν εἶναι καὶ γωνιαῖοι. 

Τέλος ὑπάρχει καὶ τρίτη σειρὰ µαρμαρίνων λιθοπλίνθων ὕψους 0,564 µ. (εἷκ. 51). 
Αὗται εἰς τὴν ἀναπαράστασιν τοῦ Ὠδτρ{ε]ά ἐχρησιμοποιήθησαν ὡς βάσις τοῦ τοίχου. 
τοῦ σηκοῦ, πράγματι ὅμως ἀνήκουν εἰς τὸν στυλοβάτην τοῦ περιστυλίου (εκ. 51). 
Τὸ μῆκός των εἶναι κατὰ μέσον ὅρον 1,50, τὸ δὲ πλάτος 0.95 μ. Πάντως ἡ µία τῶν ἐπι- 
φανειῶν τῶν δὲν εἶναι ἡ ἀρχική, ἐπειδὴ οὗτοι εἶναι τὰ ἡμίση λίθων τοῦ στυλοβάτου, 
οἵτινες εἶχον ἀρχικῶς πλάτος 2.025 µ., ἀλλ᾽ ἑκόπησαν ὕστερον εἰς δύο. Ἐκ τῶν λί- 
θων τούτων διατηροῦνται ἑπτὰ μὲ πλῆρες τὸ πλάτος των, δύο εἶναι ἐνεκτισμένοι εἰς 
τὰ τείχη τῆς ᾿Ακροπόλεως, τέσσαρες εἲς τὰ θεμέλια τοῦ ἱκτινείου Παρθενῶνος καὶ 
εἷς πλησίον τοῦ Μουσείου τῆς ᾿Ακροπόλεως. Ὁ τελευταῖος οὗτος μάλιστα παρουσιά- 
ζει ἐπὶ πλέον τὰ ἴχνη καὶ ἑνὸς τοµέως τῆς κυκλικῆς ἑδράσεως κίονος (εἰκ. 511, οἷα 
βλέπομεν ἄλλωστε καὶ εἲς τρεῖς ἄλλους ἀκόμη ἐκ τῶν μνημονευθέντων ἡμίσεων στυ-. 
λοβατῶν (εἰκ. 52). Τὰ ἴχνη μάλιστα ταῦτα συμφωνοῦν πλήρως πρὸς τὰς διαστάσεις 
τῶν διατηρηθέντων ἡμιτελῶν σφονδύλων (περὶ ὤν θὰ εἴπωμεν λεπτομερῶς κατωτέ- 


1. Φωτογραφία τοῦ λίθου τούτου παρὰ Ν. ΜΠΑΛΑΝΩ, Ἡ ἀναστήλωσις τῶν μνημείων τῆς ᾿Ακροχόλεως, Ἐν “Αθήναις 
1940, πὶν. 497. 
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ρ0) καὶ τούτου ἕνεκα θὰ πρέπει ἀσυζητητὶ νὰ ἀνῆκον εἰς τὸν ἀρχαιότερον Παρ- 
θενῶνα. 

Κατὰ ταῦτα δυνάµεθα νὰ τοποθετήσωμεν εἰς τὸ περιστύλιον τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρ- 
θενῶνος, ὑπεράνω τῶν νῦν κατὰ χώραν ὑφισταμένων πωρίνων βαθμίδων τοῦ στερεο- 
βάτου (δης καὶ 4ης) ὄχι στυλοβάτην ἓκ λίθου Καρᾶ, ἀλλὰ χαμηλὴν βαθµίδα Καρᾶ 
καὶ ἐπ᾽ αὐτῆς ἑτέραν µαρμαρίνην βαθμίδα καὶ τέλος μαρμάρινον στυλοβάτην (εἰκ. 
36). ᾽Αλλὰ ποῦ ἀκριβῶς τοῦ ἀνδήρου πρέπει νὰ τοποθετηθῇ ἡ νέα κρηπίς; ᾿Εὰν τοπο- 
θετήσωµεν αὐτὴν ἀμέσως ὑπεράνω τῶν ὑφισταμένων πωρίνων βαθμίδων τοῦ πωρίνου 
ναοῦ (ὡς ἔκαμεν ὁ Γδτρ{ε]ά), οὕτως ὥστε, δηλαδὴ αἱ δύο ὑφιστάμεναι πώριναι βαθμίδες 
τοῦ στερεοβάτου νὰ γίνουν αἱ ἀνώταται βαθμίδες ἑνὸς πενταβάθµου κρηπιδώµατος, 
τότε τὸ προκῦπτον μῆκος τοῦ ναοῦ εἰς τὸν στυλοβάτην θὰ εἶναι: τῶν μὲν στενῶν πλευ- 
ρῶν τοῦ ναοῦ 26,87, τῶν δὲ μακρῶν 72.27 µ. Καὶ ἂν δεχθῶμεν ἐπ᾽ αὐτοῦ κανονικὴν 
ἀπόστασιν κιόνων μὲ διάµετρον 1,80 µ., ὅση εἶναι ἡ τῶν σωζοµένων κιόνων (βλ. κατώ- 
τέρῳ), τότε τὰ µέτρα ταῦτα μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ τοποθετήσωµεν ἑπτὰ κίονας εἰς τὰς στε- 
νὰς καὶ 18 εἲς τὰς μακρὰς πλευράς. Περιττὸς ὅμως ἀριθμὸς κιόνων διὰ τὰς κυρίας 
ὄψεις εἶναι βεβαίως ἀπαράδεκτος. Αν πάλιν δεχθῶμεν ὀκτὼ κίονας, τὸ µετακιόνιόν 
των μόλις θὰ ἰσοῦτο πρὸς µίαν διάµετρον, διάταξις καὶ αὐτὴ ἀδύνατος λόγῳ τῆς 
πυκνότητος. Ἐὰν πάλιν δοκιµάσωμεν ἓξ κίονας ἐπὶ τῶν στενῶν πλευρῶν, προκύπτει 
µεταξόνιον κατὰ ἓν σχεδὸν µέτρον µεγαλύτερον ἀπὸ τὸ τοῦ ἰκτινείου Παρθενῶνος. 
Πάντα ταῦτα λοιπὸν ὑποδεικνύουν, ὅτι ἡ ἐκ Καρᾶ λίθου βαθμὶς δὲν πρέπει νὰ το- 
ποθετηθῇ ἀπ᾿ εὐθείας ἐπὶ τῶν ὑφισταμένων πωρίνων βαθμίδων (ἤτοι τῶν στρώσεων 
5 καὶ 4 τοῦ στερεοβάτου), ἀλλὰ μᾶλλον εἴς τινα ἀπὸ τοῦ χείλους τοῦ στερεοβάτου 
ἀπόστασιν, οὕτῶς, ὥστε δηλ. νὰ παρεμβάλλεται μεταξὺ αὐτῆς καὶ τοῦ χείλους τοῦ 
στερεοβάτου ἓν εἶδος ἀνδήρου ἢ διαδρόµου (ρἰαίςΓογπιο) πέριξ τῆς κρηπῖδος τοῦ ναοῦ, 
ἀνάλογον παράδειγµα τοῦ ὁποίου παρέχει ὁ ἓν Σουνίῳ ναὸς τοῦ Ποσειδῶνος'. Ἂν 
ἓν τοιαύτῃ περιπτώσει δεχθῶμεν κατὰ τὰς στενὰς πλευρὰς ἓξ κίονας μὲ κανονικὸν µε- 
ταξόνιον ---ἴσον π.χ. πρὸς 2 1/4 διαµέτρους --- ὁ εἲς τὰς πλευρὰς τοῦ ναοῦ ἀπομένων 
διάδρομος θὰ εἶχε πλάτος 2,23 µ., ὅπερ σηµαίνει, ὅτι ἡ κατωτάτη ἐκ Καρᾶ λίθου 
βαθμὶς θὰ ἔπρεπε νὰ εὑρίσκεται εἰς ἀπόστασιν 2,23 µ. ἐσώτερον τοῦ ἄκρου τῆς ἄνω- 
τάτης πωρίνης βαθμίδος τοῦ ποδίου (στερεοβάτου). Εἶναι σηµαντικόν, ὅτι ἡ ἐκ Καρᾶ 
λίθου, ὑπὸ τὴν ΝΔ. γωνίαν τοῦ ἱκτινείου Παρθενῶνος, σωζομένη βαθμὶς ἀπέχει σήµε- 
ρον 2,146 μ. ἀπὸ τῆς ἀνωτέρας βαθµίδος τοῦ στερεοβάτου, ὅσον δηλαδἡ περίπου καὶ 
ἡ ἀνωτέρω διὰ τῶν ὑπολογισμῶν συναχθεῖσα ἀπόστασις 2.23 μ. "Αξιον ἐπίσης ση- 
µειώσεως εἶναι καὶ ὅτι ὁ σωζόµενος κατὰ χώραν λίθος τῆς βαθµίδος εἶναι γωνιαῖος, 
διότι παρουσιάζει τὴν αὐτὴν διατομὴν κατά τε τὴν Δ. καὶ τὴν Ν. πλευράν, εἶναι δὲ 
πρὸς τούτοις καὶ τοποθετημένος ἀκριβῶς εἰς τὴν γραμμὴν καὶ μὲ τὸν αὐτὸν προσανα- 


1. Πρέπει ἐνταῦθα νὰ σημειωθῆ, ὅτι ἤδη πολὺ πρότερον (1851) ὁ Ῥενκοςε, Ρεϊπείριες, πἰν. 9 καὶ 34 καὶ 1Η5 12, 1891, σ. 
375, στηριζόμενος ἐπὶ τῆς πληροφορίας τοῦ Ἡσυχίου, καθ’ ἣν ὁ παλαιότερος Παρθενὼν ἦτο κατὰ 50 πόδας μικρότερος τοῦ 
περικλείου κειρίου, ἀναπαρέστησεν ἕνα στενὸν ἀρχαιότερον ναὸν μὲ Εξ κίονας εἰς τὰ δύο μέτωπα, καὶ 14 κατὰ τὰς µακρὰς. 
πλευράς, ὅστις περιεβάλλετο καθ' ὅλας τὰς πλευράς του ἀπὸ εὑρὺν διάδροµον. Τούναντίον ὁ 1- Η. ὄγκλακ (Ατο. Ζεῖι. Ι862, 
σ. 241 ὁξ) ἀναπαρέστησε ναὸν μὲ ὀκτώ κίονας εἰς τὰ μέτωπα, ὅστις προσαρμόζεται καλύτερον πρὸς τὸ πώρινον θεμέλιον. 
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τολισμὸν τοῦ τε παλαιοτέρου καὶ τοῦ ἱκτινείου ναοῦ. Δὲν εὑρίσκεται ὅμως ἀμέσως 
ὄπισθεν τῆς µαρμαρίνης βαθµίδος τοῦ ἰκτινείου Παρθενῶνος, ἀλλὰ μεσολαβεῖ μεταξύ 
των κενὸν περίπου 0,20 μ.'. 

Τὸ ὑπὸ τὴν ἓκ λίθου Καρᾶ βαθµίδα πώρινον πόδιον τοῦ στερεοβάτου ἐλαξεύθη 
κατὰ 0.02 µ. περίπου βαθύτερον χάριν τῆς κατωτάτης βαθμίδος τοῦ ἱκτινείου Παρθενῶ- 
νος. Ἡ βαθμὶς Καρᾶ εὑρίσκετο βεβαίως εἰς τὴν σηµερινήν της θέσιν ὅταν ἐγίνετο ἡ 
ἓν λόγῳ λάξευσις" διότι αὕτη παρακολουθεῖ στενῶς τὴν κάτω ἀκμὴν αὐτῆς κατ’ εὖ- 
θεῖαν γραµµήν. Ἐπειδὴ δὲ τὸ ἐκ Καρᾶ ἀντίθημα τοῦτο τῆς ἰκτινείου βαθµίδος ἐτοπο- 
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33. ᾿Αναπαράστασις τῆς κατόψεως τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος (κατὰ ΗΠ!, 6 κ 16 κίονες). 


θετήθη πρὶν γίνῃ τὸ διὰ τὴν τοποθέτησιν τῆς µαρμαρίνης βαθµίδος λάξευµα, προκύπτει 
ὥς λογικὸν συμπέρασμα, ὅτι οἵ κατασκευασταὶ τοῦ ἰκτινείου Παρθενῶνος εὗρον τὴν 
ἐκ λίθου Καρᾶ βαθµίδα ἑἐκεῖ ὅπου εἶναι σήμερον καὶ τὴν ἐχρησιμοποίησαν χωρὶς οὐ- 
δόλως νὰ τὴν θίξουν. ᾿Αφοῦ λοιπὸν ἡ ἐκλίθου Καρᾶ βαθμὶς ἦτο εἲς τὴν σηµερινήν τῆς 
θέσιν πρὶν κατασκευασθῇ ὁ ἱκτίνειος Παρθενών, εἶναι δὲ καὶ ὀρθῶς τοποθετημένη καὶ 
ἀκριβῶς εὐθυγραμμισμένη ὡς πρός τε τὸν παλαιὸν καὶ τὸν νέον ναόν, δὲν ὑπάρχει 
ἀμφιβολία, ὅτι εὑρίσκεται καὶ σήµερον κατὰ χώραν. Τούτου οὕτως ἔχοντος πρέπει 
αὕτη ν᾿ ἀντιπροσωπεύῃ τὴν κατωτάτην βαθµίδα τῆς ΝΔ. γωνίας τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρ- 
θενῶνος. Ἐπειδὴ δὲ ἡ ἔρευνα ἀπέδειξεν, ὅτι ἡ ἐκ Καρᾶ στρῶσις τῆς ΝΔ. γωνίας δια- 
τηρεῖται περαιτέρω καὶ πρὸς ᾿Ανατολὰς καὶ δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς βέβαιον, ὅτι ἡ κα- 
τωτάτη αὕτη βαθμὶς εὑρίσκεται κατὰ χώραν σχεδὸν καθ’ ὅλον τὸ μῆκος τῆς νοτίας 
πλευρᾶς, ἐλλείποντος µόνον τοῦ ΝΑ. γωνιαίου λίθου, ἂν ἀποκαταστήσωμεν τὸν ἑλλεί- 
ποντα τοῦτον λίθον μὲ μῆκος 1,403 μ. (τοῦ σωζομένου ἀντιστοίχου δυτικοῦ ὄντος 
1455 μ.), προκύπτει, ὅτι τὸ ἀνατολικὸν ἄκρον τοῦ ναοῦ θὰ ἀπεῖχε τῆς ἄκρας τοῦ ἀν- 


1. Βλ. πίν. ἃ τοῦ ΜΙΡΡΙΚΤΟΝ, ἔ-ά. 
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τιστοίχου στερεοβάτου ὅσον καὶ τὸ δυτικὸν ἄκρον του ἤτοι 3,146 µ. ἀπὸ τοῦ ἄνω μέ- 
ρους τῆς βαθµίδος τοῦ ποδίου (στερεοβάτου). 

Τοποθετουµένης λοιπὸν τῆς ἐκ Καρᾶ λίθου βάσεως τῆς κρηπῖδος ἐπὶ τοῦ ποδίου 
οὕτως, ὥστε νὰ ὑπάρχῃ ἔξωθεν αὐτῆς διάδρομος (ἢ ἄνδηρον) πλάτους 3,146 µ. εἲς τὰς 
στενὰς πλευρὰς καὶ 2.146 μ. εἰς τὰς µακράς, προκύπτουν ὡς διαστάσεις τοῦ ναοῦ, µε- 
τρούµεναι ἐπὶ τῆς βαθµίδος Καρᾶ, μῆκος μὲν 69,616, πλάτος δὲ 26.190 µ., ὡς μῆκος 
δὲ τοῦ διαδρόμου ἢ ἀνδήρου 75.998 καὶ πλάτος 30,482]. Τέλος ὥς διαστάσεις τοῦ στυ- 











54. Τόρμοι συνδέσμων τῶν λίθων τῆς κρηπῖδος τοῦ σηκοῦ, σωζόμενοι ἄλλοι πλήρεις καὶ ἄλλοι. 
μὴ συνεχιζόµενοι ἐπὶ τοῦ γειτονικοῦ λίθου. 


λοβάτου προκύπτουν ἀντιστοίχως 66,888 καὶ 23.510 μ., αἵτινες ἐπιτρέπουν τὴν ἐπ᾽ αὖ- 
τῶν τοποθέτησιν ἓξ μὲν κιόνων κατὰ τὰς στενὰς πλευρὰς μὲ µεταξόνιον 4,53 καὶ 16 
κατὰ τὰς μακρὰς μὲ µεταξόνιον 4,40 µ., τοῦθ) ὅπερ ἀποτελεῖ διάταξιν σύμφωνον πρὸς 
τὸν Ἰσχύοντα καθ’ ἣν ἐποχὴν (480 π.Χ.) ἐκτίσθη ὁ ναὸς κανόνα (εἴκ. 53)3. 

Χρησιμοποιουμένων ἤδη τῶν ἀνωτέρω ἐξετασθέντων λίθων τοῦ στυλοβάτου προ- 
κύπτει, ὅτι τὸ ὅλον μῆκος ἑκάστου τρίτου λίθου ἔπιπτε κάτωθεν ἑνὸς κίονος, ἐνῶ 
εἷς μικρὸς τομεὺς τοῦ κίονος ἑστηρίζετο ἐφ᾽ ἑκάστου τῶν γειτονικῶν του λίθων (βλ. 
εἶκ. 51). Ἡ διάταξις αύτη εἶναι ἀντίθετος πρὸς τὴν ἐφαρμοσθεῖσαν εἲς τὸν ἰκτίνειον 
Παρθενῶνα, ὅπου ἕκαστος τρίτος ἁρμὸς τοῦ στυλοβάτου εὑρίσκετο, ὡς θὰ ἴδωμεν, ὑπὸ 
τὸ κέντρον ἑνὸς κίονος (βλ. κατωτέρω πίν. 123 κλπ.). 

᾽Ανασκαφαὶ γενόµεναι ἐντὸς τοῦ Παρθενῶνος ἔδειξαν παντοῦ ἐντὸς τῶν ὁρισθέν- 
των ὁρίων τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος πώρινον θεµέλιον κατὰ χώραν, αἱ στρώσεις 
τοῦ ὁποίου ἀντιστοιχοῦν πρὸς τὰς στρώσεις τῶν βαθμίδων τοῦ περιστυλίου, ἐνῶ ἡ 
ἀντιστοιχοῦσα πρὸς τὸν στυλοβάτην στρῶσις εἶναι κατὰ 0,10 μ. χαμηλοτέρα τῆς τοῦ 
στυλοβάτου. Εἰς µίαν τοὐλάχιστον θέσιν ὑπάρχει ὑπὲρ τὴν στρῶσιν αὐτὴν ἄλλη (ύψ. 
0.385 μ.) τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος, εὑρισκομένη τώρα κατὰ χώραν' αὕτη δὲ φέ- 


1. Ἡ πρὸς Βορρᾶν ἀνωτάτη βαθμὶς τοῦ πωρίνου ποδίου εὑρέθη ἐντὸς βυζαντινοῦ τάφου, ἀνασκαφέντος ὑπὸ Ἠπα» τὸ 
1910 κατὰ τὸ ΒΑ. µέρος τοῦ ἱκτινείου Παρθενῶνος (Α1Α 16, 1912, σ. 547, πὶν. ΝΗΡ. 

2. Ἐλαφρὰ διαφορὰ ἀποστάσεων τῶν κιόνων καὶ τῶν μεταξονίων στενῶν καὶ μακρῶν πλευρῶν ὑφίστατο οὐχὶ σπανίως 
καὶ εἰς ἄλλους συγχρόνους ἀρχαϊκοὺς ναούς. 
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Ρει ἐπ᾽ αὐτῆς τὴν γραμμὴν τοποθετήσεως τοῦ νοτίου ἐσωτερικοῦ στυλοβάτου. Εἶναι 
λοιπὸν τμῆμα τῆς ἀνωτάτης στρώσεως τῶν ἐν τῷ σηκῷ θεμελίων. 

"Αξιον σηµειώσεως εἶναι, ὅτι ἡ κάτω βαθμὶς τοῦ σηκοῦ τοῦ ἰκτινείου. Παρθενῶνος 
ἀποτελεῖται κατὰ µέγα µέρος ἀπὸ ἓκ νέου χρησιµοποιηθέντας λίθους παλαιοτέρου 
κτιρίου. Τοῦτο πιστοποιεῖται ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι παρουσιάζει δύο σειρὰς τόρµων συν- 
δέσµων (εἶκ. 54), ἐξ ὤν οἱ μὲν τῆς α΄ σειρᾶς ἀπελαξεύθησαν καὶ δὲν ταιριάζουν μὲ τοὺς 
γειτονικοὺς λίθους, οἱ δὲ τῆς β΄ σειρᾶς ταιριάζουν μέν, ἀλλ) ὅταν οἱ σύνδεσμοι λεί- 





35. Βάσις τῆς παραστάδος τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος. 


πουν, παρουσιάζουν τρόπον ἀπολαξεύσεως ὅμοιον πρὸς τὸν τῶν νεωτέρων ζητητῶν 
μολύβδου. 

Οἱ λίθοι, οἵτινες ἀπεδείχθησαν ὅτι ἐχρησιμοποιήθησαν καὶ προγενεστέρως, ἔχουν 
περίπου μῆκος 1,77 μ., ὅπερ εἶναι τὸ κανονικὸν μῆκος (Εξ Σολώνειοι πόδες) διὰ τὴν ὑπο- 
δομὴν τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος, ὄχι ὅμως καὶ τὸ κανονικὸν διὰ τὸν ἰκτίνειον 
Παρθενῶνα. Εἴκοσι ἕως 29 λίθοι τῆς κατωτέρας βαθµίδος τῆς Β. πλευρᾶς τοῦ σηκοῦ 
ἔχουν κατὰ μέσον ὅρον τὸ μῆκος τοῦτο, ὡς καί τινες τῶν ἄλλων πλευρῶν. Ὅλοι αὐτοὶ 
οἱ λίθοι θὰ εἶχον βεβαίως χρησιμοποιηθῆ εἲς τὸν ἀρχαιότερον Παρθενῶνα. Τὸ ὕψος 
των εἶναι 0,385 µ., δηλ. τὸ αὐτὸ πρὸς τὸ τῆς ἀνωτάτης στρώσεως τῶν κατὰ χώραν. 
θεμελίων ἐντὸς τοῦ παλαιοτέρου σηκοῦ. Ἐντασσόμενοι εἲς τὴν στρῶσιν ταύτην, ὡς 
φαίνεται φυσικώτατον, οἱ µαρμάρινοι λίθοι θὰ εἶχον καὶ εἲς τὸ ἀρχαιότερον κτίσµα 
τὴν θέσιν, ἣν ἔχουν εἰς τὸ νεώτερον, διότι οὐδεμία ἄλλη λογικἡ θέσις δύναται νὰ 
εὑρεθῇ δι) αὐτούς. Τὸ ὁρατὸν ύψος τῆς βαθµίδος των θὰ ἦτο 0,28μ., ἤτοι τὸ προκῦπτον 
μετὰ τὴν τοποθέτησιν τῆς στρώσεως τοῦ περιστυλίου, ἥτις ὅμως οὐδέποτε ἐτέθη. 

Εἰς τὴν Β. πλευρὰν τοῦ σηκοῦ τοῦ ἰκτινείου Παρθενῶνος ὅπου, ὡς εἴπομεν καὶ ὡς 
θὰ ἴδωμεν, µέγας ἀριθμὸς λίθων ἀνήκουν σαφῶς εἰς τὸν ἀρχαιότερον Παρθενῶνα, τὸ 
πάτηµα ἥτοι ἡ ὁριζοντία ἐπιφάνεια τῆς βαθµίδος αὐτῆς εἶναι 0,296 µ. (--εἴς Σολώνειος 








12 Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ 


πούς), ἐνῶ τὸ πλάτος τῆς αὐτῆς βαθµίδος πρὸς Ν. εἶναι 0,328. (εἴς αἰγινίτειος πούς)'. 
Δυνάμεθα λοιπὸν νὰ συµπεράνωµεν, ὅτι τὸ πάτηµα μὲ τὸν ἀρχαιότερον πόδα εἶναι λεί- 
Ψανον τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος καὶ νὰ τὸ ἀναπαραστήσωμεν οὕτω κατ᾽ ἀμφοτέ- 
ῥρας τὰς πλευρὰς τοῦ σηκοῦ τοῦ ναοῦ τούτου. 

Ὁ ἰκτίνειος Παρθενὼν δεικνύει ἀνάλογον διαφορὰν μεταξὺ τῶν βαθμίδων τοῦ προ- 
νάου καὶ τοῦ ὀπισθονάου (βλ. κατωτέρω) καὶ ἐδῶ ἐπίσης, μὲ πολλὴν πιθανότητα δυνά- 
µεθα νὰ θεωρήσωμεν τὴν στενοτέραν βαθµίδα, ὡς δεικνύουσαν τὸ πλάτος τοῦ άρχαιο- 








56. Τεμάχια ἐκ τῆς βάσεως τῆς παραστάδος τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος (κάτοψις καὶ τομὴ καὶ φωτογραφίαι). 


τέρου κτιρίου. Τοὐλάχιστον τέσσαρες λίθοι ὑπάρχουν ποὺ δύνανται εὐλόγως νὰ ἄπο- 
δοθοῦν εἰς τὴν ἄνω βαθµίδα τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος. Οὗτοι θὰ εἴχον ύψος 
0.385 μ., ἥτοι ἴσον πρὸς τὸ πλάτος ποὺ ἐδέχθημεν διὰ τὸ πάτηµα τῆς κάτω βαθµίδος 
εἲς τὰς στενὰς πλευρὰς τοῦ ἀρχαιοτέρου ναοῦ. Τοῦ περιστυλίου ἔχοντος, ὡς εἴδομεν, 
ἓξ κίονας εἷς τὰς στενὰς πλευράς, ὁ σηκός του θὰ ἦτο εἴτε δίστυλος ἐν παραστάσιν 
ἢ τετράστυλος ἀμφιπρόστυλος. Ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἦτο τετράστυλος, ὥς ἤδη ἔση- 
µείωσεν ὁ Ῥεπτοςε, βεβαιοῦται ἀφ᾿ ἑνὸς ἐκ τῆς εὑρέσεως πέντε κάτω σφονδύλων 


1, Κατὰ τὸν Ώινομοο, Ατοιοσίυτο, σ. 161, σηµ. 1, ὁ δωρικὸς πούς, ὁ χρησιμοποιηθεὶς εἰς τὸν Παρθενῶνα, ἰσοῦτο, 
πρὸς 032685 µ., κάπως μεγαλύτερος ἦτο εἰς τὸ Ἐρέχθειον, ἀλλὰ σχεδὸν ὅμοιος πρὸς τὸν τῶν Προπυλαίων. Ὁ αὐτὸς έρευ- 
νητὴς καθώρισεν εἰς τὸ ᾿Αρχαιολογικὸν Συνέδριον τῆς Ῥώμης, τὸν μὲν δωρικὸν πόδα εἰς 0,32654 µ., τὸν δὲ ἰωνικόν, ἐφαρμο; 
σθέντα εἰς τὸ Ἐρέχθειον, εἰς 0327 µ. Κατὰ ταῦτα ὁ Ἰωνικὸς ποὺς ἔχει λόγον πρὸς τὸν δωρικὸν ὡς 151,11 (Α:ή ἀεὶ Βοιίπιο 
«οπβτεςκο ἀἱ Ατοϊιοο]οβία ΟἸαφοίςα, Έοπια 1961, σ. 359). Κατὰ Ώόπνγει (ΑΜ 12, 1887, σ. 33, σημ. 1) ὁ δωρικὸς πούς, ὁ ἐφαρ- 
μοσθεὶς εἰς τὸ '᾿Ἑκατόμπεδον, ἰσοῦται πρὸς 04327 µ. 
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κιόνων τοῦ προνάου καὶ τοῦ ὀπισθονάου, διαμέτρου 1,604 μ. (ἀπὸ βάθους εἰς βάθος ρα- 
βδώσεων) καὶ ἀποδεικνύεται ἀφ᾽ ἑτέρου περαιτέρω ἐκ τῆς εὑρέσεως µαρμαρίνης βά- 
σεως παραστάδος εἰς τὸ θεμέλιον τοῦ στρώματος τοῦ σηκοῦ τοῦ ἰκτινείου Παρθε- 
νῶνος (εἰκ. 55). Ἡ βάσις αὕτη δημοσιευθεῖσα ὑπὸ Β. Η. ΗΙΠ", προέβαλλεν ἀπὸ τοῦ 
τέλους τοῦ σηκοπροδοµίου --- ἢ τοῦ σηκοπισθοδοµίου --- τοίχου µόνον κατὰ 0,50 µ., 
οὕτῶς, ὥστε δηλ.. οἱ κίονες νὰ ἦσαν πρὸ αὐτῆς καὶ μεταξὺ τῶν πλαγίων παραστάδων. 
Ἡ βάσις ἔχει τὴν λεγομένην ἀττικὴν διατοµήν, ἤτοι δύο σπείρας ἄνω καὶ κάτω μὲ 





57. Σφόνδυλοι κιόνων τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος ἐντειχισμένοι εἲς τὸ Βόρειον τεῖχος. 
τῆς ᾿Ακροπόλεως. ΄Αποψις ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ (φωτ. Γορμανικοῦ ᾿Αρχαιολ. Ἴνστ. ᾽Αθηνῶν). 


σκοτίαν μεταξὺ αὐτῶν (εἰκ. 56). Ἡ ἐπιφάνειά της εἶναι λαξευμένη λεία µόνον παρὰ 
τὸ κατώτερον µέρος της, ἐνῶ τὸ ὑπόλοιπον κατελείφθη ἀτελές, ἵνα τελειωθῇ, ἀφοῦ 
συνεπληροῦτο ὁ τοῖχος. Ἡ ἄνω ἐπιφάνεια τοῦ λίθου τούτου δεικνύει, ὅτι ὅταν ἔτο- 
ποθετήθη ἡ βάσις δὲν εἶχεν ἀκόμη προπαρασκευασθῆ, ἵνα δεχθῇ στρῶσιν ἀμέσως 
ὑπεράνω της --- δηλ. τοὺς ὀρθοστάτας --- ὁπότε ὁ ναὸς κατεστράφη ἢ ἐγκατελείφθη. 

᾿Ἐκτὸς τοῦ λίθου τούτου τῆς παραστάδος ἔχομεν ἀκόμη ἓξ ἄλλους λίθους κυµατιο- 
φόρου βάσεως τοίχου ὁμοίας διατομῆς, ἐνεκτισμένους σήμερον ἐσωτερικῶς τοῦ δυτι- 
κοῦ τοίχου τοῦ Παρθενῶνος (παρὰ τὸν λεγόμενον µιναρέν)". Τέλος ἓν ἀκόμη τεθραυ- 


1. ΑΦΑ 16, 1912, σ. 552, εἰκ. 18. 

2. Αφὶ ἑνὸς τὸ γεγονός, ὅτι ἡ κατωτάτη βαθμὶς τοῦ «Θησείου» εἶναι πωρίνη καὶ ἀφ' ἑτόρου ἡ ἓν αὐτῷ χρῆσις κυµατιο- 
φόρου βάσεως τοῦ τοίχου (ὡς καὶ εἲς τὸν ἀρχαιότερον Παρθενῶνα, ἂν καὶ εἰς τὸν τελευταῖον τοῦτον ἡ κατωτάτη βαθμὶς εἶναι. 
ἐκ λίθου Καρᾶ, ἑνῶ ὅλα τὰ ὁρατὰ µέρη εἶναι μαρμάρινα), τείνουν νὰ δείξουν, ὅτι τὸ «Θησεῖον» εἶναι, τοὐλάχιστον κατὰ τὰς 
ἀρχάς του , ἀρχαιότερον τοῦ ἱκτινείου Παρθενῶνος. 
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σμένον τεµάχιον βάσεως τῆς παραστάδος εὑρέθη τὸ 1936 ὑπὸ τοῦ . Ζήομπετ, ὅπι- 
σθεν τοῦ Μουσείου τῆς ᾿Ακροπόλεως). 

Ἡ χρῆσις κυµατιοφόρου τοιχοβάτου εἰς τὸν σηκὸν τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος, 
ναοῦ δωρικοῦ, ὡς σαφῶς ἀπεδείχθη ἐκ τῶν διασωθέντων κατωτάτων σφονδύλων τοῦ 
περιστυλίου του (εἰκ. 63) δύναται νὰ φανῇ περίεργος, ἐπειδὴ κυµατιοφόροι τοιχοβάται 
κατεσκευάζοντο κανονικῶς εἰς ἰωνικοὺς ναούς, μὲ κυµάτια ἀντιστοιχοῦντα πρὸς τὰς 
ἰωνικὰς βάσεις τῶν ἐξωτερικῶν κιόνων. Κυματιοφόροι τοιχοβάται δὲν παρατηροῦνται 
εἷς ἀρχαϊκὰ δωρικὰ μνημεῖα, τοὺς συναντῶμεν ὅμως ὑπὸ μορφὴν ἀντεστραμμένου 
λεσβίου κυµατίου εἲς τοὺς κλασσικοὺς ναοὺς τοῦ ᾿Ἡφαιστείου (449 - 444π.Χ.)" καὶ εἲς 
τὴν παραστάδα τοῦ ναοῦ τοῦ Ποσειδῶνος Σουνίου (440- 436 π.Χ.)’. Τοὺς δύο τούτους, 
ἀγνώστου ἀρχιτέκτονος ναούς, ὁ Ε. Οατρεπίετ 5 θεωρεῖ ὡς ἔργα τοῦ Καλλικράτους, εἷς 
ὃν ἀποδίδει καὶ τὸν ἀρχαιότερον (Κιμώνειον) Παρθενῶνα, ἀκριβῶςλόγφτῆς παρουσίας 
τοῦ κοιλοκύρτου κυµατίου εἲς τὸν τοιχοβάτην των, ὅπερ πῦνόει ἐξαιρετικῶς, ὡς λέγει, 
ὁ Καλλικράτης, ἐνῶ τοὐναντίον, ὁ διαδεχθεὶς αὐτὸν εἰς τὴν διεύθυνσιν τοῦ νεωτέρου 
Παρθενῶνος Ἰκτῖνος, ἀπέρριψε τὸν κυματιοφόρον τοιχοβάτην, ὡς μὴ συμβιβαζόμενον 
πρὸς τὸν δωρικὸν ρυθµόν. 

Πρέπει δ᾽ ἐνταῦθα νὰ προστεθῇ ἀκόμη, ὅτι, ὡς ἐξηκρίβωσεν ὁ ΗΙΙΗ5, ἐνῶ ἡ βάσις 
καὶ τὰ κυματιοφόρα τεμάχια τοῦ τοιχοβάτου, παρουσιάζουν τόρµους δι’ ὁριζοντίους 
συνδέσµους, ὅμως στεροῦνται τόρμων γόμφων κατακορύφου συνδέσεως' συνάγεται 
ἐκ τούτου, ὅτι εἶχε μὲν τοποθετηθῆ ὁ κυµατιοφόρος τοιχοβάτης τοῦ ἀρχαιοτέρου 
Παρθενῶνος, δὲν εἶχεν ὅμως ἀνεγερθῆ ὁ ἐπ᾽ αὐτοῦ τοῖχος τοῦ σηκοῦ. Ὡς ὅμως ἄπε- 
δείχθη ἐκ προσφάτου ἐξετάσεως τῶν θεμελίων τοῦ Ἡφαιστείου, ὁλόκληρος ἡ ἔξωτε- 
ρικἡ κιονοστοιχία του εἶχεν ἀνεγερθῆ πρὶν ἢ τοποθετηθῇ οἰονδήποτε ἄλλο στοιχεῖον 
τῆς κατόψεως αὐτοῦ. ᾿Αφοῦ λοιπὸν καὶ ὁ τοιχοβάτης τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος 
εἶχε τοποθετηθῆ θά εἶχον προηγουμένως τοποθετηθῆ καὶ οἱ κίονες τοῦ περιστυλίου. 
του, ὅπερ ὅμως, ὡς ἐκ τελευταίων μετρήσεων τῶν σωζομένων σφονδύλων ἀποδεικνύ- 
εται, δὲν εἴχε γίνει, ἀφοῦ µόνον 23 σφόνδυλοι εἶχον τοποθετηθῆ (βλ. σχετ. καὶ σ. 79). 

Διὰ τὴν ἀναπαράστασιν τῆς κατόψεως τοῦ σηκοῦ τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος 
ὑπάρχει ἓν ἀκόμη νέον τεκµήριον, τοῦτο δὲ παρέχει ἡ ἀνωτάτη στρῶσις τῆς κατὰ 
χώραν πωρίνης θεμελιώσεως τοῦ σηκοῦ. Ἐδῶ χάραγµα βαῖνον ἀπὸ Α. πρὸς Δ. (ὑπὸ 
τὸ νότιον µέρος τοῦ στυλοβάτου τῆς νοτίας πλευρᾶς τῆς ἐσωτερικῆς κιονοστοιχίας 
τοῦ παλαιοτέρου ναοῦ) φαίνεται βέβαιον, ὅτι ἀποτελεῖ τὴν γραμμὴν τοποθετήσεως τοῦ. 
ἐσωτερικοῦ στυλοβάτου τοῦ ἀρχαιοτέρου ναοῦ”. Ὑπάρχουν πιθανότητες, ὅτι οἱ κίο- 
νες πρέπει νὰ ἑτοποθετοῦντο πρὸς Νότον μᾶλλον ἢ πρὸς Βορρᾶν αὐτῆς τῆς γραμμῆς». 


1. Ἐπελλλαν, Ὠἷο Απιίκο 16, 1940, σ. 147. 

2. Η. Κοσ, διµάϊσηι Ζυπι Τμεσουειεπηρα! ἵη Αἱίνοη, Βεε]ίη 1955, σ. 55, πὶν. 44, 45, 46. 

3. ΟΡΔΑΝΔΟΣ, ΑΕ 1917, σ. 215, εἰκ. 2. 

4. ΒΙΝΟΝΟΟΝ, Αποϊίιοσίυτε, σ. 180. 

5. Της Αποιοοι» οἳ εἶνο ῬαίἩεηοη, ΗαγπιοπάςΜογίῇ 1970 (Ῥοπαυίη ΒοοΚ9), σ. 46 καὶ 103. 

6. Α1Α 16, 1912, σ. 553. 

7. Ῥενκονε, 2Η9 12, 1891, σ. 245, πἰν. Χγί καὶ ΧνΙΙ. Ώόκνσειο, ΑΜ 21, 1902, σ. 178. 

Ά. Ἐἰς μερικῶς µόνον τελειωµένος, δεύτερος (ἢ ἀνώτερος) σφόνδυλος ἑνὸς τῶν κιόνων, ὅστις ἔχει διάµ. 1,10 µ. καὶ κυ- 
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Ἡ γραμμὴ τοποθετήσεως, ἣν ἀνεφέραμεν, ἐκτείνεται πρὸς Δ. τόσον, ὥστε νὰ καθι- 
στᾷ πιθανόν, ὅτι ὁ σηκὸς τοῦ ἀρχαιοτέρου ναοῦ ἦτο ὀλίγον ἢ καθόλου, βραχύτερος τοῦ 
παρόντος. Καὶ ἀφοῦ ὁ σηκὸς τοῦ ἴκτινείου Παρθενῶνος ἔφερεν ἐπισήμως τὸ ὄνομα 
ἑκατόμπεδος νεώς (ἂν καὶ ἔχει μῆκος µόνον 91 ποδῶν, μετρούμενος κατὰ τὸν τότε ἔπι- 
κρατοῦντα πόδα, ἐνῶ μετρεῖ 101 παλαιοὺς πόδας), φαίνεται λογικὸν ὅτι τὸ μῆκός του 
ὁ νέος σηκὸς τὸ παρέλαβε, μαζὶ μὲ τὸ ὄνομα, ἀπὸ τὸν ἀρχαιότερον Παρθενῶνα. Ἐὰν 
ὁ σηκὸς τοῦ ἀρχαίου ναοῦ ἀναπαρίσταται, οὐχὶ ὀρθῶς, μὲ 100 ποδῶν μῆκος ἢ κάτι 
βραχύτερος, ὑπάρχει χῶρος µόνον δι’ ἓν διαμέρισμα πρὸς Δυσμὰς αὐτοῦ καὶ ὄχι διὰ 
τοὺς τρεῖς χώρους οὓς δέχεται ἡ ἀναπαράστασις τοῦ ἀρχαίου Ἑκατομπέδου (εἰκ. 7).Τὸ 
ἀκριβὲς πλάτος τοῦ σηκοῦ καθωρίσθη µόνον ὑποθετικῶς: πρέπει δὲ νὰ ἧτο ἀρκετὰ 
στενὸς διὰ νὰ ἀφήσῃ ἕνα εὔλογον διάστηµα μεταξὺ τῶν τοίχων του καὶ τῶν κιόνων. 
τοῦ περιστυλίου καὶ ἀρκετὰ εὐρὺς ἵνα ἀφήσῃ εὔλογον πτερὸν μεταξὺ τοῦ τοίχου καὶ 
τῶν ἐσωτερικῶν κιόνων’ τὸ πλάτος του, εἴτε εὑρέος, εἴτε ὅσον τὸ δυνατὸν στενοῦ, 
θὰ ἔπρεπε νὰ συμφωνῇ ἐντὸς λογικῶν ὁρίων πρὸς τὸν κανόνα τεσσάρων δωρικῶν κιό- 
νων διαστάσεων ὁμοίων πρὸς τὰς γνωστὰς τῶν κιόνων τοῦ προνάου καὶ τοῦ ὀπισθο- 
νάου. Ἡ ἀπόστασις μεταξὺ τῶν τετραστύλων αὐτῶν στοῶν καὶ τῆς ἐξωτερικῆς κιονο- 
στοιχίας, τὸ ἀκριβὲς βάθος των καὶ ἡ προκύπτουσα θέσις τοῦ πέρατος τῶν τοίχων 
τοῦ ναοῦ, τὸ ἀκριβὲς πάχος τῶν διαφόρων τοίχων, ἡ θέσις τοῦ διαχωριστικοῦ τοίχου. 
καὶ ὁ ἀριθμὸς καὶ ἡ κατανομὴ τῶν ἐσωτερικῶν κιόνων πρέπει νὰ μείνουν ἐπὶ τοῦ πα- 
Ρόντος ὑποθετικά, κινοῦνται ὅμως ἐντὸς μᾶλλον στενῶν ὁρίων. Τοῦτο ἰσχύει διὰ τὸν 
κυρίως ναόν, ἤτοι τὸν ἐντὸς τοῦ περιστυλίου. ΄Ο ΗΙ! φρονεῖ ὅτι ἡ ἀνωτέρω ἐκτεθεῖσα 
ἀναπαράστασίς του (εἴκ. 53) περιέχει πολὺ μικρὰ µόνον περιθώρια δυνατοῦ λάθους. 


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 


ἝἜως τώρα ἡ ἔκθεσίς µας περιωρίσθη εἰς τὸν ναὸν ποὺ συνήντησαν οί Πέρσαι 
ἐπιδρομεῖς. Ὅτι τὸ μέγα πόδιον (στερεοβάτης) δὲν ἐσχεδιάσθη ἀρχικῶς ἵνα δεχθῇ 
τόσον μικρὸν ναὸν φαίνεται βέβαιον, ἀλλὰ δὲν εὑρέθησαν λίθοι δυνάµενοι ἀσφαλῶς. 
νὰ ἀποδοθοῦν εἰς µέρος τὶ τοῦ ἀρχικοῦ ναοῦ ὑπεράνω τῶν δύο βαθμίδων τοῦ πωρίνου 
ποδίου (στερεοβάτου). 

Ἐὰν δεχθῶμεν περιστύλιον μὲ 6 Χ 15 πωρίνους Κίονας μεγάλων διαστάσεων (ἐλα- 
φρῶς µικροτέρων ἀπὸ τοὺς κίονας τοῦ ἀτελοῦς παραμείναντος Ὀλυμπιείου τοῦ όου αἲ.), 
οὗτοι ταιριάζουν περισσότερον πρὸς τὰς ἀναλογίας τοῦ ποδίου ἀπὸ τοὺς ἑλαφρῶς 
µόνον µεγαλυτέρους τῶν τοῦ Ἑκατομπέδου 8 Χ 20 κίονας. Τὸ πρῶτον σχέδιον λοιπὸν. 
(Β θὰ ἠδύνατο νὸ εἶναι πώρινος ναὸς (Παρθενὼν 1) μὲ 6 Χ 15 κίονας πολὺ µεγαλυτέρους. 
ἀπὸ τοὺς τοῦ Ἑκατομπέδου. Τὸ ἀμέσως ἔπειτα ἐρχόμενον, ἤτοι ὁ ἀρχαιότερος Παρθε- 
νών (Παρθενὼν ΙΤ), εἷς δαπανηρότερος µαρμάρινος ναὸς μὲ 6 Χ 16 µικροτέρους κίονας. 
(καὶ ὅμως ὑπερβαίνων τὸν Ἑκατόμπεδον εἲς διαστάσεις καὶ εἷς ποιότητα ὑλικοῦ) 
καὶ τέλος τρίτος ὁ νῦν περίκλειος ἢ ἰκτίνειος ναὸς (Παρθενὼν Π1) μὲ 8 χ 17 κίονας. 


λινδρικὴν προστατευτικἠν (ἄπεργον) ἐπιφάνειαν, δεικνύει, ὅτι οἱ κίονες τοῦ παλαιοτέρου ναοῦ ἦσαν ἑλαφρῶς στενότεροι 
ἀπὸ τοὺς τοῦ σηκοῦ τοῦ ἱκτινείου Παρθενῶνος. 
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Τὴν ἀνωτέρω ἐκτεθεῖσαν σχέσιν τῶν προηγηθέντων τοῦ περικλείου Παρθενώνων, 
διετύπωσεν ὁ Ὠδτρ!ε]ά ἤδη ἀπὸ τοῦ 19021 διακρίνας ἕκτοτε δύο σχέδια τοῦ ἀρχαιοτέ- 
ρου Παρθενῶνος, τὸ 1 καὶ Π, ἐπανέλαβε δὲ ταύτην καὶ ἀργότερον”. Τὴν ἓν λόγῳ σχέ- 
σιν ἐπεκρότησαν ὁ Α. Ευτινἂπρίεγ" καὶ ὁ Β.Η. ΗΙΙ", ὅστις μάλιστα καὶ τὴν συνεπλή- 
ρῶσε διαπιστώσας, ὅτι ὁ Παρθενὼν ΙΠ ἧτο σημαντικῶς μικρότερος τοῦ Ἱ. 

Πρὸς τὴν γνώµην τοῦ Ὠδτρ/ε]ά διεφώνησαν ἀφ᾿ ἑνὸς ὁ Ηεῦετάς 5 καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου 
ὁ ὨϊηβπιοοΓ5, ὅστις τοὺς δύο ναοὺς συγχωνεύει εἰς ἕνα. Τοῦτ αὐτὸ ἐδέχθη ἔπειτα 
καὶ ὁ Κο]θε”, ἀντικρουσθεὶς καὶ πάλιν ὑπὸ τοῦ Ὠδτρ/ε]ά», εἰπόντος ὅτι ἂν ὁ ΗεὈετάςΥ 














ο ΕΛ ΜΗΗ 


















































ΠΑΡΘΕΝΟΝΠ ΠΑΡΘΕΝΕΝΤΓ 


μιθ, 


ΠΑΡΘΕΝΟΝ 


58. Συγκριτικὴ διάταξις τῶν ἐπὶ τοῦ στερεοβάτου ἀναβαθμῶν τῆς κρηπῖδος τῶν Παρθενώνων Ἰ, Π, Η1 
(κατὰ Γὂτρῖοὶά, σχέδιον 5ομοῖθ). 


θεωρεῖ τὸν ναὸν 1 ἁπλῶς ὣς τὸ ἄνδηρον τοῦ 11, ὁ δὲ Ὠϊποπιοος συνενώνει τοὺς δύο ναοὺς, 
εἰς ἕνα, πάντως δὲν πρόκειται περὶ δύο ἑτοίμων κτισμάτων, ἀλλὰ περὶ δύο σχεδίων, 
τὰ ὁποῖα δὲν ὠὡλοκληρώθησαν ἀλλὰ παρέμειναν ἀμφότερα ἀτελῆ' διηυκρίνησε δὲ καὶ 
πάλιν ὁ Ὠδτρ{ε]ά (ἔ.ἀ,), ὅτι τὸ μὲν ἰσχυρὸν θεµέλιον (στερεοβάτης), τὸ φέρον εἰς τὸ 
ἄνω µέρος του ἀναβαθμούς, ἓξ ὤν οἱ δύο κατώτεροι εἶναι πώρινοι, ὁ δὲ ἀνώτατος, ἤτοι 
ὁ στυλοβάτης, ἦτο ἐκ τοῦ σκληροῦ λίθου Καρᾶ, ἀνήκει εἰς τὸν Παρθενῶνα 1, οἱ πώρι- 
νοι σφόνδυλοι τοῦ ὁποίου µόνον ἐπρογραμματίσθησαν χωρὶς ἀκόμη νὰ γίνῃ, ἐφ᾽ ὅσον 
γνωρίζοµεν, προμήθεια αὐτῶν. Τοὐναντίον ὁ μικρότερος τοῦ 1 Παρθενὼν Π εἴχεν ἐκτὸς 
τοῦ ἐκ λίθου Καρᾶ ἀναβαθμοῦ ἐκείνου τοῦ στυλοβάτου καὶ δύο ἀνωτέρους µαρμαρί- 
νους ἀναβαθμούς, ἐπὶ τῶν ὁποίων ἀνηγείροντο ἤδη δύο σφόνδυλοι, ὅταν οἱ Πέρσαι 
ἐνέπρησαν αὐτόν. 


1. ΑΜ 27, 1902, ἰδίᾳ σι 399. 
2. ΑΑ 38, 19314, σ. 408 καὶ 141 52, 1911, σι 14. 

3, Ἀπίπα, ἕ-ᾱ. σ. 353 καὶ 496 ἐξ. 

4. Α]Α 16, 1912, σ. 408 ἐξ. 

5. Αἰκαιεἰσολο ῬογοκεΚυ]ριυς, ἔ-ά. σ. 231. 

6. ΑΤΑ 38, 1914, σι 413 ἐξ. 

Τι 141 51, 1936, σι 3 ἐδ. 

. ΑΙ: Αίῑῑεπυπά σοΐπο Αροτα, ἔ-ά. καὶ 14: 52, 1917, σ. 14. 
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Εἰς τὴν πρὸς τὸν Ὠίῃςπιοοί ἀπάντησίν του] προσέθεσεν ὁ Ὠδτρ[ε]ά καὶ τὸ ἐνταῦθα 
εἰκονιζόμενον σχέδιον τοῦ ἀρχιτέκτονος Η. 9οἩ]εί[ (εἰκ. 58), ὅπερ διασαφηνίζει πλή- 
ρως τὴν σχέσιν τῶν ἀναβαθμῶν ὄχι µόνον τῶν δύο Παρθενώνων 1 καὶ Π ἀλλὰ καὶ 
τοῦ Περικλείου ΠΠ, ὡς δὲ βλέπει ὁ ἀναγνώστης εἰς τὸ σχέδιον τοῦτο οἱ μὲν τρεῖς ἀνα- 
βαθμοὶ τοῦ Παρθενῶνος 1 δηλοῦνται διὰ τῶν ἀριθμῶν 1, 2, 3. Οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ Π 
διὰ τῶν στοιχείων α, Β, ο καὶ οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ περικλείου Παρθενῶνος διὰ τῶν κεφα- 
λαίων στοιχείων Α, Β.Ο. Εἶναι τόσον σαφὴς ὁ συσχετισμὸς τῶν τριῶν τούτων περιό- 


59. Σφόνδυλοι κιόνων τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος ἐντειχισμένοι εἰς τὸ Βόρειον τεῖχος 
τῆς Ακροπόλεως παρά τὸ Ἐρέχθειον, Αποψις ἐκ τῶν ἔσω (φωτ. Χαρ. Σφακιανάκη). 





δων, γράφει ὁ ὨδτρίεΙά, ὥστε δὲν δύναταί τις νὰ μὴ παραδεχθῆ τὴν ὕπαρξιν τῆς μιᾶς 
τούτων, ἀφ' ὅτου μάλιστα ὁ ΗΙΙ ἀπέδειξε τὸ 1912, ὅτι ὁ ναὸς ΙΙ ἦτο σημαντικῶς µι- 
κρότερος τοῦ Παρθενῶνος |. 

Κίονες. ᾿Ἐξητάσαμεν ἕως τώρα τὴν γενικὴν κάτοψιν τῶν ἀρχαιοτέρων ναῶν. 
Ἐρχόμεθα ἤδη εἲς τὴν µελέτην τῶν ἀποτελεσάντων αὐτοὺς κιόνων. 

Ἐἴπομεν ἀνωτέρω, ὅτι εἰς τὸ Βόρειον τεῖχος τῆς ᾿Ακροπόλεως καὶ συγκεκριµένως 
εἲς τὸ ἔναντι τοῦ Ἐρεχθείου τμῆμα αὐτοῦ εἶναι ἐντειχισμένα ὄχι µόνον τὰ τεμάχια τῆς 
κρηπῖδος τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος, τὰ ὁποῖα ἤδη ἐξητάσαμεν, ἀλλὰ καὶ πλεῖστοι 
ἡμιτελεῖς σφόνδυλοι κιόνων, ἄλλοι ὁρατοὶ ἔξωθεν (εἰκ. 57) καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν ἔσω 


αν Α7Α 39, 1935, σ. 501. 





78 Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ 


(Εἶκ. 59, 61), ἀνήκοντες εἰς τὸν αὐτὸν καὶ τὰ τεμάχια τῆς κρηπῖδος ναὸν Π1. Τοιοῦτοι 
σφόνδυλοι, ἀκέραιοι ἢ εἰς τεμάχια, εὑρίσκονται καὶ εἰς ἄλλα σημεῖα τῆς Ακροπόλεως, 
ὁ δὲ μὲ τὴν µελέτην αὐτῶν ἀσχοληθεὶς τὸ 1940 ἀρχιτέκτων Α. Ταοβίγα ἐμέτρησεν ἐν 
ὅλῳ 595. Ἐκ τῆς µελέτης τῶν τεµαχίων τούτων --- τὰ ὁποῖα καὶ ἡμεῖς ἐξητάσαμεν τὸ 





60. Σφόνδυλοι κιόνων τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος ἐντειχισμένοι εἰς τὰ νοτίως τοῦ Παρθενῶνος Ἐργαστήρια 
(φωτ. Γερμανικοῦ ᾿Αρχαιολ. Ἴνστ. ᾿Αθηνῶν). 


1946 --- συνήχθη, ὅτι ὑπάρχουν τρεῖς κατηγορίαι σφονδύλων, ἀναλόγως τῆς διαμέτρου 
αὐτῶν. Ἐκ τούτων οἱ μεγαλύτεροι, διαμέτρου 1,793 μ. ( --Ι,δ0 μ.)” ἀνῆκον, κατὰ τὸν 
ΗΙΙ εἰς τὴν περίστασιν ἑνὸς μεγάλου ναοῦ, οἱ µεσαῖοι, διαμέτρου 1,605 µ., εἲς τὰς 
ἐσωτερικὰς προστάσεις αὐτοῦ, ἤτοι τοῦ προνάου καὶ τοῦ ὀπισθονάου, καὶ τέλος οἱ ἔτι 
µικροτέρας διαμέτρου (1.06 - 1,30 μ.) εἰς τὰς ἐσωτερικὰς κιονοστοιχίας τοῦ σηκοῦ. Ανα- 


1. Τοὺς ἐντειχισμένους σφονδύλους εἶχον πάλαι παρατηρήσει καὶ ἐξετάσει ὁ Ψγ. Μ. Υελκε (ΤοροβταρΏν οἳ Αίπεης 2, 
Ἰοπάσᾳ 1821), ὁ Έοος (Αγοῖ. Αι». 1, ἔ-ά. σ. 127) καὶ ὁ Ῥενκοςε (Ρεπεὶρμες, σ. 73 καὶ εἰκ. 1 καὶ 2 τοῦ πίν. ΧΙ). 

2. 141 55, 1940, σ. 242 ἐξ. Ἐκ τῶν 59 ἀνωτέρω σφονδύλων 29 μὲν τεμάχια εἶναι ἐντειχισμένα εἰς τὸ Βόρειον τεῖχος (Θε- 
µιστόκλειον), 20 ἐλεύθερα εὑρίσκονται ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ βράχου, δύο εἰς τὴν βόρειον κλιτύν, πέντε εἰς τὰ θεμέλια 
τοῦ νοτίως τοῦ Παρθενῶνος Ἐργαστηρίου, ἐνεκτισμένα εἰς τὰ θεμέλια τοῦ ἀναλημματικοῦ τοίχου 8:, πρὸ τῆς ΝΔ. γωνίας 
τοῦ Παρθενῶνος (βλ. ἡμετέραν εἰκ. 60). 

3, Αντιστοιχούσης πρὸς τὰ ἐπὶ τοῦ στυλοβάτου τῆς κρηπῖδος κυκλικά χαράγµατα (εἰκ. 51, 52). 

4. ΑΊΑ 16, 1912, σι 544, εἰκ. 1]. 
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λόγως δὲ πάλιν τῆς διαμέτρου καὶ τῆς προόδου τῆς ἐπ᾽ αὐτῶν παρουσιαζοµένης ἔργα- 
σίας οἱ εὑρεθέντες σφόνδυλοι κατατάσσονται εἲς Ίους, 2ους, Άους καὶ 4ους ἀριθμου- 
µένους ἐκ τῶν κάτω, ὡς καὶ εἰς τοποθετηθέντας καὶ ἀτοποθετήτους. 

Οὕτω εὑρέθη ὅτι 14 μὲν ἐκ τῶν τῆς α΄ κατηγορίας εἶναι πρῶτοι ἤτοι κατώτατοι καὶ 
τοποθετημένοι ἐπὶ τῆς κρηπῖδος, ὡς μαρτυροῦσιν αἱ 20 (χορδῆς 0,297 καὶ βέλους 
0.045 μ.) ραβδώσεις, ὦν ἡ χάραξις γίνεται κατὰ Ῥεητοςς! διὰ τριῶν κέντρων (εἰκ. 62). 





νῶνος ἐσωτερικῶς τοῦ Βορείου τείχους 
χθειον (φωτ. Χαρ. Σφακιανάκη). 





τῆς ᾽Ακροπόλεως παρὰ τὸ 


Τὰς ραβδώσεις ταύτας φέρουν λαξευµένας οἱ σφόνδυλοι εἰς τὸ κάτω µέρος τῆς 1,793 μ. 
μετρούσης διαμέτρου των” καὶ μέχρις ύψους 0,078 µ. (εἰκ. 63, 64). 

᾿Ἐννέα τῆς αὐτῆς α΄ κατηγορίας ἦσαν δεύτεροι, ἐξ ὦν τοποθετημένοι ἦσαν µόνον 
τέσσαρες ἢ πέντε, ἓξ ἦσαν τρίτοι ἀτοποθέτητοι καὶ τέλος τέσσαρες τέταρτοι, ἐπίσης 
ἀτοποθέτητοι. 

Κατὰ ταῦτα ὅταν αἱ ἐργασίαι τοῦ ναοῦ ἑσταμάτησαν οἱ κίονες τῆς περιστάσεως 
αὐτοῦ εἶχον τοποθετηθῆ μέχρις ὕψους δύο σφονδύλων, εἶχον δ᾽ ἑτοιμασθῆ πρὸς τοπο- 
θέτησιν καὶ τρίτοι καὶ τέταρτοι ἀκόμη σφόνδυλοι, οἵτινες ὅμως δὲν ἐπρόφθασαν νὰ, 
τοποθετηθοῦν. 


1. Ῥηηοῖρίες, πίν. 41, σχ. 1. 
2. Βλ. ἄνωτ, σημ. 3 τῆς σ. 78. 
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Ἐκ τῶν σφονδύλων τῆς δευτέρας κατηγορίας (Δ -- 1,605 μ.) περιεσώθησαν πέντε 
πρῶτοι, οἵτινες καὶ ἦσαν τοποθετημένοι, εἷς δεύτερος καὶ τέσσαρες τρίτοι ἀτοποθέ- 
τητοι. Τέλος ἐκ τῶν σφονδύλων τῆς 3ης κατηγορίας (Δ -- 1,06 - 1,30 μ.) περιεσώθη- 
σαν τέσσαρες, πάντες ἀτοποθέτητοι. 

Οἱ διασωθέντες ἡμιτελεῖς σφόνδυλοι μᾶς εἶναι πολύτιμοι" διότι μᾶς διδάσκουν πλή- 
ρως τὰ διαδοχικὰ στάδια τῆς λαξεύσεώς των, τὰ ὁποῖα ἄλλωστε διδασκόµεθα καὶ ἐκ 
σχετικῶν ἐπιγραφῶν. 

Ἠλέπομεν πράγματι ἐπ᾽ αὐτῶν ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν τὸν µαρμάρινον ἐκεῖνον µανδύαν ---τὸ 
ἄπεργον τῶν ἐπιγραφῶν ---, μὲ τὸν ὁποῖον ἔφθανον ἐκ τῶν λατομείων τῆς Πεντέλης 








62. Σχέδιον ραβδώσεως κατωτάτου αφονδύλου τοῦ ἀρχαιοτέρου, 
Παρθενῶνος καὶ τρόπος χαράξεως αὐτῆς (κατὰ Ῥοηγοτο). 


(ἐφωδιασμένοι ἤδη καὶ διὰ τῆς µειώσεώς των) καὶ ὅστις θ’ ἀφῃρεῖτο βαθμηδὸν κατὰ, 
τὰ διάφορα στάδια τοῦ ἔργου, καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου τοὺς διὰ τὴν ἀνύψωσίν των εἰς τὰς θέ- 
σεις των ἀπαραιτήτους τεκτονικοὺς ἀγκῶνας (εἰκ. 64 δεξιά, 65, 66) τέσσαρας τὸν ἀρι- 
θµόν, σταυροειδῶς διατεταγµένους καὶ περὶ τὸ μέσον τοῦ ὕψους ἑκάστου σφονδύλου 
προβάλλοντας, μὲ διαστάσεις πλάτους µέχρι 0.40 µ., ὕψους µέχρι 0,22 µ. καὶ ἐξοχῆς 
µέχρι 0,20 µ. Χαρακτηριστικοὶ εἶναι καὶ οἱ ἐπί τινων σφονδύλων σωζόµενοι «ὁδηγοῦ» 
(μαστόροι) ἤτοι 4 - 12 τὸν ἀριθμὸν καὶπλάτουςθ,06 - 0,10µ. κατακορύφωςλαξευμέναι 
αὔλακες {εἰκ. 64 δεξιά, 66, 67 ἀριστερά, 68) δι’ ὧν ὠρίζετο τὸ βάθος µέχρι τοῦ ὁποίου 
θὰ ἀφηρεῖτο ὁ παχὺς μανδύας, ἕως ὅτου ἀρχίσῃ ἡ τελικἡ λάξευσις τῶν ραβδώσεων 
(εἰκ. 63). Ἡ ἀπολάξευσις τοῦ ἀρχικοῦ, ἀδρῶς πελεκηµένου µανδύου, ἐγίνετο κατὰ δύο 
ἕως τρία διαδοχικἁ στάδια λαξεύσεως, καθίστατο δὲ ὁλονὲν λεπτοτέρα, διὰ κοπέως 
(κοπιδίου ἢ βελονίου) κατ ἀρχὰς καὶ δι’ ὁδοντωτῆς ξοῖδος (ντισλίδικο) ἀργότερον. 


1.16 Ἡ 28, 1, 1666ᾳ, 47 καὶ 16660, 23,48 (ἀμφότεραι Ἐλκυσῖνος). 
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ὍὉ ὑπόλοιπος ἄπεργος μανδύας ἀπελαξεύετο ἑλικοειδῶς ἐκ τῶν ἄνω πρὸς τὰ κάτω. 
Δὲν γνωρίζοµεν ἂν οἱ σφόνδυλοι ἀπέβαλλον ὅλον τὸν μανδύαν των πρὶν τοποθετη- 























63. Ὀριζοντία τομἠ (κάτω) καὶ ὄψις (ἄνω) κατωτάτου σφονδύλου τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος. 


θοῦν’ µέγας ὅμως ἀριθμὸς τοιούτων, φερόντων εἰσέτι τὸν μανδύαν των, μαρτυροῦσιν 
ὅτι δὲν εἶχον εἰσέτι τοποθετηθῆ’ διότι ἐὰν ὁ ἄπεργος μανδύας ἀπελαξεύετο μετὰ τὴν. 
τοποθέτησιν θὰ ἔπρεπε νὰ εὑρίσκωνται τεμάχια φέροντα τὸν λεπτὸν μανδύαν καὶ δια- 
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τηροῦντα ἀκόμη τοὺς ἀγκῶνας ἀνυψώσεώς των. Πράγματι, ἀφοῦ εἶχον ἤδη τοπο- 
θετηθῆ, δὲν ὑφίστατο πλέον λόγος νὰ μένουν οἱ ἀγκῶνες, οἵτινες θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχον 
ἀσφαλῶς ἀπολαξευθῆ μαζὶ μὲ τὸν παχὺν μανδύαν. 

Τὰ ἔτοιμα πρὸς τοποθέτησιν τεμάχια εἶχον τελικῶς εἰργασμένας τὰς ἄνω καὶ κάτω 





65 - 66. Σφόνδυλοι τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος μετὰ τοῦ ἀπέργου τῶν ἀγκώνων καὶ τῶν «μαστόρων» των. 


ἐπιφανείας των μετὰ περιφερικοῦ λείου δακτυλίου καὶ τετραγώνων ἓν τῷ κέντρῳ τῶν 
ὁριζοντίων ἐπιφανειῶν των βαθυσµάτων, ὡς καὶ λεπτὴν καὶ ὁμοιόμορφον, διὰ τοῦ 
βελονίου εἰργασμένην, ὁρατὴν κυλινδρικὴν ἐπιφάνειαν, ἥτις ἄνω καὶ κάτω ἔφερε πε- 
ριφερικὴν λειοτριμμένην ταινίαν καὶ τέσσαρας ἀγκῶνας ἀνυψώσεως. 

Ἐξαίρεσιν κάµνουν µόνον κατώτατοι σφόνδυλοι, οἵτινες εἴχον μὲν ἀσφαλῶς τοπο- 
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θετηθῆ, ἀλλὰ παρουσιάζουν ἀκόμη τραχεῖαν ἄνω ἐπιφάνειαν, ἐπειδὴ πιθανῶς θὰ ἔλα- 
ξεύοντο τελικῶς ἐπὶ τοῦ κτιρίου, ὡς ἀπήτει ἡ καμπυλότης τῶν θεμελίων. 
Οἱ πρῶτοι σφόνδυλοι δεικνύουν ἤδη τὴν μορφὴν τῆς περαιτέρω ἐπεξεργασίας ἤτοι 

















67. Σφόνδυλοι τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος: δεξιὰ κατώτατος, ὀμφα- 
γίζων τάς πρώτας ραβδώσεις, ἀριστερὰ ἀγελαῖος, ἐμφανίζων τὰς ὁδη- 
γοὺς αὕλακας (μαστόρους) καὶ τοὺς τεκτονικοὺς ἀγκῶνας (κατὰ Τος]ήτα). 


0.078 µ. ὑψηλάς, τελείως εἰργασμένας ραβδώσεις καὶ ὑπεράνω αὐτῶν 0.028 µ. ὑψηλὸν 
ἐπίβλημα ἐκ παχυτέρων ραβδώσεων καὶ µίαν 0,009 µ. πλατεῖαν ταινίαν (εἰκ. 63). Εἶναι 
πιθανόν, ὅτι αἱ ραβδώσεις, ἀκριβῶς ὅπως καὶ τὸ λεπτὸν ἄπεργον, ἐλάμβανον τὴν τελι- 
κἠν των μορφὴν µόνον κατόπιν πλειόνων σταδίων ἐργασίας, ὥς παρατηροῦμεν τοῦτο 
καὶ εἲς ἄλλους ναούς, ὡς π.χ. τὸν ναὸν ᾿Ἐγέστης τῆς Σικελίας”, τὴν Φιλώνειον Στοὰν. 


1, Περὶ τῶν διαδοχικῶν σταδίων λαξεύσεως βλ. Α. ΟΡΛΑΝΔΟΝ, Τὰ 'Ὑλικὰ δοµῆς, ξ-ά, σ. 149. 
2. ΚΟΗΡΕΝΝΕΥ - Ρυσμστείν, δ-ὰ, σι 133, εἰκ. 119 καὶ Ώυκν, Βαικυηςύ εἰκ. 106. 
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τῆς Ἐλευσῖνος!, τὸν ἓν Δήλῳ ναὸν τοῦ Απόλλωνος”, τὸν τοῦ Διὸς τῆς Στράτου ,τὴν 
Στοὰν (Τελεστήριον:) τοῦ Θορικοῦ' καὶ τὸν ναὸν τῆς Νεμέσεως Ραμνοῦντος. 

Μετὰ τὴν ἐπὶ τοῦ κτιρίου τοποθέτησιν” τῶν σφονδύλων ἀπελαξεύοντο πρῶτοι οἱ 
ἀγκῶνες ἀνυψώσεως, παρέµενον δὲ οἱ σφόνδυλοι μὲ τὸν λεπτὸν ἄπεργον μανδύαν των. 











68. Κάτοψις (κάτω) καὶ πρόσοψις (ἄνω) ἀγελαίου σφονδύλου τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος 
μετὰ τῶν ὁδηγῶν αὐλάκων καὶ τῶν τεκτονικῶν ἀγκώνων. 


"Όλα λοιπὸν τὰ μετ ἀγκώνων τεμάχια δύνανται ἀσφαλῶς νὰ θεωρηθοῦν ὡς μἡ τοπο- 
θετηθέντα. 

Θεωρητικῶς ἠδύναντο βεβαίως νὰ τοποθετηθοῦν οἱ πρῶτοι σφόνδυλοι (οί ὁποῖοι, 
ὡς γνωστόν, δὲν ἐγομφοῦντο ἐπὶ τοῦ στυλοβάτου) καὶ ἄνευ ἀγκώνων' ἐν τούτοις πρῶ- 
τοι τινὺς σφόνδυλοι, φέροντες ἡμιειργασμένους ἀγκῶνας ἀνυψώσεως ἀποδεικνύουν, 
ὅτι καὶ πρῶτοι σφόνδυλοι ἀνυψώθησαν τῇ βοηθείᾳ ἀγκώνων. Ἐντεῦθεν ἀποδεικνύεται, 
ὅτι οἱ σφόνδυλοι ποὺ δὲν ἔχουν ἀγκῶνας δὲν ἀπερρίφθησαν --- ὡς θὰ ἠδύνατο νὰ νο- 
µισθῇ --- πρὸ τῆς εἰς τὸν ἰκτίνειον Παρθενῶνα χρησιμοποιήσεώς των, ἀλλ᾽ ὅτι εἶχον 


1, Νολοκ, Εἰουσίς, ἔ-ά. σ, 125, εἰκ. 55. 

2. Ε.Οουπην, Εκρὶ. ΑπολόοΙομίφιο «ο Ὠέ]ος ΧΙΙ, Ρατίς 1931, Γα5 Τοπιρ]ος 4’Αροϊϊοη, σ. 14, εἰκ. 17 καὶ σ. 15, εἴκ. 18. 

3. ΟΡΛΑΝΑΟΣ, ΑΔ 8, 193, σ. Ί, εἰκ. 4 καὶ 5' τοῦ αὐτοῦ, Τὰ 'Ὑλικὰ δοµῆς, ξ-ὰ. σ. 151, εἰκ. 93. 

4. Ὀποδίιοά Απιημιιίος οἳ Αείίοα, κεφ. ΙΧ, πίν. 3. ΟΡΛΑΚΔΟΣ, Τὰ Ὑλικά δομῆς, ἔ-ά. σ. 163, εἰκ. 113. 

5. Τὴν ὁποίαν οἱ ἀρχαῖοι ὠνόμαζον θέσιν (ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Τὰ Ὑλικὰ δομῆς, ξ-ά. σ. 120, 151, σημ. 1, 204, σημ. 2 βλ. 
εἰδικῶς 1». Όλοκεν, ΑΜ. 36, 1911, σ. 341). 
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ἤδη τοποθετηθῆ εἰς ἕνα παλαιόν, ἀτελῆ ναόν. ᾿Ανήκουν λοιπὸν καὶ αὐτοὶ μετὰ τῶν 
ἐξετασθέντων τεµαχίων τοῦ στυλοβάτου εἲς τὸν ἀρχαιότερον Παρθενῶνα Π. Ἐκ τῆς 
γενομένης ἐξετάσεως τῶν στοιχείων των, δυνάµεθα νὰ εἴπωμεν, ὅτι κατὰ τὴν κατα- 
στροφὴν ἢ τὴν ἑγκατάλειψιν τοῦ παλαιοῦ ναοῦ ὑπῆρχον τελειωμµένα εἰς τὸν ναόν: 
αἱ βαθμίδες τῆς κρηπῖδος καὶ οἱ τοῖχοι τοῦ σηκοῦ μέχρι τῆς κυµατιοφόρου βάσεως. 
᾿Απὸ τὸ πτερὸν εἶχον τοποθετηθῆ τοὐλάχιστον οἱ πρῶτοι σφόνδυλοι, ἐνῶ ἀπὸ τοὺς. 
ὀκτώ διατηρηθέντας δευτέρους σφονδύλους µόνον οἱ ἡμίσεις εἶχον τεθῆ εἰς τὰς θέ- 
σεις των. ᾿Απὸ τὰς δύο τετρακιονίους ἐσωτερικὰς προστάσεις (προνάου καὶ ὀπισθο- 
νάου) ἧτο τοποθετηµένον τοὐλάχιστον τὸ μεγαλύτερον µέρος τῶν πρώτων σφονδύ- 
λων: ὅταν τὸ κτίριον ἑσταμάτησεν, εἰργάζοντο ἴσως ἀκόμη εἰς τοὺς κατωτάτους 
σφονδύλους τῆς περιστάσεως, ἐνῶ εἲς µίαν πλευρὰν εἴχον ἤδη ἀρχίσει νὰ τοποθε- 
τοῦν τοὺς δευτέρους σφονδύλους. Ὅτι δὲ ἐγένετο τοιαύτη ἔναρξις ἀποδεικνύει ὁ σχε- 
τικῶς μέγας ἀριθμὸς δευτέρων ἡμιτελῶν σφονδύλων, ἀκόμη δὲ καὶ τρίτων καὶ τε- 
τάρτων. Ὅσον ἀφορᾷ τὴν πορείαν τοῦ ἔργου, ἐκ τῆς ἐξετάσεως τῶν σφονδύλων 
προκύπτει, ὅτι κατ᾿ ἀρχὰς μὲν ἐπροχώρησαν εἷς τὴν περίστασιν ἐργαζόμενοι εἲς ὅ- 
λους τοὺς Κκίονας σχεδὀν ταυτοχρόνως, τοὐλάχιστον ἐφ᾽ ὅσον δὲν ἐχρησιμοποίουν 
ἱκρίωμα. Δεδομένου ὅμως, ὅτι εὑρέθησαν καὶ τρίτοι καὶ τέταρτοι σφόνδυλοι ἓν µε- 
γίστῃ ἀφθονίᾳ, δυνάµεθα νὰ δεχθῶμεν, ὅτι θὰ εἴχε στηθῇ ἤδη ἰκρίωμα" τοὐλάχιστον 
κατὰ µίαν πλευρὰν καὶ πιθανῶς τὴν δυτικήν. 

Κατὰ τὴν κρατοῦσαν παλαιοτέραν θεωρίαν τὸ ἱκρίωμα ἀπετέλει τὴν βάσιν µέσῳ 
τῆς ὁποίας ὄχι µόνον ἐξηγεῖτο διατί ὑπῆρχον τόσον πολλοὶ σφόνδυλοι βεβλαμμένοι, 
ἀλλὰ καὶ διατί ἡ οἰκοδομὴ τοῦ ναοῦ ἔμεινεν ἡμιτελής. Τὸ ἱκρίωμα ἐλέχθη, ὅτι θὰ ἔπυρ- 
πολήθη ὑπὸ τῶν Περσῶν τοῦ Μαρδονίου, αἱ δὲ βλάβαι τῶν σφονδύλων θὰ προῆλθον 
ἀπὸ τὴν πυρκαϊὰν τούτων. Αί ἐξ αὐτῆς ζημίαι θὰ ἦσαν τόσον µεγάλαι, ὥστε τὸ οἶκο- 
δομικὸν ὑλικὸν νὰ εἶναι ἄχρηστον περαιτέρω καὶ διὰ τοῦτο θὰ ἐγκατελείφθη τὸ κτίριον. 

Ταυτοχρόνως ἐκ τῆς αὐτῆς αἰτίας προέκυπτεν ἡ ἀπόδειξις, ὅτι ὃ προγενέστερος Παρ- 
θενών ἐχρονολογεῖτο εἲς τοὺς πρὸ τοῦ 480 χρόνους. Ούτω ὡς χρόνους ἐνάρξεως τῆς 
κατασκευῆς τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ στερεοβάτου περὶ τὸ 510 ἐδέχθησαν ὁ Ὠδτρ[ε]ά: καὶ ὁ 
ΗΙΗ5, καὶ περὶ τὸ 540 ὁ ΥΝ. Ζ9ομίείζςεἨπιαππ". Τέλος ὁ ὨίποπιοοΓ» τοὺς ἔθεσε συγκε- 
κριµένως εἰς τὸ ἔτος 488 π.Χ. 

Τὴν ἐκ πυρκαϊᾶς τοῦ ἱκριώματος καταστροφἡν ἢ βλάβην τῶν ἡμιτελῶν σφονδύλων. 
θεωρίαν ἀντέκρουσε πρῶτος ὁ ΥΝ. Κοῖδε", ὅστις ἐνήργησεν ὀρυκτολογικὰς ἐξετάσεις 
τῶν σφονδύλων, ἔπειτα δὲ καὶ ὁ Τεοβίτα”. Οὗτοι ἐκ τῆς λεπτομεροῦς ἐξετάσεως τῶν. 
φερομένων ὥς προσβληθέντων ἐκ τοῦ πυρὸς σφονδύλων συνήγαγον, ὅτι αἱ βλάβαι 


Ίν1ς 1374, 14 (409/8 Ἐρεχθείου) Λικριόµατα καβελὸσιν τὰ ἀπὸ τὸν κιόνον τὸν Λεν τεῖ προστάσει --- ἱκριωτὴρ 15, 313, 
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τὰς ὁποίας παρουσιάζουν δὲν προέρχονται ἐκ πυρκαῖᾶς, ἀλλ᾽ ἐκ φυσικῶν ἑλαττωμάτων 
καὶ φθορῶν τῶν λίθων, αἱ δὲ μικραὶ ἐρυθραὶ ἀποχρώσεις, τὰς ὁποίας ἐμφανίζουν τινὲς 
σφόνδυλοι εἶναι φυσικαὶ τοῦ λίθου, προερχόµεναι ἐκ τοῦ λατοµείου. "Άλλωστε, λέγει 
ὁ Ταομίτα:, τὸ πεντελήσιον µάρμαρον, ἐκτιθέμενον εἰς τὸ πῦρ ἀλλάζει μὲν χρῶμα, 
ὅμως δὲν μεταβάλλεται εἰς ἐρυθρόν, ἀλλ᾽ εἷς φαιόχρουν, ὡς βλέπομεν τοῦτο εἲς τὰ 
ἴχνη πυρὸς τῆς ἐσωτερικῆς παῤειᾶς τοῦ Δυτ. ἀετώματος τοῦ ἱκτινείου Παρθενῶνος, 
ἄτινα ὀπιστοποιήσαμεν καὶ ἡμεῖς (βλ. κατωτ. Μέρος Β/). Πάντα τὰ ἀτελῆ τεμάχια 
σφονδύλων, προσθέτει ἀκόμη ὁ Τομίτα, ἀπερρίφθησαν λόγῳ ἔλαττωμάτων τοῦ ὕλι- 
κοῦ των, δι’ ὃ καὶ ἔμειναν μὲ τὸ παχύτερον ἄπεργον ἢ ἐρρίφθησαν εἰς τὰς πρὸς Νότον 
ἐπιχώσεις. Πότε ὅμως ἔγινεν ἡ ἀπόρριψις; κατὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ ἀρχαιοτέρου 
Παρθενῶνος ἢ ὅταν ἔκαμνον τὴν διαλογὴν τοῦ ὑπάρχοντος ὑλικοῦ διὰ νὰ τὸ χρησιµο- 
ποιῄσουν εἰς τὸν ἰκτίνειον Παρθενῶνα; Τοῦτο θὰ παραμείνῃ πάντοτε προβληματικόν. 

Πρόκειται, προσθέτει περαιτέρω ὁ Τοολίτα, ἓν μέρει μὲν περὶ λίθων, ἐκ φύσεως 
ἑλαττωματικῶν (μὲ κομμούς, ραγάδας δηλ. ἢ φλέβας ἐκ µαρμαρυγίου κλπ.) ἓν µέρει δὲ 
καὶ περὶ ἄλλων ---ἐἓν οἷς καὶ οἱ εἰς τὸ Β. τεῖχος ἐνεκτισμένοι σφόνδυλοι (εἴκ. 59) --- 
τοὺς ὁποίους ἔβλαψαν ἡ ὑγρασία τοῦ ἐδάφους, ὁ ἄνεμος” καὶ ὁ ἐνίοτε ἐπισυμβαίνων 
παγετός, μὴ ἀποκλειομένων καὶ τῶν ἐπ᾽ αὐτῶν χημικῶν ἐπιδράσεων, ὡς ὑπεστήριξε 
καὶ ὁ καθηγητὴς τοῦ Πολυτεχνείου ᾿Αθ. Σοφιανόπουλος”. Ἰσχυρῶς ἀποσαθρωμέναι 
εὑρέθησαν ἰδιαιτέρως αἱ θέσεις, ὅπου ὑπῆρχον ἤδη ἓν τῷ λίθῳ φυσικὰ ἐλαττώματα. 
Πάντως ἡ συμφωνία, ἥτις ὑφίσταται μεταξὺ τῶν διαστάσεων τόσον τῆς περιστάσεως 
ὅσον καὶ τῆς δυτικῆς ἐσωτερικῆς προστάσεως, ἀκόμη δὺ καὶ τῶν ἐσωτερικῶν κακοτε- 
χνιῶν τοῦ ἰκτινείου ναοῦ πρὸς τὰς ἀντιστοίχους τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος, ἄπο- 
δεικνύει ἀσφαλῶς, ὅτι οἱ ἀρχιτέκτονες τοῦ νεωτέρου Παρθενῶνος παρέλαβον ὄχι µόνον 
τὰ µέτρα ἀλλὰ καὶ µέρος αὐτῶν τούτων τῶν σφονδύλων καὶ ἄλλων λίθων τοῦ ἄρχαιο- 
τέρου Παρθενῶνος εἰς τὸ κτίριόν των. Εἶναι ὁπωσδήποτε ἐκπληκτικόν, ὅτι ὁ µαρμάρι- 
νος ἀρχαιότερος Παρθενὼν περιεῖχεν οὐσιωδῶς περισσότερον ἐλαττωματικὸν ὑλικὸν 
ἀπὸ τὰ μεταγενέστερα κτίσµατα τῆς ᾿Ακροπόλεως. Τοῦτο θὰ ὀφείλεται βεβαίως, λέγει 
περαιτέρω ὁ Τςο]ίτα, εἲς τὸ ὅτι τὰ ἀνώτερα στρώματα τοῦ Πεντελικοῦ ἦσαν, ἀπὸ ἀπό- 
Ψεως ποιότητος, πολὺ ὑποδεέστερα τῶν κατωτέρων, τῶν ὁποίων ἔκαμον ἀργότερον 
χρῆσιν οἱ ἀρχιτέκτονες τοῦ περικλείου Παρθενῶνος. Οὕτω δὲ δικαιολογεῖται κάπως 
καὶ ἡ ταχεῖα ἐκτέλεσις τοῦ ἱκτινείου ναοῦ, ἴσως δ᾽ ἀκόμη καὶ ἡ σµίκρυνσις τοῦ ἄρχι- 
κοῦ σχεδίου ἔναντι τοῦ μεγάλου πωρίνου θεµελίου. 

Κατὰ τὴν γνώμην τοῦ ΗΙΙΙ", ὅταν διεκόπησαν αἱ ἐργασίαι τοῦ νέου µαρμαρίνου ναοῦ 
Ένεκα τῆς εἰσβολῆς τοῦ 480: 1) αἱ βαθμίδες καὶ ὁ στυλοβάτης τοῦ περιστυλίου καὶ αἱ 
βαθμίδες τῆς κρηπῖδος τοῦ σηκοῦ, πιθανῶς δ᾽ ἐπίσης καὶ ὃ ἐσωτερικὸς στυλοβάτης 
εἶχον τελειώσει, 2) εἴς ἢ δύο σφόνδυλοι πολλῶν, ἴσως τῶν πλείστων, κιόνων τοῦ περι- 
στυλίου καὶ εἷς σφόνδυλος τοὐλάχιστον ἐκ τῶν πολλῶν κιόνων τοῦ προνάου καὶ τοῦ 

1: ΑΑ. 14, 1939, σι 35. 

3. Εἶναι ἄξιον προσοχῆς, ὅτι µόνον αἱ πρὸς ᾿Ανατολὰς ἑστραμμέναι πλευραὶ τῶν σφονδύλων ἔχουν προσβληθῆ ὑπὸ τοῦ 
ἀνέμου, ἑνῶ αἱ πρὸς Δυσμάς, ἔμειναν ἀπρόσβλητοι καὶ καθαραί. 


3, ΠΑΑ 13, 1938, σ. 775. 
4. ΑΊΑ 16, 1912, σ. 557. 
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ὀπισθονάου, 3) τινὲς ἐπίσης ἀπὸ τοὺς ἐσωτερικοὺς κίονας εἶχον ὑψωθῆ καὶ 4) μέ- 
ρος τῆς κυματιοφόρου βάσεως τοῦ τοίχου τοῦ σηκοῦ εἶχε τοποθετηθῆ, ἀλλ᾽ ὑπε- 
ράνω αὐτῆς πιθανῶς τίποτε. Πέριξ τῶν κιόνων θὰ εἶχε τοποθετηθῆ βαρὺ ξύλινον 
ἴκρίωμα, ὅπερ καέν, θὰ ἔβλαψε τοὺς λίθους ποὺ μόλις εἶχον τοποθετηθῆ καὶ εἰς τοιοῦ- 
τον μάλιστα βαθµόν, ὥστε νὰ μὴ δύναται πλέον νὰ γίνῃ λόγος περὶ συνεχίσεως τῆς 
κατασκευῆς, χωρὶς πρότερον νὰ ἀντικατασταθοῦν πολλοὶ λίθοι. Πράγματι μετὰ τοὺς 
Περσικοὺς πολέμους, ὁ ἠρειπωμένος νέος ναός, ὅπως καὶ τὰ ἐρείπια τοῦ Ἑκατομπέ- 
δου (ναὸς Ὠδτρ/ε]ά) παρέσχον ὑλικὸν διὰ τοὺς κατασκευαστὰς τοῦ Βορείου τείχους 
τῆς ᾿Ακροπόλεως. Φαίνεται ἐν τούτοις, ὅτι οὗτοι ἐπῆραν λίθους κυρίως ἀπὸ τὸ βό- 
Ρειον µέρος τοῦ ναοῦ --- ὡς θὰ ἦτο φυσικὸν --- καὶ ὅτι ἐχρησιμοποίησαν ὡς ὑλικὸν 
τοὺς μᾶλλον βεβλαμμένους λίθους. 

Ὅταν ὁ ἰκτίνειος Παρθενὼν ἐσχεδιάσθη, κατεσκευάσθη μὲ πολλὰς διαστάσεις ἀρχι- 
τεκτονικῶν μελῶν ἀκριβῶς τὰς αὐτὰς πρὸς τὸν ἀρχαιότερον ναόν, οὕτῶς, ὥστε λίθοι 
τοῦ τελευταίου τούτου, ὄχι πολὺ βεβλαμμένοι, ἡμποροῦσαν νὰ χρησιμοποιηθοῦν εἲς 
τὸ νέον κτίριον. Οὕτω οἱ ἀναβαθμοὶ καὶ ὁ στυλοβάτης τοῦ περιστυλίου κατεσκευά- 
σθησαν μὲ τὸ αὐτὸ ὕψος μὲ τοὺς µαρμαρίνους ἀναβαθμοὺς καὶ τὸν στυλοβάτην τοῦ 
ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος: αἱ βαθμίδες τῆς κρηπῖδος τοῦ σηκοῦ ἔχουν τὸ αὐτὸ ὕψος 
εἰς ἀμφοτέρους τοὺς ναοὺς καὶ οἱ κίονες ἔχουν ὅλοι πολὺ πλησίον εὑρισκομένας δια- 
στάσεις. Οὕτω πολὺ ἀπὸ τὸ ὑλικὸν ποὺ εἶχε χρησιμοποιηθῆ εἰς τὸν ἀρχαιότερον Παρ- 
θενῶνα καὶ ἀναμφιβόλως πολὺ ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ ἔκειτο πέριξ εἰς μερικῶς τελειωμένους 
λίθους, ποὺ πιθανῶς θὰ ἦσαν πολὺ ὀλίγον βεβλαμμένοι ὑπὸ τῆς πυρκαϊᾶς τῶν Περσῶν, 
κατέστη δυνατὸν νὰ χρησιμοποιηθοῦν ἐκ νέου, ὡς ἄλλωστε ὑπεστήριξεν ἐσχάτως 
καὶ ὁ ἄλλοτε μὲ τὴν πλαστικὴν τῶν ἀετωμάτων τοῦ Παρθενῶνος καὶ ἄλλων ναῶν τοῦ 
5ου αἲ. ἀσχοληθεὶς πρώην Δ/ντὴς τῆς ᾽Αμερικανικῆς Σχολῆς Κλασσικῶν Σπουδῶν 
καθηγ. ΕΗγς Οατρεπίετ μὲ νέα καὶ ἓν πολλοῖς διαφορετικὰ τῶν ἀνωτέρω συμπεράσματα 
διὰ προσφάτου (1970) µελέτης του], τὰ ὁποῖα νομίζω σκόπιµον νὰ παραθέσω ἐν συντο- 
µίᾳ ἐνταῦθα, ἐπιφυλασσόμενος νὰ τὰ ἀναπτύξω λεπτομερέστερον μετὰ τὴν ἐξέτασιν 
τῆς περὶ τοῦ ἰκτινείου Παρθενῶνος ἀρχιτεκτονικῆς. Ἰδοὺ δὲ ποῖα εἶναι τὰ συµπερά- 
σµατα ταῦτα τοῦ Οατρεπίετ: 


Σύνοψις τῆςθεωρίας Οατρεπίετ: Ι) Ὀλίγον μετὰ τὸ 490π.Χ. εἶχε σχε- 
διασθῆ ἡ ἀνέγερσις ναοῦ τῆς Αθηνᾶς ἐπὶ τῆς ᾿Ακροπόλεως. ᾿Ανηγέρθη πρὸς τοῦτο. 
ὑψηλὸν λίθινον ἀνάλημμα (στερεοβάτης), ἵνα βαστάσηῃ τὸν μέλλοντα ναόν. Οἵ κατώτα- 
τοι σφόνδυλοι κιονοστοιχίας τοῦ ναοῦ τούτου εἶχον τοποθετηθῆ περὶ τὸ 480 π.Χ. ὅτε 
εἰσέβαλον οἱ Πέρσαι. Οἱ κατώτατοι οὗτοι σφόνδυλοι διεσκορπίσθησαν μετ ἄλλων 
οἰκοδομικῶν ὑλικῶν, ἄτινα εἴχον συναθροισθῆ ἐπὶ τόπου κατὰ ἢ μετὰ τὴν περσικὴν 
εἰσβολήν. Ὁ νέος οὗτος ναὸς εἶναι γενικῶς γνωστὸς ὥς ὁ ἀρχαιότερος Παρθενών. 
2) Μεταξὺ τοῦ 468 καὶ τοῦ 465 π.Χ., πρωτοβουλίᾳ τοῦ Κίµωνος, πολιτικοῦ ἡγέτου 
τῶν ᾿Αθηνῶν τῆς περιόδου ταύτης, νέος ναὸς τῆς Αθηνᾶς προεβλέφθη” νὰ γίνῃ εἰς τὸ 
1. Της Ατοϊζιοσις οἳ (νο Ῥατίμοροη, ξ-ᾱ- σ: 67. 


2. Εἶναι ἄξιον σηµειώσεως, ὅτι ἤδη τὸ 1892 ὁ Ώόπνγειο (ΑΜ 17, 1492, σ. 148) εἶχε τοποθετήσει τὸν ἀρχαιότερον Παρθε- 
νῶνα εἰς τοὺς παλαιοτέρους χρόνους τοῦ Κίµωνος, τοῦθ' ὅπερ εἶχε δεχθῆ καὶ ὁ Α. Βυπτννᾶνοι-εκ (ΜεϊίετννειΚε κλπ., 1 εἱρείᾳ- 
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αὐτὸ µέρος καὶ μὲ τὸ αὐτὸ καὶ τὸ τοῦ ἀρχαιοτόρου Παρθενῶνος σχέδιον. “Ὁ ἔπιστα- 
τήσας ἐργοδηγὸς (Μαςίετ-Βιή]άετ) αὐτοῦ πρέπει νὰ ταυτισθῇ πρὸς τὸν Καλλικράτην. 
“Ὁ ναὸς οὗτος ἤρχισε καὶ ἐπροχώρησε σχεδὸν κάτι ὀλιγώτερον τοῦ ἡμίσεος, ὅτε πᾶσα 
ἐργασία ἐπ᾽ αὐτοῦ διεκόπη ὁριστικῶς ὑπὸ τοῦ Περικλέους, ὅταν οὗτος ἀνέλαβε τὴν 
πολιτικὴν ἀρχὴν μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Κίµωνος τὸ 450 π.Χ. 

3) Κατὰ τὴν περίοδον ταύτην ἐσχεδιάσθη τρίτος ναὸς ἐπὶ τῆς αὐτῆς θέσεως, ἀλλὰ 
μὲ εὑρύτερον σχέδιον. Ὅ Καλλικράτης ἐπαύθη ἀπὸ τὰ καθήκοντά του, ἀντικαταστα- 
θεὶς ἀπὸ τὸν Ἰκτῖνον, ὅστις ἔλαβεν ἐντολὴν νὰ σχεδιάση καὶ κτίση νέον ναὸν εἰς πλέον 
ἐντυπωσιακὴν κλίμακα, χρησιμοποιῶν οἴονδήποτε ὑλικὸν ἠδύνατο ἀκόμη νὰ χρησι- 
μοποιηθῇ ἀπὸ τὸ ἡμιτελὲς κτίσµα. 'ΗἩ κατασκευἡ τοῦ τελευταίου τούτου ναοῦ ἔτε- 
λείωσε τὸ 438 π.Χ. Τὰ ἐναέτια ὅμως γλυπτά του ἑπερατώθησαν τὸ 432 π.Χ. Αὐτὸς εἷ- 
ναι ὁ ναός, τὰ λείψανα τοῦ ὁποίου ἵστανται ἀκόμη ἐπὶ τῆς ᾿Ακροπόλεως. 

Καὶ ἐρωτᾶται ἤδη διατί ὁ Περικλῆς ἔκαμε µίαν τόσον δραστικἠν ἀλλαγήν: Ἠθε- 
λεν ἴσως νὰ ἐγκαταστήσῃ τὸ νέον ἄγαλμα τῆς ᾿Αθηνᾶς ἢ νὰ διορθώσῃ, συμφώνως 
πρὸς τὴν συνήθειαν τῶν µέσων τοῦ 5ου αἰ., τὰς λίαν ἐπιμήκεις ἀναλογίας τοῦ παλαιο- 
τέρου ναοῦ, ὅστις εἶχεν 6 Χ 16 κίονας: Τοιαῦται ὁρμηνεῖαι ἐξεφράσθησαν μὲ τὴν παρα- 
δοχήν, φυσικά, ὅτι ὁ προγενέστερος ναὸς δὲν εἶχε ποτὲ προχωρήσει πέραν ὀλίγων 
κατωτάτων σφονδύλων τῆς κιονοστοιχίας καὶ ὅτι ἡ ἀντικατάστασις τοῦ σχεδίου του 
δὲν θὰ ᾖτο, τούτου ἕνεκα, τόσον δύσκολος ἢ δαπανηρά. Πράγματι ὅμως ἡ ἀληθὴς 
κατάστασίς του ἦτο πολὺ διάφορος. Ὁ Περικλῆς παρενεβλήθη ἵνα θέσῃ τέρµα εἷς 
μίαν ἐπιχείρησιν, εὑρισκομένην ἐν τῷ µέσῳ τῆς σταδιοδρομίας της. καὶ ἐπροχώρη- 
σεν ἵνα τὴν κατεδαφίσῃ καὶ ἀνακτίσῃ ἐπὶ τελείως διαφορετικῶν γραμμῶν. Δὲν δύναµαι 
νὰ φαντασθῶ, προσθέτει ὁ Οατρεπίοτ, καταλληλοτέραν ἐξήγησιν διὰ µίαν τόσον δρα- 
στικἠν καὶ ἀπότομον πρᾶξιν, εἰ μὴ ὅτι θὰ προῇλθεν ἀπὸ τοὺς βιαίους ἀνταγωνισμοὺς 
τῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν, τοὺς συνοδευοµένους συχνὰ ἀπὸ πράξεις ἀντεκδικήσεως. 

Κατὰ τὴν περίοδον καθ’ ἣν ὁ ἀρχαιότερος Παρθενὼν εὑρίσκετο ὑπὸ δραστηρίαν 
κατασκευἠν ὁ Κίμων καὶ ὁ Περικλῆς ἦσαν οἱ πολιτικοί, οἱ διευθύνοντες τὰ δύο πλέον 
ἰσχυρὰ καὶ ριζικῶς ἀντιτιθέμενα κόµµατα τῆς ἀθηναϊκῆς πολιτείας. Ἵνα δ’ ἐξηγηθῇ 
ἡ µεγάλη ἔντασις τῶν σχἑσεών των καὶ τῶν ἐπιπτώσεων, τὰς ὁποίας οἱ πολιτικοὶ ἠδύ- 


Βοϊΐη 1493, σ. 104), ἐνῶ, ἀφ' ἑτέρου, ὁ μὲν Ε. Κοενν (41 5, 1890, σ. 270) ἑτοποθέτησεν αὐτὸν εἰς τοὺς νεωτέρους χρόνους 
τοῦ Κίµωνος, ὁ δὲ Βκυνο Κει. (ΑπΟηΥΠιΗς Αγβοηιϊηοησίς, 5ιεας»δυγᾳ 1902,σ.98) εἰς τοὺς χρόνους τῆς µάχης τοῦ Εὐρυμέδον- 
τος (466 π.Χ.). ᾽Αργότερον ὅμως ὁ Ώόκρρειυ (ΑΜ 27, 1902, σ. 382) ἑτοποθέτησε τὸν ἀρχαιότερον Παρθενῶνα εἰς προπερσι- 
κοὺς χρόνους. Ὅταν οἱ Πέρσαι κατέστρεψαν τὴν ᾿Ακρόπολιν, ὁ ἀρχαιότερος Παρθενὼν ἦτο εἰς τὸ μέσον τῆς οἰκοδομῆς, 
του, τὸ δὲ ἱκρίωμα τῆς κατασκενῆς του ἐπυρπολήθη ὑπό τῶν βαρβάρων. ᾿Από τοῦ 479 µέχρι τοῦ 447 π.Χ. δὲν ἔγινε τίποτε 
καὶ τότο μόνον τὸ πρῶτον ὁ Περικλῆς ἀνήγειρε πάλιν τὸν µεγάλον ναὸν κατὰ σχέδιον ἐλαφρῶς τροποποιηµένον. Ἐπιστεύς- 
το ἐπομένως, ὅτι ἐπὶ μίαν ὅλην τριακονταετίαν οὐδεμία ἐργασία ἀνεγέρσεως ναοῦ εἶχε γίνει. Πολὺ ἀργότερον (1946) καὶ ὁ 
Φοµεροι ἐδέχθη πάλιν, ὡς καὶ ἐσχάτως ὁ ΟλλνΕνΤΕΝ, ὡς κιμώνειον τὸν Παρθενῶνα ΤΙ (βλ. σηµ. 2 τῆς σ. 50), 
τοῦθ' ὅπερ ἀντέκρουσαν οἱ Άλυλν καὶ ΊΜΝΙσμτ (Άεια Ατοηοοϊομίσα 28, 1976, σ. 230), φέροντες ὡς ἐπιχείρημα τὸν ὄρκον, 
ὅστις ἐδόθη ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων πρὸ τῆς µάχης τῶν Πλαταιῶν τοῦ 479 π.Χ., ἀπαγορεύων τὴν ἀνακατασκευὴν τῶν ὑπὸ 
τῶν Περσῶν καταστραφέντων ἱερῶν, μὴ ἐξαιρουμένου µηδ' αὐτοῦ τοῦ ὡς τροπαίου τῆς ἐν Μαραθῶνι νίκης τοῦ 488 ἄνα- 
ληφθέντος ναοῦ. Τὸν ἀνωτέρω ὄρκον δὲν ἦτο δυνατόν νά παραβῇ ὁ Κίμων, γράφουν, ἀρκεσθεὶς ἴσως µόνον εἰς τὴν διεύ- 
ρυνσιν τοῦ ὑποστηρίζοντος τὸ θεμέλιον τοῦ ἀρχικοῦ ναοῦ ἀνδήρου. Τὸν ὅρκον πρῶτος παρέβη, ὡς ἦτο φυσικόν, ὁ Πε- 
Ρικλῆς, μετὰ τὴν πρὸς τοὺς Πέρσας συναφθεῖσαν ἀνακωχὴν τοῦ 449 π.Χ. 
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ναντο νὰ ἔχουν ἐπὶ τῶν τυχῶν τοῦ ναοῦ, ὅστις ἐκτίζετο πρὸς τιμὴν τῆς φύλακος τῆς 
πόλεως θεᾶς, πρέπει νὰ στραφῶμεν ἀπὸ τῆς ἀρχιτεκτονικῆς εἲς τὴν ἀνθρωπίνην ἴστο- 
ρίαν. Καὶ περιγράφει περαιτέρω ὁ Οατροεπίετ διεξοδικῶς (σ. 69 - 8Ι) τὴν ἱστορίαν 
ταύτην τῶν πολιτικῶν ἀνταγωνισμῶν. 

Τὴν νέαν του θεωρίαν περὶ κιµωνείου Παρθενῶνος, μὲ ἀρχιτέκτονα τὸν Καλλι- 
κράτην ἑστήριξεν ὁ («ατρεπίετ ἐπὶ πλειόνων ἐπιχειρημάτων, σπουδαιότατον τῶν ὁ- 
ποίων εἶναι ἡ κατὰ τὴν Ν. πλευρὰν τοῦ Παρθενῶνος ύπαρξις τοῦ τείχους 3 (εἰκ. 27), 
ὅπερ, βαῖνον παραλλήλως πρὸς τὴν μακράν, νοτίαν πλευρὰν τοῦ στερεοβάτου (εἴκ. 
21 καὶ 46) καὶ ἐκτισμένον διὰ κανονικῶν πωρολίθων θὰ ἐχρησίμευσε, κατὰ Οατρεπίετ, 
ὡς ἀνάλημμα τῶν ἐκ τῆς οἰκοδομίας τοῦ κιµωνείου Παρθενῶνος ἀπορριπτομένων 
ὑλῶν καὶ θὰ ἦτο ἀρχαιότερον τοῦ τείχους 4 (εἰκ. 27) τῆς Ν. κλιτύος τῆς ᾿Ακροπό- 
λεως, ὅπερ θὰ ὑποκατέστησεν ἀργότερον τὸ ἀχρηστευθὲν πλέον τεῖχος 3. 

Πρέπει ἐντούτοις νὰ σηµειωθῇ, ὅτι τὸ τεῖχος 3 δὲν ὑφίσταται σήµερον καθ’ ὅλον 
αὐτοῦ τὸ µῆκος, ὡς τὸ ἀναπαρέστησε παλαιότερον ὁ Ὠδτρ[είά!, ἀλλὰ µόνον κατὰ τὰ. 
δύο αὐτοῦ ἄκρα, τοῦ ἐνδιαμέσου διαστήµατος μἡ ὑφισταμένου ἢ µηδόλως ἀνασκαφέν- 
τος”. Ἐκ τῆς ἐξετάσεως ὅμως τοῦ πρὸς Δ. ἄκρου τοῦτείχους 3 ἀπεδείχθη, ὅτι τοῦτο πα- 
τεῖ ἐπὶ ἄλλου τείχους, χρονολογουµένου ἐξ ὀστράκων ἀγγείων περὶ τὸ 460 π.Χ., κιµω- 
νείου ἑπομένως καὶ συγχρόνου πρὸς τὸ τεῖχος 4. Προκύπτει λοιπὸν ἐντεῦθεν ὅτι τὸ 
ἄκρον τμῆμα τοῦ τείχους 3 πρέπει νὰ εἶναι µεταγενέστερον τοῦ 460 π.Χ. δηλ. τοῦ 4 
καὶ οὐχὶ προγενέστερον, ὡς εἶχε δεχθῆ ὁ Οατρεπίετ». Τὴν ἀντίφασιν ταύτην, παρα- 
τηρηθεῖσαν ἤδη καὶ ὑπ᾿ αὐτοῦ τοῦ Ο«ατρεπίεγ, ἑτόνισαν ἰδιαιτέρως καὶ οἱ δύο κρίναν- 
τες τὸ ἔργον αὐτοῦ: Ὠϊηδπιοος 1τ’ καὶ Καάαπ - ΜτίρΗΙ5, ἐνῶ ὁ Οατρεπίετ τὴν ἔδικαιο- 
λόγησε, δεχόμενος ὅτι τὸ ἐλλεῖπον μέσον τμῆμα τοῦ τείχους 3 θὰ εἶχε κατασκευασθῆ 
παλαιότερον, τὸ δὲ δυτικόν του ἄκρον θὰ ἐξετελέσθη µεταγενεστέρως. Ἕνεκα τῆς 
ἀνωτέρω ἐκτεθείσης ἀνωμαλίας ὁ Πἱπδπποογ ἀπεφάνθη τελικῶς, ὅτι «δὲν εἶναι εὔκο- 
λον οὔτε νὰ δεχθῇ τις οὔτε καὶ νὰ ἀναιρέσῃ τὴν κιµώνειον θεωρίαν τοῦ (ατρεπίετ». 

Συνεζητήσαμεν ἀνωτέρω τὸ σπουδαιότερον ἐκ τῶν ἐπιχειρημάτων τοῦ (ατρεπίογ. 
"Όσον ἀφορᾷ τὰ ὑπόλοιπα ἐπιχειρήματά του, ἐπειδὴ ταῦτα προὐποθέτουσι τὴν τε- 
λείαν γνῶσιν τοῦ σημερινοῦ, ἤτοι τοῦ ἰκτινείου Παρθενῶνος, κρίνοµεν σκόπιµον νὰ 
προτάξωµεν τὴν µελέτην τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τοῦ περικλείου Παρθενῶνος, νὰ ἐπιτά- 
ξωμεν δὲ ταύτης τὰ σχετικἀ ἐπιχειρήματα τοῦ «ατρεπίς. 


1. ΑΜ 21, 1902, σ. 196, εἰκ. 4, Β.Ο. 
2. Βλ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΝ - ΚΑΡΕΡΑΟΣ, 'Ἡ ἀνασκαφὴ τῆς Ακροπόλεως, ἔ-ά, 
3, Τλε ΑποβΙοςίς οἵ εως Ῥαγίλοποη, ξ-ᾱ- σ. 163, 165, 166. 

4. Α1Α 75, 197, σ. 339. 
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ΜΕΡΟΣ Β’. 


Ο ΠΕΡΙΚΔΕΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝ 


Α. ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΑΣ 


Ὁ περίκλειος Παρθενών (ΠΠ), τὸν ὁποῖον βλέπομεν σήμερον καὶ εἷς τὴν λεπτομερῇ 
ἐξέτασιν τοῦ ὁποίου ἐρχόμεθα τώρα, διεδέχθη, ὡς ἤδη ἀπὸ μακροῦ παρετηρήθη”, τὸν. 
εἰς τὴν αὐτὴν περίπου θέσιν ἀρχίσαντα νὰ ἀνεγείρεται ἀρχαιότερον Παρθενῶνα (1 - 
Ἡ, πτ. πίν. ΠΠ). Ὡς διὰ μακρῶν ἐξεθέσαμεν εἰς τὸ Α΄ µέρος τοῦ ἔργου τούτου (σ. 44 
ἐδ,) ὁ τὸ 488 (κατὰ Ὠϊηαπιοος 3) ἢ μετὰ τὸ 479 π.Χ. (κατὰ Κο]θε"), διὰ τῶν λαφύρων. 
τῆς ἐν Μαραθῶνι νίκης (11 Ὀκτ. 490 π.Χ.), κατὰ Δημοσθένη", ἀρχίσας νὰ κατασκευά- 
ζεται Παρθενών (Ι- Π), παρέµεινεν ἡμιτελής, ὑποκύψας, τὸ φθινόπωρον τοῦ 479, εἲς 
τὴν δευτέραν ὑπὸ τὸν Μαρδόνιον εἰσβολὴν τῶν Περσῶν, οἵτινες, κατὰ τὰς μαρτυρίας, 
τῶν ἀρχαίων συγγραφέων”, οὐ µόνον τὰ ἓν τῇ κάτω πόλει, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐπὶ τῆς Α- 
κροπόλεως ἱερὰ ἐνέπρησαν καὶ κατηδάφισαν. 

Ἡ δευτέρα αὕτη δῄωσις τῆς ᾿Ακροπόλεως ὑπὸ τῶν Περσῶν καὶ ἡ ἐπακολουθήσασα 
μετὰ τὰ Μηδικὰ τεταραγµένη ἐποχὴ ὄχι µόνον τὴν ἄμεσον συνέχισιν τῶν ἐργασιῶν. 
ἀνεγέρσεως τοῦ Παρθενῶνος (1 - ΠΠ) δὲν ἐπέτρεψαν, ἀλλὰ τοὐναντίον ἐπέφεραν καὶ τὴν. 
ὀπισθοδρόμησιν αὐτῶν, ἀφοῦ καὶ τῆς κρηπῖδος τοῦ ἀνεγειρομένου ναοῦ οἱ περισσό- 
τεροι λίθοι καὶ τῶν μαρμαρίνων σφονδύλων τῶν κιόνων του πολλοὶ ἐνεκτίσθησαν 
μετ) ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν θριγκοῦ, τοῦ ἐπίσης ὑπὸ τῶν Περσῶν καταστραφέντος 
πωρίνου ἀρχαίου ναοῦ τῆς ᾿Αθηνᾶς (Ἑκατομπέδου), εἰς τὸ κατὰ τὴν βόρειον πλευρὰν 
τῆς ᾿Ακροπόλεως, ἐν σπουδῇ ὑπὸ τοῦ Θεμιστοκλέους ἀνεγερθὲν τεῖχος». 


1» Ἡς Κοφα, Απο Αυ!ς. 1, ξίά. σ. 132. Τὸν ἀρχαιότερον ναὸν ὁ οσο ἐθεώρησεν ὡς τὸν ἀρχαῖον ναόν τῆς ᾿Αθηνᾶς 
(ἑκατόμπεδον). 

2. Α1Α 38, 1934, σ. 441, 448. 

3, 341 51, 1936, σ. 27 καὶ ΕιΕ 12, 1936, σ. 214. 

4. ΧΧΙΙ, 13. 

5. ΑΙΣΧΥΛΟΥ Πέρσαι, στ. 473 -480. ΗΡΟΔ. Υ, 102. ΨΠΙ, 53. 1Χ, 13. ΔΙΟΔΩΡ. ΧΙ, 14 καὶ 23. ΠΛΟΥΤΑΡΚΟΥ ριστ. 
10, 6. ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΙΙ, 2. 

6.Θοτκ. 1, 89 καὶ 93. Ὁρατοὶ σήμερον καὶ ἐξωτερικῶς (εἰκ. 57) καὶ ἐκ τοῦ ἐσωτερικοῦ (εἰκ. 61) παρὰ τὴν βόρειον 
πρόστασιν τοῦ Ἐρεχθείου. 
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Οὕτω ὁ ἀρχαιότερος Παρθενὼν ἐξηκολούθει νὰ παραμένῃ ἡμιτελής, στάσιµος καὶ 
ἐγκαταλελειμμένος, μὲ µόνα τὰ ἐδάφη κατασκευῆς αὐτοῦ καί τινας ἐν τῷ μεταξὺ δια- 
σκορπισθέντας σφονδύλους τῶν κιόνων τοῦ περιστυλίου του. Ἡ λυπηρὰ αὕτη κατά- 
στασις τοῦ ναοῦ κατά τινας μὲν ἐρευνητὰς" παρετάθη µέχρι τῆς ἀρχῆς τοῦ Κίµωνος, 
ὅστις φαίνεται, ὅτι συνέχισε κατά τι τὴν κατασκευήν του, μεταξὺ τῶν ἐτῶν 468 καὶ 
465 π.Χ., διὰ τοῦ ἀρχιτέκτονος Καλλικράτους καὶ μὲ τὸ παλαιόν του σχέδιον, κατ ἄλ- 
λους ὅμως ἐρευνητάς”, ἀκολουθοῦντας πιστῶς τὴν φιλολογικὴν παράδοσιν, ἡ ἀνώμαλος 
κατάστασις τοῦ ναοῦ διετηρήθη ἐπὶ 30ετίαν καὶ πλέον, ἤτοι μέχρις ὅτου, ἀποθανόντος 
τοῦ Κίµωνος τὸ 450 π.Χ., ἀνῆλθεν εἰς τὴν ἀρχὴν ὁ ἡγέτης τῆς ἀντιθέτου πολιτικῆς µε- 
ρίδος, Περικλῆς ὁ Ξανθίππου. Ὁ µεγαλεπήβολος οὗτος πολιτικὸς ἀνήρ, τερµατίσας 
τὸ 448 π.Χ. δι’ εἰρήνης τὸν μακρὸν πρὸς τοὺς Πέρσας πόλεµον, συνεκάλεσεν εἲς Συνέ- 
δριον” ὅλας τὰς συμμάχους ἑλληνικὰς πόλεις καὶ ἀνέλαβεν ἓν ἔτος ἀργότερον διὰ 
συμμαχικῶν χρημάτων ὄχι πλέον τὴν συνέχισιν τῶν σχεδίων τοῦ παλαιοῦ ναοῦ, ἀλλὰ 
τὴν ἐκτέλεσιν νέου, µεγαλυτέρου καὶ πλέον συγχρονισµένου, ἀναθήματος εἰς τὴν φύ- 
λακα καὶ κυρίαν τῶν ᾿Αθηνῶν Πολιάδα ᾿Αθηνᾶν μνημείου, ὅπερ ἔμελλε νὰ καταστῇ 
διά τε τοὺς συγχρόνους καὶ τοὺς µεταγενεστέρους αὐτὴ αὕτη ἡ ἔκφρασις τῆς ἰσχύος 
τῶν ᾿Αθηνῶν. Τὴν σύνθεσιν τοῦ ναοῦ τούτου ἀνέθεσεν ὃ Περικλῆς, ὡς πρόεδρος τῆς 
ἐπιτροπῆς ἀνεγέρσεώς του” εἲς τὸν δαιμονιώτερον τῶν συγχρόνων ἀρχιτεκτόνων Ἰ- 
κτῖνον», ἓν συνεργασίᾳ μετὰ τοῦ διασήµου, ἐμπνευσμένου καὶ δεδοκιµασµένου ἤδη” 
᾿Αθηναίου γλύπτου καὶ φίλου του Φειδίου, τὸν ὁποῖον διώρισε, κατὰ Πλούταρχον", 
ἐπίσκοπο», ἤτοι γενικὸν ἑπόπτην πάντων τῶν εἰς τὸν ναὸν ἐκτελουμένων ἔργων, δε- 


1, Ώδπνρευο (ἀρχικῶς) ΑΜ 10, 1885, σ. 275, 277. 11, 1886, σ. 165. 12, 1887, σ. 45. 13, 1888, σ. 106. 17, 1492, σ. 187, 
148. Ε. Κοενν, 141 5, 1890, σ. 279 (διὰ τὸ ἔτος 454 π.Χ... ΕυπτνΑνοι η, Μεϊσιεγνεκς, ἔ-ὰ. σ. 162, 168 (διά τὸ ἔτος 479 
π.Χ., ἐπὶ Θεμιστοκλέους). Β. ΚΕΙΟ, Αποηγπιις Ατροηιποησίς, δίταςςδυτᾳ 1902 (διὰ τὸ ἔτος 457/6 π.Χ.. Ρ. ΕουΟΑΛΤ, 
Κεν. 4ο ΡΑΙ. 21, 1903, σ. Ἰ, 8 (διὰ τὸ ἔτος 469/8 π.Χ.). Κ. 5ΕΝΕΡΟΙΑ, Μη5. Ηεὶν. 3, 1946, σ. 63, 82 (µεταπερσικοὶ χρόνοι) 
καὶ ἑσχάτως Β. ΟΛΑΡΕΝΤΗΝ, Τῃο Αγεϊιοοίς οἵ νε Ραγίμοποη, ἔ-ά. σ. 67. 

2. ΏὔΝΡΡΕμὺ (μεταγενεστέρως) ΑΜ. 21. 190, σ. 382. Μ. 1. Ὦ Όοσε, Τῆε Αετορο]ίς οἵ Αίνοη5, Νενν ΥοςΚ 1908, σ. 49, 
51. Β. Η. Ἠνως, Α)Α. 16, 1912, σ. 537. ΝΝ, Β. Ώινόνοοκ, Αποίιοσιωτε, ξ-ᾱ. σ. 150 κλπ. 

3, Βλ. σχετικᾶς Ἡ. ΒΕκοτνον, ΟπἱεςΝίσολο Οε5ολίοΝίς, Μήπείνεη 1950, σ, 196. Όι.. ΨΜΙιοκΕΝ, Οπἰοοβίσο]νο Οεκομήσ]νίο, 
Μήπονοη 1962, σ. 157 καὶ 158. Ἡ χρονολογία τοῦ Πανελληνίου Συνεδρίου ἀμφισβητεῖται, τιθεµένη ὑπὸ μὲν τοῦ ΒΕΝΟΤΟΝ 
«Ξὰὰ. σ. 196, σημ. 4) εἴτε εἰς τὸ 48/47 π.Χ. Ἡ κατὰ τὰ πρῶτα ἔτη μετὰ τὸ 446 π.Χ., ὑπὸ δὺ τοῦ Η.Β. ΜΑττιναμχ, Ηϊειοτία 19, 
1961, σι 162 ἔξ, εἰς τὸ 438 π.Χ. Περὶ τῆς κοινοπραγίας τῶν πλείστων ἑλληνικῶν πόλεων μετὰ τὴν εἰρήνην τοῦ Καλλίου 
βλ. καὶ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Περ. 17. 

4- Τοῦτο ἦτο τὸ ἐπίσημον ὄνομα τοῦ ναοῦ αὐτοῦ, διακρινοµένου ἀπό τοὺς ἄλλους τῆς αὐτῆς λατρείας διὰ τοῦ ὀνόμα- 
τος “Ἑκατόμπεδος, τὸ ὁποῖον ἐκληρονόμησεν ἀπὸ τοὺς προκατόχους του, τοῦ ὀνόματος Παρθενὼν ἐπεκταθέντος ἕνα αἰῶνα 
ἀργότερον ἐκ τοῦ πρὸς Δυσμᾶς τοῦ κυρίως ναοῦ χώρου 3 (εἷκ. 7!) εἰς τὸν ὅλον ναόν. 

5. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Περ. 13,5. Ἐσφαλμένως ὁ ΒΙΤΡΟΥΡΙΟΣ (γΙ, 91) θεωρεῖ ὡς τοιοῦτον τὸν Θεμιστοκλέα. Ἡ ἄμεσος 
ἐποπτεία τοῦ ἔργου ὑπὸ τοῦ Περικλέους πιστοποιείται καὶ ὑπὸ τοῦ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ (ΙΧ, 395). 

«6. Τὸν Ἰκεῖνον ὁ ΥλνΛΟ (Ιπιαρῖηος ἢ Ἠοβάοπιαήες, πρβλ. Αιοοπίως, Μονε]α, στ. 309, σ. 248, Εκδ. 1.οεῦ) καταλέγει µε- 
ταξὺ τῶν 7 ἐπιφανεστέρων ἀρχιτεκτόνων τῆς Ἑλλάδος. Κατὰ τὸν ΒΙΤΡΟΥΡΙΟΝ (ΥΠ, 12) ὁ Ἰκεῖνος συνειργάσθη μὲ κά- 
ποιον Καρπίωνα εἰς τὸν Παρθενῶνα, 

7. Πρὸ δεκαετίας εἶχεν οὗτος φιλοτεχνήσει τὸ χρυσελεφάντινον ἄγαλμα τοῦ Διὸς εἰς τὸν ἐπώνυμον ναὸν τῆς Όλυμ- 
πίας (ΠΑΥΣΑΝ. Υ, 10, 2). 

Β. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Περ. 13. 4: (Φειδίας) πάντων ἐπίσκοπος ἦν, πᾶσιν ἐπεστάτει τοῖς τεχνίταις διὰ φιλίαν Περυκλέους. 
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δοµένου, ὅτι ὁ Φειδίας, πλὴν τῆς γλυπτικῆς του δεινότητος, ἐκέκτητο καὶ εὑρείας 
ἀρχιτεκτονικὰς γνώσεις). 

Ὅσον ἀφορῇ τὸν ἀρχιτέκτονα Καλλικράτην”, ὁ ὁποῖος φέρεται συνήθως ὡς συνερ- 
γάτης τοῦ Ἰκτίνου εἷς τὸν Παρθενῶνα”, οὗτος εἶχε μὲν ἐκτελέσει καὶ ἀτομικῶς διάφο- 
ρα ἄλλα σπουδαῖα ἀρχιτεκτονικὰ ἔργα" (ἐπισκευὴν τείχους τῆς ᾽Ακροπόλεως, Μα- 
κρὰ τείχη, ναὸν τοῦ Ἰλισοῦ- --ἓν "Αγραις Μητρῶον ἢ ᾿Αρτέμιδος ᾽Αγροτέρας:---, ναὸν. 
᾽Αθηνᾶς Νίκης καὶ τὸν ἓν Δήλῳ ναὸν τῶν ᾿Αθηναίων 3), εἰς τὴν περίπτωσιν ὅμως τοῦ 
περικλείου Παρθενῶνος φαίνεται, ὅτι ἐξετέλει μᾶλλον χρέη ὑπαρχηγοῦ ἢ ἐργοδηγοῦ. 

Ὅ νέος ναός, κατασκευασθεὶς ἐπὶ ὑψηλοῦ ὑποβάθρου εἲς τὴν αὐτὴν περίπου καὶ ὁ 
ἀρχαιότερος θέσιν (εἶκ. 47, πτ. πίν. ΠΙ καὶ πίν. 3), ἤτοι ἐπὶ τοῦ ὑψηλοτάτου σημείου 
τοῦ διαπλατυνθέντος νοτίου ἡμίσεος τοῦ λόφου τῆς ᾿Ακροπόλεως (εκ. 26), προφα- 
νῶς ἵνα καὶ µακρόθεν καὶ δὴ ἀπὸ τῆς θαλάσσης ἀκόμη εἶναι ὁρατός, ἐδέσποζε καὶ 
λόγῳ τῆς θέσεως καὶ λόγῳ τοῦ μεγέθους του ὅλων τῶν ἄλλων κτισμάτων τοῦ ἱεροῦ 
βράχου, τῶν ὁποίων καὶ ἀπετέλει τὴν λαμπράν στέψιν (εἰκ. 26 καὶ προμετωπὶς σ. 90). 


΄“Ἡ διὰ τοῦ πολυτίµου πεντελησίου μαρμάρου, κατὰ ἀττικοϊωνικὴν παράδοσιν γενο- 
µένη οἰκοδομία τοῦ νέου ναοῦ, ἤρχισε τὸ 447/6 π.Χ. ἐπὶ Τιμαρχίδου ἄρχοντος”, διήρ- 
κεσε δὲ µέχρι τῆς ἀρχῆς τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου, ἤτοι τοῦ 432 π.Χ. ὡς συνά- 
γεται ἐκ τῶν σχετικῶν οἰκοδομικῶν ἐπιγραφῶν". 

Ἓκ τῶν αὐτῶν ὅμως ἐπιγραφῶν προκύπτει καὶ ὅτι τὸ καθαυτὸ οἰκοδομικὸν ἔργον, 
τοῦ ναοῦ ἐπερατώθη ἤδη ἀπὸ τοῦ 438 π.Χ., ἔτους καθ’ ὃ καθιερώθη τὸ ἄγαλμα τῆς 
θεοῦ κατά τὴν ἑορτὴν τῶν μεγάλων Παναθηναίων "' διότι ἀπὸ τοῦ ἔτους τούτου καὶ 


1. Ε. Βευνὲ, Χενυς «ος ἄοιικ πηοπάος, Μάρτιος 1860. Ο. ΡυοΗΤΕΙΝ, Αγεῑι 14196. 5, 1890, σ. 80. Ἡ. δΟΜΛΑΡΕΝ, Ριεί- 
αἷας, Εεαηκίωτί ᾱ, Μ. 1924, σ. 10, 31. 

2. Σημειωτέον, ὅτι καὶ ὁ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ (ΝΠΙ 41, 9) ὡς ἀρχιτέκτονα τοῦ Παρθενῶνος ἀναφέρει µόνον τὸν Ἰκεῖνον, ὡς 
εἴπομεν ὅτι πράττει παλαιότερον καὶ ὁ ΒΙΤΡΟΥΡΙΟΣ (Ώε απο. ΝΗ, ρεαεῖ. 12). 

3, ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ Περ. 13, 3. 

4. Βλ. σχετικῶς τὸ ἄρθρον τοῦ Μειεκεντ ἐν Τβίοπις -Ῥοεκος, Αἰίβετα. Γεκίκοη ἀεγ ΒἱΙάεπάοη Κὐποιες, Γαἱρηε 1926, 
σα. 472 -474, τοῦ Ρ. ΟΝΛΙΝΡΟΝ., ἓν Κεν. Ατο. 19, 1924. , σ. 174, τῆς ΙΩΝΗΣ Γ. ΜΥΛΩΝΑ «ΗΡΑ ἐν Ἠεορετία 33, 1963, 
σσ. 375 ἐξ. καὶ τοῦ Β. ΟΑΑΡΕΝΤΕΝ ἓν Της Αγοβίιοεϊς οἳ (Νο Ῥατίήεποη, ἔ-ᾱ. σ. 83 καὶ 170. 

5. Ἐ. Οούνηχ, Εκριοταίίοη απεὶν. 4ο Ρέ]ος, ΧΙ, Ραή5 19311, σ. 107 ἐξ. 

6. Μ. ΟΟΜΜΙΟΝΟΝ, Ίο Ῥατιλόηση, ἕ- ᾱ. σ. 45, Μ.Ι. ΏΌοσε, ξ-ὰ, σ. 140. Ε. Νολοκ, Εἰευσίς, Σά. σι 143, 31Η. 109 
Τορομτ". σ. 347 (Βαιλείιον). Α. Μ. Ι.ΑΝΝΕΝΟΕ, ΟτοεΚ Ατοίιοείυτε, ΒαΙίίπιοτο 1957, σ. 156 καὶ Κ. ΟλΡΕΝΤΗΝ, Σά. σ. 107 
(Μακιοτ - Βυήάεη). Ὅσον ἀφορᾷ ὅμως τὴν δρᾶσίν του ὡς ἀρχιτέκτονος τοῦ κιµανείου Παρθενῶνος, ὡς τὸν θέλει ὁ Ολκ- 
ΡΕΝΤΕ, οἱ κρίναντες τὸ βιβλίον τοῦ τελευταίου τούτου Έλυαν καὶ Ἠήπιοντ (Αεία Ατοβοοϊορίοα 28, 1976, σ. 230) 
ὑπεγράμμισαν εὐλόγως, ὅτι ἂν πράγματι οὗτος ἀνέλαβεν ἓν τοιαύτης σπουδαιότητος ἔργον ὡς ὁ Παρθενών, θά πρέπει 
νὰ μὴ ᾖτο ἐπὶ Κίµωνος (τοι τὸ 468 -465 π.Χ.) νεαρός τις, ἀλλ’ εἰς ὥριμος καὶ ἔμπειρος ἀρχιτέκτων ἡλικίας 45-50 
ἐτῶν. Ἐπειδὴ δὲ ὁ αὐτὸς Καλλικράτης, ὡς ἀνωτέρω εἴπομεν, φέρεται καὶ ὡς ἀρχιτέκτων πολλῶν ἄλλων κτισμάτων καὶ 
ἴδίᾳ τοῦ ναοῦ τῆς Νίκης (427 -424 π.Χ.) θὰ πρέπει, ἂν δὲν εἴχεν ἀποθάνει ἓν τῷ µεταξύ, νά ἦτο 90 ἐτῶν καὶ ἄνω, 
δηλαδὴ ἡλικίας μὴ ἐπιτρεπούσης τὴν ἐκτέλεσιν τοιούτων σπουδαίων ἔργων. Ἐμμέσως λοιπὸν ἀμφιβάλλουν καὶ αὐτοί, 
ὡς ἤδη καὶ ὁ Ρίακπιοος 25. (. σ. 89), περὶ τοῦ κύρους τῆς περὶ Καλλικράτους θεωρίας τοῦ Οατροπίεγ. 

7. Βλ. σχετικῶς τὴν λεπεομερῇ µελέτην τοῦ ΝΝ. Β. ΏινΆΝΟΟΝ, Αιάς Βιήάϊης Αεζουπίς (Παρθενῶνος) Α1Α. 17, 1913, 
σι 71, Τ8. 

Β. Ώννόμουκ, Σά, σ. 53 ἐξ, καὶ ἐν Αποβίιοσιυτο, σ. 159. 1ύ0ΕΙοΙ, ΤορουΓ3 σ. 74, σημ. 8 καὶ οἰκοδομικαί ἐπιγραφαὶ 
παρὰ 1λην - ΜΙΟΝΛΕΙΙ5, Ακ Αἰήοπαγιπι, ξ-ᾱ. σ. 53 ἐς. καὶ 33 - 143. 

9. Ώινδνοον, ἔίὰ. σ. 79. 
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ἐντεῦθεν οἱ σχετικοὶ λογαριασμοὶ ἀναφέρουσι µόνον πληρωμὰς σχετικὰς πρὸς τὴν 
γλυπτικὴν διακόσµησιν τῶν ἀετωμάτων:, ἅτινα, ὡς καὶ ἐκ τῆς τεχνοτροπίας των συν- 











69. Τρόπος καταβιβάσεως τῶν μαρμάρων τοῦ Παρθενῶνος ἐκ τῶν λατομείων τῆς Πεντέλης. 


άγεται, φαίνεται, ὅτι ἐξετελέσθησαν μεταξὺ τοῦ 438 καὶ τοῦ 432 π.Χ.". 
Ἰδιαιτέρας φροντίδας καὶ δαπάνας διὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ ναοῦ ἀπῄτησεν ἓν πρώτοις 


1. Βικδκοῦν, ξὰ. σ. 79. 
2. Βλ. σχετικᾶς Ἐκ. Βκοκνακ, Ρἱο θΚμρίυτεη «ος Ῥατίμοποη-Οἱοδεί, Μαΐης 1963, σι 133 ἐξ. καὶ τὴν παρ' αὐτῷ ἑκτενῆ 
βιβλιογραφίαν. 
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ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν ἡ εἰς τὰ λατομεῖα Πεντέλης! ἐξόρυξις (Λιθοτομία”, λιθουλκία3) τῶν πολ- 
λῶν συμπληρωματικῶν μαρμάρων τοῦ μνημείου, τινὰ τῶν ὁποίων, ὡς π.χ. τὰ ἐπιστύ- 
λια καὶ τὰ ὑπέρθυρα εἶχον πολὺ µεγάλας διαστάσεις (4,50μ. καὶ 7,50 μ. ἀντιστοίχως) καὶ 
ἀφ' ἑτέρου ἡ ἐκ τῶν λατομείων εἰς τὴν ᾿Ακρόπολιν μεταφορά αὐτῶν (λιθαγωγία 3). Ἡ 
ἁρκετὰ κοπιώδης αὕτη ἐργασία ἐγένετο εἰς μὲν τὸ κατωφερὲς µέρος τοῦ ὄρους διὰ τῆς 
προκατασκευῆς λιθοστρώτου δρόμου (εἰκ. 69), εἰς δὲ τὰς ὁριζοντίας διαδρομὰς δι᾽ 
ἁμαξῶν. Εἰς τὴν πρώτην περίπτωσιν ὁ πρὸς μεταφορὰν λίθος ἐτοποθετεῖτο ἀνέργα- 
στος ἢ ἡμίεργος» ἤτοι ἁπλῶς «ξεχονδρισμένος» ἐπὶ ξυλίνης ἐσχάρας” καὶ προσεδέ- 
νετο ἐπ᾽ αὐτῆς διὰ σχοινίων. ᾿Εσχάρα καὶ λίθος κατήρχοντο ἐπὶ τοῦ ἐπικλινοῦς λιθο- 
στρώτου δρόµου µόνον διὰ τοῦ βάρους τῶν καὶ τῇ βοηθείᾳ μοχλῶν (κ. λοστῶν), ἄλλ᾽ 
ἄνευ σκυταλῶν (ἤτοι κυλινδρικῶν ὑποθημάτων, κ. κατρακύλια)» πρὸς ἀποφυγὴν µε- 
γάλης ὁρμῆς ἢ ρύμης. ᾽Απὸ ταύτης ἄλλωστε προεφυλάσσετο ἡ ἐσχάρα καὶ ὁ λίθος 
καὶ δι’ ἄλλων ἀκόμη σχοινίων (εἰκ. 69) ἐξελισσομένων ἀπὸ σταθερῶν σημείων, δέν- 
δρων ἢ πασσάλων, ἐμπηγνυομένων ἐντὸς ὀρθογωνίων λαξευμάτων τοῦ βράχου (δια- 
στάσεων 0,20 Χ 0,30 µ. καὶ βάθους 0,35 - 0,50 μ.), ἀνοιγομένων ἀνὰ δ ἕως 10 μ. Διὰ 
τῶν δευτέρων τούτων σχοινίων ἀνεχαιτίζετο ἡ ὁρμὴ τῶν κατερχοµένων ὄγκων καὶ 
ἐγίνετο βαθμιαία καὶ ὁμαλὴ ἡ κάθοδος αὐτῶν "ο. 

Εἰς τὴν περίπτωσιν τῶν ὁριζοντίων διαδρομῶν ἡ μεταφορὰ ἐγίνετο διὰ τετρατρό- 
χων ἁμαξῶν, συροµένων ὑπὸ ζευγῶν βοῶν ἢ ἡμιόνων 3], τὰς ὁποίας ὡδήγει ὁλόκλη- 
ρον στράτευµα συντεταγµένου βοηθητικοῦ προσωπικοῦ. 





1.10 Ἡ 114, 87, 348, 24, 349, 24, 350 (45, 372, 203 καὶ 378, Β' πρβλ. καὶ 189109, Οπἱοολίκολο Μασπιοτοινάίοη, Βεείη, 
1490, σποράδην. 

2. 10 1 9, 24. 

8, 16 Ἡ 349, 25: λιθουλκίας ἐς τὰ ἐργαστήρια (τοῦ Παρθενῶνος). 

4- ΙΟ 1 Μ48, 24 καὶ 150, 45. 

5. Διοᾶ. Σικ. Χιν, 18. 

61Ο 1 172, 5 καὶ 156. 

.. Ἐν ἐπιγραφῇ τῆς Δήλου, 1Ο Χί, 2, 2038, 97, ἀναφέρεται ἐσχάρα λιθηγός, Παρ' ἡμῖν τοιαύτη ἑσχάρα λέγεται κοινῶς. 
«Δυλογαϊδούρα». Ηρων ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ Μηχανικά ῖ, 1, σ. 234 (ἐκδ. Νϊκ - ομπίάι) ὀνομάζει τὴν ἑσχάραν χελώνην, 
προφανᾶς λόγῳ τῆς ὁμοιότητος τοῦ σχήματος αὐτῆς πρὸς χελώνην. 

Β. Ἐσφαλμένως παραδέχονται σκυτάλας ὁ Α. 1ΑπΡέ ἐν λ. οἰγιοίωτα τοῦ λεξικοῦ ΏΑΚΕΝΡΕΝΟ -δλοµιο, στ. 1537 καὶ ὁ 
ᾱ- ΕκλάΕΝ. (Ῥαυκαρίας' Ὠεοεείριίοη οἵ Ώτοτος, τ. Π!, .οπάση 1998, σ. 418), διότι δὲν ὑπῆρχεν ἀνάγκη τοιούτων' ἀπαγορεύει 
ἄλλως τε καὶ τὴν χρῆσίν των ρητῶς καὶ ΗΡΩΝ 0 ΑΛΕΞΑΝΑΡΕΥΣ (Μηχανικά Πῇ, 1, σ 294). 

9, Τὰ λαξεύματα ταῦτα σώζονται μέχρι σήμερον ἑκατέρωθεν τοῦ ἀπό τῶν λατομείων τῆς Σπηλιᾶς Πεντέλης κατερχοµένου 
ιθοστρώτου δρόμου" βλ. τὰς σχετικὰς λεπτομερείας καὶ εἰκόνας εἰς Α. ΙΚ. ΟΡΛΑΝΑΟΣ, Τὰ Ὑλικά Δομῆς, τ. 2, Ἀθῆναι 
1958, σ. 90 -θ4 καὶ εἰκ. 31-34. 

10. Ἐν ἐπιγραφῇ τῆς Μιλήτου ἡ ἐκ τοῦ λατοµείου καταβίβασις τῶν λίθων ὀνομάζεται καταγωγή (Α. Ἐγηκ παρά ΤΗ. 
ΝΜπεσκνη, Ὠἰάγιπα Π, Βοηίη 1938, σ. 41, στ. 52. 

Ἡ1. 16 Π, 374, 30: τὴν ἅμαξαν πλὴν τῶν ἡμιόνων, 313, 113 καὶ 314, 134. ΔΙΟΔ. ΣΙκ. 1, 80: κατασκευάσαντες ἁμάξας τετρα- 
κύκλους ἑκατὸν ζεύγεσι βοῶν ἑκόμισαν τὸν λίθον' πρβλ. καὶ ΑΘΗΝΑΙΟΝ Β, 43β: ἅμαξαι τετράκυκλοι ἡμιόνειαι. Ἐπιγραφὴ 
Παρθενῶνος τοῦ 436/5 π.Χ. ΙΟ Ι: 350, 47: τὸλ λίθοῖς ἀνατιθέσι ἐπὶ τ]ὰ κύκλα, 408/7 π.Χ. 10 Ιὴ 313, 26, 27: ξύλα ἐς τροχός τε- 
[ερακύκλο] πτελέῖνα αὐτόθι 116 [τροχο]ὶ τετρακύκλο, προφανῶς τῶν τετρατρόχων ἁμαξῶν, δι’ ὧν µετεφόροντο οἱ λίθοι. ΔΙΟΔ. 
Σεκ. ΧΙΝ, 18: τὸν... λΐθον, ἐξακισχίλια δὲ ζεύγη βοῶν ἐπὶ τὸν οἰκεῖον τόπον παρεκόμιζεν' πρβλ. 1, 1]: πλήθεσι ζευγῶν 
ὀρικῶν τε καὶ βορεῶν. Ἐπιγραφὴ Πειραιῶς 1Ο ΙΙ 23 (1) 1656, 4 094 π.Χ.): ζεὐγεσιτὸς λίθος ἄγοσι μισθὸς ΗΠΠ4. Ἐπιγραφὴ 
Ἀιδυμείου τῆς Μιλήτου, ΕΡΝΝ, ζ.ἀ. σ. 41, ἀναφέρει βοϊκὰ ζεύγη. Ὁ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, Πότερα τῶν ζώων Φφρονιµ., 13-- Ἠθι- 
κά (κδ. Λειψίας ΥΙ, σ. 40) λέγει διὰ τὸν ἑκατόμπεδον ναὸν τοῦ Περικλέους (-- ΠαρθενΏνα), ὅτι λίθοι προσήγοντο πολλοῖς, 
ζεύγεσι καθ’ ἡμέραν' πρβλ. καὶ τὴν ὑπὸ τοῦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΤΣ Περὶ ζόων ἱστορ. 624 (σ. 243, ἔκδ. Λειψίας), τοῦ ΑΙΛΙΑΝΟΣ. 
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Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ πληροφορία τοῦ Πλουτάρχου! περὶ τοῦ πλήθους τῶν χρη- 
σιμοποιηθέντων εἲς τὴν οἰκοδομίαν καὶ τὴν διακόσµησιν τοῦ Παρθενῶνος ὑλικῶν 
(ΐθου, χαλκοῦ, ἐλέφαντος, χρυσοῦ, ὀβένου, κυπαρίσσου), ὡς καὶ τοῦ πλήθους τῶν 
κατεργαζοµένων καὶ χρησιμοποιούντων τὰ ὑλικὰ ταῦτα τεχνιτῶν (τεκτόνων, πλαστῶν, 
χαλκοτύπων, λιθουργῶν, βαφέων, χρυσοχόων, µαλακτήρων ἐλέφαντος, ζωγράφων, 
ποικιλτῶν, τορευτῶν κλπ.), ἀκόμη δὲ καὶ τῶν κοµιζόντων τὰ ὑλικὰ ταῦτα ἑμπόρων, 
ναυτῶν, πλοιάρχων, ἁμαξοπηγῶν, ζευγοτρόφων, ἠνιόχων, σχοινοποιῶν, λινουργῶν 
καὶ σκυτοτόµων, ὁδοποιῶν καὶ μεταλλουργῶν, συντεταγμένων, ὡς εἲς στράτευμα μὲ 
ἐπὶ κεφαλῆς ἰδιαίτερον ἀρχηγὸν δι’ ἕκαστον εἶδος τέχνης. Εὐνόητον εἶναι πόση 
ὀργανωτικὴ ἱκανότης θὰ ἀπητεῖτο διὰ µίαν τοιαύτην ἐπιχείρησιν, ὡς τοιοῦτον δ᾽ ὁρ- 
γανωτὴν θὰ πρέπει νὰ δεχθῶμεν ὄχι τόσον τὸν Ἰκτῖνον, ὅσον αὐτὸν τὸν Φειδίαν, 
ὅστις, πάντων ἐπίσκοπος, ὡς εἴπομεν, κατὰ Πλούταρχον, θὰ συνεζήτει μετὰ τοῦ ἑρ- 
γοδότου Περικλέους δι’ ὅλα τὰ ἀφορῶντα τὴν οἰκοδομὴν καὶ τὴν διακόσµησιν τοῦ. 
ναοῦ ζητήματα. 

Ἡ ἀνωτέρω ἐκτεθεῖσα ποικιλία καὶ πολλαπλότης τῶν ἀσχολιῶν, τὰς ὁποίας ἔδη- 
μιούργει ἡ οἰκοδομία τοῦ Παρθενῶνος, δικαίως θεωρεῖται”, συμφώνῶς ἄλλωστε καὶ 
πρὸς τὰ ὑπὸ τοῦ Πλουτάρχου λεγόμενα”, ὡς πολιτικὴ πρᾶξις τοῦ Περικλέους, ενο- 
µένη πρὸς ἀπασχόλησιν πλειόνων κοινωνικῶν τάξεων καὶ ἐπαγγελμάτων, ὅταν, μετὰ. 
τὴν διάλυσιν τῶν πολέμων καὶ τὴν ἐμπέδωσιν τῆς ἐσωτερικῆς τάξεως, ἐπετεύχθη ἐν 
᾽Αθήναις, λόνῳ μὲν ἡ δημοκρατία ἔγῳ δὲ ἡ τοῦ πρώτου ἀνδρὸς ἀρχή". 

Ἐνδιαφέρουσαι εἶναι ἐπίσης καὶ αἱ λεπτοµέρειαι τῆς πορείας τῆς οἰκοδομίας τοῦ 
ναοῦ, τὰς ὁποίας μᾶς παρέχουν αἱ σχετικαὶ οἰκοδομικαὶ ἐπιγραφαὶ τοῦ Παρθενῶνος5, 
ἐν συνδυασμῷ καὶ πρὸς ἱστορικὰ δεδοµένα. 

Οὕτω κατὰ τὸ ἔτος 44/40 π.Χ. συναντᾶται εἰς τὰς ἐπιγραφὰς ἡ λέξις κίονες", ἄφο- 
ρῶσα προφανῶς εἰς τὴν κατὰ τὸ τελευταῖον στάδιον τοῦ ἔργου γενομένην λάξευσιν. 
τῶν ραβδώσεων τῶν κιόνων. Κατὰ τὸ ἑπόμενον ἔτος 440/39 π.Χ. οἱ λογαριασμοὶ ἆνα- 
φέρουν ἀγορὰν ἐλεφαντοστοῦ, ὡς καὶ πληρωμὰς ξυλουργῶν καὶ χρυσωτῶν”. Ὑποτί- 
θεται ἐκ τούτου, ὅτι αἱ σχετικαὶ ἐργασίαι ἀφεώρων εἰς τὴν διακόσµησιν τῆς τελειώ- 
θείσης πλέον κατασκευῆς. Κατὰ τὸ ἔτος 439/8 π.Χ. ἀναφέρεται καὶ πώλησις ἔυλείας, 
προερχοµένης πιθανῶς ἐκ τῆς στέγης καὶ τῶν ἱκριωτήρων τῶν ἀνεγερθέντων, εἴτε 
πρὸς τοποθέτησιν τῶν γλυπτῶν τῆς περιφήµου ζωφόρου τῶν Παναθηναίων, εἴτε διὰ, 


Περὶ φύσεως ζώων, στ. 49 καὶ τοῦ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Πότερα τῶν ζώων φρονιµ., 13, μνημονευοµένην ἱεράν ἡμίονον, ἥτις καὶ 
ὅταν ἐγήρασε καὶ ἦτο ἀνίκανος νὰ σύρη, ὅμως ἐξηκολούθει µόνη νὰ «συμπαρατροχάζη» ἀπὸ Κεραμεικοῦ µέχρις Ἄκρο- 
πόλεως μετὰ τῶν ἀναγόντων τοὺς λίθους εἰς τὴν ᾿Ακρόπολιν νεωτέρων συντρόφων της, οἷον ἐγκελενομένη καὶ παρορμῶσα 
τοὺς συναδέλφους, δι’ ὃ καὶ ἡμείφθη διά δωρεὰν σιτίσεως αὐτῆς. Τὸ ἐπεισόδιον τῆς ἡμιόνου ἀναφέρει ἀργότερον καὶ ΚΑΤΩΝ. 
ο: ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ (5/9. 

1, ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Περ. 12, 6, 7. 

2. Νγ. Ηχος -Ο. ΚΟΡΕΝΝΑΙΟΤ, Ρίο Ακτοροῖϊς, Βεηίη 1930, σι 22. 

3, ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Περ. 12, 4- 6. 

4.ΘοΥΚΤΑ. Π, 65, 9-16. 

5. ΏιΝοΝΟΟΝ, ξ-ά, 

6. ΏΙΝΟΝΟΟΝ, Εὰ, σ. 78. 

7. .ὰ. σ. 78. 
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τὸν χρωματισμὸν τῶν μαρμαρίνων κυµατίων καὶ τῶν φατνωμάτων τῆς ὀροφῆς!. Τέ- 
λος κατὰ τὸ ἀμέσως ἑπόμενον ἔτος 4358/7 π.Χ. εἲς µίαν πολὺ τεμαχισμένην ἐπιγραφὴν. 
περιλαμβάνονται καὶ αἱ δύο µεγάλαι θύραι τοῦ ναοῦ, ἐκ τῆς τελικῆς βεβαίως φάσεως 
κατασκευῆς τοῦ κτιρίου». 

Ἡ καθαυτὸ οἰκοδομὴ τοῦ νέου ναοῦ ἀρχίσασα, ὡς εἴπομεν, τὸ 447 π.Χ. ἑπερατώ- 
θη τὸ 438 π.Χ., διήρκεσε δηλαδἡ ἑννέα µόνον ἔτη, τοῦθ' ὅπερ, ἂν λάβωμεν ὑπ᾿ ὄψιν τὸ 
μέγεθος καὶ τὴν τελειότητα τῆς ἐκτελέσεως τοῦ μνημείου, ἀποτελεῖ θαῦμα ταχύτητος: 
τὸ θαυμάσιον δὲ τοῦτο τάχος τῆς κατασκενῆς τοῦ Παρθενῶνος ἐξαίρει ἰδιαιτέρως καὶ 
ὁ Πλούταρχος". 

Πλὴν ὅμως τῆς ταχύτητος τῆς ἐκτελέσεως ἐξυμνεῖ ὁ µέγας Χαιρωνεὺς λογογράφος 
εἰς τὸ αὐτὸ χωρίον (Περικλῆς 13, 1 - 5) καὶ τὸ κάλλος τῶν περικλείων ἔργων, μεταξὺ 
τῶν ὁποίων φυσικά, πρῶτος ἔρχεται ὁ Παρθενών. Γράφει λοιπὸν ὁ Πλούταρχος, ὅτι 
τὰ περίκλεια ἔργα, εὐθὺς ὡς ἐτελείωνεν ἡ κατασκευή των ἧσαν τόσον ὡραῖα, ὥστε 
νὰ ἔχουν ἤδη πάρει τὸν χαρακτῆρα ἀρχαίου, καὶ τόσον τέλεια (ὡς πρὸς τὴν τεχνικήν 
των ἐκτέλεσιν καὶ τὰς ἀναλογίας), ὥστε νὰ διατηροῦν ἀκόμη καὶ µέχρι τῆς ἐποχῆς 
του (ἤτοι 450 ὁλόκληρα ἔτη μετὰ τὴν κατασκευήν των) τὴν ἀνθηρότητα ἑνὸς προσφά- 
τῶς ἐκτελεσθέντος ἔργου. Τόση νεότης, προσθέτει, τὰ διέπνεε πάντοτε, ὥστε ἡ ὄψις 
των νὰ ἔχῃ διατηρηθῆ ἄθικτος ἀπὸ τὰς προσβολὰς τοῦ χρόνου, ὡς ἐὰν εἶχον ἐντός τῶν. 
ἀναμεμιγμένα ἓν ἀειθαλὲς πνεῦμα πρὸς µίαν ἀγέραστον ψυχήν". 

Δυστυχῶς τὸ ἀριστούργημα τοῦ Ἰκτίνου καὶ τοῦ Φειδίου δὲν περιῆλθε μέχρις ἡμῶν 
οὔτε ἀκέραιον, οὔτε ἀναλλοίωτον. Πυρκαϊαί τινες» κατὰ τοὺς ρωμαϊκοὺς χρόνους ἀφ᾽ 
ἑνὸς καὶ ἡ εἰς χριστιανικὴν ἐκκλησίαν μετατροπὴ τοῦ ναοῦ ἀφ᾽ ἑτέρου, ἐπέφεραν εἲς 
τὸ ἀρχικὸν σχέδιόν του οὐκ ὀλίγας παραμορφώσεις, ἡ δὲ κατὰ τὴν ἐνετικὴν πολιορ- 
κίαν τῆς ᾿Ακροπόλεως, εἰς τὰς 26 Σεπτεµβρίου τοῦ 1687, ὑπὸ ἑνὸς ἐκ 1 ἤπεβιτρ λοχα- 
γοῦ τοῦ Μοροζίνη γενοµένη ἀνατίναξις τῆς ἓν τῷ Παρθενῶνι ὑπὸ τῶν Τούρκων ἄπο- 
θηκευµένης πυρίτιδος, τὸν ἔκοψε κυριολεκτικῶς εἲς δύο, καταπεσόντων τῶν πλαγίων 
τοίχων τοῦ πυρῆνος καὶ δεκατεσσάρων κιόνων τοῦ περιστυλίου τῆς βορείου καὶ τῆς 
νοτίας πλευρᾶς (εἰκ. 70). Τὰ διασωθέντα ἐντούτοις λείψανά του εἶναι εὐτυχῶς ἔπαρ- 
κῆ, ἵνα ἐπιτρέψουν τὴν λεπτομερῆ µελέτην καὶ ἀναπαράστασιν τοῦ μνημείου, ἰδίᾳ δὲ 
τῆς ἀρχιτεκτονικῆς αὐτοῦ, μὲ τὴν ὁποίαν καὶ θέλοµεν εἰδικῶς ἀσχοληθῆ ἐνταῦθα, 
ἀφίνοντες εἰς ἄλλους εἰδικωτέρους, τὸν περὶ τοῦ γλυπτοῦ αὐτοῦ διακόσµου λόγον. 


1, Ώινβνουν, ξ.ά. σ. 78-79. 

2. ιά. σ. 79. 

3, ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Περ. 13, 1: μάλιστα θαυμάσιον ἦν τὸ τάχος 

4. Εἶναι τόσον θαυμάσιον τὸ χωρίον αὐτὸ τοῦ Πλουτάρχου, ποὺ κατορθώνει μὲ τόσον ὀλίγας λέξεις νὰ παρουσιάζη 
τόσην πυκνότητα ἐκφράστως καὶ τόσον πλῆθος ἐννοιῶν, ὥστε θεωρῶ ἁπαραίτητον νὰ παραθέσω ὁλόκληρον τὸ ἀρχαῖον 
κείµενον: θεν καὶ μᾶλλον θαυμάζεται τὰ Περικλέους ἔργα, πρὸς πολὺν χρόνον ἐν ὀλίγῳ γενόµενα. Κάλλει μὲν γὰρ ἕκα- 
στον εὐθὺς ἦν τότ᾽ ἀρχαῖον, ἀκμῇ δὲ µέχρι νῦν πιρόσφατόν ἐστι καὶ νεουργόν' οὕτως ἐπανθεῖ καινότης ἀεί τις, ἄθικτον 
ὑπὸ τοῦ χρόνου διατηροῦσα τὴν ὄψιν, ὥσπερ ἀειθαλὲς πνεῦμα καὶ γυχὴν ἀγήρω καταμεμιγµένην τῶν ἔργων ἐχόντων. 

5. ΡΕΝΝΟΦΕ, Ῥεϊπεῖριος", σ. 21, 93, 101. ΦΤΕΝΗΝ9, Ηεκροτία 24, 1955, σ. 2706. ΏΙΝΟΝΟΟΝ, Αποήιοσίωτε, σ. 163, σηµ. 1 
καὶ ἐν Α0Α. 38, 1914, σι 98. 
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15 ΓΑΙ Α-ΒΑΗΤΕ ΡΙ ΤΗΛΜΟΝΤΑΝΑ. 
γι, δὴ ας 








Το. νω: ἡ νοτία ὄψις τοῦ Παρθενῶνος μετὰ τὴν ἔκρηξιν καὶ πρὸ τῆς ἀναστηλώσεως αὐτῆς. Κάτω: σχέδιον τῆς 
βορείου πλευρᾶς τοῦ Παρθενῶνος μετὰ τὴν ἔκρηξιν τοῦ Μοροζίνη τὸ 1687 (κατὰ τὸν Εαπε!!ῇ). 
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Β. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ 


Κάτοψις. Ας προβῶμεν ἤδη εἲς λεπτομερῆ περιγραφὴν τοῦ μνημείου. Τόσον ὁ 
ἀρχαιότερος (1 καὶ 1) (εἷκ. 32, 33) ὅσον καὶ ὁ νεώτερος (περίκλειος) Παρθενὼν (11) 
(εἰκ. 71) ἐσχεδιάσθησαν, ὅμοιοι περίπου ὡς πρὸς τὴν γενικὴν διάταξιν πρὸς τὸν πα- 
λαιόν (τὸ Ἑκατόμπεδον), περίπτεροι δηλαδὴ καὶ αὐτοὶ ἤτοι μὲ κιονοστοιχίας πε- 
ριβαλλούσας πανταχόθεν τὸν ἐσωτερικόν, ὀρθογώνιον πυρῆνά των, τὸν σηκόν. Εἲς 
τὸν τελευταῖον μάλιστα τοῦτον εἶναι ἰδιαιτέρως αἰσθητὴ ἡ ὁμοιότης τοῦ σχεδίου: 
διότι, ὅπως τοῦ παλαιοῦ ναοῦ τῆς ᾿Αθηνᾶς (εἰκ. 7), οὕτω καὶ τοῦ νέου Παρθενῶ- 
νος ὁ σηκὸς ἔλαβε, προφανῶς κατὰ µίµησιν ἰωνικῶν προτύπων’, τὴν μορφὴν ναοῦ 
ἀμφιπροστύλου, φέροντος δηλαδἡ ἀνὰ μίαν ἀνοικτὴν στοὰν ἢ πρόστασιν πρὸ ἑκά- 
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ΤΗ, Κάτοψις τοῦ περικλείουν Παρθενῶνος: 1, πρόναος, 2, ἑκατόμπεδος νεώς, 3, ὁπισθόδομος Ἡ κυρίως Παρθενών. 


4, ὁπισθόναος, 


στης τῶν στενῶν πλευρῶν τοῦ ὀρθογωνίου σηκοῦ. Αί δύο αὗται στοαὶ ἑσχημάτισαν 
μετὰ τῶν εἰς βραχείας ἀλλὰ παχυτέρας παραστάδας καταληγουσῶν προεκτάσεων τῶν 
μακρῶν τοίχων τοῦ σηκοῦ τοὺς προστύλους προθαλάµους ---τὸν πρόναον (1) καὶ τὸν. 
ὀπισθόναον (4) --- δύο ἀντιστοίχων, ἀλλ’ ἀνεξαρτήτων ἀλλήλων χώρων (2 καὶ 3). 
ἐξ ὧν ὁ μὲν πρὸς ᾿Ανατολάς (2), μεγαλύτερος καὶ σχήµατος ὀρθογωνίου, ἀπετέλεσε 
τὸν κυρίως ναόν, ὁ δὲ πρὸς Δυσμάς (3), κατ' Ἰωνικὰ ὁμοίως πρότυπα κατασκευασθεὶς 
καὶ ἀπὸ τοῦ ᾿Ἑκατομπέδου κληρονομηθείς, μικρότερος καὶ τετράγωνος, τὸν ὀπισθό- 
δοµον, χρησιμεύσας, πλὴν ἄλλων”, ἴσως καὶ ὡς ταμεῖον. Μικραί τινες διαφοραὶ ἀπὸ 


1ς Πρβλ. ϱ. ΕουσΕκε», Ίος οηἱᾳίπες ἁμ Ῥαγιλόπο οἱ 1 Ἰη[ιοηος 4ὲ ΓΠοηίστης 5υς Γαγομίίοείωτε ἀοτίαμε ἆ Αἰβέπος. Ηοπι- 
ππαφο ἃ Ι.ουΐς ΟΙϊνίος, Ρατίς 1911 (τὸ βιβλίον τοῦτο δὲν εὐρίσκεται ἐν ᾿Αθήναις), 
3 Π«χ. ὡς ἀποθήκη τῶν διά τὴν ποµπὴν τῶν Παναθηναίων σκευῶν καὶ μόνον ἀργότερον ὡς ὁπλοθήκη κλπ. 








100 Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ. 


τῶν παλαιοτέρων ὑφίστανται µόνον ὥς πρὸς τὴν ἐσωτερικὴν διαρρύθµισιν τῶν δύο 
τούτων χώρων. Οὕτω ἐνῶ εἰς τὸ ᾿Ἑκατόμπεδον καὶ τὸν ἀρχαιότερον Παρθενῶνα (19) 
ὁ κυρίως ναὸς ἔφερε δύο µόνον κατὰ μῆκος κιονοστοιχίας, διαιρούσας αὐτὸν εἲς τρεῖς 
παραλλήλους καὶ μᾶλλον στενοχώρους μοίρας, εἰς τὸν περίκλειον Παρθενῶνα προ- 
σετέθη ὑπὸ τοῦ Ἰκτίνου καὶ τρίτη κιονοστοιχία, παράλληλος πρὸς τὴν στενήν, δυτι- 
κὴν πλευρὰν τοῦ χώρου 2. Ἐσχηματίσθη λοιπὸν ἐδῶ εἴς συνεχής, σχήματος Π ἐσω- 
τερικὸς διάδρομος, πέριξ τοῦ ἓν τῇ µέσῃ µοίρᾳ τοποθετηθέντος ἀγάλματος τῆς θεᾶς, 
τὸ ὁποῖον τώρα δὲν ἐστήθη πλέον ἁπλῶς μεταξὺ δύο παραλλήλων σειρῶν κιόνων, 
ἀλλὰ καὶ ἐπλαισιώθη πανταχόθεν ὑπ᾿ αὐτῶν. Ὁ ὀὁπισθόδομος ἀφ᾿ ἑτέρου δὲν ὑποδιτ- 
ρέθη ἐδῶ διὰ τοίχων εἰς δύο µικροτέρους ἓν κατόψει χώρους, ὅπως εἰς τὸν ἀρχαῖον 
ναὸν τῆς ᾿Αθηνᾶς (εἰκ. 7), ἀλλ’ ἔμεινεν, ὡς καὶ εἰς τὸν ἀρχαιότερον Παρθενῶνα, ἐσω- 
τερικῶς ἀδιαίρετος διὰ τοίχου, τῆς ὀροφῆς του στηριχθείσης ἐπὶ τεσσάρων ἰωνικῶν 
πιθανώτατα κιόνων (εἰκ. 71. 3). ἓν τετραγώνῳ τοποθετηθέντων᾿. 

Ἂν ὅμως τὸ σχέδιον τοῦ νέου ναοῦ ὁμοιάζει πρὸς τὸ τῶν παλαιῶν ὡς πρὸς τὴν Ύενι- 
κἡν διάταξιν, διαφέρει ἐν τούτοις αὐτῶν σημαντικῶς ὡς πρὸς τὰς ἀναλογίας' διότι 
ἐνῶ ὁ παλαιὸς ναὸς καὶ ὁ ἀρχαιότερος Παρθενὼν ἐσχεδιάσθησαν στενοὶ καὶ ἐπιμή- 
κεις (διαστάσεις κατὰ τὸν στυλοβάτην τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος ἀντιστοίχως 
23,533Χ66,94 μ.) ὃ νέος κατεσκευάσθη, κατ᾿ ἰωνικὴν πιθανῶς ἐπίδρασιν, ὀλιγώτερον 
ἐπιμήκης καὶ περισσότερον πλατύς, ἀλλὰ μὲ τὸν αὐτὸν προσανατολισμόν (εἰκ. 31), 
ἥτοι μὲ ὑπολογισθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Πἰπ5πιοογ ἀπόκλισιν τοῦ Βορρᾶ ἀπὸ τοῦ ἐγκαρσίου 
ἄξονος πρὸς ᾿Ανατολὰς κατὰ 125 51΄ 41” καὶ μὲ διαστάσεις κατὰ τὸν στυλοβάτην 
30,880 (ἢ 89)χόθ,50Λμ., ἤτοι κατ’ ἀναλογίαν 1: 2.25. Ἡ διαφορὰ αὕτη τῶν ἀναλογιῶν 
προῇλθε, κατὰ μέγα µέρος, ἀπὸ τὴν ἀνάγκην διαπλατύνσεως τοῦ σηκοῦ, ἣν ἐπέβαλ- 
λεν ἀναμφιβόλως ἡ ἓν τῷ µέσῳ αὐτοῦ ἀνίδρυσις τοῦ κολοσσιαίου, χρυσελεφαντίνου. 
ἀγάλματος τῆς ᾿Αθηνᾶς, τορευτικοῦ ἔργου τοῦ Φειδίου: διότι πρέπει νὰ θεωρηθῇ βέ- 
βαιον, ὅτι ὁ καλλιτέχνης αὐτὸς θὰ ἐπεδίωξε, πάση θυσίᾳ, νὰ μὴ ἐπαναληφθῇ εἰς τὰς 
Αθήνας τὸ αἰσθητικὸν σφάλμα, τὸ ὁποῖον διεπράχθη, ὀλίγα ἔτη πρότερον, εἲς τὴν 
Ὀλυμπίαν, ὅπου ἄλλο ἐξαίρετον ἔργον του, ὁ ἐπίσης κολοσσιαῖος καὶ χρυσελεφάν- 
τινος Ζεύς, εἶχε τοποθετηθῆ ἐν τῷ ὁμωνύμῳ ναῷ ἐντὸς ἑνὸς σηκοῦ πολὺ στενοχώρου. 
Δὲν ἔπρεπε τὸ ἄγαλμα τῶν ᾿Αθηνῶν νὰ συνθλίβεται μεταξὺ δύο στενῶν παραλλήλων 
κιονοστοιχιῶν, ὅπως ἐν Ὀλυμπίᾳ, ἀλλὰ ν᾿ ἀναπνέῃ ἀνέτως ἐντὸς τοῦ πλαισίου των. 
Διεπλατύνθη λοιπὸν ὁ σηκὸς κατὰ πολὺ καὶ μάλιστα εἰς βάρος τοῦ πλάτους τοῦ πλα- 
γίου (Β. καὶ Ν.) πτεροῦ (εϊκ. 71 καὶ 72), τὸ ὁποῖον εἲς κανένα ἄλλον δωρικὸν ναὸν 
τοῦ 5ου αἰῶνος δὲν παρουσιάζεται, ἓν συγκρίσει πρὸς τὸν σηκόν, τόσον στενὸν ὅσον 
εἰς τὸν Παρθενῶνα. 

Αλλ’ ἡ αὔξησις τοῦ πλάτους τοῦ σηκοῦ εἶχε καὶ ἄλλα ἐπακόλουθα. Ἐπέβαλεν ἓν 
πρώτοις τὴν αὔξησιν τοῦ ἀριθμοῦ τῶν κιόνων τῶν προστάσεων τοῦ προνάου (4) καὶ 
τοῦ ὀπισθονάου (4), ὅστις ἀπὸ τεσσάρων ἀνῆλθε τώρα εἲς ἔξ' ἐπέδρασε δ᾽ ἀντιστοί- 


1, Ὁμοίαν ἀκριβῶς πρὸς τὸν ἀρχαιότερον Παρθενῶνα διάταξιν κατόψεως παρουσιάζει καὶ ὁ ἐν Κορίνθῳ ἀρχαϊκὸς ναὺς 
τοῦ Απόλλωνος (-1- 540 π.Χ) μὲ µόνην διαφοράν, ὅτι δὲν ἔχει τὸν σηκὸν ἀμφιπρόστυλον ἀλλ’ ἓν παραστάσι (Ε. δτινινν Ενα, 
Οοπίηϊι Ἰ, Τβο ἱεπηρίο οἳ Αροῖϊο, Οππηῤείάρο Μαὰς. 1932, σ. 117 καὶ ΏιΝΑΝοοκ, Ατοβίιοσιωτο, σ. 89, εἰκ. 85). 













Ἡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ. 


μωρο ᾳὉΙ ολο 
ασ . ον ο σσ 
.2 ν ͵ 


Ἡ. ἀνατολική, κυρία ὄψις τοῦ Παρθενᾶνος. 
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χως (λόγῳ τῆς ἀναγκαστικῆς ὑπὸ τοῦ Ἰκτίνου χρήσεως τῶν κιόνων τοῦ ἀρχαιοτέρου. 
ναοῦ, οἵτινες εἶχον διάµετρον µόνον 1.905 μ.) καὶ ἐπὶ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν κιόνων τῶν 
στενῶν πλευρῶν τοῦ πτεροῦ, ὅστις ἀπὸ ἓξ ηὐξήθη τώρα εἰς ὀκτώ, ἤτοι εἰς ἀριθμόν, 
ὅστις, διὰ πρώτην φορὰν ἐνταῦθα, ἐχρησιμοποιήθη εἰς τὰς στενὰς πλευρὰς περιπτέ- 
ρου δωρικοῦ ναοῦ τῆς κυρίως Ἑλλάδος. Τὸ νέον σχέδιον, τὸ ὁποῖον ἀπέκτησεν ὁ 
ναός (τῶν δ κ Ι7 κιόνων), ἐκφεῦγον ἀπὸ τὸ ἑντοπίως συνήθως χρησιμοποιούµενον 
δωρικὸν τῶν 6 Χ 13, ἀποτελεῖ καὶ αὐτὸ ἓν εἶδος ἰωνισμοῦ, λόγῳ τῆς πολυκιονίας του, 
τὴν ὁποίαν συνήθιζον οἱ παλαιότεροι ἰωνικοὶ ναοὶ τῶν παραλίων τῆς Μ. ᾿Ασίας”. 

᾽Αφ’ ἑτέρου, συμφώνως πρὸς τὸν ἓν χρήσει κατὰ τὴν κλασσικὴν ἐποχὴν κανόνα, 
ὁ ἀριθμὸς τῶν κιόνων τῶν μακρῶν πλευρῶν κατεσκευάσθη ἴσος πρὸς τὸ διπλάσιον 
τοῦ ἀριθμοῦ τῶν κιόνων τῶν στενῶν πλευρῶν, ηὐξημένον κατὰ ἕνα, ἤτοι ἀπέβη ἓν συ- 
νόλφ ΙΤ 02 κ8-- Ι) (εἲκ. ΤΙ). 

Εἴπομεν ἀνωτέρω, ὅτι τὴν ἀλλαγὴν τῶν ἀναλογιῶν τοῦ νέου ναοῦ προεκάλεσε κατὰ 
μέγα µέρος ἡ ἀνάγκη αὐξήσεως τοῦ πλάτους τοῦ σηκοῦ. Φαίνεται ἐντούτοις, ὅτι καὶ 
ὁ «μαθηματικὸς» παράγων ἐπέδρασεν ἐπὶ τῆς ἀλλαγῆς ταύτης. "Αν πράγματι λάβω- 
μεν ὑπ᾿ ὄψιν, ὅτι ὁ νέος Παρθενὼν ἀνηγέρθη καθ’ ἣν ἐποχὴν τὰ μαθηματικὰ καὶ µά- 
λιστα ἡ γεωμετρία ἰδιαιτέρως ἐκαλλιεργοῦντο ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων, θὰ πρέπει νὰ δε- 
χθῶμεν, ὅτι καὶ ὁ Ἰκτῖνος δὲν θὰ ἔμεινεν ἀνεπηρέαστος ἀπὸ τὰς συγχρόνους θεωρίας, 
ὅταν ἔδιδε τὴν τελειωτικὴν μορφὴν εἰς τὸ σχέδιον τοῦ νέου ναοῦ. Τοῦτο ἄλλως τε 
ἐπικυροῦται καὶ ἐκ τῶν πραγμάτων: διότι πολλαὶ κύριαι διαστάσεις τοῦ νέου κτιρίου 
δὲν προέκυψαν τυχαίως, ἀλλ) ὑπελογίσθησαν οὕτως, ὥστε νὰ ἔχουν πρὸς ἀλλήλας 
σχέσιν --Λόγον, ὡς λέγεται εἲς τὰ μαθηματικὰ ---, ἄλλοτε ἀριθμητικὸν καὶ ἄλλοτε 
Ὑεωμετρικόν’ διότι εἶναι ἄλλαι ἁπλῶς σύμμετροι καὶ ἄλλαι δυνάµει σύμμετροι πρὸς 
ἀλλήλας. Οὕτω π.χ. τὸ ὀρθογώνίον τὸ ὁποῖον σχηματίζει ἡ κρηπὶς εἰς τὸ ἄνω της µέ- 
Ρος ἔχει διαστάσεις, τῶν ὁποίων ὁ λόγος εἶναι ὡς 1 : 2,251, ἤτοι κατὰ µεγίστην 
προσέγγισιν ὡς 4: 9 (9/4 -- 2:25). Αφ ἑτέρου τὸ ύψος τοῦ θριγκοῦ ἔχει πρὸς τὸ πλά- 
τος τοῦ ναοῦ κατὰ τὸν στυλοβάτην λόγον ἐπίσης ὡς 4 :9, τὴν αὐτὴν δ᾽ ἀναλογίαν. 
4: 9 (1: 225) παρουσιάζει ἐπίσης καὶ τὸ µεταξόνιον (4,296) ἓν σχέσει πρὸς τὴν κάτω 
διάµετρον τοῦ κίονος (1,905)5. 


1, Οὕτω ἐνῶ τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος ὁ ἀριθμὸς τῶν κιόνων ἀνέρχεται ἓν συνόλω εἰς 88 (ἐξ ὧν 40 τοῦ περιστυλίου, 
Ά τῶν προστάσεων τοῦ σηκοῦ καὶ 40 τῶν ἐσωτερικῶν διτόνων κιονοστοιχιῶν, τῶν Ἰωνιαίων θεωρουµένων ὡς ποσσῶν) 
οἱ κίονες τοῦ περικλείου ἀνόρχονται εἰς 104 ἢ 108, ἐξ ὧν 46 τοῦ περιστυλίου, 12 τῶν προστάσεων τοῦ σηκοῦ, 42 (ἢ 46) 
τῶν διτόνων ἐσωτερικῶν κιονοστοιχιῶν καὶ 4 τοῦ ὀπισθοδόμου. 

2. Ὀκτάστυλοι κατὰ τὰς στενὰς πλευρὰς ναοὶ κατοσκενάζοντο ἕως τότε μόνον δίπτεροι ἰωνικοί (εἰς τοὺς ὁποίους ὁ διπλα- 
σιασμὀς τοῦ πλάτους τοῦ πτεροῦ προκαλεῖ τὴν ἀντίστοιχον αὔξησιν τοῦ ἀριθμοῦ τῶν κιόνων τῶν στενῶν ὄψεων). Συναντᾶ- 
ται ὅμως ἀκόμη καὶ εἰς δύο δωρικοὺς ναοὺς τῶν δυτικῶν ἀποικιῶν: τὸν σύγχρονον πρὸς τὸν Παρθενῶνα ναὸν τοῦ Σελι- 
νοῦντος (ΚΟμΡΕΝΝΒΥ -ῬύσμΟΤΕΙΝ, Ρἱς βη]οςϊι. Τεπηρε! ἵπ Ὀπιογίίαϊίοη υπά Φἱσ]Πση, ἕ-ᾱ, σ. 124) καὶ τὸν ἐν Κερκύρᾳ ναὸν 
τῆς Αρτέμιδος (6. ΚΟΡΕΝΜΑΕΟΤ - Η. ΦΟΝΗΣΙΡ, Κοηκντα, τ. 1, Ώου Αγιοηήκίοπιρε], Βεεῖίη 1939, σ. 70, εἰκ. 56), εἲς τοὺς 
ὁποίους τὸ πτορὸν ἔχει πλάτος ἴσον πρὸς δύο µεταξόνια τῶν ἐξωτερικῶν (στενῶν) ὄψεων. 

3. τοι πυκνὴν τοποθέτησιν τῶν κιόνων, ἐνῶ εἰς μὲν τὸν ναόν τῆς Κορίνθου ἡ ἀναλογία εἶναι 1:2,31, εἰς τὸν ἀρχαιότερον 
Παρθενῶνα καὶ τὸν ναὸν τοῦ Διός τῆς ᾿Ὀλυμπίας 1:2,32 καὶ εἰς τὸν ναὸν τῆς ᾿Αφαίας 1:2:65. Μόνον εἰς ναοὺς τῆς Μ. Ἑλλά- 
8ος συναντῶνται πυκνότεραι τοποθετήσεις τῶν κιόνων, ὡς π.χ. εἰς τὸν ἓν Ποσειδωνίᾳ ναὸν τῆς Ἡρας ΙΙ, ἔνθα ἡ ἀναλογία 
κατέρχεται εἰς 1:212. 

"Άξιον σημειώσεως εἶναι ἐπίσης, ὅτι εἰς ὅλα τὰ περίκλεια κτίσματα («Θησεῖον» 0,545/0,547, Προπύλαια 04775/04825, 
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Τῆς γεωμετρικῆς πάλιν τάσεως τὴν ἐπίδρασιν ἄριστα μαρτυρεῖ καὶ ἡ κατὰ μῆκος 
ὁμόλογος τοποθέτησις τοῦ σηκοῦ ἐν σχέσει πρὸς τὸ πτερόν, ἀφοῦ αἱ δύο στεναί του 
πλευραὶ ἀπέχουν ἀπὸ τῆς ἄνω γραμμῆς τῆς κρηπῖδος (ἤτοι τοῦ στυλοβάτου) τὴν αὐτὴν 
ἀκριβῶς ἀπόστασιν (4,83 μ.), τοῦθ) ὅπερ σπανιώτατα, ἂν μὴ οὐδέποτε, συνέβαινεν εἰς 
τοὺς ἀρχαϊκοὺς ναούς. Οὐδὲ δύναται νὰ θεωρηθῇ τυχαῖον, ὅτι ἡ προέκτασις τῆς προ- 
σθίας γραμμῆς τῶν παραστάδων τοῦ σηκοῦ συμπίπτει ἀκριβῶς πρὸς τὸν ἄξονα τοῦ 
τρίτου ἀφ᾽ ἑκάστης γωνίας κίονος τῶν μακρῶν πλευρῶν τοῦ ναοῦ]. 

Ὅσον ἀφορῇᾷ τὴν τοποθέτησιν τοῦ ἀρχαιοτέρου καὶ τοῦ περικλείου ναοῦ ἐπὶ τοῦ ἀν- 





Ὑτκ----παροεη 
ΞΧΕΤΙΚΗ θεΕ5ις 
ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΞΤΕΡΕΟΒΑΤΟΥ |. 
ΠΡΟΞΤΟΝ ΝΕΩΤΕΡοΝ ἡ 
ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ. 


Ἴδς. 





τοµη 
κατατην γδ 


| 


κλίμα µεκές-----μμαεῖ------αεί-----ἰ 
λα Άν} Ε] 5ο 





κατου]ς-----Ε. 
ΑΒΓΑ: ΠΩΡΙΝΟς ΞΤΕΡΕΟΒΑΤΗΞ 
ΕΖΗΘ: ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΣ ΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ. 


30ο 




















ΤΑ. Συγκριτικὴ παράστασις τῆς κατόψεως τοῦ ἀρχαιοτέρου (ΑΒΓΔ) πρὸς τόν περίκλειον Παρθενῶνα (ΕΖΗ6Θ). 


δήρου, τὸ ὁποῖον ἐσχημάτιζεν ἡ ἄνω ἐπιφάνεια τοῦ διὰ τὸν πρῶτον ναὸν κατασκευα- 
σθέντος, πωρίνου, ὑψηλοῦ (10,50 ἕως 10,77μ.) καὶ συμπαγοῦς στερεοβάτου (εἰκ. 34 
καὶ 35), παρατηροῦμεν, ὅτι, ἐνῶ ὁ ἀρχαιότερος ναὸς (1) ἑτοποθετήθη ἐντελῶς συµµε- 


Παρθενὼν 0475, Ῥαμνοῦς 0.435, Σούνιον 0µ436, ὅθεν µέσος ὄρος 0.49), ἐξαιρέσει τῶν μικρῶν πτερύγων τῶν Προπυλαίων, τὸ 
µετακιόνιον ἥτοι τὸ ἐλεύθερον ἄνοιγμα μεταξὺ δύο κιόνων, ἀνεξαρτήτως τῆς διαστάσεώς των, εἶναι περίπου κατὰ ἥμισυ µό- 
τρον (ἀκριβέστερον 0,49μ.) µεγαλύτερον τῆς κάτω διαμέτρου τοῦ κίονος (βλ. ὮΏ1ΝΒΚΟΟΝ, Ηεερετία 9, 1940, σ. 22). 

1. Βλ. σχετικῶς πλείονα εἰς τὸ περὶ ἀναλογιῶν κεφάλαιον. 
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τρικῶς ὡς πρὸς τὸ περίγραµµα τοῦ ἀνδήρου (πίν. 3)", καταλείπων πέριξ αὐτοῦ καὶ 
τοῦ ἄνω περιγράµµατος τοῦ ἀνδήρου ἐλεύθερον διάδροµον 3,60 µ. μὲν ἑκατέρωθεν 
τῶν στενῶν πλευρῶν τοῦ ναοῦ, 2,60 µ. δὲ ἑκατέρωθεν τῶν μακρῶν αὐτοῦ πλευρῶν, ὁ 
περίκλειος Παρθενὼν (εἶκ. 73) ἑτοποθετήθη ἀσυμμέτρως πρὸς τὸ ἄνδηρον καὶ δὴ οὔ- 
τως, ὥστε πρὸς Δυσμὰς μὲν ἡ κρηπίς του ΕΖ νὰ εἰσέχῃ ἐλάχιστον (0,24 μ.) τοῦ χείλους 
τοῦ στερεοβάτου ΑΒ, ἐνῶ τοὐναντίον πρὸς ᾿Ανατολὰς τὸ ἄκρον τοῦ στερεοβάτου Ηθ 
εἰσεῖχε τῆς κρηπῖδος τοῦ ἀρχαιοτέρου ναοῦ ΓΔ κατὰ 4,258µ. ᾽Αφ΄ ἑτέρου πρὸς Νότον 
παρέμεινε μὲν ἐλεύθερος διάδρομος πλάτους 1,656 µ., ἐνῶ ἀντιθέτως πρὸς Βορρᾶν ὁ 
ναὸς ὑπερκαλύπτει τὸν στερεοβάτην ΓΔ, ἐκτεινόμενος κατὰ 3,956 ὅλα μέτρα” πέραν 
αὐτοῦ διὰ τῆς κατασκευῆς προσθέτου θεµελίου Ζ6Θ. 


Γ. ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ 


1.ΤΟ ΒΑΘΡΟΝ 


ὍὉ στερεοβάτης. Ὁ περίκλειος Παρθενὼν ἐστηρίχθη κατὰ τὸ µέγιστον αὐτοῦ 
µέρος ἐπὶ τῶν ἰσχυρῶν, µέχρι τοῦ στερεοῦ ἐδάφους διηκόντων θεμελίων τοῦ πα- 
λαιοτέρου ναοῦ (ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος)”, τὸν ὁποῖον λεπτομερῶς ἐξητάσαμεν 
εἰς τὸ Α΄ µέρος τοῦ ἔργου τούτου. Ἐπειδὴ ὅμως ὁ νεώτερος ναὸς δὲν κατεσκευάσθη 
μὲ τὰς ἀρχαϊκὰς ἀναλογίας τοῦ παλαιοῦ, ἀλλὰ ὀλιγώτερον ἐπιμήκης καὶ περισσότερον 
πλατύς, ἑτοποθετήθη δὲ καὶ κατά τινα µέτρα βορειότερον ἐκείνου, τὸ θεµέλιον τοῦ 
παλαιοτέρου ἐξέχει, ἓν εἴδει ἀνδήρου, τῆς κρηπῖδος τοῦ νεωτέρου καὶ δὴ πρὸς Νό- 
τον μὲν κατὰ 1,656 µ., πρὸς ᾿Ανατολὰς δὲ κατὰ 4,258 μ. (εἰκ. 47, πτ. πίν. ΠΠ] καὶ πίν. 3). 

"Όμοια ἄνδηρα ὑπάρχουσι καὶ εἲς τοὺς ναοὺς τοῦ Ποσειδῶνος ἐν Σουνίῳ (5ου αἲ.)", 
καὶ τοῦ Διὸς ἓν Στράτῳ τῆς ᾽Ακαρνανίας (4ου αἲ.)». "Ανδηρον εὑρέθη ὁμοίως καὶ εἲς 


1. Μία ἐπὶ πλέον ἀπόδειξις, ὅτι διὰ τὸν ἀρχαιότερον καὶ οὐχὶ διὰ τὸν περἰκλειον (Συριόπουλος) ναὸν κατεσκευάσθη 
ὁ στεροοβάτης. 

2. Ώὔπρεει, ΑΜ 17, 1892, σ. 170. 

3, Περὶ τοῦ στερεοβάτου τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος βλ. τὰ ἐν τῷ Α΄ μέρει λεπτομερῶς γραφέντα. Φωτογραφία 
τοῦ ὅλου στερεοβάτου. ὡς ἀπεκαλύφθη κατὰ τὰς ἀνασκαφὰς τοῦ Καββαδία ἐδημοσιεύθη ὑπὸ ΚΑΒΡΑΔΙΑ - ΚΑΡΕΡΑΟΣ (Ἡ 
ἀνασκαφὴ τῆς ᾿Ακροπόλεως, ξ-ᾱ., πἰν. Ά), ὑπό τοῦ Ώὔπρρει» (ΑΜ 17, 1892, πίν. ΙΧ), ἔπειτα δὲ καὶ ὑπὸ Μ. Οομοκον (1ο 
Ῥασιμέπον, Ρατίς 1914, σ. 24, αὐτόθι σ. 25, εἰκ. 13) καὶ ὑπ' ἄλλων. Τομὴ τοῦ στερεοβάτου, κατὰ τὸν Ῥεητονε, ἐδημοσιεύθη 
ἐν 1Η5 12, 1891, σ. 281, εἰκ. 1, ἄλλη δὲ µετά τῶν σχετικῶν ἐπιχώσεων ὑπὸ τοῦ Ρόπρεει» ἐν ΑΜ 21, 1902, σ. 393, εἷκ. 2. 
Ὁ στερεοβάτης εἶναι πιθανώτατα πλήρης μάζα, διήκουσα µέχρι τοῦ βράχου: πρβλ. Ζιννεν, Ζεϊικοη. Βῦτ Βαυνεκετι 1865, 
σ. 2,40. Τοὐλάχιστον µέχρι τοῦ 4ου ἢ καὶ τοῦ 5ου (πρβλ. ΚΑΡΕΑΔΙΑΝ - ΚΑΡΕΡΑΟΤ, ξ-ὰ, σι 41) ἐκ τῶν ἄνω δόµου ἔξη- 
κριβώθη, ὅτι εἶναι πλήρης (πομᾶτος) (βλ. Α. Ίδενικα, ΑΑ. 80, 1965, στ. 417 -418, εἰκ. 7 καὶ ἡμετ. εἰκ. 74). Ὁ Καββα- 
δίας ἐντούτοις ἐφρόνει, ὄτι θεμέλιον ὑπῆρχε µόνον κάτωθεν τῶν τοίχων τοῦ σηκοῦ καὶ τῆς περιστάσεως. τοῦτο δὲ μάλιστα 
εἶχεν ὑποστηρίξει παλαιότερον καὶ ὁ Ώόκρεει» (ΑΜ 17, 1892, σ. 176 καὶ εἰκ. 3). 

4, Βὔνννευν, ΑΜ 9, 1884, πἰν. Χν. Β. ΣΤΑΗΣ, ΑΕ. 1900, πὶν. 6. 

5. ΟΡΛΑΝΑΟΣ, ΑΔ 9, 1923, πίν. 1. 
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τοὺς ναοὺς τῆς Νεανδρείας! καὶ Λαρίσης τῆς Αἰολικῆς". Ὁ Ο. Βδιεἱσμες” δικαιολο- 
γεῖ τὴν πρὸς Νότον ἐξοχὴν τοῦ ἀνδήρου λόγῳ μείζονος ἀσφαλείας τοῦ κτιρίου ἐπὶ 
τοῦ ἐπικλινοῦς ἐδάφους. Ὁ 1. Ηο[ίεγ' ἀφ᾽ ἑτέρου δέχεται, ὅτι ἐπ᾽ αὐτῆς ἦσαν ἵδρυ- 
µένα ἀγάλματα. ᾽Αλλ) ὡς ὀρθῶς παρατηρεῖ ὁ Μίο]μαεϊίς: ταῦτα ἱδρυόμενα ἐνταῦθα 
ἐπὶ τοῦ νοτίου ἀνδήρου θὰ ἵσταντο ἀκριβῶς κάτωθεν τῶν ἀπὸ τῆς στέγης καταρρεόν- 
των ὑδάτων καὶ θὰ ὀφθείροντο. Τὴν πρὸς Νότον ὕπαρξιν ἀνδήρου μετ ἀγαλμάτων 
ἐδέχθη ἀργότερον καὶ ὁ Ηεῦετάογ». 














Τά. Σκαφὴ Τοομίτα ἐντὸς τοῦ Παρθενῶνος, πρὸς ἀνακάλυψιν στρώσεων τοῦ στεροοβάτου. 


"Ἡ πρὸς Βορρᾶν µετάθεσις τοῦ νεωτέρου ναοῦ (λίαν εὐκρινὴς εἰς τὰ θεμέλια τῆς Δ. 
πλευρᾶς τοῦ πυρῆνος, εἰκ. 30) δὲν ἀπήτησε σημαντικὰ νέα θεμέλια, ἐπειδὴ κατὰ 
μὲν τὸ ἀνατολικὸν ἥμισυ τῆς βορείου πλευρᾶς ὁ ναὸς ἑστηρίχθη ἀπ᾿ εὐθείας ἐπὶ τοῦ 
φυσικοῦ βράχου (εἶκ. 73 καὶ πίν. 1) καταλλήλως ὁμαλισθέντος, κατὰ δὲ τὸ δυτικὸν 
ἤρκεσαν τρεῖς ἢ τέσσαρες δόµοι, ἀμελέστερον κάπως συντεθέντες, ἵνα τὸ θεμέλιον 
φθάσῃ µέχρι τοῦ βράχου. Οἱ δόµοι οὗτοι ἀπηρτίσθησαν ἐκ πωρολίθων καὶ μαρμάρων 
ληφθέντων ἐκ παλαιοτέρων κτισμάτων καὶ δὴ κατὰ µέγα µέρος ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἀρ- 
χαιοτέρου Παρθενῶνος”. 


Συμφώνως πρὸς τὸν γενικῶς εἰς τὰ ᾠλοκληρωμένα ἀρχαῖα ἑλληνικὰ ἔργα -- εἴτε 
τῆς τέχνης ἦσαν ταῦτα εἴτε τοῦ λόγου --- ἐφαρμοσθέντα κανόνα τῆς τριπλῆς διαιρέ- 


σεως", μοιράζεται καὶ ὁ Παρθενὼν εἰς τρία καθ) ὕψος µέρη: α) τὴν ὁριζοντίως ἐπὶ τῆς 


1, ΚΟνΡΕΝΕΥ ἐν Βοηίπος ΨνποκεΙπιαπηδρτοβεαπηηη 51, σ. 23 ἐξ. 

2. Κ. δοΜΒΡονῦ, ΑΑ 49, 1934, σ. 177. 

3, Ὀπιοτομεβμηβεη αιΓ 4ος Ακτοροίΐς, σ. 67. 

4. γν. Εδκοτεκ», Βαυσείιυηα 1838, σ. 380. 

5. Ώου Ῥατίνοποη, σ. 13. 

6. Αἰκαιήσε]ο Ροτονσκε!ριυς, ἔ-ὰ. σ. 239. 

7. Πρβλ. Β.Η. Ηπμι, Α)Α. 16, 1912, σ. 541 καὶ εἰκ. 8, σ. 542. Ἡ προσθήκη τοῦ νέου θεµελίου εἶναι καταφανἠς εἰς 
τὴν Δ. πλευρὰν αὐτοῦ: πρβλ. εἰκ. 30. 

8. Βλ. περὶ τοῦ κανόνος τούτου λεπτομερέστερον τὸ ἐν τέλει τοῦ παρόντος ἔργου κεφάλαιον περὶ ἀναλογιῶν. Χα- 
ρακτηριστικὸν διά τὴν τριμερῆ διαίρεσιν τῶν ἔργων τοῦ λόγου δεῖγμα παρέχει ὁ ὑπὸ τοῦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (περὶ πονη- 
τικῆς 1750, Τ) δοθεὶς περὶ τῆς τραγωδίας ὁρισμός, ἔχων ὡς ἑξῆς: Κεῖται ὃ' ἡμῖν τὴν τραγωδίαν τελείας καὶ ὅλης πράξεως 
εἶναι µίμησιν, ἐχούσης τὸ μέγεθος: ἔστι γὰρ ὅλον καὶ μηδὲν ἔχον μέγεθος, ὅλον δὲ ἐστὶ τὸ ἔχον ἀρχὴν καὶ μέσον καὶ τελευτήν. 
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γῆς ἁπλουμένην κλιμακωτὴν βάσιν ἢ κρηπῖδά του, τῆς ὁποίας οἱ λεῖοι ἀναβαθμοὶ 
ἑδράζονται ἀπ᾿ εὐθείας ἐπὶ τοῦ ἀνωμάλου βράχου, β) τὴν καθέτως ἐπὶ τῆς κρηπῖδος 
ὑψουμένην πυκνὴν καὶ ὑψηλὴν κιονοστοιχίαν καὶ Υ) τὸν ὑπεράνω τῆς τελευταίας 
ταύτης, ὁριζοντίως πάλιν, ἐκτεινόμενον θριγκόν, τὸν φέροντα τὴν καλύπτουσαν τὸ 
ὅλον μνημεῖον δικλινῆ στέγην. 

Τὰ τρία αὐτὰ µέρη δὲν συνεδυάσθησαν τυχαίως πρὸς ἄλληλα: ἀποτελοῦσι µίαν 
κρυσταλλωμένην τριαδικὴν ἁρμονίαν, τὰ µέλη τῆς ὁποίας θὰ ἐξετάσωμεν χωρι- 
στά, ἀκολουθοῦντες τὴν ἐκ τῶν κάτω πρὸς τὰ ἄνω σειρὰν τῆς ἐκτελέσεώς των. 


2 Η ΚΡΗΠΙΣ 


Ἡ κρηπὶς" ἢ τὸ κρηπίδωμα" εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου μαρμαρίνη” ἐξωτερικῶς, ἐσω- 
τερικῶς δὲ γεµισµένη μὲ τοὺς πώρους τοῦ ἀρχαιοτέρου (προπερικλείου) στερεοβά- 
του. ᾽Αποτελεῖται ἐκ μιᾶς κατωτάτης χαμηλῆς στρώσεως, τῆς εὐθυντηρίας καὶ τριῶν 
ἄλλων ὑπεράνω αὐτῆς ἀναβαθμῶν κλιμακηδὸν διατεταγµένων. Τούτων ὁ ἀνώτατος, 
χρησιµεύων ἵνα στηρίζῃ τοὺς Κκίονας τοῦ πτεροῦ" ἢ περιστάσεως», ὠνομάζετο στυ- 
λοβάτης». 

α) Εὐθυντηρία]. Τὸ διὰ πρακτικοὺς λόγους κατασκευῆς --- καθορισμοῦ τῆς 
ὁριζοντίας στάθµης τῆς κρηπῖδος --- ὡς καὶ τὸ ὄνομά του ὑποσημαίνει, ἀλλ᾽ οὐχὶ εἰς 
πάντας τοὺς ναούς», προστιθέµενον μέλος τοῦτο ἔχει ἐνταῦθα μικρὸν ύψος, ὅπερ ποι- 
κίλλει ἀπὸ 0,18 µ. (ΒΑ. γωνία, ἔνθα ἑδράζεται ἀπ᾿ εὐθείας ἐπὶ τοῦ φυσικοῦ βράχου, 


1, Κρησίς: ΗΡΟΔ. 1, 93. Σ09. Τραχίν. στ. 994, ΕΥΡΗΙ. Ἴων,στ. 38. Ξμνος. ᾿Ανάβ. Πῇ, 47,10. ΑΡΙΣΤΟΤ. 1174ᾳ4,26. ΛΥΚΟΦΡ. 
"Αλεξάνδρα, στ. 883. ΕΡΑΤΟΣΘ. Παλ. 'Ανθ. 5241. ΔΙΟΝ. ΑΔΙΚ. Ῥωμ. Αρχ. Δ΄, 61,3. Η:, 39/2. ΒΙΤΡ. 1Η 37. Σ1ΡΑΡ. Γ΄ 59. 
Ε;3, 8, ΙΖ: 1, 28. 1Ω5. Ἴουδ. Αρχ. Η 6, 2, ΧΙΙ 2,9. ΠΑΥΣ. Π.Ν. 11, 10, 21, 2.ΝΙ 19, 1. ΙΧ 3919. ΛοΥκ.Ἱππ. στ. 4. Δίων ΚΑΣ. 
68, 13. ΙΟΥΛΙΑΝ. Ἐπιστ. Β. ΦΙΛΟΣΤ. Ἐκκλ. Ἴστ. Π1, 2. ΘΕΝΙΣΤ. λόγ. 217, 3. ΝΟΝ. Διον. 17, 41. ΑΓΑΘ. Ἴστ. Π, 1.Υ, 9. ΠΡΟΚ. 
Γοτθ. ΤΝ, Π. Περὶ κτισµ. 1, 1, 44, 11, 19. ΕΥΣΤΑΘ. Όρυςο. ΧΧΝ, 31. ΛΕΟΝΤ. ΓΡΑΜ. Χρον. 396 (Βόννης). ΚΑΙΡΕΙ, ερ. 
ατ. 1078, 3. Ατοζήν {. Ῥαρ. 9,5. 1Ο Ἡ 372, Π/3 (1) 463. 10 Ἡ 23 (1) 1669, 1 23 (1) 1670, 1671. 1Ο ΙΝ, 823, 1Ν 1 103, 103, 1061. 
10 Χι, 2, 144Α, 154Α, 158Α, 161Α, 162Α, 204, 223Α, 226Α, 287Α. Ἰηοο. 4ο Ὠέίου 290, 87, 124 - 365 - 500Α -506ἱς. 
ΑΕ 1931, 481. 5ΕΩ 1952 - 54, σ. 271, 39. ΚΕΗΝ, Πἰάναια 1142. Τευῆ Ασίας Μίποτίς 2 (1) 151, 157. Α1Α 11, 1913, σ. 47, 5.Β. 
Ακαά, Μῆςς, Πῇ, 1894, σι 918. Ἱπτοτ. ατ. οἱ ΙΑ:. ἀο 1 3γεῖο 1923, 2218. Ιπταςὶ Εχρ]. ὔουτη. 4, 1954, σ. 254. Ο10 ΗΙ, 4717. ΗΡΟΔ. 
1 185. 1, 170. ΠΟΑΥΡ. 537/8. ΔΙοΔ. Σικ. 11, 105. ΑΠΠΙΑΝ. Λιβ. 95. 10 Χί 2, 209Α. Ηε]εηίκα 4,74. 

2. Κρηπίδωµα : ΗΣΥΧ. λ. κρόσσας. ΔΙΟΔ. Σικ. 13, 82. Εθν, Ὠἰάνανα 11, 20. 

3. Ἐξαιρέσει τμημάτων τινῶν τῆς εὐθυντηρίας, περὶ ὧν βλ. εὐθὺς κατωτέρω. 

4. Πτερόν: ΗΣΥΧΙΟΣ, ἑνλ. Σχόλια εἲς ΑΡΙΣΤΟΦ. Ὃρν. 1110. ΣΤΡΑΡ. 17, 28. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ Ἠθ. 1994. 

5. Περίστασις; 1Ο ΙΝ 1, 102613, 24, 103,49,60,1 63. ΜΗ, 1073, 90, 93/94. Ε.4.Ρ. ΗΙ (5) 19. ΦΟΡΙ, 2502. ΠΙ (5) 23, οἱ. Ἱ, 
41/42. Ει. Ρε]ορ. Ι, σ- 110, 8. ΦΕΟ 13, 521, 135, 1490, 149. ΦΟΡΙ 5200, 19. 

«6, Στευλοβάτης: ΒΙΤΡΟΤΡΙΟΣ ΙΙ 4,3 καὶ 5,8. 1ν 8,12. ν 9,4. ΗΡΩΝΟΣ Αὐτομ. 2595. 16 11 25, 1, 16668, 1668. Ἐλευσινιακὰ, 
1. 190. 1Ο ΙΝ, 23. 1Ο 1ν 1, 102, 103, 106 1, 112. Ἰπνεγ. ὡς Ὠδίος 365, 372 Α. Ε.ά, Ῥ. ΠΙ (5) 88ο. 1Ο ΧΗ () 1. ΑΕ 1937 
(2), σ. 483. ΠΟΛΥΔ. Αν. Ζ;, 121. ΗΣΥΧ. ἐνλ. ΠΑΑΤ. Κων. Έγβπι. Όσσα. ΟΥ. Η!, σι 628 ΧΙΙ. 

7. Εὐθυντηρία: ΙΟ ΙΙ 23, 1, 16660, 1668, 1671. ιν 13, 1061. νΗ 3073, 111. ΒΟΗ 29, 1896, σ. 324, 62.10/75333,49. Η. .κττεκ- 
ΜΑΝ, Οπἱοοβίνο]νο Βαιήησολείβοη, διτασνδυτς 1908, σ. 83. Ε.ᾱ. Ὦ. Π! (5) 26 οοἱ. , Β. ΠΙ(5) 88ο. ΒΟΗ 26, 1902, σ. 42. ΙΟ ΧΙ2, 
165, 31, 500 Α 4, 507 δὶς, 18 - 19. Έσιενς, Ρἰάνπνα 1, Βαείίη 1958, 525. 1Ο Βοπη. 4293 (ΑΜ 32, 1907, σ. 260). ΟΨΛΑΝΔΟΣ, Ὑλι- 
κά Δομῆς, τ. 2, ξὰ. σ. 131 καὶ 142. 




















Ἀ. Οὕτω π.χ. τὰ Προπύλαια, τὸ «Θησεῖον» καὶ τὸ Ἐρέχθειον στεροῦνται εὐθυντηρίας. 'Ο ναὺς ὅμως τῆς ᾿Αθηνᾶς Νίκης, 
ὄχει, ἦτο δ' αὕτη ὁρατή (Ν. Ῥκκυε, ΑΜ 57, 1932. σ. 82. ΟΝΙΑΝΡΟΝ, ΒΟΗ 71 -72, 1947 - 48, σ. 5 εἰκ. 3, σ. 1, εἰκ. 5). Ὀρατὴ 
ὡσαύτως ἦτο καὶ ἡ εὐθυντηρία τοῦ ἐν Σουνίῳ ναοῦ τοῦ Ποσειδῶνος, ὡς ἀποδεικνύει ἡ μέχρις ὄψους τινὸς µόνον ἀδροτέρα. 
λάξευσις τῶν λίθων της: πρβλ. καὶ Ώὔπνεει, ΑΜ 9, 1884, πἰν. ΧΥΙ. 
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εἰκ. 75 καὶ 78) µέχρι 0,299 µ. (ΒΔ. γωνία). Τὸ πλάτος του εἶναι πιθανῶς 1,04 μ.:, ἡ δὲ 
ἀπὸ τοῦ πρώτου ἀναβαθμοῦ δξοχή του µόνον 0,10 - 0,123 μ.: 
"Αξιον σηµειώσεως εἶναι, ὅτι ἡ εὐθυντηρία δὲν εἶναι καθ’ ὅλας τὰς πλευρὰς τοῦ 





ο κ αδ... μκνκσῆ 


75. "ποψις τῆς ΒΑ. γωνίας τῆς κρηπίδος µετά τῆς ἐπὶ τοῦ βράχου βαινούσης µαρµαρίνης εὐθυντηρίας. 





ναοῦ µαρμαρίνη, ἀλλὰ µόνον κατὰ τὴν βόρειον καὶ τὴν δυτικήν ἐκ τῆς ἀνατολικῆς 
5 µόνον µέτρα, παρὰ τὴν ΒΑ. γωνίαν, εἶναι μαρμάρινα, ἐνῶ τὰ πρὸς αὐτὰ συνεχόμενα 
7,30 μ. ἐλαξεύθησαν ἐπὶ τοῦ φαιοκυάνου βράχου τῆς ᾿Ακροπόλεως, ἐφ᾽ οὗ βαίνει ἐδῶ 
ἡ κρηπίς. Τέλος τὰ ὑπόλοιπα µέτρα τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς, ὡς καὶ ὁλόκληρος ἡ νο- 
τία (πλὴν μικροῦ---µόνον 1,04 μ.-- παρὰ τὴν ΝΔ. γωνίαν τμήματος), ἐλαξεύθησαν 


1, Λόγῳ τῆς σχεδὸν τελείας διατηρήσεως τοῦ ὑπεράνω τῆς εὐθυντηρίας πρώτου ἀναβαθμοῦ καθ’ ὅλην τὴν διαδρομὴν τοῦ. 
µαρμαρίνου αὐτῆς τμήματος, τὸ πλάτος τῶν λίθων τῆς εὐθυντηρίας δὲν καθίσταται δυνατὸν νὰ ἐξακριβωθῇ. Τό κατά τὴν ΝΔ. 
Ὑωνίαν μικρὸν αὐτῆς ἐπὶ τῆς νοτίας πλευρᾶς τμῆµα (µήκ. 1:04 μ.) (εἰκ. 77) ἀνειπροσωπεύει πιθανώτατα καὶ τὸ γενικὸν πλά- 
τος της. 

2. Εἰς τὴν νοτίαν πλευράν καὶ µέρος τῆς ἀνατολικῆς ἡ (πωρίνη) εὐθυντηρία ἐξέχει µόνον κατὰ 0/07 μ. ἔχει δὲ καὶ ύψος μὲ 
νον 0,135 -0,135: πρβλ. καὶ ΑΜ 47, 1923, σ. 124. 
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ἐπὶ τοῦ παλαιοτέρου πωρίνου θεµελίου καὶ εἶναι συμφυᾶ πρὸς αὐτό (ὅρα τομὴν ἐν 
εἰκ, 76 καὶ 77 καὶ πίν. 18 δεξιὰ κάτω). 

Ἡ µαρμµαρίνη εὐθυντηρία τῆς Β. καὶ τῆς Δ. πλευρᾶς ἀποτελεῖται ἐκ κανονικῶν λί- 
θων, μήκους ποικίλλοντος ἀπὸ 1.34 μέχρι 1.936 µ. καὶ πλάτους πιθανώτατα 1.04 μ... 
Ἑκάστου λίθου τῆς εὐθυντηρίας ἡ προσθία κατακόρυφος ἐπιφάνεια ἐλαξεύθη ἁδρῶς 
διὰ τοῦ κοπάνου, πλὴν στενῆς (0.025 - 0,03 μ.) λείας παρυφῆς (περιτενείας3) λαξευ- 
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76. Σχέδιον τῆς δυτικῆς κλευρᾶς τοῦ κρηπιδώµατος (πρόσοψις καὶ τομή). Ἡ εὐθυντηρία καταλαμβάνει τὸ ἢμισυ, 
τοῦ ὄψους τῆς 4ης στρώσεως, τοῦ ὑπολοίπου χρησιμεύοντος ὡς ὑπευθυντηρίας (Υ). Ἐπὶ τῶν τριῶν µαρµαρίνων 
ἀναβαθμῶν διακρίνονται τὰ ἴχνη τῶν παρεµβλήτων μικρῶν βαθμίδων. 


θείσης παρὰ τὰς τέσσαρας ἀκμὰς τοῦ μετώπου” ἤτοι τῆς ὁρατῆς κατακορύφου ἐπι- 
φανείας των (ὅρα εἰκ. 76-79)". Ἐξαιρετικῶς ὁ δεύτερος καὶ ὁ τρίτος ἀπὸ τῆς ΒΑ. γώ- 
νίας λίθος τῆς βορείου πλευρᾶς παρουσιάζουν ὀρθογώνια ἀνομοιομόρφου σχεδίου. 
ἐξργκώματα (ἀγκῶνας 5) ἐξ ἐκείνων, ἅτινα ἐχρησίμευον ἄλλοτε πρὸς µετακίνησιν καὶ 
ἄλλοτε πρὸς ἀνύψωσιν τῶν λίθων (εἰκ. 78). 

Κατὰ τοὺς ἁρμοὺς ὥσεως αὐτῶν φέρουσιν οἱ λίθοι τῆς εὐθυντηρίας ἀναθύρωσιν 
πλάτους 0,085 µ. Ἡ πρὸς ἀλλήλους σύνδεσις τῶν λίθων ἐγίνετο διὰ χυτοσιδηρῶν 
συνδέσμων σχήµατος διπλοῦ ταῦ», µήκους 0,27 µ., ὡς συνάγοµεν ἔκ τινος σημείου. 


1. Ὅρα ἀνωτέρω σι 107, σημ. Ι. 

2. Περιτένεια: 1Ο 1 28, 1, 16668, 67, 1670, 11, 1671, 2, 42. ΚΟ ΨΙΙ, 3073, 69 καὶ 187. ΕΑΤΤΚΝΝΑΝΝ, 5, Βαμήποο νε. Ρ-ᾱ. σ. 
53, 60, 117. 

3, ΜΠέτωπον: 1Ο Ι 1 (1) 24/80. 91Ο 283 Ι, 29 (πρόσοψις). ΙΟ ΨΙΙ, 4255, 19. ΒΟΗ 29, 1896, σ. 324, 65. ΑΕ Ι923, σ. 39: 
ὅρα καὶ 1937 (2), σ.483, Β 17. 16 ΙΙ 23 (1) 16573. 1 13, 463, 66. Α1Α 12, 1908, σ. 185, 20. 1Ω5. Ἴουδ. Πόλ. γ. 5,4. 10 Η23, 1668 
ΓΡΗΗ. ΝΥΣΣΟ, Ἔπιστ. 25 (Β.Π. 46, 10976). 

4. Ὁμοίαν περίπου ἐμφάνισιν τῶν λίθων τῆς εὐθυντηρίας παρουσιάζει καὶ ὁ ἓν τῇ ᾿Αγορᾷ ναός τοῦ "Αρεως (Ώινβνοον, 
Ἠοερογία 9, 1940, σι 25 καὶ Ἠονροτία 28, 1959, πἰν. ΠΠ). 

5. Αγκών: σημαίνει κυρίως, 1) προβάλλουσαν γωνίαν τείχους, ΗΨΟΑ.. 1, 180, 1, 99. ΟΝ.Ίλ. Β, 16. ΕΥΣΤΑΘ. Ἰλ. σι 1082, 
38, 2) ἐξοχάς, ὄλλως λεγοµένας παρωτίδας. ΒΙΤΝΟΥΡΙΟΣ 1Ν 6, 4. 

«- Περὶ τῆς µεταλλονργίας τοῦ σιδήρου τῶν συνδέσμων τοῦ Παρθενῶνος βλ. Ν. ΛΙΒΑΔΕΑ, ΠΑΑ 18, 1943, σ. 338. 
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τῆς Δ. πλευρᾶς, ἔνθα ἔχει ἀποκρουσθῆ τμῆμα τοῦ πρώτου ἀναβαθμοῦ, ὅστις ἐκάλυ- 
πτε τοὺς συνδέσµους (ὅρα εἰκ. 79). Γόμφοι κατακορύφου συγκρατήσεως δὲν παρατη- 
ροῦνται εἰς τὴν εὐθυντηρίαν. 

"Ὅλως ἴδιαιτέρα φροντὶς κατεβλήθη διὰ τὴν τοποθέτησιν τῶν λίθων τῆς εὐθυντη- 
ρίας τῆς Δ. πλευρᾶς: διότι ἐνταῦθα ἡ ἔξω γραμμὴ τῆς εὐθυντηρίας ἔφθανε µέχρι τῆς 
κατακορύφου τοῦ χείλους τοῦ ἀρχαιοτέρου πωρίνου πυρῆνος, ὑπερεπήδα δηλαδὴ τὸν 


ΝΔ. ΓΩΝΙΑ 









































77. ΝΔ. γωνία τοῦ κρηπιδώµατος. Νοτία ὄψις. Διὰ τοῦ Υ δηλοῦται 
ἡ ὑπευθυντηρία, κότωθεν δ' αὐτῆς ἡ 5η καὶ ἡ 6η στρᾶσις. 


εἰς 0,47 µ., ἀπὸ τοῦ χείλους τούτου εὑρισκόμενον πρῶτον πώρινον ἀναβαθμὸν τοῦ ἁρ- 
χαιοτέρου ναοῦ. Διὰ νὰ τεθοῦν λοιπὸν ἐδῶ οἱ λίθοι τῆς εὐθυντηρίας εἰς τὸ ἀνάλογον 
ὕψος καὶ πλάτος ἐχρειάσθη ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν νὰ λαξευθῇ ἓν εἴδει βαθµίδος ὁ εἰρημένος 
πρῶτος πώρινος ἀναβαθμός (4ος ἐκ τῶν ἄνω), ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ νὰ προστεθοῦν νέα πώρινα 
τεμάχια, ὕψους 0,29 µ., ἵνα πληρωθῇ τὸ κάτωθεν δημιουργηθὲν κενόν. Τὰ νέα ταῦτα 
τεμάχια --- δηλούμενα διὰ τοῦ γράμματος Υ ἐπὶ τοῦ σχεδίου (εἰκ. 76 καὶ 77 καὶ πίν. 
18 δεξιὰ κάτω) --- ἔλαβον, περιέργως, ἐξωτερικῶς τὸ σχῆμα εὐθυντηρίας' διότι ἀφ᾽ 
ἑνὸς μὲν ἐξέχουν τῆς µαρµαρίνης εὐθυντηρίας κατὰ 0,13µ., ἀφ᾽ ἑτέρου δ᾽ ἐλαξεύθη- 
σαν ἐπί τι μὲν διάστηµα (0,14 μ.) κατακορύφως λεῖα, ἐνῶ κάτωθεν ἀφέθησαν ἀνώ- 
µαλα καὶ ἓν ὀξοχῇ 0.045 μ. ὑπὲρ τὸ πώρινον ἀρχαιότερον θεμέλιον (εκ. 77). 

Ἡ τοιαύτη µεταχείρισις τῶν λίθων Υ ἔδωκεν εὐλόγως ἀφορμὴν εἰς τὴν ὑπόθεσιν!, 


1, Κι Ἐεα νλκν -Ηλλτνερεν, ΑΜ 47, 1922, σ. 135. 








10 Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ. 


ὅτι κατὰ τὴν Δ. πλευρὰν ὡς πραγματικἡ εὐθυντηρία ἐχρησίμευεν ἡ πωρίνη στρῶσις 
Υ, τῆς µαρμαρίνης οὔσης ἐξ ὁλοκλήρου ὁρατῆς. Εἶναι ἀληθὲς ὅτι καὶ εἰς ἄλλους ναοὺς 
τοῦ 5ου καὶ τοῦ 4ου αἰῶνος πλὴν τῆς εὐθυντηρίας ὑπάρχει κάτωθεν καὶ ὑπευθυντήρία", 
ἀλλ᾽ ἂν τοῦτο συνέβαινε καὶ εἰς τὸν Παρθενῶνα δὲν εἶναι ἀπολύτως βέβαιον: δὲν γνω- 
ρίζοµεν δηλαδὴ ἂν ἡ εὐθυντηρία τῆς Δ. πλευρᾶς ἧτο ὁρατὴ ἢ ἐκαλύπτετο”. 

"Αν ὅμως διὰ τὴν Δ. πλευρὰν ὑπάρχουσιν ἀμφιβολίαι περὶ τῆς ὁρατότητος ἢ μὴ τῆς 
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78. Σχέδιον τῆς κρηπῖδος κατὰ τὴν ΒΑ. γωνίαν. Βόρειος ὄψις ἐμφανίζουσα τεκτονικοὺς ἀγκῶνας ἐπὶ τῆς εὐθυντηρίας. 


εὐθυντηρίας, διὰ τὰς ὑπολοίπους πλευρὰς πρέπει μετὰ βεβαιότητος νὰ δεχθῶμεν, ὅτι 
ἐκαλύπτετο εἴτε ὑπὸ ἐπιχώσεως εἴτε ἄλλως πως, εἰς τοῦτο δὲ συνηγοροῦν οἱ ἑξῆς λό- 
γοι; α) τὸ ἀνομοιόμορφον τοῦ ὑλικοῦ, ἐξ οὗ κατεσκευάσθη ἡ εὐθυντηρία (µάρµαρον, 
φυσικὸς βράχος, πῶρος), β) ἡ ἀδρομερὴς ἐργασία τῶν ἐξωτερικῶν κατακορύφων ἐπιφα- 
νειῶν της καὶ Υ) ἡ ὕπαρξις ἀγκώνων κατὰ τὴν Β. πλευράν. Δεδομένου, ὅτι ὁ Παρθενὼν. 
εἶχε τελείως περατωθῆ, ἡ ἀδρομερὴς ἐργασία καὶ οἱ ἀγκῶνες δὲν δύνανται ἄλλως νὰ 
δικαιολογηθοῦν, εἰμὴ διὰ τῆς παραδοχῆς: ὅτι ἡ εὐθυντηρία τῆς βορείου, ἀνατολικῆς 
καὶ νοτίας πλευρᾶς δὲν ἧτο ὁρατή. Εἰδικῶς διὰ τὴν τελευταίαν ταύτην ὑπετέθη, ὅτι 
ἀντὶ δι’ ἐπιχώσεως ἡ κατακόρυφος παρειὰ τῆς εὐθυντηρίας θὰ ἐσκεπάζετο, ὡς εἴς τι- 
νας ἄλλους ναούς!, διὰ µαρμαρίνων πλακῶν ἐχουσῶν κλίσιν πρὸς τὰ ἔξω, χάριν ἐκ- 


1, Οὕτω π.χ. εἰς τὸν ἓν Αἰγίνη ναὸν τῆς ᾿Αφαίας (Α. Ευντνάναμεν, Αοείπα, ξ-ᾱ- πίν. 104), τὸν ἐν Στράτῳ τῆς ᾿Άκαρ- 
νανίας ναὸν τοῦ Διός (ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΑΔ 8, 1923, σ. 5), τὸν ἐν Μολυκρείῳ τῆς Αἰτωλίας ναὸν τοῦ Ποσειδῶνος (ΟΡΛΑΝΔΟΣ, 
ΑΔ.9, 1924, Παράρτ. σ. 57. 

2. Ὁ Θ. Ρα. ΦΤΕνΕΝΦ (Ηεερογία, δυρρίοιπεπί Η!, 1940, σ. 5, εἰκ. 4 καὶ σ. 48, εἰκ. 36) δέχεται (ὲν τῇ ἀναπαραστάσει τῆς 
τομῆς τῆς δυτικῶς τοῦ ναοῦ πλατείας), ὅτι ἡ ἐπίχωσις ἔφθανε µέχρι τοῦ κάτω µέρους τῆς εὐθυντηρίας, ἐνῶ τοὐναντίον ὁ Κυν- 
πε (ΑΜ 5Ι, 1926, σ. 125 καὶ 127) ὑποστηρίζει, ὅτι καὶ τῆς Δ. πλευρᾶς ἡ εὐθυντηρία ἐκαλύπτετο ὑπὸ τῆς ἐπιχώσεως. 

3.0. ΒὔττίοπΕΝ, Ὀπίοτουομαηβεη αι[ άογ Ακτοροῖί», Βοηίη 1863, σ. 64 ἐξ. 

4: Π.χ. τὸν ἐν Σουνίῳ ναὸν τοῦ Ποσειδῶνος’ πρβλ. ΝπενΕ, ΑΜ 57, 1932, σ. 83. 
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ροῆς τῶν ἀπὸ τῆς στέγης καταρρεόντων ὀμβρίων ὑδάτων. Αἱ πλάκες αὗται θὰ εἶχον 
ὡς ὑπόστρωμα τὸ θεµέλιον τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος'. Οπωσδήποτε γεγονὸς 
εἶναι, ὅτι ἀμέσως ὑπὸ τὴν εὐθυντηρίαν τῆς Δ. πλευρᾶς ὑπῆρχε μέχρι τοῦ φυσικοῦ 
βράχου ἐπίχωσις, ἥτις ἀφῃρέθη κατὰ τὰς ἀνασκαφὰς τοῦ Κος» (1835), ἵνα καταστῇ 
ὁρατὸν τὸ ἐπιμελὲς θεµέλιον τοῦ ἀρχαιοτέρου ναοῦ. Ἡ σημερινὴ ὄψις τῆς κρηπῖδος 
μετὰ τοῦ θεµελίου κατὰ τὴν Δ. καὶ τὴν Ν. πλευρὰν πολὺ ἀλλοιώνει τὰς παλαιὰς ἄνα- 
λογίας τοῦ κτιρίου’ διότι τὸ βάθρον ἐμφανίζεται τώρα ἀσυγκρίτως ὀγκωδέστερον ἓν 
σχέσει πρὸς τὴν ἀνωδομὴν παρ᾽ ὅσον πράγματι ἦτο κατὰ τὴν ἀρχαιότητα καὶ µάλι- 





79. Τμῆμα τῆς κρηπῖδος, ἐμφανίζον σύνδεσμον διπλοῦ ταῦ, συνδέοντα τοὺς λίθους τῆς εὐθυντηρίας, τῆς ὁποίας αἱ ὁραταὶ 
κατακόρυφοι πλευραὶ παρουσιάζουσι περιτένειαν πέριξ τῆς ἀδρῶς διὰ κοπάνου εἰργασμένης ὑπολοίπου ἐπιφανείας. 


στα κατὰ τὴν πλευρὰν ἐκείνην (δυτικήν), ἣν τὸ πρῶτον ἀντικρύζει ὁ εἰσερχόμενος 
εἰς τὴν ᾿Ακρόπολιν ἐπισκέπτης. 


β) Ἀναβαθμοί. Ἐπὶ τῆς εὐθυντηρίας βαίνουσιν οἱ τρεῖς" ἀναβαθμοὶ" τῆς κρη- 


1, Εἰς τὴν γνώμην ταύτην θά εἶχέ τις ν' ἀντιτείνη, ὅτι ἐὰν ἐπρόκειτο νά συνεχισθῇ ἑξωτερικᾶς διά μαρμάρου ἡ στρῶσις 
τῆς πωρίνης εὐθυντηρίας, τότε θά ἔπρεπε τοὐλάχιστον ν᾿ ἀπολαξευθῇ ἡ πωρίνη εὐθυντηρία µέχρι τῆς κάτω ἀκμῆς τοῦ πρώτου 
ἀναβαθμοῦ καὶ κάτι μάλιστα ὑπ' αὐτὴν καὶ οὐχὶ ν᾿ ἀφεθῇ ἐξέχον ὁρατόν μικρὸν πώρινον τμῆµά της, ἔπειτα δὲ τοῦτο νὰ συνε- 
χίζεται διὰ μαρμάρου. Ἐν ἡ περιπτώσει ἡ εὐθυντηρία τῆς Δ. πλευρᾶς ἦτο ὁρατὴ αἱ δὲ τῶν λοιπῶν πλευρῶν ἀπεκρύπτοντο, ἡ 
διαφορὰ τοῦ ὑνομέτρον θὰ ἐξωμαλύνετο δι’ ἀντιστοίχου βαθµίδος ἢ κεκλιµένου ἐπιπέδου παρὰ τὴν ΝΔ. καὶ τὴν ΒΔ. γωνίαν. 
τοῦ ναοῦ. 

3, Εἰς ἀρχαϊκοὺς τινὰς ναοὺς ἔχομεν ἕνα καὶ μόνον ἀναβαθμόν, ὡς π.χ. εἰς τὸ 'Ἠραῖον τῆς ὉὈλυμπίας (8. Ουντιυ»-Ε. 
Άνθη, Οἰγπηρία, Ρἱς Εγρεύηΐσοο κλπ. 1, πίν. ΧΝΗΗ), τὸ Ἑκατόμπεδον (ἀρχαῖον νεὼν) τῆς ᾿Ακροπόλεως (ΜΕκαλΝ, Ροτοσας- 
οΜίοΚιυτ, ἔ-ᾱ. σ. 121), τὸν ἐν Σελινοῦντι ναὸν τοῦ ᾿Απόλλωνος (Ο) (ΚΟΙΡΕΝΗΕΥ - ΡύσΗΜΤΕΙΝ, ξ.ὰ., πἴν. 17) κλπ. Κατά τὴν 
κλασσικὴν ὅμως ἐποχὴν ὁ ἀριθμὸς τρία ἦτο συνηθέστατος, ἐθοωρεῖτο δὲ ὡς συμβολικὸς καὶ [ερός. Ὅρα σχοτικῶς τὴν λαµ- 
πρἀν μελέτην τοῦ Όδεν εκ ἐν Εἰνοἰπίκεῖνος Μιισευπη 58, 1901, σ. 147, 161 -208 καὶ 321 - 362. 

3, ᾿Αναβαθμοί. ΔΙΩΝ ΚΑΣ. 65,21. Ραρίτί Οταοςί οἱ Ἰαι]ηί Ἐχεαν. αἱ Οἶγηίλυς ΥΠΗ, 21,22. ΘΕΜΙΣΤ. εἰς Κωνστάντιον 2369. 
ΛΚΩΝ ΓΡΑΝ. Περὶ σχηµατ. 39.10 καὶ ἔκδ. Βόννης 266. ΘΕο9. Χρονογρ. Π143. ΨΕΥΔΟ-ΚΑΑΛΙΣΘΕΝΗΣ Ἱστορ. Μ. "Άλεξ. 
Γ΄ 28.4. δοείρι. ΟΥίᾳ. Οοηνι. 40,16. ᾿ναβασμοί, ΘΕΝΗΣΤ. λογ. ΧΗ!, 177ο. ΦΡΥΝ. ἀποσπ. 155176. ΠΑΣ. Υ 13,16. Χ, 5,2. 
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πῖδος. Ἐπειδὴ δὲ μὲ τὸ ὄνομα τοῦτο ἐχαρακτηρίζοντο ὑπὸ τῶν ἀρχαίων ' αἱ ὑποδιαι- 
ῥέσεις τῆς κρηπῖδος, εἶναι φανερόν, ὅτι τοῦτο θὰ ἐφηρμόσθη κατ’ ἀρχὰς εἰς κτίρια, 
ἔνθα τὸ ὕψος τῶν ἀναβαθμῶν θὰ ἰσοῦτο ἢ θὰ ὑπερέβαινε κατά τι τὸ ὕψος μιᾶς συνή- 
θους βαθμίδος”, ὅπερ καὶ πράγµατι συνέβαινε.᾽ Ενταῦθα ὅμως τὸ ὕψος τῶν ἀναβαθμῶν 
εἶναι περίπου τὸ διπλάσιον’ διότι οἱ μὲν δύο κατώτατοι ἓξ αὐτῶν ἔχουν κατὰ μέσον 
ὅρον ὕψος 0,517 μ." καὶ ἐξοχὴν 0,702 µ.", ὁ δὲ ἀνώτατος 0,552 µ. Δὲν πρόκειται λοι- 








80. ᾽Αναπαράστασις τῆς διὰ τριῶν κινητῶν βαθμίδων κλίµακος ἀνόδου κατὰ τὸ μέσον µετακιόνιον τῶν στενῶν πλευρῶν. 
τοῦ Παρθενῶνος. 


πὸν ἐδῶ περὶ βαθμίδων ἀνόδου ἀλλὰ περὶ κλιμακωτῆς κατατµήσεως τοῦ κρηπιδώµα- 
τος, ἀναλόγου πρὸς τὰ µέτρα τοῦ μνημείου καὶ ἀσχέτου πρὸς τὰ µέτρα τοῦ ἀνθρώ- 


Άγιστος, Έγβπι. 270. 1Ο 1 23 (1) 1663/7, 1664,14, 1459, 463, 5 καὶ 106. ΠΟλΥΑ. 190171: Δ, 121. 16 123 (1) 1659. 1611 
33 (1) 1684, 14. ΛΕ 1923, σ.39. Χγιιν, Ῥἱόνπια 1, ἔ-ὰ. σ. 35 (ἀμβασμός). Ε.Ο. ΜΑΙΕΝ, ΟΜΙεΟΝ. Μαιεγδαμἰησομείβεη, Ηοἰάε]- 
δοσᾳ 1959, 14,4. 

1, Ἡ λδξις παράγεται ἐκ τοῦ ἀναβαίνω, Ἐνίοτε συναντᾶται καὶ ὑπό τὸν τύπον ἀναβασμό: 
35): πρβλ. καὶ τὸν τριῤασμόν (ηφοῖνε. νοη Ῥεΐσηο, 130) καὶ τὸν βασμὸν (Ἔπιγρ. Τροίας Μαι, Ο)Η. 3, 1900,σ.55 καὶ Κν- 
ἔἴκου, Ἠπενεκ νον ΟΑκτκΙκο εν, ΑΜ 33, 1908, σ. 162. Βλ. σχετικῶς ΜΕΙΣΤΚΝΝΑΝΟ, Όταπι. 86/8, 922. Περὶ τοῦ ἀριθμοῦ 
τῶν ἀναβαθμῶν γενικῶς ὅρα Ο. ΚΙΝΜΑΝΝ, Ζαπι βη]οςῖ, ῬεείριεταΙιοπηρεὶ, Ὠίςς. Ῥίτοη 1935, σ. 7. 

2. Οὕτω π.χ. τὸ ὄνος τῶν κάτω ἀναβαθμῶν ἐν σχέσει πρὸς τὸ τοῦ στυλοβάτου εἶναι: τοῦ ἓν Αἰγίνη ναοῦ τῆς ᾽Αφαίας 0,356 
(στυλ. 040), ΕυκτννΆνόνεκ, Αοεΐρα, σ. 22, εἰκ. 8 καὶ κἰν.34. «Θησείου» (0.346 - 0.342) -0366, Κοσν, Βιµάῖεη 2υπι Τλο- 
Φοισίοπηροῖ, Βοη][η 1955, πίν. 46. Προπυλαίων, µέση δίοδος καὶ πτέρυγες 0,397 -09328, βαθμίδες 0,266 -0.325, Ε. ΒΟΗΝ, 
Ρίο Ῥτορν]δοη, Βοε]ία υ. δίυΜιραγά 14892, π(ν. Χν καὶ ΥΙΗ ἀντιστοίχως. ᾿Αθηνᾶς Νίκης, 0.257 - 0.271 (στυλ), ΟΚΙΑΛΡΟ5, ΒΟΗ 
Τ1/72, 1941 - 48, σ: 6, εἰκ. 4 καὶ σ. 10, εἰκ. 7. Ἐρεχθείου, 0,344 - 0.244, ΦΤΕΝΕΝΑ -ΡΑΤΟΝ, Το Εεοοϊγίνευιη, ἔίά. πίν. 16. 






ἡ ἀμβασμὸς (ΚΕΗΝΙ, Ῥίάνηνα 








3, Ἐσφαλμένως ἀναγράφοι ὁ Μ. «ομιιοκον (1α Ρατίμέποη, Ραγ!5 1912, σ. 20) ὡς ὄψος τῶν δύο κατωτέρων ἀναβαθμῶν 
450 µ. καὶ ἡ Μ. ΜΙΙΨΟΥΣΚΑΡΗ (Τὰ Μνημεῖα τῆς ᾿Ακροπύλεως, ᾿Αθῆναι 1975, σ. 78), ὅτι ὅλαι αἱ βαθμίδες εἶναι ἰσουψεῖς 
πρὸς τὴν ἀνωτάτην τοι 0055 μ. Βλ. κατωτέρω. 

4. Πρέπει νὰ παρατηρηθῇ ἐνταῦθα, ὅτι ἐπειδὴ ἡ κρηπὶς εἶναι τὸ µέρος ἐκεῖνο τοῦ ναοῦ, τὸ ὁποῖον θὰ ὑπέστη τὰς πορισ- 
σοτέρας φθοράς, τόσον ἐκ τῶν ἀπὸ τῆς στέγης καταρρεόντων ὁμβρίων ὑδάτων, ὅσον καὶ ἐκ τῶν ἱδρυθέντων ἐπ' αὐτῆς άνα- 
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που, δηλαδἡ πρὸς τὴν εὐκολίαν ἀνόδου αὐτοῦ. Διὰ τῆς κλιµακώσεως αὐτῆς ἀφ᾿ ἑνὸς 
μὲν ἀπέκτησεν ἡ κρηπὶς πολλαπλότητα, ἀφ᾿ ἑτέρου δέ, διὰ τῶν τριῶν ἐπαλλήλων 
ὁριζοντίων ἀκμῶν της, ἐτονίσθη ζωηρότερον ἡ ἀντίθεσις τῆς κατακεκλιµένης κρηπῖ- 
δος πρὸς τὴν κατακορυφότητα τῶν ἐπ᾽ αὐτῆς βαινόντων κιόνων καὶ ἑπομένως ἔξε- 
φράσθη τελειότερον ὁ χαρακτὴρ τῆς κρηπῖδος ὡς βάθρου. Κατὰ ταῦτα ἡ κλιµακωτὴ 
διάταξις τοῦ κρηπιδώµατος δὲν ἐξυπηρέτει τὴν πρακτικὴν ἀνάγκην ἀνόδου, ἀλλὰ κυ- 
ρίως τὴν καλλιτεχνικὴν ἀνάγκην ν᾿ ἀποκτήσῃ τὸ κτίριον στερεὰν βάσιν μὲ κατάλλη- 





ΜΕΞΟΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤ ΚΡΗΠΙΔΟΞς 


προξογις |Η. 




















































































































Ἅλο 


8:. Σχέδιον τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς τοῦ κρηπιδώµατος (πρόσοψις καὶ τοµή), ἐμφαῖνον τὰ κατὰ τὸ μέσον µετακιόνιον ἴχνη, 
τῶν παρεμβλήτων μεταξὺ τῶν ἀναβαθμῶν χαμηλῶν βαθμίδων. 





λον µορφήν, ἥτις νὰ τὸ συνδέῃ ἀλλὰ καὶ νὰ τὸ χωρίζῃ ἀπὸ τὸ περιβάλλον αὐτὸ ἔδα- 
φος. Τοσοῦτον ἄλλωστε ὕψος ἀναβαθμῶν (0,552 μ.) δὲν ἔγινε, διὰ νὰ ἀναβαίνουν ἄν- 
θρῶποι, ἀλλά, ὡς προσφυῶς ἑλέχθη, µόνον θεοί :. 


θηµάτων, κυρίως δὲ ἐκ τῶν πατηµάτων τῶν προσκυνητῶν καὶ τῶν ἐπισκεπτῶν, τὰ ὁποῖα ἐδέχοντο ἐπὶ 23 αἰ., αἱ διαστάσεις 
τοῦ ὄνους κυρίως καὶ τοῦ κλάτους ἐν µέρει τῶν ἀναβαθμῶν, µετρούμεναι σήμερον, μετὰ τὴν πάροδον τόσων αἰώνων, ἀπὸ τῆς 
ἀρχικῆς των ἀκριβοῦς ἐκτελόσεως, δὲν εἶναι εἰς ὅλα τά σημεῖα τοῦ ναοῦ σταθεραί, ἀλλά ποικίλλουν κατά τινα χιλιοστὰ τοῦ. 
μέτρου, ὡς βλέπει τις εἰς τοὺς πίν. 18, 19 καὶ 94 καὶ εἰς τὰς εἰκόνας 82 καὶ 87. Οὕτω π.χ. τὸ ὕψος τοῦ στυλοβάτου ποικίλ- 
Ἆει μεταξὺ τοῦ 0,550 µ. (εἰκ. 87 καὶ πίν. 94, ΒΔ. καὶ ΝΔ. γωνία) καὶ τοῦ 0,556 μ. (εἰκ. 82, Α. ὄψις), ἤτοι κατὰ μέσον ὅρον 
περίπου 0,552 µ., ὅπερ καὶ δεχόµεθα ὡς ἀρχικὸν ὄψος. Τοῦ δευτέρου ἀναβαθμοῦ τὸ ὄψος ποικίλλει μεταξὺ τοῦ 0,514 μ. (πίν. 
18, ΝΑ. γωνία) καὶ τοῦ 0,519 µ. (εἰκ. 37, Β. ὄψις), τοι κατὰ μέσον ὅρον 0,517 μ. Τοῦ πρώτου ἀναβαθμοῦ τὸ ὕψος κυμαίνεται 
μεταξὺ 0,509 µ. (οἷκ. 82, Α. ὄψις) καὶ 0,518 μ. (πῖν. 18, Δ. ὄψις). Τὰ µέτρα ὄψους τοῦ ΟΟἱΜ1ΟνΟΝ (1 Ραγίμέποη, ἔίά. σι 20) διὰ 
τοὺς δύο πρώτους ἀναβαθμοὺς (0,59 μ.)εἶναι προφανῶς ἐσφαλμένα.Ἱκανοποιητικὰ πάντως εἶναι καὶ τὰ µέτρα, τὰ ὁποῖα παρέχει 
ὁ ΜΠΑΛΑΝΟΣ (Ἀναστήλωσις, ἔ-ά:) ὡς ὄψος στυλοβάτου (0,5505 µ. καὶ 0.55 μ.) εἰς τοὺς πίν. 1 καὶ Ιδίς. Ὅσον ἀφορᾷ τὰ 
πλάτη τοῦ δευτέρου ἀναβαθμοῦ ταῦτα κυμαίνονται μεταξὺ 0,6935 µ. (εἷκ. 87, ΒΔ. γωνία) καὶ 0.7065 μ. (εἰκ. 87, Β. ὄψις), 
Ἆτοι κατὰ μέσον ὅρον περίπου 0,702 µ. Τοῦ πρώτου ἀναβαθμοῦ, ἐπειδὴ αἱ περισσότεραι μετρήσεις κυμαίνονται μεταξὺ 0,70 µ. 
«αῑν. 19, Δ. ὄψις) καὶ 0:71 μ. (πίν. 18, Δ. ὄψις), δεχόµεθα ὡς πλάτος τὸ αὐτὸ καὶ τοῦ δευτέρου ἀναβαθμοῦ, ἥτοι 0,702 µ. Ἔξαι- 
ρεσιν κάμνει µόνον ὁ πρῶτος ἀναβαθμὸς κατὰ τὴν ΒΔ. καὶ τὴν ΝΑ. γωνίαν, ἔνθα παρουσιάζει πλάτος ἀντιστοίχως 0.723 καὶ 
0735 µ., ὅπερ θὰ προῇλθε πιθανώτατα ἐξ ἑλαφρᾶς µετακινήσεως τῶν σχετικῶν λίθων, διότι ἡ διαφορὰ εἶναι µεγάλη. 

1. Ὁ Χν. ΤΣΟΥΝΤΑΣ, Ἱστορία τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς τέχνης, ᾿Αθῆναι 1928, σ. 9ἱ, εὐστόχως παρωμοίασε τὴν κλιµακω- 
τὴν κρηπῖδα τοῦ ναοῦ πρὸς τὰ βαθμιδωτὰ βάθρα τῶν ἀρχαϊκῶν καὶ τῶν κλασσικῶν ἀγαλμάτων, εἰς τὰ ὁποῖα προσθετέα καὶ τὰ 
ἐπιτύμβια μνημεῖα, ὡς π.χ. τὸ τοῦ ἐν τῷ Κεραμεικῷ Πυθαγόρου (Α. ΒλΟΟΚΝΕΝ, Ώετ Επἰοάμοἵ απι Ἐτίάππος, Βοτίίπ 1909, 
εἰκ. 5 καὶ ὁ καὶ ἐσχάτως ΝΝ. Ἠόψεκρκ, ΑΜ 88, 1973, σ. 141, εἰκ. 2 καὶ σ. 135, οἰκ. Ὦ. 
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ὍὉ κλιμακωτὸς χαρακτὴρ τῶν ἀναβαθμῶν οὐδόλως διεσπᾶτο καθ ὅλην τὴν περί- 
µετρον τοῦ κτιρίου (βλ. πτ. πίν. 1, Π καὶ πίν. 1, 2 καὶ 15) εἰμὴ µόνον εἰς μικρὸν τμῆμά 
του (4,30 μ.), ἤτοι τὸ µέσον µεταξόνιον τῆς ἀνατολικῆς καὶ τῆς δυτικῆς πλευρᾶς, 
ὅπου προσετέθησαν, χάριν εὐκολίας τῆς ἀνόδου, μικραὶ κινηταὶ βαθμίδες, ὕψους καὶ 
πλάτους ἴσων πρὸς τὸ ἥμισυ τῶν ἀντιστοίχων ἀναβαθμῶν ἤτοι 0,26 μ. ύψους καὶ 0,35 µ. 
πλάτους, ἀποτελεσθείσης οὕτω μικρᾶς κλίµακος ἀνόδου ἐξ ἓξ βαθμίδων (εἰκ. 80 καὶ 
πίν. 18). Ὁμοίας προσθέτους ἡμιβαθμίδας πρὸ τοῦ μέσου µετακιονίου τῆς προσόψεως 
εἶχε καὶ ὁ ἐν Ὀλυμπίᾳ ναὸς τοῦ Διός", μὲ ὕψος ἀναβαθμῶν τῶν μὲν δύο κάτω 0,48 
μ., τοῦ δὲ στυλοβάτου 0,56 µ. Οὔτε ἐχρειάζοντο ἄλλωστε πλέον ἐκτεταμέναι βαθμί- 
δες ἀνόδου, ἀφοῦ οἱ ναοὶ τῶν ἀρχαίων δὲν προωρίζοντο, ὡς οἱ χριστιανικοί, νὰ δέ- 
χωνται τοὺς πιστοὺς εἰς τὸ ἄλλως σκοτεινὸν ἐσωτερικόν των. Εἰς τὸν σηκὸν τῶν ἀρ- 
χαίων ναῶν µόνον οἱ ἱερεῖς εἰσήρχοντο, ὡς καὶ ἐπισκέπται, ὁδηγούμενοι ὑπὸ τῶν ἐξη- 
γητῶν των”, τὸ δὲ πλῆθος τῶν πιστῶν ἵστατο ἔξω, πρὸ τῆς ἀνατολικῆς ἰδίᾳ πλευ- 
ρᾶς, ἔνθα ἐσχηματίζετο πλατεῖα", ἐφ᾽ ἧς ἱδρύοντο συνήθως οἱ βωμοὶ τῶν θυσιῶν καὶ 
ἑστήνοντο τὰ ἀναθήματα τῆς εὐλαβείας τοῦ λαοῦ, ἀντικρύζοντος ἐντεῦθεν, διὰ τῆς 
ἀνοικτῆς μεγάλης θύρας τοῦ σηκοῦ, τὸ εἰς τὸ βάθος τοῦ ναοῦ ἀνιδρυμένον ἄγαλμα 
τῆς θεότητος. 

Ἐννοεῖται, ὅτι τῶν μικρῶν αὐτῶν βαθµίδων--- μοναδικοῦ στοιχείου, ὑποδεικνύοντος 
τὴν ἀνθρωπίνην κλίμακα, μὴ ἐκτιμωμένου ἄλλως τοῦ μεγέθους τοῦ μνηµείου-- λείψανα 
δὲν διεσώθησαν µέχρι σήμερον, τοσούτῳ μᾶλλον καθόσον αὗται καὶ δὲν ἦσαν γομφώμέ- 
ναι ἐπὶ τῶν ἀναβαθμῶν ἀλλ ἁπλῶς ἠδράζοντο ἐπ᾽ αὐτῶν. Γνωρίζομεν ὅμως ἀσφαλῶς 
καὶ τὴν θέσιν καὶ τὰς διαστάσεις των ἐκ τῶν σαφῶν ἰχνῶν, τὰ ὁποῖα ἀφῆκεν ἐπὶ τῶν 
ὁρθίων παρειῶν ---τῶν µετώπων ---(βλ. σχετικῶς σ. 108, σημ. 3, πίν. 18 ἄνω δεξιὰ) τῶν 
ἀναβαθμῶν τὸ μεταξὺ τῶν βαθμίδων καὶ αὐτῶν εἰσδῦσαν ὕδωρ τῶν βροχῶν (εἴκ. 76, 8 
ἄνω καὶ πίν. 18 δεξιὰ ἄνω καὶ κάτω). Εἰδικῶς διὰ τὴν κατωτάτην κινητὴν βαθµίδα, ἥτις 
ἑστηρίζετο ἐπὶ τῆς ὀλίγον µόνον ἐξεχούσης εὐθυντηρίας πρέπει νὰ δεχθῶμεν, ὅτι κατά 
τε τὴν ἀνατολικὴν καὶ τὴν δυτικὴν πλευρὰν θὰ ἐστηρίζετο ἐπὶ ἰδιαιτέρου ὑποστρώ- 
µατος (πρβλ. εἰκ. 81, 82 καὶ πίν. 18 δεξιὰ ἄνω), τοῦ ὁποίου ἄλλωστε διετηρήθησαν κατὰ 
τὴν ἀνατολικὴν πλευρὰν τὰ ἐπὶ τοῦ πωρίνου θεµελίου ἴχνη. Διότι πλὴν τοῦ ὅτι ἡ πω- 
ρίνη εὐθυντηρία ἀπελαξεύθη ἐνταῦθα εἰς μῆκος 5.07 µ., ἡ κάτωθεν αὐτῆς πωρίνη στρῶ- 
σις ἐσκάφη εἲς βάθος τοιοῦτον, ὥστε νὰ καταστῇ δυνατὴ ἡ κάτωθεν τῆς πρώτης κινη- 
τῆς βαθµίδοςτοποθέτησις, µαρµαρίνου πιθανώτατα, ὑποστρώματος πάχους 0,255 μ. καὶ 
ἐξοχῆς τὸ πολὺ 1.35 µ. ἀνατολικῶς τοῦ µαρμαρίνου ἀναβαθμοῦ (εἰκ. 50 καὶ πίν. 18 
ἄνω ἀριστερά). Καὶ ἂν μὲν δεχθῶμεν, ὅτι ἡ εὐθυντηρία τῆς Α. πλευρᾶς ἀπεκρύπτετο 

1, Οἰγπηρία, Ὠἱο Εεεοῦαίκςο, Βοείῖα 1892, Τα[οΙ». 1, πίν. Χ. 1. Κοντε, Ρίο Ἠαυκιησί ες Κασείσοἶευ Αἰετίωπις, Ῥσαμη- 
αὐννείᾳ 1915, σ. 7:, εἰκ. 88. Α. Μαιιλνιτε, Οἰγπιρία υπά φείηε Βαμίεη, Μίπολου 1972, σ. 216, εἰκ. 174. 

2. Βλ. σχετικῶς Ε. Βευμέ, Ττοῖς ἰασεηίρίίοης ἆ Ὀ]υπηρίς, Ῥαεῖς 1852, καὶ τοῦ αὐτοῦ 17 Αετοροῖς 4 Αἰἰνέηες, Ραγίς 1854, 2,5.35. 


3, Ἐπιγραφὴ τοῦ Ὡρωποῦ (1Ο ΥΙΙ, 4255) ἀποκαλεῖ εὐστόχως τὸν πρὀ τοῦ ναοῦ ἐλεύθερον χῶρον θέατρον τὸ κατὰ τὸν βω- 
μόν' πρβλ. σχετικῶς καὶ Ξενοα. Ἕλλην. ΝΙΙ, 4, 31. Διδακτικὴ σχετικῶς εἶναι τοιχογραφία ἐξ Ηρακλείου (Ηεγομαπευπη), 








εἰς τὴν ὁποίαν εἰκονίζεται αἱματηρά θυσία ἐπὶ βωμοῦ τῆς Ἴσιδος, τοποθετηµένου πρὀ τῆς προσόψεως τοῦ ἐπὶ βαθμίδων ύψου- 
μόνον ναοῦ τῆς θεᾶς, ἀπὸ τοῦ ὁποίου ἐξέρχονται ἱερεῖς, ἐνῶ ἄλλοι ἱερεῖς ἱερουργοῦσιν ἐπὶ τοῦ βωμοῦ, ἑκατέρωθεν τοῦ ὁποίου, 
εἶναι παρατεταγμένον εἰς δύο στοίχους τὸ πλῆθος τῶν πιστῶν (εἰκ. παρὰ Ευοσν Κυσοµ, Ηετομίαπευπι, Ννσηδετᾳ 1910, σ. 
25 καὶ πίν. 63). 
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ὑπὸ τῆς ἐπιχώσεως τότε καὶ τοῦ ὑποστρώματος θὰ ἐφαίνετο µόνον ἡ ἄνω ὀπισθία 
ἐπιφάνεια (ὡς εἰς τὴν παρεχομένην ἐνταῦθα ---εἰκ. 80---ἀναπαράστασιν συμβαίνει). Ἐ- 
πειδὴ δὲ ἡ εὐθυντηρία εἶναι ἀπολαξευμένη εἰς µῆκος 5,08µ., ἐνῶ τὰ ἴχνη τῶν κινη- 
τῶν βαθμίδων ὑποδηλοῦσι δι) αὐτὰς μῆκος 4,307 µ., δηλαδὴ ὅσον ἀκριβῶς καὶ τὸ 
µέσον µεταξόνιον, συμπεραίνοµεν, ὅτι τὸ ὑπόστρωμα ἐξεῖχεν ἑκατέρωθεν τῆς κινη- 
τῆς βαθµίδος κατὰ 0,35 - 040 μ. Αν δὲ πάλιν δεχθῶμεν, ὅτι ἡ ἐπίχωσις ἔφθανε µέ- 
Αουις 


τοµη κατα τον αξονα Με εἰτιγµενας 
πας κινητας ΒαΘΗΙΔΑ« 








82. Τομὴ τῶν ἀναβαθμῶν κατὰ τὸν µέγαν ἄξονα τοῦ ναοῦ, μὸ ἐστιγμένας τὰς κινητὰς βαθμίδας καὶ τὸ ὑπόστρωμα. 


χρι τοῦ κάτω µέρους τῆς πωρίνης εὐθυντηρίας, τότε θὰ ἐφαίνετο καὶ ἐκ τῶν κατακο- 
ρύφων παρειῶν τοῦ ὑποστρώματος μικρόν τι τμῆμα. 

Διαφορετικὰ κάπως ἔχουν τὰ πράγματα κατὰ τὴν κάτω καλῶς σωζομένην δυτικὴν 
πλευρὰν τοῦ ναοῦ, ὅπου δὲν ὑπάρχει κάτωθεν τὸ πώρινον θεμέλιον τοῦ παλαιοτέρου 
ναοῦ. Ἐνταῦθα οἱ λίθοι τῆς εὐθυντηρίας παρουσιάζουν ἐπὶ µήκους περίπου 5 µ. ἐγ- 
κοπὴν βάθους 0,03 μ. (εἰκ. 7δαβ καὶ πίν. 18 δεξιὰ κάτω). Καθ’ ὅλον τὸ τμῆμα τοῦτο 
οἱ λίθοι τῆς εὐθυντηρίας δὲν παρουσιάζουν τὴν συνήθη διὰ τοῦ κοπάνου μετὰ λείας 
παρυφῆς κατακόρυφον ἐπιφάνειαν, ἀλλὰ φέρουσιν ἄνω μὲν λείαν ταινίαν (ἀναθύ- 
ρωσιν) πλάτους 0,075 µ., κάτω δὲ ἁδρὰν διὰ κοπέως (βελόνι) ἐργασίαν (εἰκ. 76 καὶ 
πίν. 18 δεξιὰ κάτω). Εἶναι προφανές, ὅτι ἡ ἐγκοπὴ ἐγένετο, ἵνα σφηνωθοῦν ὁρι- 
ζοντίως λίθοι τοῦ ὑποστρώματος, οἵτινες, ὡς ἐκ σημείων διαφόρου φθορᾶς τῆς ἄνα- 
θυρώσεως ἐμφαίνεται, ἦσαν τρεῖς τὸν ἀριθμόν, ἔχοντες ἕκαστος κατὰ μέσον ὅρον 
µῆκος 1,665 µ. Οἱ λίθοι οὗτοι προσηρμόζοντο τελείως πρὸς τὴν εὐθυντηρίαν διὰ 
τῆς ἀναθυρώσεως καὶ ἦσαν ἰσοὺψεῖς πρὸς ἐκείνην (0,288 μ.). Ἐπειδὴ δὲ τὸ μῆκος 
τῆς ἐγκοπῆς εἶναι 5,00 µ., ἐνῶ τὸ τῶν προσθέτων βαθμίδων εἶναι 4,30 µ. (ὅσον τὸ µέ- 
σον µεταξόνιον τών κιόνων) ἔπεται ὅτι τὸ ὑπόστρωμα ἐξεῖχεν ἑκατέρωθεν καὶ δὴ 
0,345 μ. πρὸς Β. καὶ 0,33 μ. πρὸς Ν. δηλαδἡ περίπου συμμετρικῶς (εἰκ. 76 καὶ πίν. 18δε- 
ξιὰ κάτω). Ἐὰν λοιπὸν καὶ αἱ στεναὶ πλάγιαι πλευραὶ τῆς ἐγκοπῆς ἦσαν οὐχὶ βαναύσως, 
ἀλλ᾽ ἐπιμελῶς εἰργασμέναι θὰ ἠδύνατό τις νὰ δεχθῇ", ὅτι οἱ τρεῖς μνημονευθέντες λί- 


1, Πρβλ. Κ. ΕΕΝΝΑΝΝ - Ἠλκτνεδεν, ΑΜ 47, 1922, σ. 121. 
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θοι, οἱ ἐνσφηνούμενοι εἰς τὴν ἐγκοπήν, ἀπετέλουν μίαν εἰσέτι (Την) βαθµίδα ἀνόδου 
καὶ ἑπομένως, ὅτι ἡ στάθµη τοῦ ἐδάφους κατὰ τὴν Δ. πλευρὰν εὑρίσκετο τοὐλάχιστον 
εἰς τὴν βάσιν τῆς εὐθυντηρίας καὶ οὐχὶ τοῦ α΄ ἀναβαθμοῦ, ὡς εἰς τὰς λοιπάς). ᾽Αλλ) 
ὡς ἤδη παρετηρήθη”: α) ἡ ἐργασία τῶν πλαγίων πλευρῶν τῆς ἐγκοπῆς δὲν τὰιριάζει 
εἰς κτίριον τῆς τεχνικῆς περιωπῆς τοῦ Παρθενῶνος καὶ β) ἡ ἐξοχὴ τῆς νέας ταύτης 
βαθµίδος δὲν θὰ ἦτο ἡ αὐτὴ ἑκατέρωθεν (0,345 - 0,33 μ.). Κατὰ τὴν γνώμην µου καὶ 
ἄλλος ἀκόμη λόγος θὰ ἠδύνατο νὰ προστεθῇ κατὰ τῆς παραδοχῆς τῆς νέας βαθµίδος: 
ἡ κατάτµησις αὐτῆς εἰς τρεῖς μικροὺς λίθους, ἡ ὁποία δὲν συµβιβάζεται οὔτε πρὸς 
τὴν κλίμακα τοῦ μνημείου, οὔτε καὶ πρὸς τὰς ἄλλας κινητὰς βαθμίδας, αί ὁποῖαι ἦσαν 
προφανῶς µονοκόμµατοι. Πρέπει κατὰ ταῦτα νὰ δεχθῶμεν, ὅτι οἱ τρεῖς ἐσφηνωμένοι 
εἲς τὴν εὐθυντηρίαν λίθοι ἀπετέλουν τὸ ὑπόστρωμα διὰ τὴν πρώτην κινητὴν βαθµί- 
δα, ἡ ὁποία, λόγῳ τῆς μικρᾶς ἐξοχῆς τῆς εὐθυντηρίας, πολὺ ὀλίγον θεµέλιον εἴἶχεν. 
Αλλὰ καὶ αὐτὸ ἀκόμη τὸ ὑπόστρωμα τῆς Δ. πλευρᾶς φαίνεται, ὅτι εἴχε κάτωθεν πρό- 
σθετον ὑποστηρικτικὴν στρῶσιν. Τοῦτο τοὐλάχιστον πρέπει νὰ συναγάγωµεν ἐκ τοῦ 
γεγονότος, ὅτι ἐπὶ µήκους 5,80µ. ἡ πωρίνη εὐθυντηρία Υ ἔχει τὸ ἐξόγκωμα αὐτῆς ἄπο- 
λαξευμένον (εἰκ. 76 καὶ πίν. 18 δεξιὰ κάτω), προφανῶς χάριν καλυτέρας προσαρμογῆς 
μιᾶς ἔτι στρώσεως πρὸς τὸν πώρινον πυρῆνα. Αν ὅμως τὸ θεµέλιον τῆς κλίµακος 
ἐξετείνετο ἀκόμη πρὸς τὰ κάτω ἢ ἂν ἐμεσολάβει ἐπίχωσις ἢ ξηρολιθιὰ δὲν εἴμεθα εἰς 
θέσιν νὰ γνωρίζωµεν. Πάντως ἡ πρώτη ὑπόθεσις δὲν φαίνεται πιθανή: διότι ὁ βράχος 
παρουσιάζει ἐδῶ --- πλὴν μιᾶς στενῆς αὕλακος, ἥτις περιβάλλει τὸν πώρινον στερεο- 
βάτην καθ᾽ ὅλην τὴν Δ. καὶ τὴν Β. πλευρὰν --- ἀρκετὴν ἀνωμαλίαν", ὥστε ἡ ἔδρασις 
νὰ μὴ εἶναι ἀπολύτῶς ἀσφαλής. 

Προσθέτοµεν ἓν τέλει, ὅτι αἱ μικραὶ βαθμίδες ἀνόδου εἶχον τοῦτο τὸ προσόν: 
ὅτι ἔδιδον εἰς τὸ κτίριον τὸ μέτρον του ἐν σχέσει πρὸς τὸν ἄνθρωπον. 

ας ἐπανέλθωμεν ἤδη εἰς τοὺς ἀναβαθμούς, ἵνα γνωρίσωμεν καὶ ἄλλας αὐτῶν λεπτο- 
µερείας. Οἱ λίθοι ἐξ ὦν ἀποτελοῦνται αἱ διαιρέσεις τοῦ κρηπιδώµατος εἶναι γενικῶς 
κανονικοί, εἰς τὰς γωνίας ἰδίως μεγάλων διαστάσεων καὶ τελείως λεῖοι, συναπτόµενοι 
πρὸς ἀλλήλους κατὰ τριχοειδεῖς ἁρμούς, ἐπιτυγχανομένους δι’ ἀναθυρώσεως' πλά- 
τους 0,09 µ. (εἰκ. 83 καὶ πίν. 18 ἀριστερὰ κάτω). Ἐγνωρίσαμεν ἤδη τὸ ὕψος των' ἤ 
ἐξοχή των ἦτο 0,702 µ., ἑπομένως ἡ ἀναλογία τοῦ ὕψους πρὸς τὴν βάσιν των ἦτο πε- 
ρίπου ὡς 5:75. ᾽Ανάλογον ἦτο καὶ τὸ μῆκός των. Τοῦτο εἰς μὲν τὸν πρῶτον ἄνα- 


1. Ὅρα καὶ τὰ ἀνωτέρω (σ. 114) λεχθέντα. 

2.Β. Κυνκε, ΑΜ 31, 1926, σ. 126. 

3, Ὁ 1. Κοάν (Ατεὶν Αϊ. 1, ξᾱ, σ. 83 καὶ πίν. Υ,] καὶ ὁ (ο. Βὔττιομε, Ὀπιεγομκνμηρον αμ[ άος Ακγοροίΐς, Βεη]ίη 1863, 
σι 60 ἐξ-εἰκ.2) εὗρεν ἐνταῦθα δύο καισάρια πώρινα, τὰ ὁποῖα ἀπέδωσεν εἰς μεταγενεστέραν κλίμακα. Μήπως ταῦτα ἀπετέλουν 
τὸ ἑλλεῖπον θεμέλιον; πρβλ. ΑΜ 47, 1922, σ. 128. 

4. Ὀνομάζεται οὕτω στενἠ σχετικῶς λωρὶς λαξευομένη ἀπολύτως λεία κατὰ μῆκος τῶν κατακορύφων καὶ τῶν ἄνω ὁριζον- 
τίων ἀκμῶν τῶν λίθων κατὰ τὴν παρειὰν ἐπαφῆς αὐτῶν πρὸς τοὺς γειτονικούς, δηλαδἡ κατὰ τὸν ἀπιόντα ἁρμόν. Ὁσάκις ὁ ΜΙ- 
θος ἦτο ἑκατέρωθεν ὁρατὸς ἡ ταινία ἐλάμβανε τὸ σχῆμα πεῖ Ἡ θύρας, ἐντεῦθεν δὲ βεβαίως καὶ ἡ ὀνομασία της. Ἡ λέξις 
ἀναθόρωσις δὲν ἀπαντᾷ αὐτοτελῶς ἀλλὰ συνάγεται ἐκ τοῦ ἐν ἐπιγραφῇ ἀπαντῶντος ρήµατος ἀναθυρῶ ΟΙ6 ΥΠ, 3073 (Λο- 
βαδείας), στ. 121.142: ἀναθυρώσει πρὸς τὸν κανόνα τὸν Λίθινον. 

5. Εἰς ἄλλους ναοὺς τὸ ὄψος ὑπερβαίνει τὸ πλάτος, ὡς π.Χ. εἰς τὸν ναόν τῆς ᾿Αφαίας, ἔνθα τὸ μὲν ὄψος εἶναι 040 τὸ δὲ 
πλάτος 0,357 μ. (Β. ΕΙΕοΝτεν, Ώοε Τεπιρεὶ 4εγ Αρλαΐα, Μήπαίνοη 1904, πίν. 3). 
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βαθμὸν καὶ τὸν στυλοβάτην (ὀξαιρουμένων τῶν γωνιαίων λίθων καὶ τῶν εὐθὺς μετ’ αὐ- 
τοὺς) κυμαίνεται ἀπὸ 1,306 µ. μέχρις 1.65 µ., ἰσοῦται δηλαδἡ κατὰ µέσον ὅρον πρὸς τὸ 
1/3 τοῦ µεταξονίου!, εἲς δὲ τὸν µέσον ἀναβαθμὸν ὑπερβαίνει συχνὰ τὸ διπλάσιον τῶν 
ἄνω διαστάσεων, ἰδίᾳ εἰς τὴν βόρειον πλευράν, ἔνθα φθάνει καὶ τὰ 3,605 µ. (πίν. 94). Λό- 
γῳ δ᾽ ἀκριβῶς τῆς παρεμβολῆς τῶν μεγάλων αὐτῶν λίθων ἡ κατανομὴ τῶν ἁρμῶν 
τῆς κρηπῖδος τοῦ Παρθενῶνος δὲν ἀκολουθεῖ τὴν εἰς ἄλλους ναοὺς” τηρουµένην. 
αὑστηρῶς συμμετρικὴν καὶ ἁρμονικὴν διάταξιν, καθ’ ἣν οἱ ἁρμοὶ τοῦ μέσου ἄναβα- 
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83. Ἡ νοτιοανατολικὴ Ἰωνία τῆς κρηπῖδος. 


θμοῦ διχοτομοῦσι τὰ µήκη τῶν ὑπεράνω καὶ τῶν ὑποκάτω λίθων, ὧν οἱ ἁρμοὶ ἀντι- 
στοιχοῦσιν ἀπολύτως: ἐνταῦθα ἡ ἀντιστοιχία τῶν ἁρμῶν εἶναι σχετική! διότι ὑφίστα- 
ται µόνον μεταξὺ τοῦ πρώτου ἀναβαθμοῦ καὶ τοῦ στυλοβάτου καὶ αύτη οὐχὶ ἀπολύ- 
τως (πρβλ. πίν. 1, 2, 5, 7, δ κάτω καὶ 15), ἐνῶ οἱ τοῦ δευτέρου ἀναβαθμοῦ ἁρμοὶ ἐτέ- 
θησαν ἀσυμμέτρως κατ᾽ ἀποστάσεις πολὺ µεγαλυτέρας". Ἰδιαιτέρως δὲ μακροὶ κατε- 


1. Οὔτω καλεῖται ἡ ἀπ' ἄξονος εἲς ἄξονα κίονος ἀπόστασις, ἐνῶ τὸ μεταξὺ δύο κιόνων ἐλεύθερον διάστηµα ὠνομάζετο 
μετωκόνιον ἢ μεσοστύλιον. Μεσοστύλιον 1Ο 5 (2) 1333. ΑΜ 31, 1906, σ. 431. ΒΟΗ 60, 1936, σ. 192,6. ΑΓΑΘΑΡΧΟΣ, 102. 
Βιτνογη. Ώο Απονί, ΠΙ 2-6. 

3. ἸΑφαίας (ΕΙΕΟΝΤΕΝ, ξὰ. σ. 12). Διὸς Ὀλυμπίας (Ουπτιύ» - Αυ κ, Οἰγπηρία 1, ξὰ. πίν. ΥΙΗ). Ἐγέστης (ΚοιΡΕΝΕΥ - 
Ῥυομδτειν, ξ.ὰ. σ. 133). 

3. Τὸ σχέδιον κατόψεως, ὅπορ παρέχει ὁ Ῥεπτους εἰς τὸν πίνακα 3 τοῦ βιβλίου του (Ρεηείρίες, ἔ-ά.) παρουσιάζει πολλὰς. 
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σκευάσθησαν οἱ γωνιαῖοι λίθοι τῶν δύο πρώτων ἀναβαθμῶν, οἵτινες, διὰ λόγους στε- 
ρεότητος, ἔγιναν ὅλοι μασχαλιαῖοι", ἔλαβον δηλαδὴ σχῆμα µασχάλης, ἤτοι κατα- 
κεκλιµένου κεφαλαίου γάμμα (πίν. 1, 2). Αρκεῖ νὰ σημειώσω, ὅτι τὸ μακρὸν σκέλος 
τοῦ γωνιαίου λίθου τοῦ δευτέρου ἀναβαθμοῦ κατὰ τὴν ΒΑ. γωνίαν φθάνει τὰ 3,841 μ. 
τοῦ δὲ πρώτου ἀναβαθμοῦ τῆς ΝΑ. γωνίας τὰ 3,604 µ. (πρβλ. εἰκ. 78, 83, 84, πίν. 18, 19 
καὶ 94)5. Πάντως τὸ μέγεθος τῶν λίθων ἦτο συνάρτησις τοῦ μεγέθους τοῦ κτιρίου αὐτοὶ 
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84. Ἡ. ΒΑ. γωνία τῆς κρηπίδος. Ὄψις ἀνατολική. 


προσέδιδον εἰς τὸ μνημεῖον τὸν ἰδιαίτερον χαρακτῆρά του. Τεμαχισμὸς τῆς κρηπῖδος. 
εἰς µικροτέρους λίθους θὰ παρεῖχε διάφορον χαρακτῆρα, ὡς παρατηροῦμεν τοῦτο εἰς 
ναοὺς τῆς ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς, ὦν ἡ κλῖμαξ εἶναι μικρά. 

"Αξιον σηµειώσεως εἶναι, ὅτι καίτοι οἱ λίθοι τῆς κρηπῖδος εἶναι τόσον μεγάλοι, 
ὅμως πολὺ ὀλίγον πατοῦν ὁ εἷς ἐπὶ τοῦ ἄλλου". Τοῦτο ἰδίᾳ παρατηρεῖται κατὰ 


παραλείψεις ἁρμῶν καὶ τούτου ἕνεκα καταντῆ νὰ μὴ εἶναι, ὡς πρὸς τοῦτο, ἀξιόπιστον. Τὴν ἐνταῦθα παρατιθεµένην κάτοψιν. 
«αῑν. 1) ἐσχεδίασο ἐπὶ τῇ βάσει νέων ἰδικῶν µου μετρήσεων, γενομένων κατὰ τὸ θέρος τοῦ 1941. Ὀρθὴ ὡς πρὸς τοῦτο εἶναι 
ἡ κάτοψις τοῦ 1» ΜΑΟΝΕ, Το Ρατίλέποη, ξ-ᾱ. πίν. ΙΝ καὶ τῶν 1». καὶ Μ. ΜΔΟΝΕ παρὰ ΟΟµΗΙΟΝΟΝ, Τα Ῥατίλέποη, δ-ἀ. πἰν, 4. 

Ἰ. Μασχαλιαῖος: 1Ο 1 172, 13, 98 (Ἐρεχθείου, 408 π.Χ»). 

2, Σημειωτέον, ὅτι ἐπὶ τοῦ µετώπου τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς τοῦ ἀνωτάτου ἀναβαθμοῦ τῆς γωνίας ταύτης εἶναι χαραγμένη 
διὰ µεταγενεστέρων Τραμμάτων ἡ ἐπιγραφὴ Παλλάδος (εἰκ. 83 καὶ πὶν. 18 ἀριστερὰ κάτω). Ὡς γνωστὸν δὲ κυρίως τῆς 
Παλλάδος ᾿Αθηνᾶς ναὸς ἦτο ὁ Παρθενών. 

. Κατὰ τοῦτο λοιπὸν εἶναι ἀνακριβὴς ἡ γνωστή, ὡραία κατὰ τ’ ἄλλα, προοπτικἡ ἀναπαράστασις τῆς κατὰ τὸν ἄξονα τοῦ 
ναοῦ τομῆς τῆς προσόψεως ἡ γενοµένη ὑπὸ . ΝΙΕΝΑΝΝ. (ἐν Αι[δαυ άετ Νογάνεσίοοκο ἄες Ῥαγίμεποπ. Ψοτ]εβοδίδιίες Γήτ 
ΑτολοΙοείσολο 0 δωηβεη, δοείος 7, γἵσηπα 1875, πίν. ΧΙΠ΄ διότι ἡ ἀναπαράστασις αὕτη δεικνύει ὄχι μόνον τοὺς λίθους τῶν ἄνα- 
βαθμῶν πατοῦντας πολὺ ἐπ' ἀλλήλων, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀναθύρωσίν των συνεχιζοµένην, ἐσφαλμένας, καὶ οἰς τὴν κάτω αὐτῶν 
πλευράν (ἡ αὐτὴ ἀναπαράστασις παρὰ ΟΑΛΟΝΕΝ, Απείοπι Αἴῑνοας, 1.οπάση 1902, σ. 280. Ώ Όοος, Τλο Αετοροῖί5 οἳ Αἰνεης. 
Κά. εἰκ. 52. Α. ΦΙΝΡΦΟΝ, Ηϊκιοτγ οἵ Ατοζ. ἀενεῖορ. 1, Ιοπάσπ 1905, εἴκ. 48. Χν. ΤΣΟΥΝΤΑ, Ἱστορία τῆς ᾿Αρχ. Ἕλλην, Τέ- 
χνης, Αθῆναι 1929, εἴκ. 118, κλπ. Μ. ΟΟΝΜΙΟΝΟΝ, 1. Ραγιμέποη, ἔ-ά., σ. 29, εἰκ. 24’ βλ. καὶ τὴν ἡμετέραν εἰκ. κατωτέρω. 
εἰς τὸ περὶ τῆς θύρας τοῦ σηκοῦ κοφάλαιον). 
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τὴν νοτίαν καὶ τὴν δυτικὴν πλευράν, ὅπου ὁ μὲν στυλοβάτης πατεῖ ἐπὶ τοῦ δευ- 
τέρου ἀναβαθμοῦ κατὰ 0,195 µ., ὁ δὲ δεύτερος ἀναβαθμὸς ἐπὶ τοῦ πρώτου µόνον 
κατὰ 0:03 ἕως 0,09 µ. (πρβλ. εἰκ. 45, δΙ, πίν. 18 ἄνω μέσον). Εἰς τὴν νοτιοανατολι- 





Β.Α. ΓΟΝΙΑ 



































85. Κάτοψις τοῦ α΄ ἀναβαθμοῦ τῆς ΒΑ. γωνίας (βόρειος ὄψις), ἐμφαίνουσα τοὺς συνδέσµους διπλοῦ ταῦ, δι ὤν 
συνδέονται οἱ λίθοι πρὸς ἀλλήλους. Αἱ παρὰ τοὺς συνδέσμους τούτους ἀνώμαλοι κοιλότητες προέρχονται 
ἐκ τῆς ἀφαιρέσεως τοῦ μολύβδου, δι᾽ οὗ οἱ σύνδεσμοι ἐμολυβδοχοοῦντο, ὑπὸ τῶν ζητητῶν μολύβδου. 


κὴν γωνίαν ὁ μασχαλιαῖος λίθος τοῦ δευτέρου ἀναβαθμοῦ καὶ οἱ παρ᾽ αὐτὸν πατοῦ- 
σιν ἐπὶ τοῦ πρώτου ἀναβαθμοῦ µόνον κατὰ 0,035 μ. καὶ ἐνιαχοῦ µόνον κατὰ 0,015 μ. 
Διὰ τὴν Ν. πλευρὰν τοῦτο ἀναμφιβόλως θὰ συνέβη ἐπειδὴ ὄπισθεν τοῦ πρώτου µαρ- 
µαρίνου ἀναβαθμοῦ εὑρίσκετο ὁ ἐξ ἀγρυλεικοῦ λίθου (Καρᾶ) πρῶτος ἀναβαθμὸς τοῦ. 









ἳ 
νὰ. ον 
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| -- 14856. 


86. Κάτοψις µασχαλιαίου λίθου τοῦ α΄ ἀναβαθμοῦ τῆς ΝΑ. γωνίας, 
ὀμφαίνουσα τοὺς συνδέσµους αὐτοῦ πρὸς τοὺς ὄπισθεν λίθους Καρᾶ. 


Ἐ. 





ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος (εἰκ. 36 καὶ πίν. 19 ἄνω δεξιά). Ὁπωσδήποτε γεγονὸς εἶναι, 
ὅτι, λόγῳ τῆς μικρᾶς αὐτῶν ἑδράσεως, πολλοὶ λίθοι τῶν δύο πρώτων ἀναβαθμῶν τῆς 
νοτίας καὶ τῆς δυτικῆς πλευρᾶς ἔφυγαν ἀπὸ τὰς θέσεις των’ διότι εἰς τὴν στενὴν λω- 
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ρίδα καθ’ ἣν ἑπάτουν οὔτε γόμφος ἦτο εὔκολον νὰ τεθῇ, οὔτε σύνδεσμος, οἵον συ- 
ναντῶμεν εἰς ἄλλας πλευρὰς τῆς κρηπῖδος, ὡς π.χ. τὴν βόρειον, ἔνθα μεγάλα διπλᾶ 
ταῦ, µήκους 0,47 µ. συνδέουσι τοὺς λίθους τοῦ πρώτου ἀναβαθμοῦ πρὸς ἀλλήλους 
(εἰκ. 85), κατὰ δὲ τὴν ΝΑ. γωνίαν διπλοῖ καὶ πρὸς τὸν ὄπισθεν πώρινον δόµον (εἲκ. 
86). Ἐννοεῖται, ὅτι οἱ σύνδεσμοι αὐτοὶ εὑρίσκονται εἰς τὸ ἐσωτερικόν, δηλαδὴ εἰς 
τὸ καλυπτόµενον τμῆμα τῆς ἄνω ἐπιφανείας τοῦ ἀναβαθμοῦ, ἡ δὲ διαπίστωσις τῆς 
ὑπάρξεώς των καθίσταται σήμερον δυνατὴ µόνον τῇ βοηθείᾳ τῶν λαξευµάτων, ἄτινα 
οἱ Τοῦρκοι, πολιορκούµενοι ἐπὶ τῆς Ακροπόλεως κατὰ τὴν Ἐπανάστασιν, δὲν ἐδί- 
στασαν νὰ σκαλίσουν, ἀναζητοῦντες τὸν χρήσιµον διὰ σφαίρας µόλυβδον, δι οὗ οἱ 
σύνδεσμοι εἶχον µολυβδοχοηθῆ (εἶκ. 85)'. Ὁ ὄπισθεν πάντων τῶν ἀναβαθμῶν χῶ- 
ρος ἐπληροῦτο διὰ πωρολίθων ἐκτελούντων χρέη ἀντιθημάτων. 


Υ) Στυλοβάτης. ς ἐξετάσωμεν ἤδη λεπτομερέστερον τὸν στυλοβάτην. Τὸ 
ὕψος του, ὡς ἤδη ἐλέχθη, εἶναι 0,552 µ. ἤτοι κατὰ 0,036 µ. µεγαλύτερον τῶν δύο 
ἄλλων ἀναβαθμῶν. Ἡ λεπτομέρεια αὕτη δὲν εἶναι τυχαία”" συναντᾶται καὶ εἰς ἄλλους 
ναούς, δωρικούςΣ τε καὶ ἰωνικοὺς" τοῦ 5ου καὶ τοῦ 4ου π.Χ. αἰῶνος καὶ πρέπει διὰ 
τοῦτο νὰ ὑπηγορεύθη ἀπὸ µίαν πρόδηλον ἀνάγκην. 

Πράγματι ἐπειδὴ ὁ στυλοβάτης προβάλλεται εἰς τὸ κενὸν καὶ ἑπομένως περιλούε- 
ται καὶ κατατρώγεται ὑπὸ τῆς ἀτμοσφαίρας ἂν κατεσκευάζετο ἰσουψὴς πρὸς τοὺς λοι- 
ποὺς ἀναβαθμοὺς θὰ ἐφαίνετο ἰσχνότερος ἐκείνων' πρὸς διόρθωσιν λοιπὸν τῆς ὁπτι- 
κῆς αὐτῆς ἁπάτης κατεσκευάσθη κατά τινα ἑκατοστὰ ὑψηλότερος τῶν ἄλλων. 

Ὡς ἤδη εἴπομεν οἱ Μέθοι τοῦ στυλοβάτου ἔχουσιν ἕκαστος μῆκος ἴσον περίπου πρὸς 
τὸ 1/3 τοῦ µεταξονίου. Ἐπειδὴ δὲ οἱ κίονες τοῦ πτεροῦ εἶναι τοποθετημένοι οὕτως, 
ὥστε οἱ ἄξονές των νὰ συμπίπτουν πρὸς ἁρμὸν τοῦ στυλοβάτου”, νὰ πατοῦν δηλαδὴ 


1. Ὅρα σχετικῶς (. ΝΑΡΡΙΝΟΤΟΝ, Α γἱί (ο ὤΓοεοο ἵη 1823 απά 1824, Ἱ.οπάση 1825, σ. δΙ. Χαρακτηριστικὸν τῆς πρὸς, 
τὰ ἀρχαῖα μνημεῖα ἀγάπης τῶν "Ἑλλήνων πολεμιστῶν τῆς Ἐπαναστάσεως εἶναι καὶ τὸ ὅτι ὁ Ὀδυσσεὺς ᾿Ανδροῦτσος (κατ' 
ἄλλους ὁ Γκούρας, βλ. Δ. Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΝ, Παραδόσεις ἱστορίας τῆς ἀρχιτεκτονικῆς, Μέρος Β΄, τεῦχος Β', Αθῆναι 
1973, σ. 338), ἔστειλε μολύβι εἰς τοὺς Τούρκους διὰ νὰ μὴ καταστρέφουν τὰ μνημεία, ἀναζητοῦντες αὐτὸ εἰς τοὺς συνδέ- 
σµους τῶν λίθων (βλ. εἰκ. 85). 

2. Σπανίως εἶναι ἰσοῦψεῖς ὅλοι οἱ ἀναβαθμοί: ὡς π.χ. εἰς τὸ Ἐρέχθειον (Φτενενε - Ῥατον, Τμο Ἐποοβίνοιπι, ἔ-ἀ., πίν. 
Χν[, 0.244 µ.- στυλ. 0.244 μ.), τὸν Θησαυρόν τῶν ᾿Αθηναίων Δελφῶν (1. Αυριατ, Ε.4. Ὀ. τ. Π, Ραείς 1933, σ. 11 - 12, πίν. ΠΗ, 
0297 µ. -στυλ. 0297 μ.). 

3, Συνήθως ὁ στυλοβάτης εἶναι ὑψηλότερος: ἀρχαιότερος Παρθενών (0,531 µ. - στυλ. 0,564, Β. Η. Ητι, Α1Α 16, 1912, 
σσ: 540, 549). Ναὸς ᾿Αφαίας (0356 µ. - στυλ. 0.40 μ., ΕΙΡΟΜΤΕΝ, ξ-ᾱ. πἰν. 2). Διὸς Ὀλυμπίας (0498 μ. - στυλ. 0056 μ., Β. ΛΕΟΝΑΡ- 
ΔΟ5, Ἡ Ὀλυμπία, ᾿Αθῆναι 1901, σ. 169). «Θησεῖον» (0342 µ. - στυλ. 0.366 µ., Η. Κοσµ, 5ιμάΐοη, ἔίὰ. πἰν. 46). Προπύλαια 
(δυτ. πρόστ. 0,296 µ. - στυλ. 0,323 μ., Ε. Βοηιν, Εἱο Ρεοργ!ᾶεη, Βετ]ία υπά δίωείματι 1885, σ. 21 -22, πὶν. ΧΥ). Ποσειδῶνος 
εἰς Σούνιον (πώρινος 0,07 µ. - στυλ. 0.316 µ., µαρμάρινος 0,352 µ. - στυλ. 0,38µ., ΏδπΡΡΕι, ΑΜ 9, 1884, σ. 335). ᾽Αλέας 
;Αθηνᾶς Τεγέας (0.366 µ.- στυλ. 0,38 µ., Οµ. Ώυαλο -ᾖ- Βεπομμανς -Μ. ΟΓΕΜΜενοεν, ἵις Τοπιρίε ἆ Αἰέα Αἰπέπα ἃ Τδρές, 
Ῥαεί 1924, σ. 15). ᾽Ασκληπιοῦ Ἐπιδαύρου (0:27 μ. - στυλ. 0,298 µ., ΏΕΡΚΑΞΑΕ-ΊΡΟΜΑΤ, Ερίάπυτο, Ρατίς 1895, σ. 55). Διὸς, 
Στράτου τῆς ᾽Ακαρνανίας (0.315 µ. - στυλ. 0437, Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΑΔ 8, 1923, σ. 4 καὶ ϐ). Ναὸς ᾿Αθηναίων Δήλου (0252 µ.- 
στυλ. 0.266 µ., Ἑ. ΟουπΑΥ, Εκρὶ. Ατοι. 4ο Ὠέ]ος ΧΙΙ, Ρατίς 1931, πίν. ΧΠΠ. 

4. Ναὸς ᾿Αθηνᾶς Νίκης, 1». οι. -Ε. 5οµαυπεατ -(, Ηλνσεν, Ώες Τοπηρε! ος Νίκε Αριετος, Βετ]ίᾳ 1839, πίν. 1, κατ ἴδι- 
κάς µου μετρήσεις ΒΟΗ 1 /72, 1947/48, σ. 6, εἰκ. 4 (0257 µ. - στυλ. 0.271 μ.). Ναός Ἰλισοῦ, 1. 8τύλκτ -Ν. Χεναττ, Απ: 
ἀθη]ιίες οἵ Αἰῆκης, Ἱ.οπάσα 1792, κεφ. 1, πίν. ΠΠ. 

5. Κατὰ τὰς μετρήσεις µου εἰς τὴν ἀνατολικὴν πλευρὰν τοῦ Παρθενῶνος παρουσιάζονται ἐλάχισται ἀποκλίσεις τοῦ ἄξο- 
νος τῶν κιόνων ἀπὸ τοῦ κάτωθεν ἁρμοῦ τοῦ στυλοβάτου, περὶ ὤν βλ. κατωτέρω σ. 126, σημ. 5. 








Ἡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 121 


ἕκαστος ταυτοχρόνως ἐπὶ δύο διαδοχικῶν λίθων, ἀπομένει εἰς τὸ µετακιόνιον ἐλεύθερος. 
εἷς µόνον λίθος τοῦ στυλοβάτου καὶ ἀσύνδετος πρὸς τοὺς γείτονάς του. Τὸ σύστηµα 
τοῦτο ἐφηρμόσθη σπανίως]. 

Πολὺ συνηθέστερον εἰς ναοὺς τοῦ 5ου καὶ τοῦ 4ου αἱ.” οἱ κίονες ἐτοποθετοῦντο οὔ- 
τως, ὥστε ἕκαστος νὰ βαίνῃ ὁλόκληρος ἐπὶ ἑνὸς πλήρους λίθου (ὑποβατῆρος3) τοῦ 
στυλοβάτου, παρεμβαλλοµμένου κατὰ τὸ µετακιόνιον πάλιν ἑνὸς πλήρους λίθου. 


δ) Ἰδιορρυθμίαιτῆς κρηπῖδος. Οἱ ἀναβαθμοὶ τῆς κρηπῖδος παρουσιάζουσι 
τὰς ἑξῆς ἀποκλίσεις ἀπὸ τοῦ αὐστηρῶς κανονικοῦ ὀρθογωνίου σχεδίου: 1) αἱ ὄρθιαι 
παρειαί τῶν --- τὰ µέτωπα, --- δὲν εἶναι κατακόρυφοι ἀλλὰ κλίνουν πρὸς τὰ ἔσω κατὰ 
0.004 μ. (εἰκ. 87), 2) αἱ ὕπτιαι ἐπιφάνειαι αὐτῶν δὲν εἶναι ὁριζόντιαι ἀλλὰ κλίνουν 
πρὸς τὰ ἔξω κατὰ 00015 µ. Λόγῳ τῶν δύο ἀνωτέρω κλίσεων αἱ δίεδροι γωνίαι τὰς 
ὁποίας σχηματίζουν αἱ πλευραὶ τῶν ἀναβαθμῶν εἶναι ἐλαφρῶς ἀμβλεῖαι καὶ δὴ περί- 
που 907257, ἥτοι κατὰ 25΄ τῆς μοίρας µεγαλύτεραι τῆς ὀρθῆς. Καὶ ἡ μὲν πρὸς τὰ ἔσω, 
κλίσις τῶν µετώπων εἶναι ἀναμφιβόλως παρακολούθηµα τῆς γενικῆς πρὸς τὰ ἔσω 
κλίσεως ὅλων σχεδὸν τῶν ὁρθίων μελῶν τοῦ ναοῦ (περὶ ἧς θὰ εἴπωμεν λεπτομερῶς. 
κατωτέρω), ἡ δὲ πρὸς τὰ ἔξω κλίσις τῶν ὑπτίων ---λίαν χρήσίμος διὰ τὴν ἐκροὴν 
τῶν ἀπὸ τῆς στέγης καταρρεόντων ὑδάτων τῶν βροχῶν, ἅτινα ἄλλως θὰ ἑλίμναζον 
ἐπὶ τῶν ἀναβαθμῶν! --- εἶναι ἐδῶ ἡ ἀναγκαία συνέπεια καὶ μιᾶς τρίτης ἀποκλίσεως, 
τῆς ἐντάσεως ἢ καμπυλότητος --- τὴν ὁποίαν παρουσιάζουν ὅλαι αἱ ὕπτιαι ἐπιφά- 
νειαι τῆς κρηπῖδος. Μὲ τῆς τρίτης δὲ ταύτης ἀποκλίσεως τὴν ὀξέτασιν θ᾽ ἀσχοληθᾶ- 
μεν ἐνταῦθα λεπτοµερέστερον. 


ε) Καμπυλότης. Πρῶτος ὁ"Αγγλος ἀρχιτέκτων 1. Ρεηπείπουπε (1837)5 παρετήρη- 
σεν, ὅτι ἡ ἄνω ἐπιφάνεια τοῦ στυλοβάτου τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς τοῦ Παρθενῶνος δὲν. 


1. Κατά τὸν 6ον π.Χ. αἰ. ἀπαντᾷ µόνον εἰς τὸν ναόν Ο τοῦ Σελινοῦντος (550 - 530 π.Χ.) (ΚοιΡΕΝΝΕΥ - Ῥυομοτειν, Ὠἱε 
τϊοολίφεΏση Τεπηροί ἵπ Ὀπιογίια]ίον υπά δἱοίεη, ἔ.ά., πίν͵ 121) καὶ εἰς τὸν ἑξάστυλον ἀρχαϊκὸν { 4- 510 π.Χ.) τῆς Δήμητρος 
τῆς Ποσειδωνίας (ΚοιΡεν/ευ - Ῥυομντειν, ξ-ά, τ. [, σ. 19), κατὰ δὲ τὸν Σον αἰ. εἰς τὸν δωρικὸν ναὸν τῆς Νεμέσεως ἐν Ῥα- 
μνοῦντι (Α.Ο. Όπίλνρος, ΒΟΗ 48, 1924, πίν. ΓΧ -Χ) καὶ τοὺς μικροὺς ἰωνικοὺς ναούς: τοῦ Ἐρεχθείου (Β. πρόστασις, 
(8τενενδ- ΡΑΤΟΝ, Τις Εγοσμίίνουπι, πίν. Π, 1, ΤΝ) καὶ τῆς ᾿Αθηνᾶς Νίκης (Α. Κ. Οπ{.ΑΝΡος, ΑΜ 40, 1915, πίν.Ι καὶ 
ΒΟΒ 71/72, 1947/48, πὶν. }. 

2. Ναοί: βασιλικἡ Ποσειδωνίας (ΚΟΙΡΕΝΝΕΥ - Ρυσµετειν, ἔ-ὰ. πίν. 2), Ἡρακλέους ᾽Ακράγαντος (αὐτόθι, πίν. 21), Ἡ- 
ρας παρὰ τὸν Σελινοῦντα (αὐτόθι, πίν. 18), ᾿Αφαίας Αἰγίνης (Επεοµτεκ, ξά. πίν. 2), Διὸς Ολυμπίας (ΟΙπιρία, Ὠἷο Ετεεῦ- 
πίσος ΠΠ: Ὠίε Βαιάεηκπιᾶ!ετ, Βοτίίη 1892, πίν. ΥΠ), Απόλλωνος ἐν Ῥάσσαις (Ρ. ΟλννΑαριας, Οοπιρίες τεπάις ἁπ Οοπμτὸς. 
Ίπι, 4’ Ατοζ, Αἰνέπος 1905, σ. 175), Ποσειδῶνος Ποσειδωνίας, νῦν "ρας Ἡ (ΚοιΡΕΝΝΕΥ - Ρύοηστειν, ἔ.ᾱ. πίν. 4), Σελι- 
νοῦντος Α (αὐτόθι, πίν. 15), Ἐγέστης (αὐτόθι, πίν. 19), Ἡρας Λακινίας ᾽Ακράγαντος (αὐτόθι, πίν. 25), ᾿Ασκληπιοῦ Ἐπιδαύρου. 
(Ώεεβλασε - Ιωεοματ, Ερίάαυτο, Ρατ 1895, σ. 54, 55), ᾽Απόλλωνος Δελφῶν (Ε. ΟΟύΔΑΥ, Ε.4.Ὀ. Π, πίν. 25), Διὸς Νεμέας. 
(8. Η. πα, Της Τεπιρ]ο οἳ Ζευς αἱ Νεπιεα, Ῥτίποσίοη 1966, πίν. Πν). Ἐνίοτε τίθενται οἱ κίονες ἀδιαφόρως εἴτε ἐπὶ ἁρμοῦ, 
εἴτε ἐπὶ ὁλοκλήρου λίθου, ὡς εἰς τοὺς ναοὺς Ὦ καὶ Ε τοῦ Σελινοῦντος (ΚΟΙΡΕΝΕΥ - Ρυοµστειν, ἔ-., πίν. 13 καὶ 16). 

3, 10 ΥΠ, 3073, 8 (Λεβαδείας). 

4. Κλίσις τῶν ὁριζοντίων ἐπιφανειῶν τῶν ἀναβαθμῶν πρὸς τὰ ἔξω παρατηρεῖται καὶ εἰς τὰ δύο ἰωνικὰ μνημεῖα τῆς ΄Ακρο- 
πόλεως τοι τὸ Ἐρέχθειον (5Τενεν5 - Ρατον, Της Ετοσλίνευπι, ξ-ᾱ. σ. 18) καὶ κατἀ νεωτέρας παρατηρήσεις µου καὶ εἰς 
τὸν ναόν τῆς ᾿Αθηνᾶς Νίκης (ΒΟΗ 71/72, 1947/48, σ. 10, εἰκ. 7). 

5. Πρβλ. Μ. Ἰμελκε, Το ΤοροβταρΏΥ οἵ Αίλεας, Ἱ.οπάοπ 1841, σ. 573. Ἐκ. ΡΕΝΝΟΡΕ, Απ Ιηνεσιὶραίἶοπ οἳ (ο Ῥτϊποίριες 
οἳ Αινοπίαη Αποῄιοσιυσε, Ἱ. οπάση 1851, σ. 19, σημ. 1 καὶ σ. 20. ]. ῬΕννεΤΗΟΝΝΕ, Το Οεοπιοίτγ απά Ορίίος οἳ Αποΐεπί 
Ατοηήιοσιωτς, Ἱ.οπάσπ απά Εάϊπρυγρη 1878, σ. Π καὶ 82. 
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εἶναι ὁριζοντία, ἀλλὰ ἐἑλαφρῶς κυρτὴ ἓν κατακορύφῳ ἐπιπέδῳ. Συγχρόνως σχεδὸν πρὸς 
τὸν Ῥοππείμοιπε καὶ οἱ Γερμανοὶ ἀρχιτέκτονες |. Ηοῇετ! καὶ Ε. Βομαιβοτί”, µετά τινα 
δ᾽ ἔτη καὶ ὁ Γάλλος μηχανικὸς Βαμναρε (1844) καὶ μετ αὐτὸν (1846 - 47) ὁ Αγγλος 
ἀρχιτέκτων Εταηοῖς ΟΤ8ηπΙεΓ Ῥεητοςς', προβάντες εἰς ἀκριβεῖς χὠροσταθµήσεις διε- 
πίστωσαν, ὅτι οὐ µόνον τοῦ στυλοβάτου, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων δύο ἀναβαθμῶν τῆς κρη- 
πῖδος αἱ ἄνω ἐπιφάνειαι κατά τε τὰς στενὰς καὶ τὰς μακρὰς πλευρὰς τοῦ ναοῦ παρου- 
σιάζουσι κυρτότητα --ἔντασιν ---, τῆς ὁποίας ἡ καμπύλη δύναται νὰ ταυτισθῇ πρὸς τό- 
Ἐον κύκλου μεγάλης ἀκτῖνος. Ὑπελόγισε μάλιστα ὁ ΗοΠετ' εἰς 1853 µέτρα τὴν ἀκτῖνα 
τοῦ κύκλου τούτου διὰ τὰς στενὰς πλευρὰς καὶ εἰς 5356 µ. διὰ τὰς μακρὰς ὁ Ῥεππε- 
πογηςῦ. 

Κατὰ τὸν αὐτὸν ΗοΠςει τὸ ὑψηλότατον σημεῖον τῶν καμπύλων τῶν μακρῶν πλευρῶν. 
εὑρίσκεται εἲς τὸ µέσον τοῦ ναοῦ, αἱ δὲ καμπύλαι εἶναι κυρταὶ γραμμαί, ἀπαρτιζόμεναι 
ἐξ ἀριθμοῦ τινος εὐθέων τμημάτων, δημιουργουμένων ἐκ τῆς πολυγωνικῆς θλάσεως μιᾶς 
εὐθείας, τὰ δὲ ἄκρα σημεῖά των ἐπὶ τοῦ στυλοβάτου δὲν δύνανται νὰ ἀνήκουν εἰς οὐ- 
δετέραν τῶν ἐκεῖ συναντωµένων καμπύλων. 

Εἰς τὸ αὐτὸ ἀκριβῶς ἀποτέλεσμα μὲ τὸν ΗοΠΕΣ, δηλαδὴ τοῦ εἰς 1850 µέτρα προσδιο- 
ρισμοῦ τῆς ἀκτῖνος τοῦ κύκλου, εἰς ὃν ἀνήκει τὸ τόξον τῆς καμπύλης τοῦ στυλοβάτου 
τῆς Α. πλευρᾶς τοῦ Παρθενῶνος, κατέληξε τὸ 1937 καὶ ὁ Ἕλλην μαθηματικὸς Κ. 
Καραθεοδωρῆ7, ἀγνοῶν προφανῶς τὸ ἀνωτέρω μνημονευθὲν δηµοσίευµα τοῦ ΗοΠεγ. 
“Ὁ αὐτὸς μαθηματικὸς καὶ κατ᾽ αὐτὸν ὁ Ν. Μπαλάνος", ἔτι δὲ καὶ ὁ . ΡΙ. Βίενεης’. 
ἀναφέρουν, ὅτι ὁ Ῥεπτορο ταυτίζει τὴν καμπύλην τοῦ στυλοβάτου πρὸς παραβολήν. 
Τοὐναντίον ὁ Μαρπεῖ, θεωρεῖ, ὅτι ἡ μορφὴ τῆς καμπύλης ἧτο ἕλλειψις καὶ πρέπει διὰ 
τοῦτο νὰ ἀναβαίνῃ κατὰ τὰς γωνίας ἀποτομώτερον, εἰς δὲ τὰ µέσα τοῦ ναοῦ νὰ τρέχῃ 
χαμηλοτέρα. Ὁ Μπαλάνος μάλιστα εἰς τὴν γαλλικὴν ἔκδοσιν τοῦ βιβλίου του λέγει, 
ἐσφαλμένως, ὅτι ἡ καμπύλη εἶναι, κατὰ Ῥεητοςο, ὑπερβολή"'. Ἡ καμπύλη τῆς Α. πλευ- 
ρᾶς ἀφίσταται ἑνὸς τόξου κύκλου κατὰ 0,0019 µ. µόνον εἰς τὸν πίνακα τῶν τεταγµένων, 
ἐπειδὴ μὲ μικρὸν ύψος τόξου ἡ παραβολἡ εἶναι ἡ αὐτὴ πρὸς τὸν κύκλον, δι’ ὃν καὶ ὁ 


1, Ρος Ῥατίνεποη 21 Αίλνεη {η φείπεῃ Ἠαηριίοίμεῃ ποιβο/ηονσεη ἐν ἡΜίοπες ΑΙρεπνείπε Βαυσείιιηᾳ ΗΗ, 1438, σ. 249: πρβλ. 
καὶ σ. 371, 379, 387 καὶ ἐν Εὔκντε κ), Βανοίίυης 1938, σ. 249 ἐς, καὶ 171 ἐξ. 

2. Ῥνευδο. δΙΔ4ἱ92. 1842, Νο 155, Κιπαιδίαιι 1843, σ. 52. Ὁ ἀρχιτέκτων οὗτος ὑπῆρδε καὶ ἀρχιτεκτονικὸς συνεργάτης 
τοῦ 1, Κονα (Ρίο Απιίκο 16, 19490, σ. 143). 

3, Ἐν τῇ µελέτη τῶν καμπύλων ποὺ συνοδεύει τὸν ἓν τῇ βιβλιοθήκη τῆς Εεοὶε 4ος Ῥσαυκ Αγὶο τῶν Παρισίων ἀποκείμε- 
νον φάκελλον τῆς ὑπὸ τοῦ ὑποτρόφου τῆς ᾿Ακαδημίας τῆς Ρώμης ἀρχιτέκτονος Αἰεχίκ Ῥασεαγά γενομένης ἀναπαραστάσεως 
τοῦ Παρθενθνος, ῆτις ἐδημοσιεύθη ἐν µέρει καὶ ὑπὸ Ώ’ Ενρουγ ἓν Μοπιπιεηί» απβίᾳμος γο]ονές οἱ γενἰαυτόν ρα5 1ο ατολί- 
ἰωείον ροην]οηηαίτος ἀο 1’Αελάόπηίο ἀο Έγαπος ἃ Έοπης, μετὰ σημειώσεων τοῦ Ο, 8ηυνε (πίν. 290 - 23). Αὐτόθι πίν. 16- 19 καὶ 
ἡ ἀναπαράστασις τοῦ ἀρχιτέκτονος Ε. Ι.0ΥΙΟ7. 

4- Ῥεκκονε, Ρηποίρίος, σ. 19 ἐξ. 26 ἐξ. Τ7 ἐξ. καὶ πίν. 10, 11, 12, 13. 

4. Ηονναν, ξὰ. σ. 380. 

6, Της Οεοππείτν κλπ. σ. 97 ἐξ. 

7. ΑΕ 1931, σ. 120. 

Β. Ἡ ἀναστήλωσις τῶν μνημείων τῆς ᾿Ακροπόλεως, ᾿Αθῆναι 1940, σ. Β5, σημ. 1. 

9. ΑΙΑ 38, 1914, σ. 534. 

10: Ίο Ῥαίνόποη, σ. 19. 
1. Ίος πιοπππεηίς ἆς 1’ Αστοροο, σ. 58, σημ. 1. 
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Ῥεητοςε λαμβάνει καὶ ταύτην ὑπ᾿ ὄψιν του. Παραλείπουσιν ὅμως πάντες οἱ ἀνωτέρω 
ἐρευνηταὶ νὰ μνημονεύσουν, ὅτι ὁ αὐτὸς ΄Αγγλος ἀρχιτέκτων λέγει ἐπανειλημμένως, 
ὅτι «δὲν ὑφίσταται σταθμητὴ διαφορὰ τοῦ τόξου τῆς καμπύλης τοῦ στυλοβάτου ἀπὸ 
τόξου κύκλου», τὴν δὲ παραβολήν, λέγει, ὅτι θὰ ἐχρησιμοποίησαν διὰ τὴν εὔκολον 
χάραξιν τῶν καμπύλων τοῦ στυλοβάτου εἲς τὸ ἔργον, ἕνεκα τῶν προτερηµάτων, τὰ 
ὁποῖα, ὡς κατωτέρω θὰ ἀναφέρωμεν, ἔχει ἡ παραβολἡ ἔναντι τοῦ κύκλου. Ὥρισε µά- 


1 
-χορδῆς 
λιστα καὶ τὴν γῶνίαν (407), ἐξ ἧς εὐκόλως (διὰ τῆς σχέσεωςα----ᾱ-- ) προκύπτει 
ἡμ. --- 
2 


καὶ ἡ ἀκτὶς τοῦ κύκλου'..Συναρτήσει τῆς χορδῆς (α) καὶ τοῦ βέλους (8) ἡ ἀκτὶς τοῦ 
κύκλου (Ε) ἑξάγεται διὰ τοῦ τύπου Κ-- : ρ (5) ΕΕ1. διότι (5 ) ελ [2Ε. 
”"Αλλαι χωροσταθµήσεις τῆς κρηπῖδος" ἐγένοντο ἀργότερον, τὸ μὲν 1931 ὑπὸ τῆς Ἑλ- 
ληνικῆς τοπογραφικῆς ὑπηρεσίας!, τὸ δὲ 1941 καὶ ὑφ᾽ ἡμῶν (πίν. 20). Κατὰ τὰ πορίσµα- 
τα τῶν τελευταίων τούτων χωροσταθµήσεων, ἄτινα, ὡς ἐκ τοῦ ἓν ὑποσημειώσει πίνακος 
ὀμφαίνεται, ἐλάχιστα µόνον διαφέρουν τῶν προηγουμένων, τὸ βέλος τῶν τόξων τῆς 
καμπύλης ἑκάστης τῶν πλευρῶν κατὰ τὸν 2ον ἀναβαθμὸν τῆς κρηπῖδος ἓν σχέσει πρὸς 
τὴν χορδὴν αὐτῶν, δηλ. τὴν εὐθεῖαν, ἥτις ἑνώνει τὰ ἄκρα των, εἶναι τῆς μὲν ἀνατολι- 
κῆς πλευρᾶς 0.065 µ., τῆς δυτικῆς 0,062 µ., τῆς βορείου 0,1025 καὶ τῆς νοτίας ϐ,112μ.". 
Κατὰ ταῦτα ἡ μεγίστη ἔξαρσις τῆς καμπύλης, πίπτουσα εἰς τὸ µέσον περίπου τοῦ µή- 
. Β ν. 30,886. 1. στ 
κους τῆς ἀντιστοίχου πλαυρᾶς, εἶναι εἰς μὲν τὰς στενὰς πλευρὰς ὅρες -- {Πε εἲς 


69,503 1 Ν 60,503. 1 


8  αμη - . 
δὲ τὰς μακρὰς 650 Κατὰ μέσον ὅρον (Β. ο105” ο ο -), 





1, ΡΕΝΝΟΦΕ, Ῥηηείρίον, χἰν. Χ, εἰκ. 2 

2. Πρβλ. ΡΕνκονΕ, Ρηπείρίες, σ. 12, 29, 30, σηµ. 2 καὶ ΡΕΝΝΕΤΜΟΚΚΕ, Της Ο9ΟΠΙΕΙΓΥ, ὅστις γράφει ἐν σ. 82: «Ῥοη- 
τοψο ἀρθιοσά (ἶνο «ἰναγαοίος οἱ (Ἴονε οἱιζνον {0 ο (ἰνο αΓο9 Οἱ (Γιο οἴτοῖοςν; πρβλ. καὶ σ. 93, 94, 

3,4. Ώυλν, Πὶο Βαυκυηςίὸ, σ. 124, εἰκ, 97. 1. ΜΑΟΝΕ, Ίο Ραγνέπου, Ζ-ἀ, σ. 12. Καμπυλότητες διεπιστώθησαν ἐπίσης 
καὶ ὑπὸ Ευκντκ. καὶ Ῥλοςλκὴ (πρβλ. ΒΝΕΤΟΝ, ΑἰλόηενΣ, Ῥαγίς 1868, σ. 92) 

4. Παρὰ Ν. ΜΠΑΛΑΝΩ, Ἡ ἀναστήλωσις τῶν μνημείων τῆς ᾿Ακροπόλεως, 'Αθῆναι 1940, πίν. 1, Π, ΠΠ. 





ἸΑνατολικὴ  Δυτικὴ Βόρειος Νοτία 
πλενρὰ πλευρὰ πλευρά, πλενρά 
5. Ἕλλην. τοπογραφ. ὑπηρεσία, ειτε ο ταν -τς 
Ν. Μπαλάνου (Αναστήλωσις, 
πίν, 1, Π, ΠΙ καὶ σ. 79) ορό5 0062 01025 12 
ἨοΠες (Ψήοπες Αἴϊβεπι, ΒαυΣ. 1838) 0063 
Ῥοηεοςο (Ῥεϊποίρίες, σ. 26 καὶ 31) 00694. 0082-0076 01115 
Π[ηαπιοος (Της Ατοϊήιοειυτο, 
οἳ Αποοπι Ώτοοος, σ. 166). 00603 (περ. 0.06). 04095 (περ. 0411) 





6. Ὅσον ἀφορᾷ τὸν στυλοβάτην τούτου τὸ µέγιστον βέλος τῆς καµπυλότητος, κατὰ μὲν τὴν ἀνατολικὴν πλευρὰν εὑρέθη 
Ίσον πρὸς 0,068 µ., κατὰ τὴν δυτικὴν 0,1072 µ., κατὰ τὴν βόρειον 0,1213 µ. καὶ κατὰ τὴν νοτίαν 0,1420 μ. (βλ. καὶ ΜΠΑΛΑ: 
ΝΟΝ, ᾿Αναστήλωσις, σ. 79). 

7. Οὐχὶ δὲ τὸ 1 /1000, ὡς γράφει ὁ ΜΙΟΝΑΡΙ19 (Ώες Ρατίήοποη, σ. 19). 

8. Οὐχὶ δὲ 2/3000 (-- 1/1500) ὡς γράφει ὁ ΜΙΟΝΑΡΙΗΑ (αὐτόθι σ. 19). 
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Κατὰ τὸν Ρεητγοςς τὰ ὕψη τῶν καμπύλων τῶν στενῶν καὶ τῶν μακρῶν πλευρῶν ἔχουσι 
πρὸς ἄλληλα σχέσιν 2:3. Πάντως αἵ καμπύλαι τῶν στενῶν πλευρῶν δὲν εἶναι συµµετρι- 
καὶ πρὸς τὰς τῶν μακρῶν, διότι, ἂν οὕτως εἶχε τὸ πρᾶγμα, τοῦ μήκους τῶν μακρῶν 
πλευρῶν ὄντος 2,5 φορᾶς µεγαλυτέρου τοῦ τῶν στενῶν, θὰ ἔπρεπε καὶ τὸ ὕψος τῆς 
καμπύλης νὰ ὑπερβαίνῃ κατὰ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν τὸ τῶν στενῶν. Ἵνα ἀποφύγῃ τοῦ- 
το ὁ ἀρχιτέκτων τῆς ὑποδομῆς, ἐφ᾽ ἧς στηρίζεται ὁ ναός, ἐδέησε νὰ χαμηλώσῃ τὴν ἀπὸ 
Δυσμῶν πρὸς ᾿Ανατολὰς ὕψωσιν τῆς καμπύλης κατὰ 0,058 μ.. Ὅσον ἀφορᾷ τὸν ἄξονα 
συμμετρίας δύο συνεχοµένων πλευρῶν οὗτος, ὡς ἤδη θεωρητικῶς ἐφρόνει ὁ ΟΠοίδγ καὶ 
πρακτικῶς ἐπιστοποιήθη, εἶναι ἡ διαγώνιος τοῦ σχετικοῦ ὀρθογωνίου. 





Βδ. Προοπτικὴ ἐν ἐξάρσει ἀναπαράστασις τῆς γενικῆς καμπυλότητος στυλοβάτου καὶ σηκοῦ 
(σχέδιον τοῦ συγγραφέως κατὰ μετρήσεις τοῦ Ῥεητοσο εἰς ἑκατοστά τοῦ γαλ. μέτρου). 


Κατὰ ταῦτα ἡ ἔντασις εἶναι σχετικῶς ἐντονωτέρα εἰς τὰς στενὰς πλευράς, οὐχὶ ὅμως 
καὶ περίπου διπλασία, οἵα θὰ ἦτο εἰς τὰς μακρὰς ἂν ἐτηρεῖτο ἡ αὐτὴ ἀναλογία. ᾿Αναμ- 
φιβόλως δὲ τοῦτο δὲν ἔγινε: διότι τότε θὰ παρουσιάζετο µεγάλη διαφορὰ ὑψομέτρου 
μεταξὺ τῶν µέσων τῶν στενῶν καὶ τῶν μακρῶν πλευρῶν'. 

᾽Απολύτως ἐξεταζομένη ἡ ἔντασις εἶναι βεβαίως μικρά, ἀλλ᾽ ἐντούτοις αἰσθητή, ὄχι 
τόσον εἲς τὸν ἀπέναντι τοῦ µέσου ἑκάστης πλευρᾶς ἱστάμενον παρατηρητήν, ὅσον εἰς 
τὸν πλησιάζοντα πρὸς τὴν µίαν τῶν γωνιῶν τοῦ κτιρίου (εἷκ. 88 καὶ πίν. 20 ἄνω)". 

Τοῦ Ῥεητοδε΄ αἱ μετρήσεις ἀπέδειξαν, ὅτι ὁ νεώτερος Παρθενὼν ἀκολουθεῖ τὴν 
καμπύλην τοῦ ἀρχαιοτέρου, σχεδὸν παραλλήλως μὲν κατὰ τὸ Δ. ἥμισυ τῆς νοτίας 
πλευρᾶς (ἔνθα σώζεται τὸ θεμέλιον τοῦ ἀρχαιοτέρου ναοῦ), περαιτέρω δὲ πρὸς Α. αἱ 
καμπύλαι βαθμηδὸν πλησιάζουν ἀλλήλας. Οὕτω γίνεται φανερόν, ὅτι οἱ ἀρχιτέκτονες 
τοῦ Παρθενῶνος ἠκολούθησαν τὴν παλαιὰν καμπύλην εἰς τὸ μισυ περίπου τοῦ µή- 
κοὺς τῆς, θέτοντες παραλλήλως δόµους ἐπὶ τῶν ἀρχικῶν στρώσεων, οὕτω δὲ δὲν ἄπτ- 
τεῖτο ποιά τις ἐνοχλητικὴ τραπεζοποίησις τῶν στρώσεων ποὺ παρενεβάλλοντο μεταξὺ 
αὐτῶν καὶ τῶν µαρμαρίνων βαθμίδων εἰς μῆκος µεγαλύτερον τοῦ ἡμίσεος, ὅπερ θὰ ἦτο 
ἀναγκαῖον ἐὰν τὰ ἄκρα τοῦ νέου ἔργου ἐτηροῦντο ὁριζόντια. 

1, ΚατάΡεκκοσε, Ρεηεἰρίες, πῖν. 12,0.0477 µ. (ΝΔ. γωνία) καὶ 00289 µ. (ΒΔ. γωνία). ΜΔΟΝΕ, ο Ρατιμέπον, Ραγίς 1495, σι 12. 
2, Ὁ Μκοκε (1 Ῥαπιμέπον, Ραεὶς 1895, σ. 12) ἰσχυρίζεται, ὅτι ἡ κατὰ 0.058 µ. ὑψηλοτέρα στάθµη τῆς ΝΔ. γωνίας, ἐδόθη 
ἐπίτηδες εἰς τὸ κτίριον, ἵνα τὸ ὄψιστον σημεῖον τῶν καμπύλων ὅλων τῶν πλευρῶν εὑρεθῇ εἰς τὸ αὐτὸ ὁριζόντιον ἐπίπεδον. 


3. Βλ. φωτογραφίαν τοῦ ΒΟΙΦΕΟΝΝΑΝ παρὰ Μ. ΟΟΝΜΙΟΝΟΝ, Το Ῥατίμέποη, ἔ-ᾱ. πίν. 7 καὶ ἡμετέραν εἰκόνα 5. 
4. Ρεϊηκίρίες, σ. 31. 
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Σημειωτέον, ὅτι ἐκ τῶν τεσσάρων γωνιῶν τῆς κρηπῖδος µόνον ἡ ΒΑ. καὶ ἡ ΝΑ. εὖ- 
ρίσκονται ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ὁριζοντίου ἐπιπέδου", αἱ δὲ δύο ἄλλαι κεῖνται ὑψηλότερον αὖ- 
τῶν καὶ δὴ ἡ μὲν ΒΔ. κατὰ 0,035 µ., ἡ δὲ ΝΔ. γωνία κατὰ 0,058 µ. καὶ οὐχὶ χαµη- 
λότερον, ὥς, προφανῶς ἐκ παραδρομῆς, ἔγραψεν ὁ Μπαλάνος", τοῦθ’ ὅπερ παρετήρη- 
σε καὶ ὁ Εἰεπιαππ’. Τὴν ἀνισουψῆ τοποθέτησιν τῶν γωνιαίων σηµείων τοῦ στυλοβά- 
του ἡρμήνευσεν ὀρθῶς, ἐκ τεχνικῶν λόγων τῆς κατασκευῆς τοῦ ἔργου, ὁ Ε. ΖΙΠετ (σ. 
45), ὅστις ἑτόνισεν, ὅτι ἡ ὁδηγὸς γραμμὴ (Γ]ιτα) τῆς καμπύλης τῆς κρηπῖδος εὑρίσκε- 
ται εἰς τὴν ΒΑ. γωνίαν καὶ δὴ ἐπὶ τοῦ τεµαχίου ἐκείνου τῆς εὐθυντηρίας, ὅπερ ἐπικά- 
θηται ἀμέσως ἐπὶ τοῦ φυσικοῦ βράχου καὶ ἐπ᾽ αὐτοῦ ἀκόμη τοῦ τμήματος τοῦ βράχου, 
ὅπερ διεµορφώθη ὡς εὐθυντηρία. Κατὰ ταῦτα ἐκ τῶν τεσσάρων τόξων κύκλου, ἅτινα 
σχηματίζουσι, κατὰ μεγάλην προσέγγισιν͵ αἱ πλευραὶ τῆς κρηπῖδος (εἰκ. 88 καὶ πίν. 20. 
ἄνω), µόνον τὸ ἀνατολικὸν ἔχει τὴν χορδὴν αὐτοῦ ὁριζοντίαν, τὰ δὲ λοιπὰ πάντα ἔχου- 
σιν αὐτὴν ἑλαφρῶς κεκλιµένην πρὸς τὸν ὁρίζοντα". 

᾿Λόγῳ τῆς καμπυλότητος τῶν ἀναβαθμῶν αἱ ἄνω ἐπιφάνειαι τῶν ἀποτελούντων αὖ- 
τοὺς λίθων σχηματίζουν πολύεδρον ἐγγεγραμμένον εἰς τὴν καμπύλην των: εἶναι ἔπο- 
µένως κεκλιµέναι πρὸς τὸν ὁρίζοντα καὶ δὴ περισσότερον μὲν αἱ παρὰ τὰς γωνίας, 
ἐλαφρότερον δὲ αἱ πρὸς τὰ µέσα τῶν πλευρῶν. Οἱ ἁρμοὶ ἐπαφῆς αὐτῶν --- οἱ ἀπιόντες 
ἁρμοί», ὡς ἐλέγοντο --- δὲν βαίνουσι κατακορύφως, ὡς γράφει ὁ Μπαλάνος» καὶ κατ᾽ 
αὐτὸν ὁ Ἠναίοτ”, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἀκτῖνας τοῦ εἲς τὴν καμπύλην ἀντιστοιχοῦντος κύκλου. 
(εἰκ. 89 καὶ πίν. 20 κάτω δεξιά). Τοῦτο παρετήρησαν ἤδη ὁ ΖΙ]]ετ καὶ ὁ Ῥεητοςα" διὰ. 
τοὺς ἁρμοὺς τοῦ ἀνατολικοῦ στυλοβάτου, οἵτινες εἰς μὲν τὸ νότιον ἥμισυ τῆς πλευρᾶς 
κλίνουσι πρὸς Νότον τῆς κατακορύφου, εἰς δὺ τὸ βόρειον πρὸς Βορρᾶν. Τὴν παρατή- 
Ρηῃσιν ταύτην τοῦ ΖΙ]]ετ καὶ τοῦ Ρεητοςε ἐπεβεβαίωσαν καὶ ἰδικαί µου μετρήσεις», δι’ ὧν. 
διεπιστώθη προσέτι, ὅτι ἀπόκλισις τῶν ἁρμῶν τοῦ στυλοβάτου ἀπὸ τῆς κατακορύφου 


1. Κατὰ τὴν Ἑλληνικὴν τοπογραφικἠν ὑπηρεσίαν (ΜΠΑΛΑΝΟΣ, ᾿Αναστήλωσις, πίν. 1), κατὰ δὲ τὰ µέτρα τοῦ Ρελλοςς 
Φηποίρίος, πἰν. 10) ἡ ΝΑ. Ἰωνία κεῖται κατὰ 00018 µ. ὑψηλότερον τῆς ΒΑ. Βλ. εἰκ. 88. 

2.ΟΚΑΙ 1025, σ. 110. 

3. Ζηπι ΟΡἱοςί. Ῥεείριεταιιετηρεί, Ώήτου 1935, σ. 105. 

4. Τοῦτ' αὐτὸ συμβαίνει καὶ εἰς τὸν ἐν Ποσειδωνίᾳ ναὸν τοῦ Ποσειδῶνος (νῦν Ἡρας Ι) (ΚΟΙΡΕΙΝΕΥ -Ρυσμντε!ν, Ρἱα 
εεὶοο. Τετηρεὶ ἵα Ὀπιογίια]έοα ιιπά Φἱσί[εη, τ. 1, σ. 25 - 26). 

5. ᾽Απιὼν ἁρμός: 1Ο ΝΙΙ, 3073, 116, 119. 145. Α. ΟπΟΙ5Υ, Ει. Ερίρε. σ. 112, 116, 122, 126, 144. 

, Ἔμά. σ. 57. 

7, Αίῑνοη - ΑΚτοροίῖς, ἨΜίει 1929, σ. 57. 

8. Ρεπείριες, σ. 12. ᾿Απορῦ πῶς ὁ τόσον ἀκριβολογῶν 5ΥΚΥΕΝΟ γράφει (Α)Α. 38, 1934, σ. 533, σημ. 3), ὅτι ὁ Ῥεητους δὲν. 
παροτήρησε τοῦτο, ἀφοῦ ρητῶς τὸ ἀναφέρει ἐν σ. 12 καὶ τὸ ἐπαναλαμβάνει μάλιστα ἐπὶ τῶν πινάκων 7 καὶ 8 τοῦ βιβλίου, 
του. 

Φ. Οὕτω, κατὰ τὰς ἰδικάς µου μετρήσεις: ϱ) ὁ ὑπὸ τὸν 2ον ἀπὸ Νότου κίονα ἀπιῶν ἁρμὸς τοῦ στυλοβάτου, κείµενος 0.001 
μ. νοτίως τοῦ κέντρου τῆς µέσης ραβδώσεως τοῦ ὑπεράνω κίονος κλίνει πρὸς Νότον κατὰ 0002 µ. 

Β) Ὁ ὑπὸ τὸν 3ον ἀπὸ Νότου κίονα ἀρμός, συμπίπτων πρὸς τὸν ἄξονα τοῦ κίονος, κλίνει πρὸς Νότον κατά ϐ003 µ. 

Ύ) Ὁ ὑπό τὸν 4ον ἀπὸ Νότου κίονα ἁρμός, συμπίπτων πρὸς τὸν ἄξονα τοῦ ὕπερθεν κίονος, εἶναι κατακόρυφος. 

8) Ὁ ὑπὸ τὸν 5ον ἀπό Νότου κίονα ἁρμὸς τοῦ στυλοβάτου, εὑρισκόμενος 0.003 µ. πρὸς Νότον τοῦ µέσου τῆς µέσης ρα- 
βδώσεως, εἶναι κατακόρυφος. 

ϱ) Ὁ ὑπὸ τὸν 6ον ἀπὸ Νότου κίονα ἁρμός τοῦ στυλοβάτου, συμπίπτων πρὸς τὸν ἄξονα τῆς µέσης ραβδώσεως τοῦ ὑπεράνω. 
κίονος, κλίνει πρὸς Ῥορρᾶν κατὰ 00015 µ. καὶ τέλος. 

στ) ὁ ὑπὸ τὸν Ίον ἀπὸ Νότου κίονα ἁρμὸς τοῦ στυλοβάτου, κείµενος 0.006 µ. πρὸς Βορρᾶν τοῦ ἄξονος τῆς μέσης ραβδώ- 
σεως τοῦ ὕπερθεν κίονος, κλίνει πρὸς Βορρᾶν κατὰ 0.0360 µ. 
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ὑφίσταται καὶ διὰ τοὺς ἁρμοὺς τῶν μακρῶν πλευρῶν (εἰκ. 89), ἀκόμη δὲ καὶ τῆς δυτι- 
κῆς πλευρᾶς (εἲκ. 90, πίν. 21) λόγῳ ὅμως τοῦ μεγέθους τοῦ κύκλου εἰς ὃν ἀνήκειτὸτόξον 


ΤΜΗΜΑ ΤτοΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΥ 











89. Καμπυλότης τῆς βορείου πλευρᾶς ἐν ἐξάρσει, μὲ τοὺς ἁρμοὺς τῆς κρηχῖδος βαίνοντας κατὰ τὰς ἀκτῖνας τοῦ κύκλου, 
εἰς ὃν ἀνήκει ἡ καμπύλη. 


τῆς καμπύλης τῶν μακρῶν πλευρῶν: εἶναι αἰσθητὴ µόνον εἰς τοὺς παρὰ τὰς γωνίας 
λίθους”. Κατὰ ταῦτα καὶ αἱ γωνίαι, ἃς σχηματίζουν οἱ ἀπιόντες ἁρμοὶ πρὸς τὴν ἄνω 
ἀκμὴν εἶναι κατὰ µεγίστην προσέγγισιν ὀρθαί, οὐχὶ δὲ ἀμβλεῖαι ἢ ὀξεῖαι, ὡς ἀναφέρει 


1. Κατὰ τὸν ΡεΝκΕΤΗΟΝΝΕ (Της Οοοπιείσγ, ξά. πίναξ ἔναντι σ. 86) ἡ ἀκτὶς τοῦ κύκλου τῶν μακρῶν πλευρῶν εἶναι 
11579,17 ἀγγλικοὶ πόδες (--5356,30 γαλ. μ.), κατὰ δὲ τὸν Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ (ΑΕ 1937, σ. 129) εἶναι τριπλασία τῆς τοῦ τῶν 
στενῶν πλευρῶν, ἤτοι 5350 µέτρα. 

2. Τρανὴν ἀπόδειξιν τῆς ἀπὸ τῆς κατακορύφου ἀποκλίσεως τῶν ἁρμῶν τῆς Β. πλευρᾶς μοὶ παρέσχεν ἡ µέτρησις τοῦ στυ- 
λοβάτου παρὰ τὴν ΒΑ. καὶ τὴν ΒΔ. γωνίαν. Ὁ πρᾶτος λίθος τῆς ΒΑ. γωνίας, μετρηθεὶς ἐπὶ τῆς Β. κλευρᾶς, εὑρέθη ἔχων 
μήκος κατὰ μὲν τὴν βάσιν του 2060 µ. κατὰ δὲ τὴν ἄνω αὐτοῦ ἀκμὴν 2053 μ. Τὰ δύο ταῦτα µήκη, ἂν ὁ πρῶτος ἁρμὸς ἦτο, 
κατακόρυφος, ὤφειλον νὰ διαφέρουν µόνον κατὰ τὸ ποσοστὸν τῆς πρὸς τὰ ἔσω κλίσεως τοῦ μετώπου τοῦ στυλοβάτου ἤτοι 
μόνον κατὰ 0002 µ. ᾿Αφοῦ ὅμως διαφέρουν κατὰ 0007 μ. ἔπεται ὅτι τὸ ὑπόλοιπον (0:005 μ.) προέρχεται ἐκ τῆς ἀποκλίσεως, 
τοῦ ἁρμοῦ ἀπὸ τῆς κατακορύφονυ. Ὁμοίως ὁ στυλοβάτης τῆς ΒΔ. γωνίας, μετρηθεὶς πρὸς Βορρᾶν, εὑρέθη ἔχων µῆκος κάτω, 
μὲν 24121 µ., ἄνω δὲ 2,110 μ. Ἐπίσης ὁ τοῦ γωνιαίου β΄ ἀναβαθμοῦ ἔχει µῆκος κάτω μὲν 1,135 µ., ἄνω δὲ 1.126 µ., ἥτοι δια- 
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ὁ Μπαλάνος. Αν λάβῃ κανεὶς ὑπ᾽ ὄψιν τὰς διαφόρους κλάσεις τῶν ἀναβαθμῶν, τὴν 
ἔντασιν αὐτῶν καὶ τὴν τελείαν συναρμογὴν τῶν λίθων θὰ ὁμολογήσῃ, ὅτι καὶ µόνης 
τῆς κρηπῖδος ἡ ἐκτέλεσις ἀπήτει οὐκ ὀλίγους μαθηματικοὺς ὑπολογισμούς, συνάµα δὲ 
καὶ ἔξοχον ἐκτελεστικὴν δεξιοτεχνίαν”, ἤτοι τεχνικὴν ἐμπειρίαν. 


ΒΔ.ΓΟΝΙΑ Ι 






























































90. Καμπυλότης τῆς δυτικῆς πλευρᾶς ἐν ἐξάρσει. 


Καμπυλότης τῆς κρηπῖδος δὲν παρατηρεῖται µόνον εἰς τὸν Παρθενῶνα ἀλλὰ καὶ εἲς 
ἀρκετὰ ἄλλα, μεγάλης ὅμως πάντοτε κλίµακος μνημεῖα --- ἀρχαϊκά, κλασσικἁ καὶ ἕλ- 
ληνιστικά, ὥς π.χ. εἲς τὸν Πεισιστρατίδειον ναὸν τῆς ᾿Αθηνᾶς (Ἑκατόμπεδον)", εἲς 


φορὰς πολὺ µεγαλυτέρας ἐκείνων, αἱ ὁποῖαι θὰ προέκυπτον ἐκ µόνης τῆς πρὸς τὰ ἔσω κλίσεως τῶν µετώπων των. Παρύμοιαι 
μετρήσεις εἰς τὴν νοτίαν πλευρὰν μοὶ παρέσχον παρεμφερῇ ἀποτελέσματα. 

1. Ἔάὰ. σ. 58. 

2. Ὁ περίκλειος Παρθενὼν ἀκολουθεῖ, ὡς ἤδη εἴπομεν, κατὰ τ’ ἄκρα τὴν καμπυλότητα τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος, 
πρὸς τὰ µέσα ὅμως τῶν πλευρῶν ἡ διόγκωσις αὐτοῦ γίνεται ἐντονωτέρα τῆς τοῦ παλαιοῦ. Λιὰ τῆς κατὰ τ’ ἄκρα ταυτότητος 
τῆς καμπυλότητος ἐπήρχετο ἡ ἀπλούστευσις τῆς κατασκευῆς; διότι οἱ λίθοι τοῦ νεωτέρου δὲν εἴχον ἀνάγκην εἰδικῆς λαξεύ- 
σεως, ἀλλ’ ὀτίθεντο ὀρθογωνισμένοι ἐπὶ τοῦ παλαιοτέρου καμπύλου θεµελίου (πρβλ. Ῥενκοςε, Ρηηαίριες, σ. 32). (Βλ. καὶ 
ἀνωτέρω σι 125, 126). 

3, ΜιοµΑκι, Ώου ῬατίΜοποη, σ. 19 καὶ ΏινάΝοῦκ, Απεήιρειυτε, σ. 90. 
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τὸν ἀρχαιότερον Παρθενῶνα", τὸν ἓν Κορίνθῳ ναὸν τοῦ Απόλλωνος”, τὸν ἐν Ποσει- 
δωνίᾳ (Ῥασσίωπι) ναὸν τοῦ Ποσειδῶνος (νῦν ρας 1)", τὸ «Θησεῖον»", τὸν ἡμιτελῆ 
ναὸν τῆς Ἐγέστης (Σικελίας) ”, εἲς τὰ θεμέλια τοῦ ἐν Τεγέᾳ ναοῦ τῆς ᾽Αλέας ᾿Αθηνᾶς», 
ἀργότερον δὲ εἰς τὸ Διδυμεῖον τῆς Μιλήτου”, εἲς τὸν ἓν Περγάμῳ ναὸν τῆς ᾿Αθηνᾶς, 
Νικηφόρου», τὸν ἐν Νεμέᾳ ναὸν τοῦ Διός", εἲς τὸν στυλοβάτην τῆς Ν. Στοᾶς τῆς ἆγο- 
ρᾶς τῆς Κορίνθου!., τὸν τῆς ΒΑ. Στοᾶς τῆς ἀγορᾶς τῆς Θάσου" καὶ εἰς τὸν τοιχο- 
βάτην τοῦ ναοῦ τῆς ᾿Αρτέμιδος τῶν Σάρδεων '". Εἶναι δ᾽ ὄντως ἄξιον πολλῆς προσοχῆς, 
ὅτι τὸ ἕτερον τῶν ἔργων τοῦ Ἰκτίνου, ὁ ἐν Βάσσαις ναὸς τοῦ Απόλλωνος, δὲν παρου- 
σιάζει καμπυλότητα ”. Προεκτείνεται μάλιστα ἡ χρῆσίς της καὶ εἰς ρωμαϊκὰ "΄ καὶ µε- 
σαιωνικὰ ἀκόμη κτίρια, ὡς ἀπέδειξαν αἱ ἔρευναι τοῦ (οοάγεατ τὸ καὶ ἄλλων. 

Τὴν καμπυλότητα τοῦ στυλοβάτου ἢ ἔντασι», ὡς τὴν ἔλεγον οἱ ἀρχαῖοι!", μαρτυρεῖ 
πλὴν τῶν μνημείων καὶ ὁ ἀπηχῶν τὰς γνώμας τῶν Ἑλλήνων Μικρασιατῶν ἀρχι- 
τεκτόνων τῆς ἀλεξανδρινῆς ἐποχῆς, ἰδίᾳ δὲ τοῦ Ἑρμογένους καὶ τοῦ Πυθέου, Ρωμαῖος 
«πρακτικός» συγγραφεὺς Βιτρούβιος εἲς τὸ «περὶ ἀρχιτεκτονικῆς» πόνηµά του 
λέγων: «διγΙοθαίαπι Ἱία οροτίοί εχαεφματί, α1 Παῦσαί Ρε πιεάίαπα αἀοοίίοπεπι ΡεΓ 5οᾶ- 
πη]]]ος ἵπρατες; 5ἱ οπίπῃ αά Ποε]]απα ἀῑτίρείητ, αἰνεοίαίαπῃ οουἱο γἱάοδίίωτ, Ηου αμίεπι, 
φοαπη]! αά ἰά οοηνεπἰεπίες Παπί, ἴἴοπι ἴπ οχίγοπιο Ιθγο Γογπια εἰ ἀεπιοπςίγαίῖο ογΙ{ ἀες- 


1. 1, Ἠοχγεκ ἐν Εὔποτεκ)ς, Βαυσείίυηᾳ, 1838, σ. 379. Ε. Ζπκεκ, Όδετ ἀῑο υεφρτθηρϊεῖο ΕκίσίοηΣ ἆος Ουτναίυτεη ἆον 
Ῥατίνεποη ἐν ΕκΡ καν 9 Ζεἱισοληίῇι Πύς Βαυννοσοα 15. 1865, σ. 15 ἐξ. Ὁ Ε. Ζαεμεκ ἀντικρούει σθεναρῶς καὶ τὴν ἄποψιν τοῦ 
«- Βὔττιοπεκ (Ὀπιοτοικβιπβεη αμῖ 4ετ Ακτοροῇς, Βεηίη 1863, σ. 86 ἐξ. καὶ Τοκιοπίκ ἀετ Ηεί]σηεπ, Βετ]ίη 1874. 1, σ. 
117 - 118), καθ' ἣν αἱ καμπύλαι ἐδημιουργήθησαν µόνον λόγῳ µεταγενεστέρας καθιζήσεως τοῦ πωρίνου ὑποστρώματος: 
Βλ. σχετικῶς καὶ Ώὔπρεει, ΑΜ. 17, 1492, σ. 187. Τὸ ἐπιχείρημα ὅμως τοῦτο καταπίπτει ἀφ' ἑαυτοῦ ἐκ τοῦ γεγονότος, ὅτι 
ἡ ΒΑ. γωνία τῆς κρηπῖδος, δηλαδὴ τὸ σημεῖον ἐφ' οὗ αὕτη ἐπικάθηται ἀπ' εὐθείας ἐπὶ τοῦ φυσικοῦ βράχου, εἶναι ταυ- 
τοχρόνως καὶ τὸ βαθύτορον γενικῶς κείµενον σημεῖον τῆς κρηπῖδος: πρβλ. καὶ ΏινΝοοΝ, Αποίιοσϊωτε, σ. 166, σημ. 1. 

2, Ώδκρνειο, ΑΜ 11, 1886, σ. 303. Π. 5πιαλνεια, Οοὐ]πίῖ [, Τδε Τεπιρίε οἳ Αροΐιο, ξ-ᾱ., σ. 119. Ὁ ΡΕΝΛΟΣΕ ἀντιθέτως, 
δὲν διέκρινε καμπυλότητα εἰς τὸν ναὸν τῆς Κορίνθου (Ρηπεῖρίος, σ. 27), ἥτις εἶναι ἐκεῖ πράγματι ἑλαχίστη (βέλος 0:02 µ. 
Ῥόκννειο, ἔὰλ. 

3, Κοιρεννεν - Ῥυσμκγειν, Ὠὶο βεϊοσμίσοῖνοι Τοπηρε! Ὀπιογίιας 
Βοηίη 1943, σι 58. 

4. Ῥενκο»ε, ξ-ᾱ, πίν. 36. Η. Κοσι, διµάῖεν Ζυπι Τμεφευκίοπηρε! ἵη Αίῑκη, Βεηίη 1955, σ. 51, εἰκ. 31. 

5. Ῥενκοςε, Ργηεῖρίες, σ. 27. ΚΟΙΡΕΝΝΕΝ - Ῥύομοτειν, ξίά. τ. 1, σ. 134. 

6. Ώνολ» - Οι ΕνΜενσεν, Ἡνς φαποιωαΐτε ἆ΄ Αἰνέπα Αἰέα ἆ Τέρές, ξ-ὰ, σ. 11. 

7. Ῥίόνπια, 1 σ. 52. 

Β. Κ. Ῥομν, Ρἱς Αἰιοτιίπιος Υοή Ῥογραπιοη ΙΙ, Βοη]ίη 1845, σ. 23. 

9. Ῥενκοςε, Ρηπεὶρίος, σ. 27. Κατὰ τὸν προσφάτως µελετήσαντα τὸν ναὸν τοῦτον Β. Η. Ητια, Τνε Τετηρίε οἵ Ζευναι 
Νεπικα, Ῥηποείοη 1966, σ. 4, δὲν δύναται νὰ ἐξακριβωθῇ ἡ ὅπαρξις καμπυλότητος, ἑλλείψει σχετικῶν στοιχείων. 

10. Ο. Ῥκονκεκ, Α3Α. 53, 1949, σ. 146 - 147 καὶ Οοηπ 1, 4, σ. 9Ι. 

Ἡς Β.. Ματην, Ἐιιάος Τμασίσηηες ΨΙ, Ῥατίς 1959, σ. 14. 

12. Φατᾶῖς Πῖ, 1, Ἠογάση 1925, Τδο ἱοτηρὶε οἵ Αγιεπής, σ. 33 καὶ εἰκ. 28. 

14, Πρβλ. Ῥεκποσε, Ρεϊπείρίος, σ. 27 καὶ ἑσχάτως Ώινδμοον, Μειτορο!ἤίαη Μυσουπι διωάϊες 4, 1933, σ. 207 

14. Π.χ. εἲς τὴν ««ετράγωνον οἰκίαν» τῆς Νεμαυσοῦ (Νίπιος), ὤοουυσΑκ, Α7Α 10, 1895, σ. ! ἐξ. 

15. Ατοήιοοιυτα! Κοοοτά 6, 1897, σ. 4, ΒΙ- 

16. Τοῦτο συνάγεται ἐκ τοῦ γεγονότος, ὅτι ὁ Βιτρούβιος μεταχειρίζεται τὴν αὐτὴν λατινικἠν λέξιν αάῑεσιίο προκειµένου, 
περὶ τῆς ἐξογκώσεως τοῦ στυλοβάτου, ἣν ὀλίγον πρότερον μετεχειρίσθη καὶ περὶ τῆς ἐξογκώσεως τοῦ κίονος, ἔνθα καὶ προ- 
σθέτει: ἀε αἀγεοίοπο. .. 3υάε αριιά Ὠἵαορος ἔντασις αρροῖἸαίις (Ώο Αγοβίι. ΠΠ, 3, 13, ἔκδ. Κτολη, σ. 68). 

17. ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΣ, Ώς Αποθήι. Π!, 4, 5, ἔκδ. Τουῦπος, σ. 154: κυρίως εἰπεῖν πρόκειται ἐκεῖ περὶ ἰωνικῶν μνημείων, ἀλλὰ, 
ἡ ἐφαρμογὴ τῆς καμπυλότητος ἰσχύει καὶ διὰ τὰ δωρικά, ὡς ἀπέδειξεν ὁ «. Βόττιονεκ, Ὀπιετευκίμπρεη αμζ 4ος Ακτοροῖΐς, 
Σά. σ. 95. 





 ιπά Φἰοίΐοης, ξά. σ. 26. Ἐκ. Κκλυνς, Ῥασσίμηι, 
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οπἱρία», ἤτοι «Ὁ στυλοβάτης πρέπει νὰ κατασκευάζεται οὕτως, ὥστε νὰ ἔχῃ εἰς τὸ µέ- 
σον ἔντασιν ἐπιτυγχανομένην δι’ ἀνίσων σκαµνίων (5οαπη{ ἵπιρατες)' διότι ἐὰν βαίνῃ 
σύμφωνα μὲ τὴν ἀεροστάθμην (δηλαδὴ ὁριζοντίως) θὰ φανῇ εἰς τὸν ὀφθαλμὸν κοῖλος. 
Πῶς δὲ ἐπιτυγχάνεται τοῦτο διὰ τῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνερχοµένων σκαµνίων θὰ δειχθῇ 
μὲ τὸ εἰς τὸ τελευταῖον βιβλίον εὑρισκόμενον σχέδιον, ἐκεῖ δὲ καὶ θὰ περιγραφῇ 
(ἐκτεθῇ) ἡ σχετικἡ ἀπόδειξις». 

Δυστυχῶς τὸ τελευταῖον τοῦτο βιβλίον δὲν διεσώθη καὶ οὕτω δὲν ἔχομεν οὔτε τὸ 
σχέδιον, οὔτε τὴν ἑρμηνείαν τοῦ Βιτρουβίου περὶ τῶν 5οαπαϊ]{ ἵπιρατες. 























ΓἩι 


Ἐπεχειρήθησαν λοιπὸν ὑπὸ τῶν νεωτέρων -- ἤδη ἀπὸ τοῦ 15011 καὶ τοῦ 1567:--- 
ποικίλαι αὐτῶν ἑρμηνεῖαι, ἐκ τῶν ὁποίων ἀναφέρωτὰς τῶν Ρεητοςε”, Βωγποι/[”, Ὠδτρ- 
Ρε]ά 5 καὶ Κοἰάεννεγ". Ὁ πρῶτος (Ρεητοςς) ὡς 5οαπηῇ]]ο5 ἵπιρατες ἐθεώρει τὸν ἀνισοσκελῆ 
κατώτατον καὶ τὸν ἀνισοσκελῆ ὡσαύτως ἀνώτατον σφόνδυλον τῶν κιόνων. Ὁ δεύ- 
τερος (ΒυτποιΏ) τονίζει, ὅτι δύναται νὰ κατασκευασθῇ καμπύλη τῇ βοηθείᾳ τῶν ἐν 
Γαλλίᾳ ἓν χρήσει «πνειείίος», αἴἵτινες, ὑποκαθιστῶσαι τὴν ἀεροστάθμην, ἐπιτυγχά- 
νουσι τὸ «ἀλφάδιασμα» κλιμάκων καὶ ἀνδήρων. Εἶναι δὲ αἱ πἰνε]είίε», τὰς ὁποίας ταυ- 
τίζει ὁ Βυτπου[ πρὸς τοὺς «οαπι[ἱο5, ἤτοι τὰ σκαµνία, μικρὰ πυραμιδοειδῆ σώματα, 
τοποθετούµενα κατὰ κανονικὰς ἀποστάσεις καὶ βαθµιαίως αὐξανόμενα καθ’ ὕψος ἀπὸ 
τοῦ μέσου πρὸς τὰ ἄκρα τῆς γραμμῆς ἢ τοῦ ἀνδήρου, ὥστε νὰ ἀποβαίνουν ἄνισα (ἴπι- 
Ρατες) (εἶκ. 91). Κατὰ τὸν Βυτπου/[ θὰ ἦτο ἐξ ἴσου εὔκολον κατὰ τὴν ἀρχαιότητα νὰ 
κατασκευασθῇ καμπύλη μὲ αὐτὰ τὰ ἐργαλεῖα, ὅπως εἶναι σήµερον διὰ τῆς ἀεροστά- 
θµης. Προσθέτει δ᾽ ἐπίσης ὁ Βωγπου[ καὶ ὅτι τοιοῦτοι 5οαπη1{ ἵπιρατες θὰ ἐχρησιμο- 
ποιήθησαν καὶ διὰ τὴν κατασκευὴν καμπυλότητος ἓν ὁριζοντίῳ ἐπιπέδῳ, ὅπερ ὅμως 
διὰ τὸν Παρθενῶνα περιορίζεται µόνον εἰς τὰς πλαγίας πλευράς, ἐπειδὴ ἡ κοίλη καµπυ- 
λότης, ἐν ὁριζοντίῳ ἐπιπέδῳ καὶ δὴ τῶν στενῶν πλευρῶν ἀρχίζει µόνον ἀπὸ τὰ κιο- 
νόκρανα, ὡς θὰ ἴδωμεν κατωτέρω. Ὁ τρίτος (Ώδτρ{ειά) θεωρεῖ 5εαπῇ]ος μικρὰς σφη- 








91. Τρόπος κατασκευῆς τῆς καμπυλότητος (κατὰ Βισπου). 


. Ῥ. Ῥλκπακυς, Μ. ΨΠτινῆ Ροϊϊοπΐς Ώς Ατοϊήιοσιυτα Η], 108, σ. 50 ἐξ. 
ρα σχετικῶς 8τενεκο ἐν Α)Α. 38, 1914, σ. 336, σημ. 

. Ῥεϊποῖριες, σ. 12 καὶ 20. 

.. Έονυς μέπέτα]ο ἆο }ατολίοσίυτο, 1875 

. ΑΜ 9, 1884, σ. 328. 

Ρίο απίίκεη Ῥαυγεσίο αυί ἁοτ Ἰησε! 19005, Βετίη 1890, σ. 54. 





1 
3, 
3, 
4. 
5 
6 











Ἡ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 141 


νοειδεῖς προεξοχὰς τοῦ στυλοβάτου, ἃς παρετήρησεν ὑπὸ τοὺς κατωτάτους σφονδύ- 
λους τοῦ ναοῦ τοῦ Σουνίου, ἀλλ) αἱ ὁποῖαι προφανῶς ἐδημιουργήθησαν ἐκ τῆς λαξεύ- 
σεως τοῦ στρώματος τοῦ πτεροῦ χάριν τῆς ες αὐτὸ διδοµένης κλίσεως πρὸς ἐκροὴν 
τῶν ὑδάτων. Τέλος ὁ Κοἱάενεγ ὡς 5οαπι]]]ος θεωρεῖ µικροτάτας τινὰς δισκοειδεῖς προε- 
ξοχάς, τὰς ὁποίας συνήντησεν εἰς τὸν στυλοβάτην τοῦ ναοῦ τῶν Μέσσων τῆς Λέσβου 
καὶ αἱ ὁποῖαι εἶχον διάφορα ὕψη ἑκατέρωθεν. Πιθανωτάτη ὅμως νομίζω, ὅτι εἶναι ἡ, 
θεωρία, ἣν πρῶτος συνέλαβεν --- ἀλλὰ δὲν ἐδημοσίευσεν --- ὁ Αυγὸς, διετύπωσε δ᾽ ἁρ- 
γότερον ὁ Α. ΟΠοίδγ", ἐσχάτως δὲ μαθηματικῶς διηυκρίνησεν ὁ . ΡΗ. 5ίενεῃς”. Κατὰ 








92. Τρόπος χαράξεως τῆς παραβολικῆς καµπυλότητος δι΄ ἀνίσων σκαμνίων («εαπη ἵπηρατες) (κατὰ 5ίενεπο). 


ταύτην ἡ ἔντασις τοῦ στυλοβάτου ἐξομοιοῦται πρὸς παραβολήν, ἤτοι πρὸς καμπύλην. 
δευτέρου βαθμοῦ, ἥτις ἔχει τὴν ἰδιότητα τὰ διαδοχικἁ αὐτῆς σημεῖα νὰ ἔχουν τετμη- 
µένας, αἴἵτινες ἰσοῦνται πρὸς σταθερὰ πολλαπλάσια τοῦ τετραγώνου τῶν τεταγµένων, 
ἀφοῦ ἡ μαθηματική της ἐξίσωσις εἶναι χ--οψ", ἔνθα ο ἡ σταθερά. Ἐν ἄλλοις λόγοις 
εἰς τετμηµένας (κ) 1, 2, 3, 4 κλπ. ἀντιστοιχοῦν τεταγµέναι (Ψ) Ἱς, 46, 9ς, 16ο κλπ. ἢ 
(ἂν δεχθῶμεν ο--Ι) πρὸς 1, 4, 9. 16 κλπ. Χαράσσοντες μίαν τοιαύτην καμπύλην (εἶκ. 
92) παρατηροῦμεν, ὅτι εἰς διαδοχικὰς ὁριζοντίας ἀποστάσεις ἀρχομένας ἀπὸ τοῦ 0 
(ἀρχῆς τῶν συντεταγμένων) καὶ προοδευούσας κατὰ µονάδα, ἀντιστοιχοῦσι µικραί τι- 
νες διαδοχικαὶ βαθμίδες ἢ σκαμµνία, τῶν ὁποίων τὰ μὲν μέτωπα εἶναι ἴσα πρὸς τὴν 
µονάδα, αἱ δὲ βάσεις ἀνόμοιαι καὶ δὴ ἴσαι πρὸς τοὺς διαδοχικοὺς περιττοὺς ἀριθμοὺς 
1, 3, 5, 1, 9 κλπ. (εἷκ. 92). Ἐὰν λοιπὸν δεχθῶμεν, ὅτι καὶ ὁ Βιτρούβιος εἶχεν ὑπ᾿ ὄψιν 
του ὅτι ἡ καμπύλη τοῦ στυλοβάτου ἧτο παραβολή, εἶναι πολὺ φυσικὸν νὰ ὑποθέσω- 
μεν, ὅτι τὰ εἰρημένα διαδοχικἁ σκαµνία εἶναι οἱ ὑπ᾿ αὐτοῦ μνημονευόµενοι φοαπι!, 


1. Αυο. ΟΜΟΙΑΥ, Νήτυνε, Ρατίς 1909, τ. 1, σ. 146 καὶ τ. ΙΝ, πίν. 34, εἰκ. 1. 
3. Α1Α 38, 1914, σ. 535 ἐξ, καὶ Ηεορετία 12, 1943, σ. 135 ἐξ. 
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τοὺς ὁποίους ὁ Ρωμαῖος συγγραφεὺς χαρακτηρίζει ὡς ἵπιρατος, εἴτε διότι ἔχουν ἀνί- 
σους βάσεις, εἴτε διότι αὗται ἀντιστοιχοῦν πρὸς τοὺς διαδοχικοὺς περιττοὺς ἀριθμοὺς 
193,5, 1,9. 

Ἡ ἐκλογὴ τῆς παραβολῆς ὡς καμπύλης τῆς ἐντάσεως τοῦ στυλοβάτου δὲν ἐγένετο 
τυχαίως. Ἡ καμπύλη αὕτη ἔχει τὴν σπουδαίαν ἰδιότητα νὰ εἶναι σχῆμα ὅμοιον πρὸς 
πᾶσαν ἄλλην παραβολὴν καὶ τούτου ἕνεκα παρεῖχεν ἐξαιρετικὴν εὐκολίαν χαράδεως 
εἰς τὸ ἔργον. Ἐπειδὴ δηλαδὴ ἓν τῇ περιπτώσει μακροῦ στυλοβάτου (ὅπως ὁ τοῦ Παρ- 
θενῶνος: στεναὶ πλευραὶ 30,88 µ., μακραὶ 69,503 μ.)' ἡ παραβολἡ παρουσιάζεται πολὺ 
χαμηλωμένη”, ἤτοι αἱ τεταγµέναι αὐτῆς ἐλάχισται ἓν σχέσει πρὸς τὰς τετμηµένας, θὰ 
ἔπρεπε --- ἂν ἡ καμπύλη δὲν εἶχε τὴν εἰρημένην ἰδιότητα --- νὰ σχεδιασθῇ εἰς φυσικὸν 
μέγεθος, ἵνα εἶναι δυνατὴ ἡ εὐχερὴς λῆψις τῶν σχετικῶν τεταγµένων καὶ ἡ ἐπὶ τοῦ 
στυλοβάτου σηµείωσις αὐτῶν πρὸς λάξευσιν τῆς καμπύλης. Ἡ λίαν ὅμως ἐνοχλητικὴ 
αὐτὴ ἐργασία ἀπεφεύγετο χάρις εἰς τὴν εἰρημένην ἰδιότητα: διότι ἀντὶ τοῦ φυσικοῦ 
μεγέθους σχεδίου τῆς καμπύλης ἤρκει νὰ χαραχθῇ ἄλλη πολὺ μικροτέρα παραβολὴ 
---σχῆμα ὅμοιον πρὸς τὸ ζητούμενον --- τῆς ὁποίας αἱ μὲν τετμηµέναι ἐσχεδιάζοντο 
ὑπὸ κλίµακα π.χ. 1:50, αἱ δὲ τεταγµέναι εἰς φυσικὸν μέγεθος. Οὔτω διὰ πολὺ μικροῦ 
σχεδίου ἡδύνατό τις νὰ ἀρυσθῇ τὰ ζητούμενα ὕψη (τεταγµένας) τῆς καμπύλης καὶ δὴ 
καὶ εἰς τὸ φυσικόν των μέγεθος" διότι τὰ σκαµνία ἠξακολουθοῦν νὰ ὑφίστανται καὶ 
τώρα, ὅπως δεικνύει τὸ παρατιθέµενον σχῆμα (εἰκ. 92), τὸ ὁποῖον καὶ φανερώνει τὴν 
ὑφισταμένην ὁμοιότητα μεταξὺ δύο παραβολῶν, ὤν αἵ τεταγµέναι εἶναι πολλαπλάσιαι 
ἀλλήλων”. 

Παρομοίαν γεωμετρικὴν χάραξιν τῆς ἐξισώσεως τῆς παραβολῆς («--οψ”) τῆς καμπυ- 
λότητος παρέσχε τὸ 1950 καὶ ὁ Ὠϊπσπποος". Κατὰ τοῦτον ὁρίζεται κατ᾽ ἀρχὰς ἡ ἔπιθυ- 





1. Κατὰ Ώοπρεειο 20Α6κό9,5Ι, κατὰ Μλονε 30, 89Χό9,53, κατὰ Ῥλοσλκυ 30, 85] κό9µ442, κατὰ Ῥενκονε 30891 « 
69,539 µ. 

2. Ἡ ἐξίσωσις τῆς παραβολῆς τοῦ στυλοβάτου τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς τοῦ Παρθενῶνος προκύπτει ὃν οἷς τὸν γενικὸν 
τὖπον κ--εψ' ἀντικαταστήσωμεν τὸ μὲν κ διά τοῦ ἡμίσεος τοῦ µήκους τοῦ στυλοβάτου (30/87 μ.), τὸ δὲ ψ διά τοῦ ἀντιστοί- 
χου βέλους τῆς καμπύλης ὅπερ, ὡς εἴδομεν, εἶναι 0/065 µ., ὁπότε τὸ ο προκύπτει ἴσον πρὸς 0000273 µ. Κατὰ ταῦτα διὰ τὴν 
ἀνατολικὴν πλευρὰν τοῦ Παρθενῶνος ἰσχύει ἡ ἐξίσωσις: κ-- 0000273Ψ". 

Ά, Πρέπει ἐνταῦθα νὰ σηµειωθῇ, ὅτι κλἠν τοῦ κύκλου καὶ τῆς ἐλλείψεως καὶ ἡ παραβολὴ καὶ ἡ ὑπερβολὴ ἦσαν καμπύλαι 
λίαν γνωσταὶ καὶ ἐν χρήσει εἰς τοὺς ἀρχαίους Ἓλληνας, ἤδη ἀπό τοῦ 6ου αἰῶνος π.Χ., ὡς ἀποδεικνύει ἡ συχνἠ ἐφαρμογή 
των εἰς μνημεῖα τοῦ αἰῶνος τούτου («χ. εἲς τὸ κιονόκρανον τοῦ ἐν Κορίνθῳ ναοῦ τοῦ Απόλλωνος (540 π.Χ.). Αί τέσσαρες 
αὗται καμπύλαι ἀποτελοῦν τὰς ποριφήµους λωνυκὰς τομὰς ῆτοι τὰς τομὰς ἁπλοῦ ἢ διπλοῦ κώνου δι ἐπιπέδου, ὅπερ ὅταν 
μὸν τέµνη τὸν κῶνον καθέτως πρὸς τὸν ἄξονά του παράγει κὐκλον, ὅταν δὲ λοξῶς, ἔλλειψιν, ὅταν παραλλήλως πρὸς μίαν 
τῶν γενετειρῶν αὐτοῦ παραβολὴν καὶ τέλος, ὅταν τέµνη συγχρόνως ἀμφοτέρους τοὺς κλάδους διπλοῦ κώνου, ὑπερβολήν. 
Ἡ εὔρεσις τῶν κωνικῶν τομῶν ἀποδίδεται κατὰ Ἐρατοσθένην καὶ Πρόκλον εἰς τὸν Μέναιχμον (µέσα 4ου π.Χ. αἰ)), φίλον 
καὶ µαθητὴν τοῦ Πλάτωνος καὶ τοῦ Εὐδόξου (Ρ. Η. Μιοηκι, Ώο Ῥυίναμοτε ὰ Ειεἰείάς, Ῥαγίς 1950, σ. 254). Ἐὰν ὅμως λάβω- 
μεν ὑπ' ὄψιν τὴν χρῆσιν τῶν κωνικῶν τομᾶν εἰς μνημεῖα πολὺ ἀρχαιοτέρων χρόνων, θά πρέπει νὰ συµπεράνωµεν, ὅτι ὁ 
Μέναιχμος μᾶλλον θά ἑκωδικοποίησε μὴ σωζοµένας προγενεστέρας µελέτας περὶ κωνικῶν τομῶν. Ἴσως οὗτος καὶ οἱ ἄλλοι 
σὐγχρονοί του μαθηματικοὶ νὰ οὗρον πρᾶτοι, ὅτι αἱ τέσσαρες εἰρημέναι καμπύλαι ἦσαν τομαὶ κώνου καὶ νὰ τὰς ἐχρησιμο- 
ποίησαν πρῶτοι πρὸς λώσιν ώρισμένων δυσκόλων γεωμετρικῶν προβλημάτων. ᾿Αργότερον διεξοδικῶς διέλαβε περὶ Χώνου 
πομῶν ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ὁ ΠΕΡΓΛΙΟΣ (260 - 200 π.Χ.) οὗτινος τὸ ὄργον εἶναι κατὰ τὸν ΜΟντύσια (Ηἰδιοίτο ἀες πιαϊλόπιαίἴαυος, 
Ῥαεῖς 1793 - 1802) τὸ τελειότερον τῶν συγχρόνων μαθηματικῶν συγγραμμάτων (πρβ]. καὶ Ε. Ἡορρε, Μαϊλοπιαιϊκ υπά 
Ασιτοποπιίο ἵπι ΚΊάσς. Αἰίεγευπι, Ηαἰφείδουᾳ 1911 καὶ Τη. Ἠσατες, Α ΗΙσίοςγ οἳ ΩΓοεΚ Μαιμοπιαιίος, Οχ[οτά 1911, 1, σ. 253). 

4. Ατοήιοσιωτε, σ. 167. 
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μητὴ ὑπερύψωσις (ἔντασις ἢ βέλος ΓΔ) τῆς πλευρᾶς, ἥτις πρόκειται νὰ καμπυλωθῇ 
(οἲκ. 93). Ἔστω τὸ μῆκος τῆς πλευρᾶς ταύτης ΑΒ--70 µ., ἤτοι περίπου ὅσον καὶ τὸ 
μῆκος τῆς μακρᾶς πλευρᾶς τοῦ Παρθενῶνος. Τὸ μέσον τῆς πλευρᾶς ταύτης Γ σηµειώ- 
νει τὸν κατακόρυφον ἄξονα αὐτῆς ΓΑ καὶ τὴν κορυφὴν τῆς καμπύλης Γ. Διαιρεῖται 
ἔπειτα τὸ μῆκος ΑΒ δι΄ αὐθαιρέτου τινὸς ἀριθμοῦ, ἔστω 6, ἑκατέρωθεν τοῦ µέσου εἰς 
ἴσα μεταξύ των διαστήματα (δι δ. δ. δ, ....), ἤτοι 6 ἑκατέρωθεν τῆς κορυφῆς Γ καὶ ἐν 
συνόλῳ 12. Ἐὰν ὡς ἀρχὴν τῶν συντεταγμένων θεωρήσωμεν τὴν κορυφἠὴν ΕΥ, τότε αἱ 
διαιρέσεις δι , δ., δ., δι, δ. δι ἀποτελοῦσι τὰς τετμηµένας τῆς ζητουµένης καμπύλης, 


Α Γ δι Ε δε Η ὅ 1 δα ὅ5δ Ν δὲ ΟΒ 
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93. Γραφικὴ κατασκευἡ τῆς ἐξισώσεως τῆς παραβολικῆς καμπυλότητος (κατὰ Ιἱποπιοοτ). 


αἱ δὲ κάθετοι πρὸς τὰ σημεῖα τῶν διαιρέσεων αὐτῶν τὰς τεταγµένας. Πρὸς καθορισμὸν. 
τῶν σηµείων τῆς καμπύλης λαμβάνομεν ἐπὶ τοῦ κατακορύφου ἄξονος ΓΔ ὑπὸ πολλα- 
πλασίαν κλίµακα τὴν διάστασιν τοῦ μεγίστου ἐπιθυμητοῦ βέλους (ἔστω ἐνταῦθα 0,12 
µ., ὅσον περίπου τὸ τῶν πλαγίων πλευρῶν τοῦ Παρθενῶνος) ἤτοι τῆς ἑντάσεως ΓΔ 
καὶ διαιροῦμεν ταύτην δι) ἀριθμοῦ ἴσου πρὸς τὸ τετράγωνον τοῦ ἐκλεχθέντος ἀριθμοῦ 
τῶν ὁριζοντίων διαιρέσεων δι, , δ., δ., ἤτοι ἐνταῦθα τὸ 6, δηλαδὴ διὰ τοῦ 6:--36 (εεεε). 
ὁριζομένης οὕτω τῆς διαστάσεως ἑκάστου τῶν κλασματικῶν μερῶν τοῦ ύψους εἰς 0,12/ 
36, εἲς τρόπον ὥστε ἡ καμπύλη νὰ δύναται νὰ κατασκευασθῇ ὑπὸ μορφὴν διαγράµµατος, 
ὡς µία παραβολὴ μὲ ἴσον ἀπεχούσας τεταγµένας, κατερχοµένας ἐφ᾽ ἑκατέρας πλευρᾶς 
τῆς κορυφῆς, ὡς διαδοχικοὶ τετράγωνοι ἀριθμοὶ τῶν κλασματικῶν μερῶν. Οὕτω ἡ 
πρώτη τεταγµένη ἐφ᾽ ἑκάστης πλευρᾶς τῆς κορυφῆς θὰ κατέρχεται κάτω τῆς κορυφῆς 
κατὰ µίαν διαίρεσιν ε, συναντῶσα ὁριζοντίως τὴν πρώτην ἀπὸ τῆς κορυφῆς τεταγµένην 
ΕΖ εἰς τὸ σημεῖον Β, ὅπερ εἶναι καὶ τὸ πρῶτον σημεῖον τῆς καμπύλης. Ἡ δευτέρατετα- 
γμένη ΗΘ εὑρίσκεται διὰ τῆς συναντήσεως τοῦ τετραγώνου τοῦ 2 ἤτοι τοῦ 4ε φεροµέ- 
νης ὁριζοντίως, ἤτοι θὰ εἶναι τὸ σημεῖον Σ. Ἡ τρίτη τεταγµένη εὑρίσκεται ἐπὶ τῆς 
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τρίτης καθέτου ΠΚ. διὰ τῆς συναντήσεως τῆς ἐνάτης διαιρέσεως ε, δηλαδἡ τοῦ τετρα- 
γώνου τοῦ 3, μετὰ τῆς καθέτου ΠΚ, ἤτοι εἰς τὸ σημεῖον Τ κ.ο.κ. Τὰ σχηματιζόµενα ἓν 
τῷ μεταξὺ τρίγωνα, πληρούμενα ἐνταῦθα (εἰκ. 93) διὰ διαγραµµίσεως, πρέπει νὰ εἶναι 
οἱ κατὰ «Βιτρούβιον «οπή ἵπιρατος» ὄχι µόνον διότι εἶναι ἀνόμοια ἀλλὰ καὶ διό- 
τι ἔχουσι τὸ σχῆμα διαδοχικῶν σκαµνίων. Εἰς τὴν πρᾶξιν ἡ ἀνωτέρω γεωμετρικὴ 
χάραξις τῆς παραβολικῆς καμπύλης ἐκτελεῖται διὰ ξυλίνων τεµαχίων ἐκ τῶν διὰ τὴν. 
χωροστάθµησιν χρησιμοποιουμένων]. 

Πολὺ ἐμπειρικώτερος καθορισμὸς τῆς καμπυλότητος διεπιστώθη ὑπὸ τοῦ Ο. Βτο- 
πετ" εἲς τὴν Ν. Στοὰν τῆς Κορίνθου. Ἐκεῖ ἡ ὁλικὴ μεγίστη ἔντασις ἀνήρχετο εἲς 
0,15 μ. ἐπὶ µήκους περίπου 165 µ., ἦτο ἐπομένῶς µικροτέρα τοῦ 1: 1000 καὶ ἀκόμη 
µικροτέρα τῆς τῶν μακρῶν πλευρῶν τοῦ Παρθενῶνος (0,12 μ.). Πειράματα γενόµενα 
ἐπὶ μεγάλης κλίµακος κατόψεως τῆς Στοᾶς ἀπεκάλυψαν, ὅτι ἡ καµπυλότης της συνέ- 
πιπτε πρὸς τὴν καμπύλην σχοινίου προσηλωμµένου εἲς ἀμφότερα τὰ ἄκρα τῆς Στοᾶς 
καὶ ἀφιεμένου νὰ καθίσῃ εἲς τὸ μέσον κατὰ 0,15 μ. Ὑλοποιηθεῖσα οὕτω διὰ τῶν πει- 
ραµάτων αὐτῶν προωθήθη ἡ σχετικἡ θεωρία, καθ’ ἣν οἱ ἀρχαῖοι ἀρχιτέκτονες ἐπετύγ- 
χανον τὴν ἐπιθυμητὴν καμπυλότητα διὰ τῆς ἁπλῆς μεθόδου κρεµάσεως σχοινίου µετα- 
ξὺ τῶν ἄκρων τοῦ κτιρίου καὶ δὴ κατὰ τοιοῦτον τρόπον, ὥστε τὸ κέντρον του νὰ καθί- 
ζη κατὰ τὸ ἐπιθυμητὸν µέτρον. ᾽Αντιστρέφοντες τὴν οὕτως ἐπιτυγχανομένην κοίλην 
καμπύλην λαμβάνοµεν τὴν ζητουμένην κυρτὴν καμπυλότητα. Ὅσον ἀφορᾷ τὸ πολὺ 
συζητηθὲν θέµα ἂν ἡ καμπυλότης ἦτο τόξον κύκλου ἢ παραβολὴ ἀποδεικνύεται διὰ, 
τῶν νέων πειραµάτων, ὅτι δὲν εἶναι οὔτε τὸ ἓν οὔτε τὸ ἄλλο, ἀλλὰ µία καμπύλη ὀλίγον 
διαφέρουσα τῆς παραβολῆς. 

"Ὅμοιαι ἐμπειρικαὶ παρατηρήσεις ἐπὶ τῆς καμπυλότητος διεπιστώθησαν καὶ ὑπὸ τοῦ. 
Κ. Ματίη εἲς τὴν μεγάλην ΒΔ. Στοὰν τῆς ἀγορᾶς τῆς Θάσου” μαρτυροῦσαι, ὅτι ὁ ἀρ- 
χιτέκτων δὲν ἐπεδίδετο εἲς πολὺ ἀκριβεῖς ὑπολογισμοὺς ἵνα ἀποκαταστήσῃ µαθηµατι- 
κὴν καμπύλην. ὍὉ ἀρχιτέκτων καθώριζεν ἁπλῶς τὸ µέγιστον βέλος τῆς καμπύλης καὶ 
ἔπειτα εἴτε ἐχάρασσεν αὐτὴν δι) ἑνὸς σχοινίου ἐπὶ τῶν ὀρθίων παρειῶν (µετώπων) τῆς 
ἀμέσως γειτονικῆς βαθµίδος, εἴτε καθώριζε κατὰ κανονικὰ διαστήµατα εἰς τὰ συνερ- 
γεῖα λαξεύσεως καὶ τοποθετήσεως τὴν κατὰ προσέγγισιν χάραξιν αὐτῆς. 

Τὴν αὐτὴν παραβολικὴν καμπύλην, σημειουμένην διὰ διαδοχικῶν σταυρίσκων ἐπὶ 
τῆς εὐθυντηρίας τοῦ ἡμιτελοῦς ναοῦ τῆς ᾿Εγέστης, ἐπιστοποίησεν ἑσχάτως καὶ ὁ Ὦ. 
Μετίοη»". 

Διάφορον κάπως ἀντίληψιν περὶ τῆς μορφῆς τῆς καμπυλότητος τοῦ στυλοβάτου 
τοῦ Παρθενῶνος διετύπωσεν ὁ Δανὸς Μορεῃς ΚοομΣ. Κατὰ τοῦτον «τὸ σύνολον τῶν. 
πρὸς τὸν Παρθενῶνα ἓξ ὅλων τῶν σηµείων τοῦ ὁρίζοντος ἀγομένων ὁπτικῶν γραµ- 
μῶν σχηματίζει κωνικὴν ἐπιφάνειαν. Αί γραμμαὶ τομῆς τῆς ἐπιφανείας ταύτης μὲ τὰ 


1, Ώινβνοοκ, Αποιοσίωτε, σ. 167. 

2, Α1Α 53, 1949, σ, 146, 147. 

8, Μαπυοὶ «᾿Ατολίιοσιυτο µτοοφυο, Ραγίς 1965, σ. 354. 

4. Ῥπετεκ Μεκτενς, Ρίο Ηογφιεῖ]μης ἆος Κιτναίως απι Τεπιροί νοη Φεβεσία, ΚΜ 81, 1974, σ. 107 ἐξ. 
5. 18 οουσθυτε 4μ ου]οδαίε 4τ Ῥατιλέποη ἐν Αεία Απεϊαοὶορίσα 34, 1963, σ. 231. 
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κατακόρυφα ἐπίπεδα τῶν ἐξωτερικῶν ἐπιφανειῶν τοῦ στυλοβάτου εἶναι ὑπερβολαί. 
Ἂν οἱ ἀρχαῖοι ἀνέλαβον νὰ παρουσιάσουν τὸν Παρθενῶνα ὡς ὁριζόντιον ἐπίπεδον, 
σύμφωνον πρὸς τὸν ὁρίζοντα, τὸ βέλος τῶν σχετικῶν καμπύλων ὑπολογίζεται, ὅτι θὰ 
ὤφειλε νὰ εἶναι 0,024 µ. εἰς τὰς στενὰς πλευρὰς καὶ 0,157 µ. εἰς τὰς μακράς». Κατὰ 
τὰς μετρήσεις τῆς Ἑλληνικῆς τοπογραφικῆς ὑπηρεσίας, τὰς ὁποίας παρεθέσαµεν 
ἀνωτέρω (σ. 124), τὰ βέλη ταῦτα εἶναι ἀντιστοίχως 0,065µ. διὰ τὴν Α. πλευρὰν καὶ 
0,112 μ. διὰ τὴν Ν. 

Ἡ ὑπὸ τοῦ Βιτρουβίου μνεία τῆς ἐντάσεως τοῦ στυλοβάτου ἀφ᾿ ἑνὸς καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου 
ἡ διαπίστωσις τῆς ὑπάρξεως κανονικῆς καμπύλης εἰς πλείονα μνημεῖα τῆς ἀρχαιό- 
τητος συνηγοροῦσιν ὑπὲρ τῆς παραδοχῆς, ὅτι ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ἐντάσεως εἲς τὴν κρη- 
πῖδα τῶν ναῶν ἧτο θελητή, οὐχὶ δ᾽ ἀποτέλεσμα καθιζήσεως τῶν θεμελίων! ἢ δονή- 
σεων ἢ ἀκανονιστιῶν περὶ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς ὑποδομῆς, ὡς ὑπεστήριξεν ὁ Ώιγπι”, 
ὅστις διὰ παντοίων ἐπιχειρημάτων προσεπάθησε ν᾿ ἀποδείξῃ, ὅτι ἡ καμπυλότης τῆς 
κρηπῖδος τοῦ Παρθενῶνος εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ συνδυασμοῦ ὅλων τῶν ἀνωτέρω 
μνημονευθέντων αἰτίων”, εἲς τὰ ὁποῖα προσθέτει ἐν τέλει καὶ τοῦτο : ὅτι κατὰ τὴν 
ἐκτέλεσιν μακρᾶς τινος στρώσεως, οἱ τεχνῖται συνηθίζουν, ὅταν προχωροῦν ἀπὸ τῶν 
ἄκρων πρὸς τὸ μέσον, νὰ ὑψώνουν κατά τι ὑπὲρ τὴν ὁριζοντίαν τὸν πῆχυν, ἐφ᾽ οὗ θέ- 
τουσι τὴν ἀεροστάθμην, οὕτω δ᾽ ἓν τέλει προκύπτει ἐπιφάνεια κυρτὴ εἰς τὸ μέσον. 
της. Τὴν τελικὴν ἐπὶ τοῦ θέματος τούτου κρίσιν παρέσχεν ὁ Α. νον «εικαπ". 

Διαπιστωθείσης τῆς συνειδητῆς ἐφαρμογῆς τῆς ἐντάσεως εἰς τὴν κρηπῖδα ἀπομένει 
νὰ ἐξετασθῇ ἡ αἰτία, ἥτις ὑπηγόρευσε τὴν ἐκτέλεσίν της. Περὶ ταύτης πολλαὶ θεωρί- 
αι ἐξηνέχθησαν, χωρὶς καμμία ὃξ αὐτῶν νὰ τύχῃ τῆς γενικῆς ἐπιδοκιμασίας». Ύπε- 
στηρίχθη π.χ., ὅτι ἡ ἔντασις λόγον εἶχε τὴν ἐξουδετέρωσιν ὑποχθονίων ὠθήσεων ἢ 
δονήσεων. ᾽Αλλ’ ἂν ἐπρόκειτο ν᾿ ἀντικρουσθῶσι τοιούτου εἴδους ὠθήσεις θὰ ἔπρε- 





1. Ὡς θέλει ὁς, Βδττιομεκ (Ὀπιοτουοβηκοη, ἕ-ᾱ. σ. 86 ἐξ. καὶ ἐν Τοκιοπίκ 4ος Ηο]επευ, ἕ. 139) Τὴν ἄποψιν ταύτην 
τοῦ Βδιιῖσμος ἐπολέμησεν, ὡς ἤδη εἴπομεν (σ. 129, σημ. 1), ὁ Ε. Ζιειε (ἐν Επαλ κκ”, Ζεἱικοῖνε. Εῆς Βαιννεσεη, 1865, σ. 35 
έδ) ἀκόμη δὲ καὶ ὁ Αυοιρ Βὔττισπκα (ἐν Ὠίο Ακτορο]ῖς νο Αίῑνοη, Βοη]ίη 1888, σ. 102) καὶ ἀργότερον ὁ 1» 1υιτον καὶ 
ὁ Β. ΟκΑν (ἐν Βαυπποίίευς Ὠεπκπιᾶϊετ, τ. Π, Βοτίίη υπά Ιαἱρεῖᾳ 1887, σ. 1776) καὶ ὁ 1. ΒΟΜΙΜΑΝΝ (Ώίε Βαυκυπαι «ες 
Αϊιοτιωπις ωπά 4ετ Βοπαΐσσαπος, Εσλίπβοη α. Ν. 1913, σ. 19). 

2. Ρὶο Βαικωηκί ἆογ Οἱοσλοπῇ, Ταἱρείᾳ 1910, σ. 125 καὶ 130. 

3. Εἰς τὸν Παρθενῶνα ἡ κρηπὶς ἑδράζεται, ὡς εἴδομεν, ἀφ' ἑνὸς μὲν ἐπὶ τοῦ φυσικοῦ βράχου (Β. πλευρά), ἐφ' ἑτέρου δ' ἐπὶ 
πωρίνης θεμελιώσεως (στερεοβάτον) (Ν. πλευρά), ἐκτελεσθείσης διὰ κανονικῶν δόµων ἐκ πωρολίθων καὶ διηκούσης µέχρι 
τοῦ στερεοῦ. Ἡ ὑποδομή, ἐξετασθεῖσα κατὰ τὰς γενοµένας ὑπὸ τοῦ Καββαδία καὶ τοῦ Καβεράου ἀνασκαφάς, εὑρέθη, ὅτι οὐ- 
δεμίαν ἀλλοίωσιν εἶχεν ὑποστῆ. Ἐὰν ἄλλως τε εἶχεν ἐπέλθει κατακάθισίς τις, θὰ ἔπρεπεν ἡ ΝΑ. γωνία τοῦ στυλοβάτου νὰ 
εὑρεθῇ χαμηλοτέρα ἐν σχέσει πρὸς τὴν ΒΑ. καὶ οὐχὶ ἴση πρὸς αὐτὴν, ὡς διὰ τῶν χωροσταθµήσεων ἐξηκριβώθη (ὅρα ἀ- 
νωτέρῳ σ. 126 καὶ Ῥεκκοςε, ξίά. σ. 3/). Ἐπίσης ἀφοῦ τὸ μεγαλύτερον βάρος ἐφαρμόζεται εἰς τὸ μέσον τῶν στενῶν πλευρῶν 
Ἄόγῳ τῶν ἀοτωμάτων, θὰ ἔπροπε νὰ ἔχῃ ὑποστῇ καθιζήσεις τὸ μέσον καὶ οὐχὶ τὰ ἄκρα (Ζπακκ, ξὰ, καὶ Ῥενκονν, ξά. 
σ. 28). Τέλος καὶ ἂν δεχθῶμεν καθίζησιν, δεδομένου τοῦ ἀνωμάλου τῆς ἐπιφανείας τοῦ βράχου, ἐφ' οὗ ἑδράζεται τὸ θοµέ- 
Άιον, θὰ ἦτο ἀδύνατον νὰ παραχθοῦν ἕνεκα αὐτῆς τόσον κανονικαὶ καμπύλαι εἰς τὸν στυλοβάτην (Ζαιεκ, ἔ.ά. καὶ Α. 
Ῥόττισμεκ, ἔίά. σ. 102’ πρβλ. καὶ Ῥενκονε, Ῥεποίριες, σ. 27). 

4. ΚΜ 40, 1925, σ. Ι67 ἐξ. 

5. Κατὰ τὸν Ο. Βόττιομεκ ἡ ἔντασις τοῦ κρηπιδώµατος ὀφείλεται εἰς τὴν συμπίεσιν τῶν ἐκ χειροτόρου ὑλικοῦ κατα- 
σκευασθέντων θεμελίων (Ὀπιετοιομμπβου αι[ άος Ακτοροΐίς, ξ-ὰ. σ. 86). Τὴν εὔλογον ἀντίρρησιν, ὅτι ὅλαι αἲ ἄλλαι γωνίαι 
τοῦ στυλοβάτου κεῖνται εἰς ὑψηλοτέραν (καὶ οὐχὶ χαμηλοτέραν, ὡς θὰ ἔπρεπε ἐὰν ἐπρόκειτο περὶ καθιζήσεως τῶν ἄκρων) 
στάθµην τῆς ἀμέσως ἐπὶ τοῦ βράχου βαινούσης ΒΑ. γωνίας, ὁ Βόττιομεα (Σἀ. σ. 10) δικαιολογεῖ ὡς προερχοµένην ἐξ 
ἐσφαλμένης χωροσταθµήσεως τῶν ἀρχαίων. 
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πεν ἡ καμπύλη νὰ κατασκευασθῇ οὐχὶ κυρτὴ ἀλλὰ κοίλη, ὡς τοῦτο π.χ. γίνεται εἲς κα- 
τασκευάς, αἴἵτινες πρέπει ν᾿ ἀντιστῶσιν εἰς τὴν ὤθησιν ὑπογείων ὑδάτων. 

Ὁ Εετριςοπ1 ὑπέθεσεν, ὅτι ἡ γενικὴ καμπυλότης τοῦ ναοῦ ἐδόθη χάριν τῆς ἐκροῆς 
τῶν ὑδάτων ἐκ τοῦ σηκοῦ, ὅστις, κατ’ αὐτόν, ἦτο ὕπαιθρος”. ᾽Αλλὰ καὶ ἂν δεχθῶμεν, 
ὅτι ὁ σηκὸς δὲν ἧτο ἑστεγασμένος, πρᾶγμα λίαν ἀπίθανον, καὶ πάλιν τὰ εἰσδύοντα 
ὕδατα δὲν θὰ ἠδύναντο νὰ ἐκρεύσουν" διότι θὰ ἡμποδίζοντο ἀπὸ τὸ κατώφλιον τῆς 
ἀνατολικῆς θύρας ἢ καὶ ἂν τοῦτο διετρυπᾶτο ὑπὸ ὀχετῶν καὶ πάλιν θὰ ἐσωρεύοντο. 
εἰς τὴν ἀβαθῆ λεκάνην, ἥτις σχηματίζεται εἰς τὸν πρόναον καὶ τὸν ὀπισθόναον, τῶν 
ὁποίων ἡ στρῶσις εὑρίσκεται κατὰ 0,064 μ. χαμηλότερον τοῦ στυλοβάτου καὶ τῶν 
παραστάδων (ὅρα κατὰ μῆκος τομὴν πτ. πίν. ΨΙ καὶ πίν. 8 καὶ κατὰ πλάτος τομὴν πτ. 
πίν. ΥΠΙ, ΧΙ καὶ πίν. 10 καὶ 13)5' (βλ. καὶ κατωτέρω τὸ περὶ τοῦ σηκοῦ κεφάλαιον). 

Ἐναρμόνισιν τῆς κρηπῖδος τῶν ναῶν πρὸς τὴν καμπύλην ἐπιφάνειαν τῆς θαλάσσης 
δέχονται ὡς αἰτίαν τῆς καμπυλότητος ὁ Ἐπιί! Βταννπ", ὁ Βιτπου/[5 καὶ ἓν µέρει ὁ ΜΙ- 
ομασῖΐς». ᾽Αλλὰ τοῦτο θὰ ἴσχυε µόνον διὰ ναούς, ἀπὸ τῶν ὁποίων ἐφαίνετο ἡ θάλασσα, 
πρᾶγμα, ὅπερ δὲν συμβαίνει πάντοτε. 

Περισσοτέρους θιασώτας εἶχον αἱ ὀπτικαὶ θεωρίαι: κατὰ τὸν Ηοί[ογ7 κάθε μακρὰ 
πλευρὰ κτιρίου, ὁρωμένη εἰς τὸ µέσον τοῦ μήκους της, φαίνεται καμπτοµένη κατὰ 
τ’ ἄκρα καὶ δὴ τόσον περισσότερον, ὅσον εἶναι μακροτέρα. ᾿Ανλοιπὸν τονισθῇ προ- 
σθέτως ἡ κάµψις κατὰ τ’ ἄκρα, ἡ πλευρὰ θὰ φανῇ εἰς τὸν θεατὴν μακροτέρα.Αλλ’ ἐ- 
πεδίωξαν ἄρα γε πράγματι οἱ Ἕλληνες νὰ παρουσιάσουν τὰ κτίριά των µακρότερα ἢ 
ὅσον πράγµατι ἦσαν; 

Κατὰ τὸν Βιτρούβιον ἡ ἔντασις αἰτίαν ἔχει τὴν διόρθωσιν ὀπτικοῦ τινος λάθους. 
Ὡς καὶ ἀνωτέρω εἴδομεν (σ. 129) ὁ Ῥωμαῖος συγγραφεὺς λέγει ρητῶς, ὅτι ὁ στυλοβά- 
της πρέπει νὰ λαμβάνῃ ἐξόγκωσίν τινα (αά]εοίίοπεπῃ) ἓν τῷ µέσῳ' διότι ἄλλως οου]ο 
αἱνοοίαίως νἰάεδίίωτ, θὰ φανῇ κοῖλος εἰς τὸν ὀφθαλμόν. Ἡ θεωρία αύτη τοῦ Βιτρου- 
βίου θὰ ἦτο πειστικἡ ἂν τὸ ἐλαφρὸν βέλος, ὅπερ παρατηρεῖται εἰς τὴν ἔντασιν τοῦ 
Παρθενῶνος, παρεῖχεν εἲς τὴν γραμμὴν τοῦ στυλοβάτου του τὴν ὄψιν εὐθείας. Τοῦτο 
ὅμως δὲν συμβαίνει’ ἡ γραμμὴ τῆς κρηπῖδός του εἶναι αἰσθητῶς καμπύλη. (εἶκ. 75). 
"Αλλωστε ἡ θεωρία τοῦ Βιτρουβίου ἰσχύει διὰ γραμμὰς καὶ ὀπιφανείας εὑρισκομένας 
κάτω τῶν ὀφθαλμῶν τοῦ παρατηρητοῦ, δηλαδἠἡ διὰ θεατὴν ἱστάμενον ἐπὶ τοῦ στυλο- 
βάτου. Πῶς ὅμως θὰ ἐξηγηθῇ καὶ διὰ τὸ ἐπιστύλιον, τὸ ὁποῖον παρουσιάζει τὴν αὐτὴν 


1, Της Ῥηϊηοῖρίος οἵ Βτανίν ἵη Άτι, σ. 396. 

2. Τοῦτο ἀσφαλῶς συμβαίνει εἲς τὸν ἐν ᾿Εφέσῳ «ναὸν τοῦ Κροίσου», ἔνθα τὸ δάπεδον τοῦ πτεροῦ ἔχει κλίσιν ἀπὸ τοῦ 
σηκοῦ πρὸς τὰ ἔξω, Ἶτις δίδει τὴν µακρινὴν ἐντύπωσιν στέγης. 

3, Ὅρα κατωτέρω σ. 143’ πρβλ. καὶ ΡΕΝΝΟΣΕ, Ρεϊποίρ]ος, σ. 33, ὅστις λέγει (σημ. 4), ὅτι ὁσάκις βρέχει σχηματίζονται 
εἰς τὸν ὀπισθόδομον δύο μικρά ἔλη, ἓν πρὸς Β. καὶ ἄλλο πρὸς Ν. Τοῦ προνάου τὸ ἔδαφος εἶναι πάρα πολὺ βεβλαμμένον καὶ 
δὲν συγκρατεῖ ἐπὶ πολὺ τὰ νερά. 

4. Αναφέρεται ὑπὸ Ῥελλοςε (Ῥοποῖριες, σ. 92, ΑΡΡ. ἀριθ. 28), ὅστις καὶ δέχεται ἐν μέρει τὴν θεωρίαν του (1ἀ. σ. 79). 

ᾱ. Έενιο ἀες ἀοικ Μοπάες 1847, σ. 842. Κατὰ τοῦτον ἡ ἑλληνικὴ τέχνη «ἐκύρτωσε τοὺς ἀναβαθμοὺς καὶ τὸ δάπεδον τῶν 
ναῶν, τὰ ἐπιστύλια, τὰς ζωφόρους καὶ αὐτὴν ἀκόμη τὴν βάσιν τῶν ἀετωμάτων, ὅπως ἡ Φύσις ἑστρογγύλευσε τὴν θάλασσαν, 
τοὺς ὁρίζοντας καὶ τὴν ράχιν τῶν ὀρέων». 

6. Μιοµλειας, Ώος Ῥατίλεηοη, σ. 19. 

7, Εὔκοτε κ» Αἰβεπείπε Βαγείιωπᾳ, 1838, σ. 311. 
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καὶ ὁ στυλοβάτης καμπυλότητα (εἰκ. 89 καὶ πίν. 20 κάτω δεξιά); πρβλ. καὶ τοὺς ἀπὸ ἀε- 
ροπλάνου ὡς κοίλην τὴν γῆν βλέποντας. Ὁ Ρεπτοδε" τὴν καμπύλην τῆς κρηπῖδος 
θεωρεῖ --- ὡς πράττει καὶ ὁ Βιτρούβιος --- συνάρτησιν τῆς καμπύλης τοῦ θριγκοῦ, 
ἥτις πάλιν, ὡς κατωτέρω θ) ἀναπτύξωμεν, προῆλθεν ἐξ αἰτίας τῆς κλίσεως τῶν ἄετω- 
µάτων. Κατὰ τὸν Βιτρούβιον” ἡ καμπύλη τοῦ ἐπιστυλίου ἀνταποκρίνεται ἀκριβῶς 
πρὸς τὴν τοῦ στυλοβάτου ἀλλὰ δὲν εἶναι τόσον κανονικἡ ὅσον ἐκείνου. 

Κατ’ ἄλλην τινὰ θεωρίαν”, ἡ αἰτία τῆς ἐντάσεῶς εἶναι ὁπτικο-ψυχολογική. Τὰ ἐπὶ 
τοῦ στυλοβάτου μεμονωμένα φορτία (κίονες) γεννοῦν εἰς τὸν θεατὴν τὸ συναίσθημα, 
ὅτι δρῶσι καταθλιπτικῶς ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας του, ἥτις, τούτου ἕνεκα, φαίνεται τρόπον 
τινὰ ὑποχωροῦσα. Ἵνα λοιπὸν ἐξουδετερωθῇ ἡ ἐντύπωσις αὐτή, πρέπει ἡ ἐπιφάνεια 
τοῦ στυλοβάτου νὰ λάβῃ ἀντίστοιχον κύρτῶσιν, νὰ ἀντιδράσῃ δηλ. πρὸς τὰ ἄνω". 

Μίαν ἀρκετὰ ἑλκυστικὴν ἀπόδειξιν τῆς ἀνάγκης, ἡ ὁποία ὑπηγόρευσε τὴν καµπυ- 
λότητα τοῦ στυλοβάτου, παρέσχεν ὁ 1. Βὔβιπιαπη 5 ἐν συνδυασμῷ πρὸς παλαιὰν μελέ- 
την ὁπταπάτης, τὴν ὁποίαν διετύπωσεν ὁ Αιρ. ΤΗίεΓ5οΝ". Τὴν αἰτίαν τῆς πολὺ δαπα- 
νηρᾶς εἰς χρόνον καὶ προσπάθειαν ἐργασίας κατασκευῆς μιᾶς κυρτῆς καμπύλης, ἤ- 
τις τόσον ὀλίγον διακρίνεται ἀπὸ τὴν εὐθυγραμμίαν, εὑρίσκει ὁ ΒὔΠίπιαπη προερχο- 
µένην εἲς τὸ ἤδη μνημονευθὲν χωρίον (ΠΠ, 4,5) τοῦ Βιτρουβίου, ὅπερ ὁμιλεῖ περὶ ἔκτε- 
λέσεως ἐντάσεως, ἤτοι κυρτῆς καμπύλης πρὸς ἀποφυγὴν τῆς ἐντυπώσεως, τὴν ὁποίαν 
παράγει µία μακρὰ εὐθεῖα, νὰ φαίνεται καμπτοµένη εἲς τὸ µέσον της. Πλείονες αἰτίαι, 
λέγει, συνεργάζονται διὰ νὰ παραγάγουν τὴν ἐντύπωσιν αὐτήν: ἡ ἐπιβολὴ ἐν πρώτοις 
τοῦ τριγωνικοῦ ἀετώματος ὑπεράνω τοῦ θριγκοῦ προκαλεῖ διὰ τῶν ὀξειῶν γωνιῶν του 
µίαν πρὸς τὰ κάτω φορὰν τῆς βάσεως τοῦ τριγώνου, ἕνεκα τῆς ὁποίας ἡ ὁριζοντία 
πλευρὰ τῆς βάσεως τοῦ τριγώνου φαίνεται νὰ διευθύνεται εἰς τὸ µέσον πρὸς τὰ κάτω. 
Τὰς ἀνωτέρας κοίλας γραμμὰς τοῦ θριγκοῦ θὰ ἔπρεπε τότε νὰ ἀκολουθοῦν καὶ αἱ γραµ- 
μαὶ τῶν ἀναβαθμῶν τῆς κρηπῖδος, ἐὰν δὲν ἐδημιουργεῖτο εἰς αὐτὰς µία ἀντιθέτως βαί- 
νουσα κυρτότης. 

Καὶ ἄλλαι ἐντούτοις περιστάσεις δημιουργοῦσι τὴν ἐντύπωσιν τῆς πρὸς τὰ κάτω 
κάµψεως τῆς γραμμῆς τῶν ἀναβαθμῶν, ὡς ἐξέθεσεν ὁ Ας. ΤΗΙεΓΦΟΝ (ἔ. ἆ.). Κατὰ τοῦ- 
τον ἓκ τῆς µειώσεως τῶν κιόνων προκύπτει µία εὐνοϊκῶς δρῶσα ὁπταπάτη, ἥτις κά- 
μνει τοὺς κίονας νὰ φαίνωνται ὑψηλότεροι καὶ ραδινώτεροι ἢ ὅσον πράγµατι εἶναι. 
Ἡ παράλληλος τοποθέτησις τῶν μειουμένων κιόνων παράγει ἐντούτοις---λόγῳ τῆς 
πρὸς τὰ ἄνω διευρύνσεως τοῦ µετακιονίου ---τὴν ἐντύπωσιν, ὅτι οἱ κίονες ἀνοίγουν πρὸς, 
τὰ ἄνω. Πρὸς διόρθωσιν τῆς οὐχὶ εὐχαρίστου ταύτης ἐντυπώσεως οἱ ἄξονες τῶν κιό- 
νων κλίνουν πυραμιδοειδῶς πρὸς τὰ ἔσω, ἡ δὲ λοξὴ αὕτη τοποθέτησις τῶν ἀξόνων 
ἐπὶ τῆς γραμμῆς τῆς κρηπῖδος κάµνει ταύτην νὰ φαίνεται καμπτοµένη πρὸς τὰ κάτω, 


. Ῥηποίριες, σ. 29 καὶ 30. 
. Ὡς Ατοθί. Π, 5, 8 (ἐκδ. Κτολη, σ. 72). 

. Α. Ὀ. Ῥνονννε ἐν Αποιοσίυτο 5, 1927, σ. 296 ἐξ. 

. Πρβλ. Ρ. ΟκΑΡ, Βαιηιοίσιογς Ὠοηκπιδ]ος, Μϊπολεπ κα. ΓαΐρΣίᾳ 1888, τ. ΠΙ, σ. 1716. 

. 1. ΒΟΜΙΜΑΝΝ, Εἱο Βαικυηςι ἆος Αἰἰοτίυπι» υπά ἆος Βεραίσσαπος, Εςλίηρεη α. Ν. 1913, σ. 19. 

6, Αυο. ΤΗΠΕΦΟΗ, ΟρίίσοΒο Τάμφείιηρεη ἀυξ ἀοπι Οεδίείο άετ Αποίιεκιωτ, Ζεῖιρολεῖ[ι Πὺτ Ῥαμνοςεη, 1873 
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ἐπειδὴ ὁ ὀφθαλμὸς συλλαμβάνει ὀρθογωνίως τὴν πρὸς αὐτὴν θέσιν τῶν κιόνων. Πρὸς 
διόρθωσιν τῆς σφαλερᾶς ταύτης ἐντυπώσεως αἱ γραμμαὶ τῆς κρηπῖδος ἔλαβον τὴν 
ἐλαφρὰν πρὸς τὰ ἄνω ἔντασιν. Κατὰ ταῦτα αἱ καμπυλότητες τῶν ὁριζοντίων εἶναι τὸ 
ἀναγκαῖον συμπλήρωμα τῆς µειώσεως τῶν κιόνων καὶ τῆς λοξῆς (κεκλιµένης) τοπο- 
θετήσεως αὐτῶν. 

Μίαν νέαν θεωρίαν, ἐκ διαμέτρου ἀντίθετον πρὸς τὰς δύο σπουδαιοτέρας παλαιάς", 
διετύπωσε, πρὸ ὀλίγων ἐτῶν, ὁ ἀρχιτέκτων Δ. Μαυρίκιος", ὑποστηρίξας, ὅτι εἷς στε- 
ρεὸς ὄγκος δίδει διὰ τῆς ἐντάσεως τὴν ἐντύπωσιν ὄχι μιᾶς ἀνοδικῆς, ἀλλὰ τοὐναντίον 
μιᾶς καθοδικῆς τάσεως αὐτοῦ: ἡ ἑλαφρὰ πρὸς τὸ μέσον ὕψωσις τοῦ ναοῦ, λέγει, κινεῖ 
τὴν μᾶζάν του πρὸς τὰς γωνίας, δίδουσα οὕτω εἰς αὐτὸν πλαστικότητα, ἕκτασιν καὶ 
δυναµισµόν, ἐνῶ συγχρόνως καὶ τονίζει τὰ κύρια ὅρια αὐτοῦ, ἤτοι τὰς γωνίας. 

Ἡ καθοδικἡ κίνησις, τὴν ὁποίαν πρεσβεύει ὁ Μαυρίκιος, ἐκφράζεται εἲς τὸν δωρι- 
κὸν ρυθµόν: διὰ τῶν σταγόνων τῶν προµόχθων, αἴἵτινες τείνουν νὰ σταλάξουν, διὰ 
τῶν τριγλύφων ποὺ τὰς προεκτείνουν πρὸς τὰ κάτω, διὰ τῶν σταγόνων τῶν κανόνων 
τοῦ ἐπιστυλίου καὶ δι’ αὐτοῦ ἀκόμη τοῦ κίονος, ὅστις δέχεται μὲν καὶ βαστάζει τὸ 
ὑπεράνω αὐτοῦ βάρος διὰ τοῦ ἄβακος, ἀλλὰ τὸ συγκεντρώνει πλαστικῶς διὰ τοῦ ὀχί- 
νου καὶ τὸ δένει διὰ τῶν ἵμάντων καὶ τοῦ δακτυλίου τοῦ ὑποτραχηλίου διὰ νὰ τὸ µε- 
ταδώσῃ ἐκεῖθεν εἰς τὸν κορμὸν τοῦ κίονος. “Ὁ τελευταῖος οὗτος ὑψώνεται μὲν διὰ τῆς 
µειώσεώς του καὶ βοηθητικῶς διὰ τῶν ραβδώσεων, ἀλλ’ ἡ αἰσθητικὴ λειτουργία του 
ἐκφράζεται διαλεκτικῶς διὰ δύο συνθετικῶς ἀντιθέτων ἀντιλήψεων: μιᾶς ἀνοδικῆς, 
ἵνα δεχθῇ καὶ φέρῃ τὸ ὕπερθεν βάρος, καὶ ταυτοχρόνως μιᾶς καθοδικῆς, ἥτις µεταβι- 
βάζει καὶ ὁδηγεῖ αὐτὸ πρὸς τὴν κρηπῖδα καὶ δι’ αὐτῆς εἰς τὴν γῆν. 

Κατὰ τὸν Μαυρίκιον” εἷς στερεὸς ὄγκος δὲν δίδει τὴν ἐντύπωσιν μιᾶς ἀνοδικῆς 
κινήσεως ἐὰν στηρίζεται µέχρι τῶν δύο του ἄκρων ἐπὶ μιᾶς εὐθείας. ᾿Εὰν ὅμως τοπο- 
θετηθῇ ἐπὶ καμπυλουµένης κάτωθεν ἐπιφανείας (ὡς συμβαίνει εἲς τὸν Παρθενῶνα, 
τοῦ ὁποίου καὶ ὁ στερεοβάτης ἀκόμη ἔχει, ὡς εἴδομεν, καμπυλότητα) ὄχι µόνον δὲν 
φαίνεται νὰ ὑψοῦται πρὸς τὰ ἄκρα ἀλλὰ τοὐναντίον νὰ ἐπιβάληῃ τὸ βάρος του ἐπὶ τῆς 
ἐπιφανείας ταύτης. 

Τὴν ἀληθῆ σηµασίαν τῶν καμπύλων εἶχεν ἤδη ἀπὸ τῆς ἀρχαιότητος ὀρθῶς µαν- 
τεύσει ὁ Αριστοτέλης, ἐκ δὲ τῶν νεωτέρων ὁ μεταξὺ τῶν πρώτων παρατηρητῶν 
τῆς καμπυλότητος τοῦ Παρθενῶνος ἀρχιτέκτων, ἑπόπτης τῶν μνημείων τῆς ᾿Ακρο- 
πόλεως ἐπὶ Ὄθωνος, 1. Ἠο[ίος (1838), εἰπὼν τὰ ἑξῆς': «Οἱ Ἕλληνες δὲν ἡρκοῦντο 
νὰ κτίζουν τοὺς ναούς των συμφώνως πρὸς στενούς τινας κανόνας ἢ πρὸς κανόνας 
τοῦ Βιτρουβίου, ἀλλ’ ἐθεώρουν τὴν ναοδοµίαν ὡς ζήτημα αἰσθήματος. 'Ὑπὸ τὴν ἐπί- 


1, Ἡτοι: α) τὴν τῆς ὀπτικῆς διορθώσεως μιᾶς οὐθείας, ἥτις φαίνεται καμπτοµένη εἰς τὸ μέσον καὶ πρέπει διὰ τῆς ἐν- 
τάσεως νὰ γῖνη εὐθεῖα (θεωρίαν ἣν διετύπωσεν, ὡς εἴπομεν, καὶ ὁ Βιτρούβιος) καὶ β) ἐκείνην, καθ’ ἣν αἱ καμπύλαι ἐσχεδιάζον- 
το κυρταί, ἵνα παρακάµπτεται ἡ ἐντύπωσις τοῦ βάρους καὶ παραχθῆ µία πρὸς τὰ ἄνω κίνησις αὐτῶν (θεωρία ἣν ὑποστήριξε 
καὶ ὁ Ῥοηγοςο). 

3. ΑΙΑ 69, 1965, σ. 264-267. 

3, Αὐτόθι σ. 266. 

4. Βλ. σημ. 1, σ. 123. 








Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ. 139 


δρασιν τοῦ ὑψηλοῦ πολιτισμοῦ των καὶ τοῦ ὡραίου των κλάµατος διεῖδον, ὅτι αἱ ἔντε- 
λῶς εὐθεῖαι γραμμαὶ παρεῖχον µίαν στενόκαρδον καὶ ἀλύγιστον ἐντύπωσιν!' καὶ ὅτι 
ἡ Φύσις ἀποφεύγει τὰς εὐθείας γραμµάς, ἀναπτύσσουσα τὰς πλέον ἑλκυστικὰς µορφάς 
της μὲ καμπυλουµένας γραμµάς. Οὕτω προσεπάθησαν νὰ ὁμοιάσουν τὰ κτίσµατά των. 
πρὸς τὴν Φύσιν, µεταφέροντες εἰς αὐτὰ τὰς ὡραῖα καμπυλουµένας μορφὰς τῆς ζων- 
τανῆς φύσεως. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον εἶναι κτισµένοι οἱ ναοὶ τῆς λατρείας των καὶ 
δι᾽ αὐτὸ εὑρίσκομεν εἰς αὐτοὺς ἓν σύστηµα καμπυλουµένων γραμμῶν, ἡ τελεία λογικὴ 
τῶν ὁποίων μᾶς γεμίζει θαυμασμὸν καὶ ἔκπληξιν μὲ τὴν λεπτότητα τοῦ αἰσθήματος, 
τὴν ὁποίαν ἐκφράζουν». 

Ὀλίγον ἀργότερον καὶ Γάλλοι ἐρευνηταὶ καὶ ἀρχιτέκτονες διετύπωσαν ὁμοίας πε- 
ρίπου γνώµας. Οὕτω ὁ μὲν Βου]έ τὸ 18543, ὑπενθυμίζων τὴν φράσιν τοῦ Βιτρουβίου 
(πι, 3, 13): Ὀἱαπάίπχατ νο]αρία!ἰ...νίσα5, ἔγραψεν, ὅτι ἡ καμπυλότης ἐν γένει τῶν γραμμῶν. 
ἐδόθη πρὸς τέρψιν τῶν ὀφθαλμῶν, ἐπειδὴ µία μακρὰ εὐθεῖα ἔχει κάτι τὸ ξηρὸν καὶ τὸ 
παγερὸν καὶ οὐδέποτε συναντᾶται εἰς τὴν Φύσιν, πρᾶγματὸ ὁποῖον ἄλλωστε εἶχεν εἴπει 
ἤδη καὶ ὁ Αριστοτέλης εἰς τὰ «μετὰ τὰ φυσικά του”, ὁ δὺ σοφὸς Γάλλος ἀκαδημαϊκὸς, 
Ε. Βουίπιγ" λέγει περὶ Παρθενῶνος, ὅτι «τὸ σύνολον τοῦ κτιρίου παρουσιάζει ἐκ πρώ- 
της ὄψεως τὴν μορφὴν ἀληθοῦς κρυστάλλου, ἀποτελουμένου ἀπὸ κανονικὰ στερεὰ 
σώματα, ὅλαι αἱ ὀπίπεδοι ἐπιφάνειαι τῶν ὁποίων ἔχουν κανονικὴν περίµετρον. Βλέ- 
πει τις εἰς αὐτὰ πανταχοῦ µόνον ἁπλᾶς µορφάς: τρίγωνον, τετράγωνον, ὀρθογώνιον. 
παραλληλεπίπεδον, κύλινδρον καὶ καμµίαν ὕποπτον ἢ σύνθετον καὶ δυσκόλως κα- 
θοριζοµένην µορφήν. ᾿Εγγυτέρα καὶ ἐπιμελεστέρα ὅμως παρατήρησις πιστοποιεῖ, 
ὅτι ἀπὸ τὰς ἀναριθμήτους αὐτὰς γραμμὰς οὐδεμία εἶναι πραγματικῶς εὐθεῖα. 'Ἡ ὁρι- 
ζοντία γραμμὴ τοῦ κρηπιδώµατος εἶναι καμπύλη, καμπύλαι εἶναι ἐπίσης καὶ αἱ γενέ- 
τειραι τῶν κιόνων, ἀκόμη δὲ καὶ αἱ κεκλιµέναι πλευραὶ τῶν ἀετωμάτων. Μὸὲ µίαν λέ- 
ἔιν, ἐνῶ ἡ γενικἡ ἐντύπωσις ἐμφανίζεται μὲ γεωμετρικὴν κρυσταλλίνην ἀκαμψίαν, ἡ 
λεπτομερεστέρα εἶναι ἐντύπωσις μᾶλλον ἐἑλαστικότητος καὶ εὐελίκτου χάριτος, ἥτις 
γίνεται αἰσθητὴ χωρὶς νὰ γίνεται ἀντιληπτή, ἁγνοουμένη ἀπὸ τὸ πνεῦμα, καθ) ἣν ᾱ- 
κόμη στιγμὴν τὴν ἀπολαμβάνουν οἱ ὀφθαλμοί µας, ἀρκεῖ ὅμως διὰ νὰ µεταβάλῃ τὴν. 
ἀκαμψίαν τῶν εὐθυγράμμων μορφῶν εἰς ζωντανὴν καὶ εὐλύγιστον σταθερότητα ἴσχυ- 
ροτάτης ὀντυπώσεῶς». 

᾽Αφ’ ἑτέρου ὁ µέγας Γάλλος ζωγράφος Ὠε]αοτοίκ (! 1863) ἔγραψεν: «1 Υ α ἆςς Ἱίρηςς 
αἱ φοπί μµπ πιοηςίτς; ]α ἁτοῖϊς, Ια 5εγρεηίίπε τέρι]δγα, δτίουί ἄειχ ρατα]]δία5. Ουαπά. 
1 Ἀοπηπης Ιο5 6(αΡΙΗΕ, Ίες ἐἰόπιεπίς Ίος γοηρεπί. Τ.05 Πρπες τόρι]ίδγες πε 5οπί 4ο ἆαπς Ιε 
οετνοαι! ἆς 1 Ἠοπηπιο. Ώς Ιὰ Ις οἸπαίπιο ἀες «Ἠοδες ἀποΐεπηες οἱ τιπέες; ]α τυῖπο ταρ- 
Ῥτος]ε 1οῦ]εί ἀᾳ Ια παίυτοὂ». 


1. Εϊποη Ῥοοηεοπάοη υπά 9ίαγτοῦ Εἰπάτυοκ. 

2. Ἡ)Αετοροίε 4 Αἰδόηες, 2, Ῥατίς 1854, σ. 25. 

Ά, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Τῶν μετὰ τὰ φυσικἀ Β, 2 (9970, 35-098ᾳ, 2, Βεκκει): οὔτε γὰρ αἱ αἰσθηταὶ γραμμαὶ τοιαῦταί 
εἶσιν οἵας λέγει ὁ γεωµέτρης" οὐδὲν γὰρ εὐθὺ τῶν αἰσθητῶν, οὕτως οὐδὲ στρογγύλον. 

4. Ε. Βουταν, Ία Ῥατίλνέπου εἰ 1 βέπίο μτες, Ραεΐς 1914, σ. 176-177. 

5. Παρὰ Ε. Βουτνη, αὐτόθι σ. 177, σημ. 1. 
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«Οἰαδήποτε καὶ ἂν εἶναι ἡ αἰτία τῆς ἐντάσεως, ἀπὸ τὴν ἀσυνήθη αὐτὴν ὄψιν τῶν 
γραμμῶν γεννᾶται», λέγει ὁ ΟΠοίδγ!, «μία ζωηρὰ καὶ παράδοξος ἐντύπωσις. Ὁ μὲν ᾱ- 
νίδεος θεατὴς αἰσθάνεται ἐπὶ τῇ θέᾳ των κάτι τὸ ἀσύνηθες, ὁ δὲ προϊδεασμένος ἀνα- 
γνωρίζει, ὅτι κατεβλήθη µία ἰδιαιτέρως λεπτὴ φροντίς, ἡ ὁποία τὸν γοητεύει. Μὲ τὰς 
καμπύλας γραμμὰς ἡ κρηπὶς ἐκφεύγει ἀπὸ τὴν συνήθη ὄψιν τῶν ἀκάμπτων εὐθυγράμ- 
µων κατασκευῶν. Παίρνει ἕνα χαρακτῆρα ἀπρόοπτον καὶ νέον, ὁ ὁποῖος διαφεύγει 
ἴσως τὴν ἀνάλυσιν, ἀλλ᾽ ἐντούτοις μᾶς γοητεύει, ἔστω καὶ ἂν ἀγνοοῦμεν τὴν ἀληθῆ 
του ἔννοιαν καὶ τὴν αἰτίαν του». 

᾿Ανάλογος εἶναι καὶ µία φράσις τοῦ μεγάλου "Αγγλου αἰσθητικοῦ 1ομπ Εισκίῃ 
(1819 - 1903)" σχετικῶς πρὸς τὰς καμπύλας τοῦ Παρθενῶνος: «Ι.εί Ι ποί (ο ὃε σαἱὰ, 
α5 ἵ ννας οἳ (Ίο Ιαΐο ἀῑφοογοτίες οἳ δαδ!ί]ε ομγναίωτο ἴη (ιο Ρατίμοποπ. Τμαί νν]αί ἶ5 ποί 
{ο Ῥο ἀοπιοηίταίσά, νή(]ουί Ιαθογεοι5 πιοβυΓοπιοπί5, οἈπποί Ἠάγο ἱπῃμοπος οη (ο 
Ῥοαιέγ οἳ ἀεδίρη. ΤΙε εγε ἰ5 οοπίἰπια]]γ ἱπβισποσά Υ ναί 1έ σαηποί ἀείεοί; Ναγ, ἵί ἶς 
ποί ροίηᾳ ἴοο ΓαΓ {ο 5αΥ (ναί ἵέ ἰ5 πιοςί πβμεποεά ὉΥ ναί 1 ἀαίοοίς Ιεβςί). 

Ἡ ὀξωτερίκευσις ἑνὸς ἐσωτερικοῦ παλμοῦ ζωῆς, ὡς ἤδη εἶχε παλαιότερον (1925) 
εἴπει ὁ μέγας τεχνοκρίτης 1. 1. Βιτοκματάι” καὶ ἡ πρόληψις κάθε ἐντυπώσεως καθιζή- 
σεως, ἥτις ἠδύνατο νὰ προέλθῃ ἀπὸ τὴν μακρὰν σειρὰν τῶν κατακορύφων στηριγµά- 
των, ἄτινα βαρύνουν τὴν ὁριζοντίαν γραμμὴν τοῦ στυλοβάτου, πρέπει τελικῶς νὰ θε- 
ωρηθοῦν ὡς ἡ λογικωτέρα ἑρμηνεία τῆς ἐντάσεως τόσον τῆς κρηπῖδος, ὅσον καὶ τῶν 
κιόνων, τὴν ὁποίαν μετ’ ὀλίγον θὰ γνωρίσωμεν. Κατ’ οὐσίαν λοιπὸν τὸ μυστικὸν ὅλων 
τῶν ἀπὸ τοῦ κανονικοῦ ἀποκλίσεων τοῦ μνημείου εἶναι, ὅτι ἐμφυσοῦν ζωὴν εἰς τὸ 
σῶμα τῆς κατασκενῆς, ὅτι κινοῦν τὴν μᾶζαν τοῦ μαρμάρου. Καὶ ἡ μᾶζα αὐτὴ, ἐκεῖ 
ἀκριβῶς ὅπου φορτίζεται περισσότερον, ἀνασηκώνεται ὡς ἕνα στῆθος ποὺ ἀναπνέει". 


1. Ηϊφιοίτο ἀο }απολίοοίητο, 1, σ. 408. 

2. Τῆο 8ίοηος οἵ γεηίοο, τ. 2, Κοφ. Χ. παράγρ. 12. 

3, Ώες Οἴοοτοης, Γαἱρσίᾳ 1925, τ. 1, σ. 19 καὶ ἔκδ. 1896, σι 5. 

4. Βλ. τὸν προεδρικόν µου εἰς τὴν ᾿Ακαδημίαν λόγον ἐν ΠΑΑ 25, 1950, σ. 559, 560: πρβλ. καὶ τὴν εἰς τὴν Ἐπιστημονι- 
κἂν ᾿Ἐπετηρίδα τοῦ Ε. Μ. Πολυτεχνείου 3, 1972 (1974), αἰσθητικὴν ἀνάλυσιν τοῦ Παρθενῶνος (σ. 26). 
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ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΝ 


ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΤΟΥ ΠΤΕΡΟΥ. 


Ἐν ὁριζοντίᾳ συνεχείᾳ! πρὸς τὸν στυλοβάτην ἑτοποθετήθη τὸ στρῶμα” τοῦ πτεροῦ" ἢ 
περιστάσεως ”. Τοῦτο, ἔχον πλάτος κατὰ μὲν τὰς στενὰς πλευρὰς 4,833 µ., 
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94. Τομὴ τῆς κρηκῖδος καὶ τοῦ πτεροῦ κατὰ τὴν νοτίαν πλευράν (κατὰ Ὀρλάνδον), 


κατὰ δὲ τὰς μακρὰς 4,26 μμ. (ἀπὸ τῆς ἔξω γραμμῆς τοῦ στυλοβάτου μέχρι τῆς κάτω βα- 
θµίδος τοῦ σηκοῦ) συνίσταται ἐκ δύο κατὰ τὸ πλάτος ἑκάστης πλευρᾶς µαρμαρίνων 


1. ᾽Ανακριβῶς γράφει ὁ Ε. Ῥετεκεεν (Αἰῑκη, Γαἱρείᾳ 1908, σ. 120), ὅτι τὸ στρῶµα τοῦ πτεροῦ κεῖται ὀλίγον τι βαθύ- 
τερον τοῦ στυλοβάτου, Τοῦτο µόνον εἰς τὸν πρόναον, τὸν σηκὸν καὶ τὸν ὀπισθόδομον, εἰς τὸν ἐσωτερικὸν δηλ. στυλοβάτην 


τῶν μερῶν τούτων τοῦ σηκοῦ συμβαίνει, ὡς θὰ ἴδωμεν ἀργότερον. 
3. Σερῶμα: 16 ΙΙ 323, 1, 16660, 54 - 168,14 - 171,11 - 167248. 1 ἵν, Ι3, 102, 34, 40, 70, 85 - 103, 163-106, 66, 96- 10. 


οἱ. τν 823, 51, 52, 62. ΑΕ 1923, σ. 45, 27, 31. 1Ο ΥΠΙ, 4255, 6/7. Οἱ ΠΙ, 4957κ (Α44)--Κλιμεν, Ερίετ. 1048, 2. 10 Χι, 
2, 190Α, 7 - 233,11. Ίπεος. 4ς Ὠέίος, 502Α, 24 -4088, ΙΙ. 16 ΧΙΙ (8), 1.80, 4. Ἐν, Πἰάνπια 1 29, Β, 43, 28. 

3. Ὄρα ἀνωτέρω σι 106, σημ. 4. 

4. ΒΠΙΡΟΥΡΙΟΣ, Ώο ΑπΔίι. 1, 3, 9.1Ν, 4, 1. ΤΝ. 8, 6. 

5. Ὄρα ἀνωτέρω σ. 106, σηµ. 5. 
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πλακῶν, πάχους 0.241 µ., καλῶς δι’ ἀναθυρώσεως συναρμµοζοµένων, ἑδραζομένων δὲ 
κατὰ τὸ πρὸς τὸν στυλοβάτην ἄκρον των ἐπὶ ἀντιστοίχου προεξοχῆς, τὴν ὁποίαν φέ- 
ρουν εἰς τὸ κάτω µέρος των οἱ λίθοι τοῦ στυλοβάτου, κατὰ δὲ τὴν ὑπόλοιπον αὐτῶν 
ἐπιφάνειαν ἐπὶ ὑποστρώματος ἐκ πωρολίθων (εἰκ. 94 τῆς Ν. καὶ 95 τῆς Δ. πλευρᾶς) τῆς 
στορᾶς", ἢ στοιβῆς". Τὸ μῆκος τῶν πλακῶν τοῦ στρώματος ποικίλλει, κατὰ μὲν τὰς µα- 
κρὰς πλευρὰς ἀπὸ 1,275 µ. (Ν. πλευρὰ) µέχρι 1,452 μ. (Ν. πλευρά), κατὰ δὲ τὰς στε- 






 ΤΟΜΗ ΤΗΣ ΚΡΗΠΙΔΟΣ |και Του 
ΠΤΕΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Δ. ΠΛΕΥΡΑΝ 











































































































96. Αριστερά: ὀρθὴ διάταξις τῶν γωνιαίων πλακῶν στυλοβάτου καὶ πτεροῦ, ἐμφαίνουσα τὴν διείσδυσιν τῶν τελευταίων. 

εἰς τὴν πλάκα τοῦ γωνιαίου στυλοβάτου (κατὰ Ὀρλάνδον). Δεξιά: ἑσφαλμένη διάταξις τῶν πλακῶν στυλοβάτου καὶ πτεροῦ,, 

καθ' ἣν ἡ γωνιαία πλὰξ τοῦ στυλοβάτου εἰσδύει εἰς τὰς τοῦ πτεροῦ (κατὰ Κπονῄες (Ροητοςε), Οατάπετ, Ματαμαπά καὶ 
1 ανντορος). 


νὰς ἀπὸ 1,133 µ. (Α. πλευρὰ) µέχρι 1.44δ μ. (Δ. πλευρά), ἐξαιρέσει τῶν ὄπισθεν τοῦ 
2ου ἀπὸ τῆς γωνίας κίονος, αἵτινες ἔχουσι μῆκος 1,85 µ. κατὰ µέσον ὅρον (πίν. 1, 2 
καὶ 94). Οἱ ἐγκάρσιοι ἁρμοί τῶν σπανίῶς συνεχίζουσι τοὺς τοῦ στυλοβάτου: συνή- 
θώς ἀποκλίνουσιν αὐτῶν, φθάνει δὲ µάλιστα ἐνιαχοῦ ἡ ἀπόκλισις αὕτη τὰ 0,217 µ. 

1. Σκορά: ΚΑΡΡΑΔΙΑΣ, Τὸ Ἱερόν τοῦ ᾿Ακληπιοῦ, ἔὰ. ᾿Αθήνησιν 1909, σ. 37. 1Ο 1Ν, 13, 102. Ἐν. Ἐδκκτ, Εασναυκάτῦςκε 
Δες μποσΒίσείνοη Βαυιηάνεηίς, Ν/ήτσθυτᾳ 1910, σ. 10, 13. 


2. Εἰς ἐπιγραφὴν τῆς Επιδαύρου τὸ θεμέλιον τοῦ τοίχου τοῦ σηκοῦ ὀνομάζεται καὶ αὐτὸ στοιβή (στοιβά):16 1ν 13 
102, 3, 11, 33 - 103, 19 - 106, 1, 11, 23, 39, 41, 43, 45, 56, 72. ΚΛΡΡΑΔΙΑΣ, ἔ-ὰ. σ. 37. 16 482361 (Τροιζῆνος). 
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(8. πλευρά). Κατὰ ταῦτα τὸ σχέδιον τοῦ Κπον/]ος παρὰ Ρεητοςε!, ὡς καὶ τὸ τοῦ ΜΙά- 
ἀείοῃ παρὰ Οατάπογ”, τὰ ὁποῖα ἐμφανίζουν τοὺς ἁρμοὺς τοῦ στρώματος συνεχίζον- 
τας τοὺς τοῦ στυλοβάτου, δὲν εἶναι κατὰ τοῦτο ἀξιόπιστα. ἼΑξιον σηµειώσεως εἶναι: 
α) ὅτι τρεῖς ἰσομήκεις λίθοι τοῦ στρώματος ἀντιστοιχοῦσι πρὸς ἓν κανονικὸν µετα- 
ξόνιον τοῦ περιστυλίου, χωρὶς ὅμως καὶ νὰ ὑφίσταται σύμπτωσις ἁρμοῦ στρώματος 
καὶ στυλοβάτου, ἐπειδὴ τὸ μέγεθος τῶν τελευταίων τούτων εἶναι ἀκανόνιστον καὶ µό- 
νον εἰς τὰς γωνίας δημιουργοῦνται ἐνδιάμεσα μεγέθη πλακῶν στρώσεῶς, δεδομένου 
ὅτι ἐκεῖ λαμβάνεται ὑπ᾿ ὄψιν καὶ ἡ εὐθυντηρία τοῦ σηκοῦ καὶ β) ὅτι λόγῳ τῶν µεγα- 
λυτέρων διαστάσεων τῶν γωνιαίων λίθων τοῦ στυλοβάτου, οἱ λίθοι τοῦ στρώματος 
εἰσδύουσιν ἐντὸς αὐτῶν, ἀποκόπτοντες τὴν ἐσωτερικήν τῶν γωνίαν κατὰ ἓν μικρὸν 
(0,065 Χ 0,065) τετράγωνον ” τεμάχιον (πρβλ. εἰκ. 96). 

Ὡς πρὸς τὸ σύστημα τῆς διαιρέσεως τῶν πλακῶν τοῦ δαπέδου τοῦ πτεροῦ παρατη- 
ροῦμεν, ὅτι τὸ τῶν στενῶν πλευρῶν, διαφέρει τοῦ τῶν μακρῶν' διότι ἀποτελεῖται ἐκ 
πλακῶν μεγαλυτέρων κατὰ τὸ πλάτος διαστάσεων (1.434 µ. ἔναντι 1.133 μ.), ἀλλ) οἱ 
ἁρμοὶ τῶν ὁποίων εὑρίσκονται εἲς τὴν προέκτασιν τῶν ἁρμῶν τῶν μακβῶν πλευρῶν 
(βλ. πίν. 1 καὶ 94). 

ὍὉ Ῥεητοςς", ὁ Ο. ΒδιἱοπετΣ καὶ ὁ Μπαλάνος” γράφουν, ὅτι οἱ λίθοι τοῦ στρώματος 
παρουσιάζουν κλίσιν πρὸς τὰ ἔξω χάριν τῆς ἐκροῆς τῶν ὑδάτων τῆς βροχῆς'. Προσ- 
διορίζουσι µάλιστα καὶ τὸ ποσοστὸν τῆς κλίσεως ταύτης κατὰ τὰς διαφόρους πλευ- 
ρὰς τοῦ πτεροῦ". Κατὰ τὰς ἰδικάς µου ἐντούτοις παρατηρήσεις δὲν πρόκειται περὶ 
ἁπλῆς εὐθυγράμμου κλίσεως τοῦ στρώματος, ὡς τὴν σχεδιάζει ὁ Μπαλάνος», ἀλλὰ 
περὶ καμπύλης. Περὶ τούτου ἐβεβαιώθην τοποθετήσας, εἲς ὅσα σημεῖα τοῦ πτεροῦ 
μοῦ ἐπέτρεπε τὸ λίαν ἐφθαρμένον δάπεδον αὐτοῦ, τὸν ξύλινον πῆχυν (κανόνα) 3 ἔγκαρ- 


1. Ῥηπείρίος, πἰν. 3 καὶ 4. 

2. Αποΐοηι Αἱἠοη», Ιοπάοη 1902, ἔναντι σ. 260. 

3. Καὶ ἡ λεπτομέρεια αὕτη σημειοῦται ἐσφαλμένως εἰς τὰ σχέδια τοῦ ΚνονΡ: (Ρεηγοος), ὡς καὶ τοῦ ΟλκὺΝΕΝ (ξἀ)) καὶ 
εἰς τὰ τῶν ἀκολουθούντων τὸν Κκονμε», ΜΙΟΜΑΚΙΗ5 (Ώος Ῥαγίνοποπ, Τα[οῖδά. πίν. 1, εἰκ. 3), Λιιλν Μακονανο (Ἠαπά- 
Ῥοοἰς οἳ εσείς Αποϊῄιοσιωτο, Ν. Υοήκ 1909, σ. 251, εἰκ. 307) καὶ ΝΝ. 1.Αννκεναξ (ΟτοεΚ Απελῄιοσιυτο, ἕ-ᾱ, σ- 159, εἰκ, 92). 
"ρθῶς τοὐναντίον σχεδιάζεται ὑπὸ τοῦ Τηευτκ (Ώος φε]οολίσοῖι - ἀοείσοῖνο Ρεηριετα[ιοπιρε!, Βοε]ίη 1918, πἰν. 35}. Ὁμοίαν. 
ἀποκοπὴν τῆς ἑσωτερικῆς γωνίας τοῦ στυλοβάτου παρουσιάζει καὶ ὁ ναὺς τῆς ᾿Αφαίας (Ῥπεομτεκ, ξ.ὰ, πίν. 2), ὁ ἓν Ὁ- 
Άυμπίᾳ ναὸς τοῦ Διὸς (Ουπτιυν-Αρισα, Οἰγπιρία Πίο ΒαιάοηΚηιάϊοτ, πίν. 9 καὶ Α. Μακουλκο, Σά. σ. 248, εἰκ. 304) καὶ 
τὸ «Θησεῖον»΄ βλ. ἀναπαράστασιν τῆς πλακοστρώσεως ὑπὸ ΥΝ. Β. Ώνννμοοκ, παρὰ Η. Κοοι (ΦιωάΊεν Ζυπι Τπενεισίσπιρα! 
η Αἴῑση, Βετ]ϊη 1955, εἰκ. 28). 

4- Ρεηείρίος, σ. 33, πῖν. 13 ἄνω (κατὰ Εογβισοπ). 

5. Ὀπιεγευεήμηρεη αμί 4ο; Ακτοροῖς, Βετίη 1883, ΑΡ6. 28. 

6. Αναστήλωσις, σ. 57: πρβλ. καὶ πίνακα χωροσταθµήσεων ὑπ' ἀριθ. ΠΕ, στ. 9. 

7. Ὄρα σχετικῶς καὶ ΒΙΕΡΟΥΡΙΟΝ, Ώο Απο. Π], 3, 9 (ἔκδ. Κτονη, σ. 66). 

8. Ὁ Βότποηκμ (ξά. σ. 116) προσδιώρισεν εἰς 0015 µ. τὴν κλίσιν ἐπὶ µήκους 4,26 µ. ἀπὸ τοῦ τοίχου τοῦ σηκοῦ µέχρι 
τῆς ἐξωτερικῆς ἀκμῆς τοῦ στυλοβάτου πρὸς τὰ ἔξω, κατὰ δὲ τὸν ΜΠΑΛΑΝΟΝ (14. σ. 57) ἡ ρύσις ὅλων τῶν πλευρῶν τοῦ. 
πτεροῦ εἶναι ἡ αὐτὴ καὶ ἴση περίπου πρὸς 0:03 µ. 

ο. "Εὰὰ, πίν, 2, σχέδ. Ἱ. 

10. Κανών; 10 1, 313, 13, 314, 125, 373, 24, 372 Ε, 4. Π 33 (1) 1672, 150, 164, 165. ΝΙΙ, 3073, 108, 122, 123, 124, 
144, 149, 154, 186. ΨΗΙ, 3073, 185, 123. Χί, 2, 199Α, 29. Ἰηνετ. ἀο Ῥέ]ον, 507, 11 - 1409, ΧΙΙ 2, 10; 25 - 1, 22/23. 
ΠΟΛΥΔ. Ὄνομ. (10), 147 (Ὁ 125. Σ09. “Απόσπ. 474 Ἡ 433 (ΝαιοΚ). ΕΧΡΗΙ. Τρωάδ. 6, Ἡρ. Μαιν. 945. ΠΛΑΤ. 
Φίληβος, 519. ΑΡΙΣΤΟΦ. Βάτρ. 799, 956, Λυσ. ᾿Απόσπ. 61 . ΑΡΙΣΤΟΤ., 1137030. Αντν. Ον. Ε. 205. 4. ΒΙΤΡΟΥΡΙΟΣ, 
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σίως καὶ παρατηρήσας, ὅτι οὗτος δὲν «ἔστρωνε»' ὅταν δηλαδἡ τὸ ἓν ἄκρον του ἔφηρ- 
µόζετο ἐπὶ τοῦ στυλοβάτου, τὸ ἄλλο ὑψοῦτο κατὰ τὸν τοιχοβάτην τοῦ σηκοῦ καὶ ἂν- 
τιστρόφως, τοῦθ) ὅπερ ἀποδεικνύει ἀναντιρρήτῶς ὅτι ἡ τομὴ τοῦ πτεροῦ δὲν ἦτο εὖ- 
θεῖα ἀλλὰ καμπύλη, τῆς ὁποίας τὸ πρὸς τὸν τοιχοβάτην τοῦ σηκοῦ ἄκρον εὑρίσκετο 
ὑψηλότερον τοῦ στυλοβάτου τοῦ περιστυλίου κατὰ τὰς ἑκασταχοῦ µετρηθείσας δια- 
φοράς. Τὸ ἀκριβὲς σχῆμα τῆς καμπύλης αὐτῆς δὲν ἠδυνήθην νὰ καθορίσω λόγῳ τῆς 
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ΤΟΛΛΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤος 


97. Χωροσταθμικἁ σχέδια κατά πλάτος τομῶν τοῦ ναοῦ. 


μεγάλης φθορᾶς τοῦ δαπέδου. Πάντως, ἀφοῦ διὰ τῶν χωροσταθµήσεων διεπιστώθη 
(εἰκ. 97), ὡς κατωτέρω θὰ ἴδωμεν, ὅτι καὶ ὁ τοιχοβάτης ἔχει ἔντασιν παρακολουθοῦ- 
σαν τὴν τοῦ ἀντιστοίχου στυλοβάτου, τὸ δὲ ὕψος του ἀπὸ τοῦ στρώματος μένει ἆμε- 
τάβλητον, ἔπεται ὅτι καὶ τὸ στρῶμα τοῦ πτεροῦ ἔχει καμπυλότητα οὐ µόνον κατὰ τὸ 
πλάτος ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸ μῆκος. Ἑπομένως ἡ ἐπιφάνεια τοῦ στρώματος ἑκάστης πλευ- 
ρᾶς τοῦ πτεροῦ ἦτο καμπύλη κεκλιµένη πρὸς τὸν ὁρίζοντα, γεννωμένη δὲ δι’ ὀλισθή- 
σεως τῆς ἐγκαρσίας καμπύλης τοῦ πτεροῦ ἐπὶ τῶν δύο ἑκατέρωθεν παραλλήλων πα- 


Ῥε Απο. ΤΝ, 3, 4. Δίον. ΑΛΙΚ. Ῥωμ. Αρχ. Γ΄ 67, 4. ΠΛΟΣΤ. Πολιτ. Παραγγ. 60802ε. Λοχκ. Εἰκ. 12, Ἴκαρ. 14. ΑΘΙΝ. 
18’ 5384. ΝΟΝΝ. Δίον. 12;, 66. 
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ραβολικῶν ἢ ὡς ἔγγιστα κυκλικῶν τόξων τοῦ στυλοβάτου καὶ τοῦ τοιχοβότου. Ἐπει- 
δὴ δὲ τοῦτο συνέβαινε καὶ εἰς τὰς τέσσαρας πλευρὰς τοῦ ναοῦ, ἔπεται, ὅτι τὸ ὅλον 
δάπεδον τῆς περιστάσεως ἦτο τμῆμα σφαιροειδοῦς ἐπιφανείας (εἰκ. 88 καὶ πίν. 20 
ἄνω), ἥτις τεμνοµένη ὑπὸ μὲν τοῦ κατακορύφου ἐπιπέδου τῶν µετώπων τοῦ στυλοβά- 
του παρεῖχε τὴν διὰ τῶν χωροσταθµήσεων καθορισθεῖσαν ὡς ἔγγιστα κυκλικὴν καµ- 
πύλην τοῦ στυλοβάτου κατὰ τὰς τέσσαρας πλευράς, ὑπὸ δὲ τῶν κατακορύφων ἐπιπέ- 
δων τοῦ τοιχοβάτου τὰς ἀντιστοίχους παραλλήλους καμπύλας αὐτοῦ. Διὰ τῆς ἐφαρμο- 
σθείσης μετὰ σφαιρικῆς ἐπιφανείας λύσεως ἀπεφεύχθη καὶ ἡ παραγωγὴ τῆς ἀκμῆς 
ἐκείνης, ἥτις θὰ προέκυπτε κατὰ τὰς διαγωνίους τοῦ ὀρθογωνίου ἐὰν αἱ κεκλιμέναι 
ἐπιφάνειαι τῶν τεσσάρων πλευρῶν τοῦ πτεροῦ ἦσαν ἁπλᾶ κεκλιµένα ἐπίπεδα ἢ ἀκό- 
µη καὶ παραβολικοὶ κύλινδροι, ὁπότε αἱ τέσσαρες πλευραὶ τοῦ πτεροῦ θὰ ἐσχημάτι- 
ζον κατὰ μὲν τὴν πρώτην περίπτωσιν μίαν λίαν χαμηλωμένην κόλουρον πυραμίδα, 
κατὰ δὲ τὴν δευτέραν ἓν πολὺ χαμηλωμένον σταυροθόλιον. Τὸ παρατιθέµενον σχέ- 
διον (πίν. 20 ἄνω) παρέχει ἐν ἐξάρσει τὴν σφαιρικὴν μορφὴν τοῦ δαπέδου (εἰκ. 88), 
ἥτις, ὡς θέλοµεν ἴδει κατωτέρω, δὲν περιωρίζετο µόνον εἰς τὸ πτερὸν ἀλλ᾽ ἐπεξετεί- 
νετο καὶ εἰς τὸ δάπεδον τοῦ σηκοῦ. 


ΟΙ ΚΙΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΤΕΡΟΥ 


Ἐπὶ τοῦ στυλοβάτου ἔβαινον οἱ κίονες τοῦ πτεροῦ ἢ πτερώµατος, ἔχοντες ὡς βά- 
θος κατὰ μὲν τὰς μακρὰς πλευρὰς τοὺς τοίχους τοῦ σηκοῦ κατὰ δὲ τὰς στενὰς τὰς 
ἑξαστύλους αὐτοῦ προστάσεις --- τοῦ προνάου καὶ τοῦ ὀπισθονάου. 

Ὁ ἀριθμὸς τῶν κιόνων τοῦ πτεροῦ ἦτο κατὰ μὲν τὰς στενὰς πλευρὰς ὀκτὼ --- ὅθεν. 
καὶ ὡς ὀκτάστυλοι ναοὶ χαρακτηρίζονται ὑπὸ τοῦ Βιτρουβίου”5 --- κατὰ δὲ τὰς μακρὰς 
πλευρὰς δέκα ἑπτά, τῶν γωνιαίων κιόνων ἀριθμουμένων κατ᾽ ἀμφοτέρας τὰς περιπτώ- 
σεις. Εϊναι ἄξιον σηµειώσεῶς, ὅτι κατὰ τοῦτο ὁ Παρθενὼν παρουσίασε µίαν προο- 
δευτικἠν ἀλλαγήν' διότι πάντες οἱ ἕως τότε περίπτεροι ναοὶ τῆς κυρίως Ἑλλάδος κα- 
τεσκευάζοντο μὲ ἓξ κίονας κατὰ τὰς στενὰς πλευράς. Ὀκτάστυλοι κατεσκευάζοντο 
ἕως τότε µόνον οἱ μεγάλοι δίπτεροι ἰωνικοὶ ναοί”, εἰς τοὺς ὁποίους ὁ διπλασιασμὸς 
τοῦ πλάτους τῆς περιστάσεως ἐπέβαλλε καὶ αὔξησιν τοῦ ἀριθμοῦ τῶν κιόνων τῆς προ- 
σόψεως. Ἐφηρμόσθησαν ὅμως ἐπίσης καὶ εἰς δύο παραδείγματα τῶν δυτικῶν ἀποι- 
κιῶν:εἰς τὸν ναὸν τῆς ᾿Αρτέμιδος ἓν Κερκύρᾳ΄ καὶ τὸν σύγχρονον πρὸς τὸν Παρθενῶ- 


1. Ὡς ἐκ τοῦ αὐτοῦ σχεδίου ἐμφαίνεται καὶ αἱ ἄνω ἐπιφάνειαι τῶν ἀναβαθμῶν τῆς κρηχῖδος ἦσαν καμπύλαι. 
Ἐπειδὴ ὅμως αὗται εἶναι πολὺ στεναὶ λωρίδες, ἐδέχθημεν αὐτὰς μὲ εὐθεῖαν ἐγκαρσίαν τοµὴν καὶ κλίσιν 040015 µ. 
(ὅρα ἀνωτέρω σ. 121). Τὴν σφαιροειδῇ μορφὴν ἐμάντευσε, χωρὶς ρητῶς νὰ τὴν ἀναφέρη, ὁ Ῥεννετηοπνε: πρβλ. Της 
Οεοππείτν κλπ. µέρος ΠΠ, πίν. Πῖ, εἰκ. Ἱ. 

2. ΒΠΡΟΥΜΙΟΣ, Ώο Αοίι, ΤΠ 2, 7, Β. ΠΠ, 3, 7. 

Ά. Βλ. τὰς κατόψεις των συγκεντρωµένας εἰς τὸν πίνακα τῆς σ. 4! τοῦ ἄρθρου τοῦ Ε. ΒΟΚΑΝΤΟΝ, Ιηιοείος Ὠοοίεπ 
οἵ ΟτεοΚ Τεπηρίες, Α1Α. 50, 1946. 

4. Κορεννίαστ -Βοµιεις, Κογκντα 1, Ώου Ατιοπήσιορηρε!, Βοηία 1940, εἰκ. 56. 

5. Πρβλ. Βευνέ, 1΄Αοτοροῖε ἆ᾿Αἰνέηος ΙΙ, Ῥαείς 1854, σ. 8 καὶ 35. 
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να μέγαν (Ο7Τ) ναὸν τοῦ Σελινοῦντος τῆς Σικελίας). Ας σημειωθῇ ἐνταῦθα, ὅτι οἱ 
ἀριθμοὶ 8 καὶ 17, οἵτινες ἐδόθησαν ἐπὶ Περικλέους εἰς τοὺς κίονας τῶν στενῶν καὶ 
τῶν μακρῶν πλευρῶν τοῦ Παρθενῶνος καὶ τοῦ συγχρόνου πρὸς αὐτὸν ναοῦ ΟΤ τοῦ 
Σελινοῦντος, δὲν εἶναι ἄσχετοι πρὸς τὴν μουσικἡν ἀναλογίαν, τὴν ὁποίαν παρέσχεν 
ὁ Πλάτων εἰς τὸν Τίμαιον (36 ἐξ.) ἤτοι εἲς τὴν 6 : 8 ται ο, ΑΜ 

ὑπάτη 6 μέση 8 παραµέση 9 νήτη 12 
καὶ ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὴν βάσιν τῆς κατασκευῆς τῆς πυθαγορείου μουσικῆς κλίµα- 
κος. Πράγματι ὁ μὲν ἀριθμὸς 8 τῶν στενῶν πλευρῶν τοῦ Παρθενῶνος εἶναι τὸ 
ἁρμονικὸν μέσον τοῦ 6 καὶ τοῦ 12, ἤτοι τῶν ἄκρων μελῶν τῆς ἀνωτέρω μουσικῆς 
ἀναλογίας, ὁ δὲ ἀριθμὸς 17 τῶν μακρῶν πλευρῶν (ὅστις σημειωτέον ἐθεωρεῖτο ὑπὸ 
τῶν Πυθαγορείων ὡς ἱερὸς”) εἶναι τὸ ἄθροισμα τοῦ ἁρμονικοῦ δ καὶ τοῦ ἄριθμη- 
τικοῦ 9, µέσου ὅρου τῆς αὐτῆς μουσικῆς ἀναλογίας”. 


α α ῃ ῥλὴ : 
Ἡ σχέσις σα Ἱς τὴν ὁποίαν παρουσιάζουν οἱ κίονες τῶν δύο πλευρῶν τοῦ Παρ- 





θενῶνος, εἶναι συνήθης εἲς δωρικοὺς ναοὺς τοῦ 5ου καὶ τοῦ 4ου αἰῶνος'. Τὴν ἔπανευ- 
ρίσκοµεν συχνότατα ἐφηρμοσμένην εἰς ἑξαστύλους» ἰδίᾳ ναούς (6:13), ὡς π.χ. εἰς τὸν 
ναὸν τῆς "Ασσου, τὸν ναὸν Ὦ τοῦ Σελινοῦντος, τὸν ναὸν τῆς Δήμητρος εἰς τὴν Πο- 
σειδωνίαν, τὸν ναὸν τοῦ Διὸς εἲς τὴν Ὀλυμπίαν, εἲς τὸ «Θησεῖον», τὸν ναὸν τοῦ Πο- 
σειδῶνος εἰς τὸ Σούνιον, τὸν ναὸν τῆς Νεμέσεως εἲς Ραμνοῦντα, τὸν ναὸν τῆς «Όμο- 
νοίας» εἲς τὸν ᾽Ακράγαντα καὶ ἄλλους. 

“Ο ἀριθμὸς τῶν κιόνων εἶναι προφανῶς συνάρτησις τῆς σχέσεως τοῦ μήκους πρὸς 
τὸ πλάτος τοῦ ναοῦ κατὰ τὸν στυλοβάτην. Εἰς τὸν Παρθενῶνα ἡ σχέσις αὕτη, καθο- 
ριζοµένη διὰ τοῦ μέσου ὅρου τοῦ µήκους τῶν στενῶν πλευρῶν 30,88 µ. πρὸς τὸν μέ- 
σον ὅρον τοῦ μήκους τῶν μακρῶν πλευρῶν 69,503 μ." εἶναι 1:2,251, δηλαδή, μὲ µεγί- 
στην προσέγγισιν͵ ὡς 4: 9. "Αξιον παρατηρήσεως εἶναι, ὅτι ἡ αὐτὴ ἀκριβῶς ἄνα- 
λογία (4:9) ὑφίσταται καὶ μεταξὺ τοῦ µεταξονίου καὶ τῆς κάτω διαμέτρου τῶν κιόνων, 
ὡς καὶ μεταξὺ τοῦ πλάτους τοῦ στυλοβάτου καὶ τοῦ ύψους τοῦ ρυθμοῦ (κίονος -- 
θριγκῷ)Ζ, ἀκόμη δὲ καὶ μεταξὺ αὐτοῦ τούτου τοῦ ἀριθμοῦ τῶν κιόνων τῶν στενῶν πλευ- 
ρῶν καὶ τοῦ τῶν κιόνων τῶν μακρῶν πλευρῶν τοῦ ναοῦ, ἤτοι α: 2α ΓΙ’ διότι ἂν α--4 
τότε 2α «ΙΙ --9. Εἶναι τόσον ἁπλῆ ἡ ἀριθμητικὴ αὐτὴ σχέσις, ὥστε --- διὰ τὸν στυ- 
λοβάτην τοὐλάχιστον -- δὲν βλέπω τὸν λόγον διὰ τὸν ὁποῖον πρέπει νὰ προτιμήσω- 


1, Κορενύεν - Ῥωομστειν, Σά, ΙΙ, πὶν. 1. 

3. ΠΛΟΥΤΑΡΚΟΣΥ Περὶ Ἴσιδος καὶ Ὀσίριδος 42 (367 Ε:Ε). 

3, Βλ. σχετικῶς Εγ. ΣΤΑΝΑΤΗΝ εἰς ΠΑΑ 31, 1956, σ. 13. 

4. Εἰς τοὺς παλαιοτέρους ἀρχαϊκοὺς ναούς, οἵτινες σαν ἐπιμηκέστεροι, ὁ ἀριθμὸς τῶν κιόνων τῶν μακρῶν πλεν- 
ρῶν ὑπερβαίνει κατὰ περισσοτέρας µονάδας τὸ διπλάσιον τοῦ ἀριθμοῦ τῶν κιόνων τῶν στενῶν πλευρῶν, Οὐχὶ σκα- 
γίως πράγματι συναντῶμεν τὰς σχέσεις 6115 (ἨἩραῖον Ὀλυμπίας, ναὺς ᾿Απόλλωνος Κορίνθου, ναὸς Β. Σελινοῦντος) 
καὶ 6:17 (ναὸς « τοῦ Σελινοῦντος). 

5. Εἰς ὀκτασεύλους ἄπαξ εἰσέτι, καθόσον τοὔλάχιστον γνωρίζω, δηλαδὴ εἰς τὸν Ψευδοδίπτερον ναὸν Ο τοῦ Σε- 
λινοῦντος (1. Ἠυτοτ -Θ. Εουοδκες, Φο[ποπίο, Ραπίς 1910, σ. 251. ΚοιΡΕινΕν - Ῥυσμστειν. 

6. Μιοµαειις, Ώου Ῥαγίκεπον, Γαἱρσίᾳ 1871. σ. 14. 

7. Βλ. καὶ Ώικονοος, Ατοήοείωτο, σ. 161. 





ἕ, , πίν. 17). 
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μεν) ἀντ αὐτῆς τὴν γεωμετρικὴν ἢ δυναμικὴν σχέσιν τοῦ 1 :Υ 5 ἤτοι 1:2.236, ἥτις ἀφί- 
σταται τῆς πραγµατικότητος πολὺ περισσότερον τῆς ἀριθμητικῆς Ι:2,2513. 

Αί διαστάσεις τοῦ στυλοβάτου, ἐνῶ γενικῶς ἀναγνωρίζονται ὡς ἔχουσαι λόγον 
4:9,ὁρμηνεύονται συχνὰ ὥς 100 πρὸς 225 ἑλληνικοὺς πόδας --- ἀλλὰ μὲ πόδα (µονά- 
δα) 12 καὶ 1/8 ἴντσες -- 0.308 µ., τὸν ὁποῖον οὐδεὶς Ἕλλην ἐφήρμοσε ποτέ. 

Ἡ δωρικἠ μονὰς ποδός, ἡ χρησιμοποιηθεῖσα εἰς τὸν Παρθενῶνα ἦτο 326.85 χιλιο- 
στά, σχεδὸν ὁμοία πρὸς τὴν τῶν Προπυλαίων”. 








Μεταξόνια καὶ διάµετροι τῶν κιόνων. Ἡ ἀπ᾿ ἄξονος εἲς ἄξονα ἀπό- 
στασις τῶν κιόνων τοῦ πτεροῦ ποικίλλει ἐλαφρῶς. Οὕτω εἰς μὲν τὰς στενὰς πλευρὰς 
τὸ µεταξόνιον κυμαίνεται μεταξὺ 4,290 µ. καὶ 4,305 µ., εἲς δὲ τὰς μακρὰς μεταξὺ 
4,266 μ. καὶ 4.309 µ. Τῶν γωνιαίων ὅμως κιόνων ἡ ἀπόστασις ἀπὸ τῶν ἐφ᾽ ἑκάστης 
πλευρᾶς γειτονικῶν των εἶναι, ὡς θὰ ἐξηγήσωμεν κατωτέρω πολὺ µικροτέρα, κυµαινο- 
µένη μεταξὺ 3.668 καὶ 3.711 µ. (ΒΑ. γωνία)! (βλ. πίν. 94 καὶ πίν. µεταξονίων ἓν τέλει). 


Σφόνδυλοι” ἢ σπόνδυλοι" καὶ συναρμογή των. Ἕκαστος κίων τοῦ πτε- 
ροῦ ἀποτελεῖται ἐκ 12 ἐν ὅλῳ τεµαχίων ἤτοι ἐξ Π1 σφονδύλων καὶ τοῦ κιονοκράνου, 
ὅπερ φέρει προσηρτημένον κάτωθεν μικρὸν τμῆμα τοῦ κορμοῦ, τὸ ὑποτραχήλιον". Ἐ- 
ξαΐρεσιν κάµνουν µόνον οἱ δύο γωνιαῖοι κίονες τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς, ἓξ ὤν ὁ μὲν ΝΑ. 
ἀποτελεῖται ἐξ ΤΙ (κατὰ Μπαλάνον " ἐσφαλμένως 12) σφονδύλων, ὁ δὲ ΒΑ. ἐκ δέκα καὶ 
ὁ δεύτερος ἀπὸ Α. κίων τῆς Ν. πλευρᾶς, ὅστις ἔχει 12 σφονδύλους. Τὸ ὕψος τῶν 
σφονδύλων ποικίλλει ἀπὸ 0,584 µ. (ἀνώτατος σφόνδυλος ΒΔ. κίονος, πίν. 96) µέχρι 
1.088 µ. (4ος ἀπὸ Β. κίων τῆς Δ. πλευρᾶς). Τὸ ὁλικὸν ὕψος τῶν κιόνων ἀπὸ τοῦ στυλο- 
βάτου µέχρι τῆς ἄνω ἐπιφανείας τοῦ κιονοκράνου εἶναι κατὰ μέσον ὅρον 10433 µ. 
Καὶ τοῦτο ὅμως τὸ ὕψος, ἀφ᾿ ἑνὸς ἕνεκα τῆς πρὸς τὰ ἔσω κυρτότητος τοῦ στυλοβάτου 
καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου ἕνεκα τῆς κλίσεως τῆς ἄνω ἐπιφανείας τοῦ κιονοκράνου, ποικίλλει 





Ὡς ἔκαμαν ὁ Ε. Μόκει, Ὀτίοίπεη ἀον Ἐαμπιες αἰν ΟτυπάΙαβοη 4ος Εοσπιφεσία]υηᾳ, Μύπεμοη 1931, σ. 24 καὶ 
ἡ Ίνοις Ὑουσεκ - δύιΖΕΝ, Ώας. µοοπιείσίσεὺς Ρεησίρ 4ος ΒεῖοςΝίνε] - ἀοτίναβοη Τοπιροῖ, Ψηπιετίίυς 1939, σ. 13. 

3, Ἡ προσπάθεια τῆς πανταχοῦ ἐφαρμογῆς τῆς τετραγωνικῆς ρίζης τοῦ 5 (2.236) προέρχεται ἐκ τῆς γοητείας, 

τὴν ὁποίαν ὁ ἀριθμὸς οὗτος ἀνιλεῖ ἐκ τῆς συμμετοχῆς του εἰς τὸ κατὰ τὴν «χρυσῆν» τομὴν ὀρθογώνιον, ἦτοι τὸ 

ΥδΙ 42961 116 ι 
τα Ἕθ ντ, 393. 11. Ἐἰσηγη 
τὴς τῆς γεωμετρικῆς ἢ δυναµικῆς σχέσεως τῶν διαφόρων ἐπιφανειῶν ἐγένετο ὁ "Αμερικανός 3ΑΥ ΗΑΜΒΙΟΟΕ, ὅστις ἐπε- 
χείρησε νὰ ἐφαρμόσῃ αὐτὰς εἰς τὸν Παρθενῶνα, διὰ τοῦ συγγράμματος αὐτοῦ Ὠνπαπιίς ΦΥπΙΠΟΙΤΥ, Νεν-Ἠανεῃ 1929 
"Ἐντούτοις ὁ ΗΛΝΡΙΡΟΕ ἐφρόντισε νὰ μὴ ταυτίση τὴν ἀναλογίαν τῶν πλευρῶν τοῦ Παρθενῶνος πρὸς 5 ἤτοι πρὸς 
3236, ρητῶς μάλιστα λέγει, ὅτι αὕτη εἶναι 1:225109 (σ. 3. Ὁ ΡΕΝΝΕΤΗΟΑΝΕ ἀφ' ἑτέρου ὁρίζει τὴν ἀναλογίαν ταύ- 
την ἐσφαλμένως εἰς 1:226 (νο Οοοπιείτν απά Ορίίος ἵη Απείοηι Αποιοσιωτο, ξ-ὰ. σ. 27). 

3, Ῥινκνοοκ, Απονίεσιωτε, σ. 195, σημ. 1 καὶ σ. 199, σηµ. 3. 

4. Καὶ οὐχὶ ἀπὸ 3,662 µέχοι 3,696, ὡς σημειώνει ὁ Μπαλάνος (Αναστήλωσις, σ. 58). 

5. Σφόνδυλος: 1Ο 1) 313, 105, 314, 115. 1 23 1668, 43/44 - 1672, 310 - 1673, 4, Τ2, 75, Ί6, 78, 79, 80, 82, 88, 
48, 85, 86, 88 - 1675, 2/3 - 1682, 19. Ἐλευσινιακὰ Ι, σ. 1900. ΟΠ. 28, 1933, σ. 58, 22. ΙΟ ΧΙ", 161Α7ο0. Ε. ἆ, Ρ. ΠΙ 
(9 88ἱ, 7. Έκην, Ὀἰάγιπα 1 20, 4 35, 20-39, 18, 52-40, 28-41, 39. ΜΑΜΑ, σ. 498, 23/23. 

6, Σπόνδυλος: ΑΙΝ. ΤΑΚΤ. 36. ΑΘΗΝ. 52068. 

Ί. "Ὑποτραχήλιον: ΒΙΤΡΟΥΡΙΟΣ, Ός Ατοίι. Πῇ, 3, 13 - 5/13. ΙΝ, 34 -Ί, 3-7. 

8. ᾽Αναστήλωσις, σι 58. 





ὀρθογώνιον, τοῦ ὁποίου αἱ πλευραὶ ἔχουσι λόγον 1:1,618: διότι 1.618 -- 
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ἀναλόγως τοῦ σημείου καθ’ ὃ μετρεῖται καὶ εἰς ἕκαστον ἀκόμη κίονα, ἐσωτερικῶς ἢ 
ἐξωτερικῶς. Τὸ ύψος τῶν γωνιαίων κιόνων τοῦ περιστυλίου ἐσωτερικῶς εἶναι 10,43μ. Ἡ 
κάτω διάμετρος τῶν µέσων ὀξωτερικῶν κιόνων κυμαίνεται ἀπὸ 1.776 μ. µέχρι 18055 µ., 
µετρουµένη ἀπὸ βάθους εἰς βάθος ραβδώσεως, ἀπὸ δὲ ἀκμῆς εἲς ἀκμὴν μεταξὺ 1.905 µ., 
καὶ 1.920 µ. (ἑπομένως τὸ ὅλον ὕψος ἰσοῦται πρὸς 5.48 κάτω διαµέτρους ἐπὶ ὕψους 
1043 μ.)", τῶν δὲ γωνιαίων ἀπὸ μὲν βάθους εἰς βάθος μεταξὺ 1,831 μ. (ΝΔ. γωνία) καὶ 
1.941 µ. (ΝΑ. γωνία), ἀπὸ δὲ ἀκμῆς εἰς ἀκμὴν ἀπὸ 1,942 µ. (ΝΔ. γωνία) µέχρι 1.944 μ. 
(8Δ. γωνία), εἶναι δηλαδἡ κατὰ 3,1 ἑκατοστὰ µεγαλυτέρα (ἤτοι κατὰ τὸ 1/60 τῆς κά. 
τω διαμέτρου τοῦ κίονος) καὶ τοῦτο διότι, ὡς λέγει ὁ Βιτρούβιος”, «οἱ γωνιαῖοι κίο- 
νες, προβαλλόμενοι εἰς τὸ κενόν, περιλούονται καὶ οἶονεὶ κατατρώγονται ὑπὸ τῆς 
ἀτμοσφαίρας καὶ φαίνονται ἰσχνότεροι»” (βλ. πίνακα διαµέτρων, µεταξονίων κλπ. 
προσηρτηµένον εἰς τὸ τέλος τοῦ ἔργου). 

Ὁ Βιτρούβιος κατὰ ταῦτα ἑρμηνεύει τὸ φαινόµενον τῆς παχύνσεως κατὰ τὸν νόµον. 
τῆς ἀκτινοβολίας, τὸν ὁποῖον παραδέχεται καὶ ἡ Φυσιολογία. Πρέπει ἐντούτοις νὰ τονι- 
σθῇ, ὅτι ὁ νόμος οὗτος ἰσχύει ὑπὸ ὡρισμένας προὔποθέσεις. Οὕτωπ.χ., ἐὰν ὁ ἥλιος φῶ- 
τίζῃ ἀπ᾿ εὐθείας τὸν γωνιαῖον κίονα, τότε οὗτος φαίνεται μεγαλύτερος, ἐπειδὴ τὸ λάµπον 
χρῶμα (καὶ ἰδίᾳ τὸ λευκὸν) ἀκτινοβολεῖ καὶ διαχέεται πέραν τῶν ὁρίων τοῦ φώτιζο- 
µένου σώματος ἂν λοιπὸν δεχθῶμεν, ὅτι ὁ γωνιαῖος κίων. προβάλλεται ἐπὶ τοῦ ἡλίου. 
θὰ φανῇ πρὸ αὐτοῦ μαῦρος καὶ λεπτότερος. Ἐὰν τοὐναντίον ὁ κίων προβάλλεται ἐπὶ 
τοῦ γαλανοῦ οὐρανοῦ, τότε φαίνεται νὰ λάµπῃ κατάλευκος καὶ πρέπει, συμφώνως πρὸς 
τὴν θεωρίαν τῆς ἀκτινοβολίας, νὰ ἐξογκώνεται ἀντὶ νὰ παχύνεται. Τὴν ἀνωτέρω ἀντί- 
φασιν κατέδειξε πρὸ πολλοῦ ὁ εἰδικῶς περὶ αὐτὴν ἀσχοληθεὶς αἰσθητικὸς ΤΗ. Πἱρρ5’. 

Πρὸς ἀποφυγὴν τῆς ἐκ τῆς ἀτμοσφαίρας ἐντυπώσεως κατεσκευάσθησαν οἱ γωνιαῖοι 
κίονες κατάτι παχύτεροι τῶν ἄλλων", ἐτοποθετήθησαν ὅμως κατὰ τοιοῦτον τρόπον, ὥστε 





1, Τὸ ὁλικὸν ὄψος τοῦ κίονος δὲν δίδεται ὑφ' ὅλων τῶν ἐρευνητῶν τὸ αὐτό. Οὕτω ὁ μὲν Ἡοσρεκ τὸ δέχεται ὡς 
10413 µ., ὁ Ῥενκοκς 10429 µ. διὰ τοὺς ἀγελαίους καὶ 1044 µ. διά τοὺς γωνιαίους, ὁ ΜΠΑΛΑΝΟΣ 19433 µ. διὰ 
τοὺς ἀγελαίους, ἐνῶ κατὰ τὰς ἡμετέρας μετρήσεις εἶναι: ᾽Αγελαῖοι: Ανατολικῆς πλευρᾶς 2ος ἀπὸ Β. (10433), 2ος 
ἀπὸ Ν. (Ν. 10,43), 4ος ἀπὸ Β. (8. 10433), 4ος ἀπὸ Ν. (Α.Ι0µ43, Β. 10.433). Δυτικῆς πλευρᾶς: 2ος ἀπὸ Β. (Α. 1043, Δ. 
10,428), Ίος ἀπὸ Β. (Α. 10431, Δ. 19428), 4ος ἀπὸ Β. (Α. 10433, Δ. 10, 43). 4ος ἀπὸ Ν. (Α. 19424, Δ. 194315, Β. 19424, Ν. 
10427), 5ος ἀπὸ Β. (Α. 10433, Δ. 19425). Βορείου πλευρᾶς: 2ος ἀπὸ Δ. (Δ. 1044), Ίος ἀπὸ Α. (Α. 19433, Δ. 19433, Β. 
10433). Νοτίας πλευρᾶς' 2ος ἀπὸ Δ. (Α. 10443, Β. 19445, Ν. 10443). 

Γωνιαῖοι: ΒΔ. γωνίας (Α. 1944, Δ. 19437, Ν. 10437 -44), ΝΑ. γωνίας (Β. 1043, Δ. 1943), ΝΔ. γωνίας (Α. 19439, 
Δ. 19434). 

Ὀπισθονάου: 2ος ἀπὸ Β. (10056), 3ος ἀπὸ Ν. (10056). 

Άόγῳ τῆς ταυτότητος ὕψους τῶν κιόνων τοῦ περιστυλίου πρὸς τὸ ὄψος τῶν κιόνων τοῦ ἐν ὉὈλυμπίᾳ ναοῦ τοῦ 
Διὸς ὁ Ο, Βὔττιομεκ (Ὀπιοτοικλιπρει, ξά. σ. 112) θεωρεῖ πιθανόν, ὅτι ὁ Ἰκτῖνος, πρὶν σχεδιάση τοὺς κίονας τοῦ 
Παρθενῶνος, θὰ εὑρέθη εἰς Ὀλυμπίαν καὶ τόσον θὰ ἐγοητεύθη ἐκ τῶν διαστάσεων τῶν κιόνων τοῦ αὐτόθι ναοῦ τοῦ Διός, 
ὥστο νὰ τὰς χρησιµοποιήση καὶ εἰς τοὺς ὁμοίων περίπου ἀναλογιῶν κίονας τοῦ Παρθενῶνός του. 

3, Ῥο Αποί. ΗΙ, 3, 1 (ἐκδ. Κτοῖνη, σ. 17. 

3, Ὁ Ῥυνν ἀμφιβάλλει ἂν αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος τῆς παχύνσεως, λέγων, ὅτι οἱ κίονες εἶναι τόσον πυκνὰ τοποθε- 
τηµένοι, ὥστε µόνον ἀπὸ ὠρισμένων σηµείων δύνανται νά προβληθοῦν οἱ Ἰωνιαῖοι κίονες εἰς τὸν ἐλεύθερον ἀέρα. 
τι ὅμως οὕτως ἔχει τὸ πρᾶγμα ἀποδεικνύεται καὶ ἐκ τοῦ ὅτι πάχυνσις δὲν παρατηρεῖται καὶ εἰς τοὺς γωνιαίους 
Κίονας τῶν προστάσεων τοῦ σηκοῦ, ἐπειδὴ οὗτοι προβάλλονται ἐπὶ στερεῶν τοίχων καὶ οὐχὶ ἐπὶ τῆς ἀτμοσφαίρας. 

4. Καυπιᾶνιλοιϊκ. υπά ᾳοοπιείείσοῃ - οριἰνείο Τάμσενιηεοη, σ. 77. 

5- Οὐχὶ ὅμως κατὰ τὸ 1/50 τῆς διαμέτρου των, ὡς λάγει (Σ.ἀ) ὁ ΒΙΤΡΟΥΜΙΟΣ, ἀλλὰ κατὰ τὸ 1/4 αὐτῆς. 1990/ 
Ο43--1/44.2. 








Ἡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ. 

















98. ΄Ανω: ἐπιφάνεια τοῦ 4ου ἐκ τῶν κάτω σφονδύλον τοῦ 8ου ἀπὸ Α. κίονος τῆς νοτίας 
πλευρᾶς τοῦ περιστυλίου. Κάτω: ἐπιφάνεια ἑδράσεως σφονδύλου. 


149 





150 Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ 


ἡ θεωρητικἡ περιφέρεια αὐτῶν νὰ ἀπέχῃ τῆς ἀκμῆς τοῦ στυλοβάτου ὅσον καὶ ἡ τῶν 
λοιπῶν κιόνων (ἤτοι 0,05 μ.), ἡ ἀκμὴ τῶν ραβδώσεων 0,062 µ. καὶ τὸ βάθος αὐτῶν 
0.103 - 0.105 µ." µετετίθετο δηλαδἡ τὸ κέντρον του πρὸς τὰ ἔσω καὶ δἡ κατὰ τὴν διαγώ- 
νιον τοῦ ὀρθογωνίου, ὅπερ σχηματίζουν αἱ ἀκμαὶ τοῦ στυλοβάτου (εἰκ. κλίσεως τῶν 
κιόνων 103 καὶ πίν. 23). ἐπειδὴ αἱ ἀκμαὶ τῶν ραβδώσεων τῶν γωνιαίων κιόνων ὤφειλον 
νὰ ἀντιστοιχοῦν πρὸς τὰς ἀκμὰς τῶν ραβδώσεων ἀμφοτέρων τῶν πλευρῶν. 

"Ἕκαστος σφόνδυλος δὲν ἐφήπτετο τοῦ ὑποκειμένου καὶ τοῦ ὑπερκειμένου του καθ’ 
ὅλην ἀπολύτως τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ κύκλου, ἀλλὰ µόνον κατὰ ἕνα περιφερικὸν δακτύ- 
λιον πλάτους 0,153 µ. (εἰκ. 98, Α) καὶ ἕνα μικρὸν δίσκον διαµ. 0.24 µ. περὶ τὸ κέντρον 
(εἰκ. 98, Β), οἵτινες ἐλαξεύοντο τελείως λεῖοι διὰ τοῦ λειστρίου1 (λαμάκι), κλείοντες 
ἀεροστεγῶς τὸν ἁρμόν. Μεταξὺ τῶν δύο τούτων δακτυλίων παρενεβάλλοντο δύο ἄλ- 
λοι (Γ, Δ), εἷς ἀμέσως μετὰ τὸν ἐξωτερικόν (Γ),πλάτους 0,39 μ., λεῖος μὲν καὶ αὐτὸς 
ἀλλ᾽ ὄχι τόσον ὅσον ὁ ἐξωτερικός, ἀφοῦ διακρίνονται ἐπ᾽ αὐτοῦ τὰ κτυπήµατα τῆς 
ἐπηκονημένης ξοΐδος" (ντισλίδικο) καὶ δεύτερος μετ) αὐτόν (Δ), πλάτους 0,17 µ., 
ἁδρότερον καὶ εἰς βάθος 5 καὶ πλέον χιλιοστῶν, εἰργασμένος διὰ τοῦ κοπέως» (βε- 
λόνι). 

Ἡ τοιαύτη καθ’ ὁμοκέντρους δακτυλίους λάξευσις τῶν ἑδρῶν τῶν σφονδύλων - 
φηρµόσθη ὄχι τόσον δι’ οἰκονομίαν ἐργασίας, ὅσον χάριν τῆς τελειοτέρας συναρµο- 
γῆς τῶν σφονδύλων, ἥτις γίνεται τόσον καλυτέρα, ὅσον µικροτέρα εἶναι ἡ ἐπιφάνεια 
ἐπαφῆς, καὶ ἥτις διὰ τοῦτο ἐνταῦθα περιωρίσθη µόνον εἰς τὴν ἐξωτάτην (Α) καὶ τὴν 
ἐσωτάτην (Β) λωρίδα, καὶ ἐν μέρει εἲς τὴν δευτέραν (Γ), χωρὶς ἐννοεῖται ἐκ τούτου 
οὐδόλως νὰ κινδυνεύῃ ἡ ἀντοχὴ τοῦ κίονος". Ἐπειδὴ ὅμως δὲν ἤρκει µόνη ἡ διὰ τοῦ 
ὀἐργαλείου λείανσις τῆς ἐξωτάτης καὶ τῆς ἐσωτάτης λωρίδος πρὸς ἐπίτευξιν ἁρμοῦ, 
ὅσον τὸ δυνατὸν ἀφανοῦς, ἐφηρμόσθη προσθέτως καὶ ἡ διὰ μερικῆς περιστροφικῆς 
προστριβῆς τῶν σφονδύλων πρὸς ἀλλήλους λείανσις. Ἕκαστος δηλαδἡὴ σφόνδυλος 
ἐστρέφετο παλινδρομικῶς, ὄχι βέβαια κατὰ πλήρη κύκλον, ὡς γράφει ὁ Μπαλάνος 
καὶ ὡς ὑπονοεῖ ὁ Α. Βδιίολετ”, ἀλλὰ µόνον κατὰ τόξον 20 ἕως 30 μοιρῶν ἐπὶ τοῦ ᾱ- 


1, Λείστριον: ΙΟ ΥΠ 3073, 119. 136, 168. Αίστριον: Άποσα. Θτ. 51, 10. ΔΙΔΥΝ. ΑΛΕΞ. Υ, μετρ. Εύλων καὶ λίθων 
20. 1Ο 25 (1) 16780, 5. 

2 Ξοῖς: ΗΣΥκ. λ. ΠΑΔ. Αθ. 1Ν, 86, 6. ΙΟ 15, 463, 40. 1 23 1671, 44. 10 ΥΙΙ, 3073, 104, 107, 147, 148, 165, 
161, 184. 10 Χι, 2, Ι61Α, 112-199Α, 87. ΙΟ ΧΙΚ2) 10, 14 - 1125. Ἱπποτ. ἂς Ὠξίος, 5079. ΑΕ 1937 (8), σ. 483. 
Κεν, Ὠίάνηνα 1, 41, 39 - Β2,10. 

3, Κοπεύς: 16 Ι, 105, 30. ΔΙΟΔ. Σὶκ. 135. ΛΟΥΚ. Ἔνυπν. 13. 

4. Καὶ ἂν ἀκόμη παραδεχθῶµεν, ὅτι ἡ δευτέρα ἐκ τῶν ἔξω λωρὶς οὐδόλως ἐφήπτετο τῆς ὑποκειμένης --- πρᾶγμα 
ὅπερ δὲν συμβαίνει, διότι εἰς πολλὰ σημεῖά της ἐφήπτετο --- καὶ πάλιν ἡ ὑπολειπομένη ἐπιφάνεια ἐπαφῆς ἦτο ὑπερ- 
επαρκἠς διὰ τὸ βάρος, ὅπερ' ἑβάσταζεν. Εἰς τὸν Παρθενῶνα οἱ κατώτατοι σφόνδυλοι ὑπελογίσθη, ὅτι βαστάζουσι 135 
τόννους, ἡ δὲ ἐπιφάνεια ἑδράσεως εἶναι 17600 τετρ. ἑκατοστά. Ὥστε ἡ κατὰ τετρ. ἑκατοστὸν θλίψις ἀνέρχεται μόλις 
εἰς 8 χ/µα, ἐνῶ τὸ μάρµαρον ἀντέχει εἰς θλῖψιν 200 - 500 Χ/μων κατὰ τετρ. ἑκατοστόν. 'Η ἐπὶ δακτυλίων τόσον 
ὀλίγων ἑκατοστῶν πλάτους ἔδρασις τῶν σφονδύλων, ἀποτελεῖ µίαν φαινοµενικὴν σπατάλην. ᾿Αλλ’ «ὡς καλλιτέχναι οἱ 
λέγει ὁ Βλεομ (Ὀΐνοουτν ἁω Οοηµτέν ἆ Ἐφιμέίίαιο 1, 1937, ᾱ. ΠΠ) ὑπέταξαν τὸ µέρος εἰς τὸ ἐνιαῖον πνεῦ- 
ν καὶ ἔδωσαν οὕτω εἰς τὸν ἄνθρωπον τὴν χαρὰν μιᾶς ἀμέσου γνώσεως τοῦ ὡραίου, πού, ἂν περιγρά- 
Φεται ἀπὸ τὴν αἰσθητικὴν δὲν προδιαγράφεται οὔτε ἀπὸ αὐτήν, πολλῷ δὲ μᾶλλον ἀπὸ τὴν στατικήν». 

5. Αναστήλωσις, σ. Ί6. 

6, Ὠῖο Ακεοροίίς νο Αίῑκη, ἔᾱ. σ. 112. 
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µέσως ὑποκειμένου του, µέχρι τελείας ἐξομαλύνσεως καὶ τῶν ἑλαχίστων ἀνωμαλιῶν 
τῶν δύο εἰρημένων λωρίδων (Α καὶ Β)"’ Ἐπειδὴ δὲ κατὰ τὴν περιστροφὴν ὑπῆρχε φό- 
βος µετακινήσεως τοῦ κέντρου τοῦ ἄνω σφονδύλου, ἐφωδιάσθησαν ἀμφότεροι οἱ 
σφόνδυλοι διὰ κυλινδρικοῦ ἐκ σκληροῦ ξύλου ἄξονος --- τοῦ πόλου” (ἐκτελουμένου 
διὰ τοῦ τόρνου), περὶ τὸν ὁποῖον καὶ ἐστρέφοντο. Ἰδοὺ δὲ κατὰ ποῖον τρόπον ἐστε- 
ρεοῦτο ὁ ἄξων οὗτος ἐντὸς τῶν σφονδύλων. Εἰς τὸν κεντρικὸν λεῖον δίσκον τῆς ἄνω 
καὶ τῆς κάτω ἐπιφανείας ἑκάστου σφονδύλου ---πλὴν τῆς κάτω ἕδρας τοῦ κατωτά- 
του --- ἠνοίγοντο κυβικά, ἑλαφρῶς πρὸς τὰ κάτω στενούµενα λαξεύµατα, πλευρᾶς 
0.155 -0,115µ. καὶ βάθους 0,10 - 0,075 μ. (εἰκ. 98, 99), ἐντὸς τῶν ὁποίων ἐσφηνοῦντο ” ὅ- 
µοιόσχηµα ξύλινα σώματα, τὰ ἐμπόλια", πληροῦντα τὸ λάξευμα(εἴκ. 100). Εἰς τὸ κέν- 
τρον ἑκάστου ἐμπολίου ἠνοίγετο καθέτως κυλινδρικἡ ὁπή, διαμέτρου 0,057 µ., διήκουσα 
µέχρι καὶ πέραν τοῦ µέσου τοῦ πάχους τοῦ ἐμπολίου, ἐντὸς δὲ τῆς ὁπῆς ταύτης εἰσήρ- 
χετο ὁ πόλος, ἤτοι ὁ μνημονευθεὶς ξύλινος ἄξων περιστροφῆς, τοῦ ὁποίου τὸ μῆκος 
ἦτο διπλάσιον τοῦ μήκους τῆς ὁπῆς ἑκάστου ἐμπολίου, ἐπειδὴ τὸ ὑπερβόλλον ἥμισυ 
εἰσήρχετο εἲς τὴν ἀντίστοιχον ὁπὴν τοῦ ἐμπολίου τῆς εἰς ἐπαφὴν ἐρχομένης ἕδρας 
τοῦ γειτονικοῦ σφονδύλου. Περὶ τοῦτον λοιπὸν τὸν πόλον --- ὅστις καὶ ὡς κάθετος 


1. Ὁ ἔλεγχος τῆς τελείας ὁμαλύνσεως τῶν ἐπιφανειῶν ἐγίνετο δι ἐρυθροῦ χρώµατος--- μίλτου --- οὗτινος ἴχνη (ὡς 
καὶ κυκλικαὶ χαραγαὶ προελθοῦσαι ἐκ τῆς στροφῆς) παρετηρήθησαν ἐπὶ πωρίνων σφονδύλων ἀρχαικῶν μνημείων 
τῆς “Ακροκόλεως, ὡς καὶ εἰς τοὺς µαρμαρίνους σφονδύλους τοῦ ἐν Ἐπιδαύρῳ ναοῦ τοῦ ᾽Ασκληπιοῦ (1εοµατ-Ώενκλνσα, 
Ερίάαυτς, Ρατίς 1895, σ. 56, σημ. |). 

2. Πόλος: 1Ο ΙΙ 23 (1), 1675, 611022, τοὺς δὲ πόλους τορνεύσει στρογγύλους... καὶ ἐναρμονίσει εἰς τὰ ἀμπόλια, ἄρ- 
µόττοντας καὶ ὀρθοὺς καὶ ἐντόρνους πανταχῆι, ὅπως ἂν τὸ αὐτὸ ποιῶσιν περιαγόμενοι. 

3. Ἡ σφήνωσις τῶν ἐμπολίων ἐπετυγχάνετο ἐνίοτε πιθανῶς τῇ βοηθείᾳ μολύβδου, ὡς μαρτυροῦσι τὰ ἐκ τοῦ Διδυ- 
μείον τῆς Μιλήτου ἐν τῷ Μουσείῳ τοῦ Λούβρου ἀποκείμενα ἐμπόλιαί) ϱ. Ώυχν, Βαικιποῦ, ξὰ, σ. 143 καὶ εἰκ. 
119). Πάντως εἰς τοὺς σφονδύλους τοῦ Παρθενῶνος καὶ τῶν ἄλλων μνημείων τῆς ᾿Ακροπόλεως δὲν παρετηρήθη μὲ- 
χρι τοῦδε ἴχνος μολύβδου, οὔτε ἐντὸς τῶν λαξευµάτων, οὔτε ἐπὶ τῶν ἐν τῷ Μουσείῳ τῆς ᾿Ακροπόλεως τώρα φυ- 
λασσομένων ἐμπολίων (εἰκ. 100). Φαίνεται ὅμως, ὅτι ἐχρησιμοποιήθη μόλυβδος εἰς τὰ ἐμπόλια τοῦ ναοῦ τῆς Φιγαλείας 
κατὰ τὴν µαρτυρίαν τοῦ Ίελκε (Ττανείς ἵπ (νε Μοτεα Π, Γοπάοη 1830, σ. ϐ). Αφ’ ἑτέρου κατὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ Ο. 
Βὔττιοιιεκ τὰ ξύλινα ἐμπόλια τοῦ Παρθενῶνος προσεκολλῶντο ἐπὶ τῶν µαρμαρίνων παρειῶν τῆς ὁπῆς των διὰ µινίου, 
ὅπερ διεκίστωσεν ὁ Βὔττιομεκ τὸ 1862 ἐπὶ δύο σφονδύλων κιόνων τοῦ περιστυλίου καὶ ἑνὸς τοῦ μέσου κίονος τοῦ 
προνάου (Μπιειοιεϊνηφεη αμΓ 4ο; ΑΚτορο]ίφ, Βοηίη 1863, σ. 162. Τοῦτ αὐτὸ παρετήρησεν ὁ Ο, Βὔττιομεκ καὶ εἰς 
σφονδύλους κιόνων τοῦ «Θησείου» (Βόττιομεκ, ξὰ. σι 165). 

4. Ὁ Ἰμελκε (Τεανεῖς ἵη (νο Μοτοα 1, ξίὰ. σ. 8), ὁ «, Βότειαμεκ (Οπίετνυκήμηβοη, ἔίά. σ. 161) καὶ ὁ Α. Βὔττισμεκ, 
Ρὶς Ακτοροῇς νοπ Αίνοη, ξ-ὰ. σ. 112) ἀναφέρουν, ὅτι τὰ ἐμπόλια τοῦ Παρθενῶνος ἦσαν ἐκ ξύλου κἑδρου. Μικρο- 
σκοπικἡ ἐξέτασις τῶν ἐμπολίων τοῦ Ἐρεχθείου (ὄτενενν -Ῥατον, Τμο Ετοκίίνευπι, Σ-ὰ. σ. 227) ἀπέδειξεν, ὅτι ταῦ- 
τα ἦσαν ἐκ ξύλου κυπαρίσσου «(εγρτενσυ5 5οπιροινίνοπο). Ἡ ὑπὸ τοῦ καθηγητοῦ Ι.Χ. ΠΟΑΙΤΟΣ γενοµένη µικροσκο- 
πικὴ ἐξέτασις τῶν ἐμπολίων καὶ τῶν πόλων τοῦ Παρθενῶνος ἑξηκρίβωσεν, ὅτι τὰ μὲν ἐμπόλια κατεσκευάσθησαν ἐκ 
Εύλου κυπαρίσσου (ΠΑΑ 29, 1945, σ. 176), οἱ δὲ πόλοι ἐκ ξύλου κρανείας͵ ξύλου πολὺ σκληροτέρου καὶ δυσχίστου, 
χρώματος δὲ βαθέως ὀρφνερύθρον. Τὸ δένδρον τοῦτο φύεται εἰς τὴν Μ. ᾿Ανατολικὴν Εὐρώπην καὶ τὴν ᾽Ασίαν, ἐν 
Ἑλλάδι δὲ εἰδικῶς εἰς τὰ ὄρη τῆς Πίνδου, τοῦ Ὀλύμπου, τῆς Ὅσσης, τῆς Οἴτης, τοῦ Τυμφρηστοῦ, ἀλλά καὶ ἐν 
᾽Αρκαδίᾳ, Λακωνίᾳ καὶ Τήνῳ καὶ Νάξῳ. 'Ὁμοία µικροσκοπικἡ ἐξέτασις, γενοµένη ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ καθηγητοῦ Ι.Χ. 
ΠΟΔΙΤΟΥ, εἰς ἐμπόλια καὶ πόλους τοῦ ἐν Σουνίῳ ναοῦ τοῦ Ποσειδῶνος ἀπίδειξεν (ΠΑΑ 20, 1945, σ. 171, ὅτι τὰ 
μὲν ἐμπόλιά των ἦσαν ἐκ ξύλου ἐλαίας, οἱ δὲ πόλοι ἐκ Εὔλου κρανείας. Φωτογραφίας ἐμπολίων καὶ πόλων τοῦ. 
Παρθενῶνος παρέσχε παλαιότερον καὶ ὁ καθηγ. ΗΛ. ΜΑΡΙΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΑΑ. 12, 1938, πἰν. ἔναντι σ. 146, ὅθεν καὶ 
ἡ ἡμετ. εἰκ, 100), ἀναφερθεὶς ὡς πρὸς τὴν ἐκ κυπαρίσσου ὕλην αὐτῶν εἰς τὴν γνώμην τοῦ 1. Χ. ΠΟΛΙΤΟΥ. Τοῦτ' αὐτὸ 
ἐπανέλαβεν ἀργότερον καὶ ὁ ΚΩΝΣΤ. ΛΙΒΑΔΕΣΣ εἰς τὴν σ. 10 τοῦ περὶ δομικοῦ σιδήρου τοῦ Παρθενᾶνος, ᾿Αθῆναι 
1949, πονηµατίου του, 

5, "Βμπόλιον: 10 Ἡ 23 (3), 1615 4, 6, 20, 34 -Ι678, 6. 

















ΜΙΠΟΛΙΑ 








Πολοι και 


ΤτοΜΗ 

















Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 153 


ἀκόμη σύνδεσμος τῶν σφονδύλων πρὸς ἀλλήλους ἐχρησίμευεν] --- ἐγίνετο ἡ μερικὴ 
περιστροφἡ τῶν σφονδύλων ἐπ᾽ ἀλλήλων, διευκολυνοµένη καὶ ὑπὸ τῶν ὤτων" ἢ ἀγκό- 
νων, δηλαδἡ τῶν κυβικῶν ἐξογκωμάτων, τὰ ὁποῖα ἔφερον κατὰ τέσσαρα ἓκ διαμέτρου 
ἀντίθετα σημεῖα (εἰκ. 67) τοῦ ἀλαξεύτου εἰσέτι (ἀπέργου)Σ κυλινδρικοῦ µανδύου. 
των οἱ σφόνδυλοι: διότι πρέπει νὰ ἔχωμεν ὑπ᾽ ὄψιν, ὅτι, ὅταν συνηρμόζοντο πρὸς ἆλ- 





100. Ξύλινοι πόλοι καὶ ἐμπόλια τοῦ Μουσείου τῆς ᾿Ακροπόλεως. 


λήλους οἱ σφόνδυλοι δὲν ἔφερον ἀκόμη ἐξωτερικῶς τὰς ραβδώσεις, εἰμὴ µόνον εἰς 
μικρὸν τμῆμα τοῦ κατωτάτου σφονδύλου καὶ τοῦ ὑποτραχηλίου, ἄτινα ἐχρησίμευον 
ὡς ὁδηγοί", ὁλόκληρος δ᾽ ἡ ὑπόλοιπος ἐπιφάνειά των ἀφίετο ἀκατάξεστος καὶ ἀρράβδω- 
τος (ὡς λέγει καὶ ἐπιγραφὴ τοῦ Ἐρεχθείου 5), λαξευοµένη μετὰ τὴν τοποθέτησιν καὶ 
τελικὴν λάξευσιν τῶν ἄνω μερῶν τοῦ ναοῦ. 

"Αξιον σηµειώσεως εἶναι, ὅτι ἰδιαιτέραν λάξευσιν παρουσίαζεν ἡ κάτω ἕδρα 


1, Αναμφιβόλως οἱ ἐκ σκληροῦ ξύλου πόλοι συνεκράτησαν πολλοὺς τῶν σφονδύλων εἰς τὰς θέσεις των κατὰ 
τὰς ἑκάστοτε προξενουµένας ἐξ ἐκρήδεων, σεισμῶν κλπ. δονήσεις, ἃς ἐπανειλημμένως ἑδοκίμασε τὸ κτίριον κατὰ τὴν 
µακραίωνα ζωήν του’ πρβλ. καὶ ὅσα σχετικῶς λέγει ὁ Ώινκμοοκ. ἐν ΑΝΡΕΝΡΟΝ - Βρικκν, Τμο Ατοβί. οἳ τοοοο απά 
Ἐοπιο”, 1921, σ. 122 ἐξ. εἰκ. 46 καὶ ἓν Αποίιοοιυτε, σ. 17! -2. 

23. Ὑπὸ τοῦ Βιτρουβίου λέγονται καὶ παρωτίδες (Ώο Αποίι 

3, "Απεργον: ΙΟ 1 23 (1) 1666α, 47, 16660, 23, 48. 

4. Ὡραῖα δείγματα τοιούτων ἡμιτελῶν σφονδύλων παρέχουσι τὰ διασωθέντα τεμάχια κιόνων τοῦ ἀρχαιοτέρου. 
Παρθενῶνος, ὤν ἄλλα μὲν κεῖνται πρὀ τοῦ Μουσείου τῆς ᾿Ακροπόλεως (εἰκ. 64), ἄλλα ὅ' εἶναι ἐντειχισμένα εἰς τὸ 
Ἠόρειον, τὸ λεγόμενον Θεμιστόκλειον τεῖχος τῆς ᾿Ακροπόλεως παρὰ τὸ Ἐρέχθειον ἐσωτερικῶς τε (εἷκ. 59, 6!) καὶ ἔξω- 
τερικῶς (εἰκ. 50. Βλ. σχετικῶς σ. 77 ἐξ. τοῦ Α΄ Μέρους καὶ λεπτομερῶς παρὰ Α. Τεομικα ἓν 141 55, 1940, σ. 222 ἐξ. 

5. 16 1 3024, 55 καὶ 66. Ότενενε- Ῥατον, Τιο ἘτοοβίΝουπι, ξ-ᾱ, σ. 288, στ. 54-55. 





6, 4, ἔκδ. Κεοβη, σ. 89). 
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τοῦ.πρώτου σφονδύλου, ἡ ὁποία δὲν ἐπάτει ἀπ᾿ εὐθείας ὁλόκληρος, ὡς ὑπό τινων! 
ὑποστηρίζεται, ἐπὶ τοῦ στυλοβάτου. Ἐπειδὴ ὁ σφόνδυλος αὐτὸς ἔφερεν εἰς τὸ κάτω 
αὐτοῦ µέρος ραβδώσεις, λαξευοµένας πρὸ τῆς τοποθετήσεώς του”, ὑπῆρχε δὲ φόβος 
θραύσεως τῶν ἀκμῶν των κατὰ τὴν µερικὴν περιστροφήν, ἥτις ἦτο ἀναγκαία διὰ τὴν 


49ε ΑΙΠΟ Α. ΚΙΟΝ ΤΗΣ Β. ΠΛΕΥΤΑΣ 
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101. Ἴχνη ἐπὶ τοῦ στυλοβάτου τοῦ κατωτάτου σφονδύλον τοῦ 4ου ἀπὸ Α. κίονος τῆς βορείου πλευρᾶς. 


τελείαν συναρμογὴν τῆς κάτω ἔδρας τῶν σφονδύλων μετὰ τοῦ στυλοβάτου, ἐλαξεύθη 
περιφερικῶς στενὸς δακτύλιος, εἰσέχων κατὰ 1 ἕως 2 χιλιοστὰ τῆς ὑπολοίπου ἔπιφα- 
νείας(εἶκ. 101), ἥτις κατὰ τὰ ἄλλα παρουσίαζε τὰς αὐτὰς λωρίδας, τὰς ὁποίας καὶ οἱ 
ἄλλοι σφόνδυλοι, ἑστερεῖτο ὅμως τοῦ κατὰ τὸ κέντρον ἐμπολίου». Ἡ θέσις τοῦ κέν- 
τρου τοῦ κατωτάτου τούτου σφονδύλου ἐσημειοῦτο ἐπὶ τοῦ στυλοβάτου εἴτε διὰ δύο 


1, Δ. Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Οἱ ἑλληνικοὶ ρυθμοὶ τῶν κλασσικῶν χρόνων κλπ., ᾿Αθῆναι 1958, σ, 19. 

2. Τὰ τεμάχια μάλιστα ταῦτα δεικνύουσι σαφέστατα καὶ τὰ διαδοχικἁ στάδια λαξεύσεως τῶν ραβδώσεων (περὶ ὧν. 
βλ. σ. 80). Μνείαν περὶ τούτων κάµνουν καὶ αἱ περιέχουσαι τοὺς λογαριασμοὺς τῶν κτιρίων ἐπιγραφαί (Ώινενοοκ, 
Αιάς Βαϊλάῖηρ Αοσουμίς, Α1Α 12. 1913, σ. 67 καὶ 25, 1921, σι 118 ἐξ). 

3, Τὴν διάταξιν τῆς λαξεύσεως τῆς κάτω ἕδρας τῶν σφονδύλων δεικνύουσι σαφῶς τὰ σχετικἁ τεμάχια τοῦ «ἀρ- 
χαιοτέρου» Παρθενῶνος (εἰκ. 63 καὶ ΤκσµΙκΑ, ξὰ. ἔναντι σ. 242), ὡς καὶ ὁ κατώτατος σφόνδυλος τοῦ ἑλλείποντος 
κίονος τῆς ΝΔ. πτέρυγος τῶν Προπυλαίων, ὁ ἀποκείμενος νῦν παρὰ τὸ μνημεῖον τοῦ ᾽Αγρίππα. Ὁμοία εἰσέχουσα 
λωρὶς βάθους 5 χιλιοστῶν περιτρέχει καὶ τὴν κάτω ἐπιφάνειαν τοῦ ὑποτραχηλίου (ὅρα κατωτέρω εἶκ. 103 καὶ 119). 
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σταυρωτῶν χαραγῶν (ἀρχαῖα σημεῖα], κ. µπάξια), χαρασσομένων ἀπ᾿ εὐθείας ἐπὶ τοῦλί- 
θου, εἴτε ἐπὶ μολύβδου χυνοµένου ἐντὸς ὁπῆς ἀνοιγομένης εἰς τὴν θέσιν τοῦ κέντρου, 
ὡς συμβαίνει π.χ. εἲς τὸν ἀρχαιότερον Παρθενῶνα, τὸν ἐν Ὀλυμπίᾳ ναὸν τοῦ Διός”, 
τὸν ἓν Δελφοῖς ναὸν τοῦ ᾿Απόλλωνος" καὶ εἲς τὸν ΒΑ. κίονα τοῦ προνάου τοῦ Παρθε- 
νῶνος (βλ. κατωτέρω). Πλὴν δὲ τοῦ ἄξονος ἐχαράσσετο ἐπὶ τοῦ στυλοβάτου καὶ κύ- 
κλος ἀντιστοιχῶν εἲς τὴν βαθυτέραν περιφερικὴν ταινίαν. Τοιοῦτος κύκλος εἶναι 
καὶ σήμερον ὁρατὸς εἰς τὴν βάσιν τοῦ 4ου ἀπὸ Α. κίονος τῆς Β. πλευρᾶς τοῦ Παρθε- 


102, Αριστερά: ἄνω ἐπιφάνεια τοῦ Ίου σφονδύλου τοῦ 11ου ἀπὸ Α. κίονος τῆς νοτίας πλευρᾶς τοῦ περιστυλίου μετὰ γραπτοῦ 
τεκτονικοῦ συμβόλου. Δεξιά: ἄνω ἐπιφάνεια τοῦ 3ου σφονδύλου τοῦ ΝΑ. κίονος τοῦ προνάου, μετὰ Τραπτοῦ τεκτονικοῦ 
συμβόλου. 




















νῶνος (εκ. 101). Πάντως αἱ ραβδώσεις δὲν προεσχεδιάζοντο ἐπὶ τοῦ στυλοβάτου, ὡς 
φρονεῖ ὁ Ρεπτοςε!, τὰ δὲ ἐπὶ τοῦ στυλοβάτου ἐμφανιζόμενα ἴχνη των προέρχονται ἐκ 
τῶν ἀπὸ τῶν ραβδώσεων καταρρεόντων ὑδάτων τῶν βροχῶν. 

Περαίνοντες τὸν περὶ τῶν ἐπιπέδων ἐπιφανειῶν τῶν σφονδύλων λόγον θὰ προσθέ- 
σωμεν ἀκόμη, ὅτι ἡ σειρὰ τοποθετήσεως τῶν σφονδύλων ἐσημειοῦτο ἐκ τῶν προτέ- 
ρων δι ἐρυθροῦ χρώματος (μίλτου) ἐπὶ τῆς ἄνω ἐπιφανείας, ἂν μὴ ἑκάστου ἓξ αὐτῶν, 
τοὐλάχιστον πλειόνων, ὡς ἀποδεικνύουν δύο παραδείγματα τοιούτων σφονδύλων τοῦ. 
Παρθενῶνος. Ἔκ τούτων τὸ μὲν ἓν ἀνήκει εἲς τὸν τρίτον ἐκ τῶν κάτω σφόνδυλον τοῦ 
11ου ἀπ᾿ ᾽Ανατολῶν κίονος τῆς νοτίας πλευρᾶς τοῦ περιστυλίου, τὸ δὲ ἄλλο εἰς τὸν 
τρίτον ὁμοίως ἓκ τῶν κάτω σφόνδυλον τοῦ ΝΑ. κίονος τοῦ προνάου. Τὰ σχετικὰ γρα- 


1. Σημεῖον: 16 ΙΧ. (1), 61,5 2. Σηµεῖαι: 1Ο ΝΗ, 3073, 138: βλ. καὶ Α. Κ. ΟΡΑΑΝΔΟΝ, Ὑλικά δομῆς, τ. 2, ξὰ. σ. 153 ἐξ 
2. Οἰγπιρία ΙΙ: Ρίο Βαιάεπκαιδίοτ, Τεχίδαπά, σ. 6. 

3. Ε. Όουπαν, Ε. 4, Ὦ. ΙΙ, 1, ΙΑ ἵεπταςς ἆἩ απρίς, Ρατῖς 1915, σ. 16. 

4. Ῥεποίρ]ος, σ. 5. 
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πτὰ ἐπ᾽ αὐτῶν σημεῖα ἀποτελοῦνται κατ ἀμφοτέρας τὰς περιπτώσεις ἀπὸ ἓν γράμμα 
τοῦ ἀλφαβήτου, ὅπερ ἀναμφιβόλως σηµαίνει τὴν θέσιν τοῦ κίονος εἰς τὴν γενικὴν 
κάτοψιν τοῦ μνημείου, καὶ ἀπὸ ἕνα ἀριθμὸν μικρῶν καθέτων εὐθειῶν γραμμῶν παρα- 
πλεύρως καὶ δεξιὰ τοῦ γράµµατος τοποθετηµένων (εἲκ. 102), ὅστις βεβαίως δηλοῖ τὴν 
τάξιν τοῦ σφονδύλου ἐπὶ τοῦ κίονος, ἀφοῦ κατ’ ἀμφοτέρας τὰς περιπτώσεις αί μὲν γραµ- 
μαὶ εἶναι τρεῖς, ὁ δὲ σχετικὸς σφόνδυλος 3ος ἐκ τῶν κάτω. Τὰ σχετικἁ γράµµατα τοῦ 
ἀλφαβήτου εἰς μὲν τὸν κίονα τοῦ περιστυλίου εἶναι τὸ Ε, τοῦ ὁποίου πιθανῶς ὀξέπε- 
σεν ἡ µέση κεραία, ὁπότε τὸ Ε ἐμφανίζεται ὡς [. τὸ δὲ τοῦ κίονος τοῦ προνάου Φ]. 


Μείωσις. Οἱ κορμοὶ τῶν κιόνων δὲν εἶναι αὐστηρῶς κυλινδρικοί, ἀλλ) ἐλαφρῶς 
κολουροκωνικοί. Ἡ διάμετρός των δηλαδὴ δὲν µένει σταθερὰ ἀπὸ κάτω ἕως ἄνω, 
ἀλλ) ἑλαττοῦται ἐφ᾽ ὅσον προχωρεῖ πρὸς τὸ κιονόκρανον. Ἡ λέπτυνσις αὕτη τοῦ 
κορμοῦ ὀνομάζεται µείῶσις. Εἰς τὸν Παρθενῶνα ἡ ἄνω διάµετρος (5), μετρουμµένη 

4 
κατὰ τὸ ὑποτραχήλιον, εἶναι κατά τι µικροτέρα τῶν ἕὰ τῆς κάτω (Δ), ὡς προκύπτει 
ἐκ τῶν διαστάσεων τῶν διαµέτρων τῶν γωνιαίων κιόνων, αἴτινες, ἄνω μέν, ἀπὸ ἀκμῆς 
4 
εἰς ἀκμὴν εἶναι 1,513 µ., κάτω δὲ -- 1,943µ., ὁπότε τὰ δ- τῆς κάτω προκύπτουν κατάτι 


μεγαλύτερα τῆς µετρηθείσης ἄνω διαμέτρου. Ἡ µείωσις (Δ - δ) ἀνέρχεται εἰς 0,430 µ., 


1 10433 
εἶναι δηλαδἡ ἴση περίπου πρὸς τὸ -24 τοῦ ὁλικοῦ ὕψους τοῦ κίονος( τά Ξ- 0434) 








Ἀπρὸς τὰ ο τῆς κάτω διαμέτρου (Δ). Ἡ µείωσις ἐδόθη ἀναμφιβόλως εἰς τοὺς κίο- 


νας, ἵνα καὶ εἶναι καὶ φαίνωνται εὐσταθέστεροι, αὐτὴ δὲ καὶ ἐκφράζει ἐναργέστερον. 
τὴν ἀνυψωτικὴν τοῦ κίονος τάσιν. 

Λόγῳ τῆς µεγαλυτέρας κάτω (Δ) καὶ ἄνω (5) διαμέτρου τῶν γωνιαίων κιόνων, ἡ 
µείωσις τῶν ἀκτίνων των θὰ ἔπρεπε κανονικῶς νὰ εἶναι 0,201 µ. Λόγῳφ ὅμως τῆς πρὸς 
τὰ ἔσω κλίσεως ὅλων τῶν κιόνων τοῦ περιστυλίου, ἡ πρὸς τὰ ἔξω καὶ ἡ πρὸς τὰ ἔσω. 
µείωσις ἀποβαίνουν ἀνόμοιαι. Ἡ πρὸς τὰ ἔσω κλίσις ἰσοῦται, ὡς θὰ ἴδωμεν, πρὸς. 
0,074 μ. εἰς τοὺς ἀγελαίους κίονας (εἰκ. 109) εἰς τοὺς γνιαίους ὅμως, ἔνθα μετρεῖ- 
ται κατὰ τὴν διαγώνιον τοῦ στυλοβάτου(εἰκ. 103, !10 πίν. 23 δεξιά͵) ἀποβαίνει µεγαλυτέ- 
ρα (”.0,10μ.), ἕνεκα καὶ τῆς µεγαλυτέρας διαμέτρου. Οὕτω ἡ µείωσις τῆς μὲν ἐξωτερικῆς 
ἀκτῖνος, μετρουµένη εἲς τὸ βάθος τῶν ραβδώσεων, εἶναι 0,272 μ. μὲν εἰς τοὺς ἀγελαίους 
Κίονας, 0,292 µ. δὲ εἰς τοὺς γωνιαίους, τῆς δὲ ἐσωτερικῆς ἀκτῖνος ἡ µείωσις εἶναι 0,13. 
μὲν εἰς τοὺς ἀγελαίους, 0,17 µ. δὲ εἰς τοὺς γωνιαίους. Ἡ ἀρχικὴ κανονικἡ τιμὴ τῶν 


1. Ανάλογον «σημεῖον» εὑρέθη καὶ ἐπὶ σφονδύλου ἑνὸς τῶν Ἰωνικῶν κιόνων τῶν Πρυπυλαίων, ἐζωγραφημένον 
εἰς τὸν πέριξ τοῦ τόρµου τοῦ ἐμπολίου δίσκον. ᾽Αποτελεῖται δὲ τοῦτο ἐκ τοῦ γράμματος Β καὶ 10 εὐθειῶν γραμμῶν 
ἀκτινοειδῶς γεγραµµένων, μὲ πρόσθετον τὴν λέξιν ΠΟΡΙΣ, δηλοῦσαν πιθανῶς τὸ ὄνομα τοῦ προμηθευτοῦ τοῦ µαρµά- 
ρου" βλ. σχετικὴν εἰκόνα εἰς Α. ΟΡΛΑΝΔΟΝ, Τὰ Ὑλικὰ δομῆς τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, τ. 2, θῆναι 1958, σ. 159, εἰκ. 
106 καὶ εἰς τὴν γαλλικὴν µετάφρασιν τοῦ αὐτοῦ ἔργου: Ίος πιαἰέτίαυκ ἆο εοπφιτωςεἶοη οἱ Ἰα ἰοςληίφμο ατολίιοσιωτα]ο 4ος. 
πποῖσης Όσοςς, Ῥατί 1966, σ. 86, εἰκ. 84. 
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0.201 µ. ἀποβαίνει τώρα πλέον µία βράχυνσις τῆς πλαγίας ἀκτῖνος, ἡ δὲ διὰ τῆς καµ- 
πυλότητος ἐπερχομένη µεταβολὴ οὐδεμίαν σηµαίνει ἀλλαγὴν τῆς πλαγίας µειώσεως, 
διότι οἱ κίονες δὲν θὰ εἶχον ἐδῶ βεβαίως οὐδεμίαν πλαγίαν πρὸς ἀλλήλους κλίσιν. 
Σχετικῶς πρὸς τὴν µείωσιν τῶν κιόνων θεωροῦμεν χρήσιμον νὰ παραθέσωµεν ἐν 
τέλει γνώµας τινὰς τοῦ διασήµου Γερμανοῦ ἀρχιτέκτονος καὶ ὁπτικοῦ ἐμπειρογνώ- 
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103. Κάτοψις καὶ τοµὴ τῶν κατωτάτων σφονδύλων τῶν κιόνων τῆς ΒΔ. γωνίας τοῦ περιστυλίου καὶ τοῦ ὀπισθονάου. 


µονος Αιρ. ΤΠΙΕΙΡΕΠ, τὰς ὁποίας διετύπωσεν εἲς τὴν περὶ ὁπταπατῶν εἲς τὸ πεδίον 
τῆς ἀρχιτεκτονικῆς παλαιὰν µελέτην του]. Ὁ ΤΠίοισοἩ δὲν ἐθεώρει μὲν ὅτι ἡ ἰσχυρὰ 
µείωσις τῶν ἀττικῶν μνημείων ἀπετέλει προοπτικὸν τέχνασμα διὰ νὰ φαίνεται ὕψη- 
λότερος ὁ κίων, δέχεται ὅμως ὡς γεγονὸς τὴν ἀξίαν της, ὡς πρὸς τὴν ἐπιβλητικὴν ἐμ- 
φάνισιν τοῦ μνημείου. 

Τὴν προοπτικὴν ὁπταπάτην, ἥτις παράγεται ἐκ τῆς µειώσεως τοῦ δωρικοῦ κορμοῦ 
ἑρμηνεύει ὁ ΤΠΙεΓςο] ὡς ἑξῆς: εἶναι γεγονός, λέγει, ὅτι ἡ ἄνω διάµετρος κιόνων ἰσχυρᾶς 
µειώσεως φαίνεται πάντοτε µεγαλυτέρα ἀπὸ ὅσον πράγματι εἶναι. Προέρχεται δὲ τοῦ- 
το ἐκ τῆς προοπτικῆς ἐμφανίσεως κιόνων κωνικῆς μορφῆς καὶ μάλιστα ραβδωτῶν καὶ 
ὀφείλεται εἰς τὸ ὅτι οἱ τοιοῦτοι κίονες δίδουν τὴν ἐντύπωσιν ἑνὸς περισσότερον κυ- 
λινδρικοῦ καὶ περισσότερον ὑψηλοῦ κίονος, ὅστις προοπτικῶς βραχύνεται. Ἐπειδὴ 


1. Οριίνοῖιο Τᾶμκεήαηροη ααί «επι Οεδίοίο ἀεγ Ατολίσκιυς, Ζε]ικολτ. Γᾶτ Ἠαινεσοη, Ῥοηίη 1673, σ. 15 ἐξ, 








1586 Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ 


ὁ ὀφθαλμός µας εἶναι συνηθισμένος νὰ βλέπη σχεδὸν πανταχοῦ παραλλήλους εὐθείας 
γραμμµάς, ἔμαθε, ἐκ τῆς πολυχρονίου χρήσεως, νὰ µειώνηῃ τὴν φαινομενικήν των σύγ- 
κλασιν, εἶναι δηλαδἡ διατεθειμένος νὰ ἀποδίδῃ (τοὐλάχιστον ἐν μέρει) εἲς προοπτι- 
κὴν βράχυνσιν τὴν συγκλίνουσαν ἐμφάνισιν ἀριθμοῦ τινος γραμμῶν, αἵτινες συγκλί- 
νουν πρὸς ἓν σημεῖον. 

Πρὸς πληρεστέραν ἐξήγησιν τῆς προοπτικῆς ὁπταπάτης (Π]ηδίοπ), ἥτις παράγεται 








104. Σχέδιον προοπτικῆς ὁπταπάτης κωνικοῦ κίονος (κατὰ Τμἰογκο!). 


ἐκ τῆς μειώσεωῶς τοῦ δωρικοῦ κορμοῦ, παρέσχεν ὁ ΤΗίεγςοἩ τὸ παρατιθέµενον σχέ- 
διον (εἰκ. 104) καὶ γράφει: ἂν θεωρήσωμεν ἕνα κίονα μεγάλων διαστάσεων καὶ ἔλα- 
φρᾶς µειώσεως ὁ ὀφθαλμὸς τοῦ παρατηρητοῦ Ο τείνει νὰ ὑποκαταστήσῃ ἕνα κωνικὸν 
κορμὸν ἄνω διαμέτρου (5) δι’ ἑνὸς κυλινδρικοῦ ὑψηλοτέρου καὶ μὲ ἄνω διάµετρον (8), 
ἴσην πρὸς τὴν κάτω διάµετρον Δ τοῦ κωνικοῦ κορμοῦ. 

Ἡ ὑποτιθεμένη, διὰ τὸν ὑψηλότερον κίονα, ἀπόστασις τοῦ παρατηρητοῦ Ε ἔχει 
σχέσιν πρὸς τὴν πραγματικὴν ἀπόστασιν ε τοῦ κωνικοῦ κορμοῦ, οἵαν καὶ τὸ δ πρὸς 


δ 
τὸδ( στικι τ- ). Πρέπει ἐνταῦθα νὰ σημειωθῇ, ὅτι τοιαύτη ὁπταπάτη ἀπαντᾶται εἰς 


τὴν περίπτωσιν μεγάλων διαστάσεων κιόνων καὶ τοῦτο: α) ἐπειδή, λόγῳ τῆς φύσεως 
τοῦ ὀφθαλμοῦ µας, ἡ ἐκτίμησις τῶν ἀποστάσεων εἰς μεγάλης κλίµακος ἔργα εἶναι 
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πολὺ δυσκολωτέρα τῆς εἰς τὰ ἔργα μικρᾶς κλίµακος καὶ β) ἐπειδὴ ὁ ὀφθαλμὸς δὲν 
δύναται νὰ µετρήσῃ, ὡς διὰ θεοδολίχου, τὰς εὑρυτέρας εἰς ὕψος γωνίας καὶ εἶναι ἀνί- 
κανος νὰ ἀγκαλιάσῃ µίαν μεγάλην εἰκόνα μὲ σαφῆ καθορισµόν, ὡς κάµνει µία φωτο- 
γραφικἡ μηχανή. Ἐπειδὴ δ᾽ ἀφ' ἑτέρου µόνον τὸ μικρὸν ἐκεῖνο µέρος τοῦ ἀμφιβλη- 
στροειδοῦς χιτῶνος (τείίπα), ποὺ εὑρίσκεται ἀμέσως εἰς τὸν ἄξονα τοῦ ὀφθαλμοῦ, δύ- 
ναται νὰ συλλάβῃ µίαν σαφῶς καθωρισμένην εἰκόνα, εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ ἀλλάσ- 
σωμεν διὰ τὸ σημεῖον αὐτὸ εἰκόνας, κινοῦντες τὸν ὀφθαλμὸν πρὸς τὰ ἄνω καὶ πρὸς 
τὰ κάτω, νὰ συναρμολογοῦμεν δ᾽ ἔπειτα µίαν συνολικἠν εἰκόνα, προκύπτουσαν ἐκ 
τῶν διαφόρων τούτων ἐντυπώσεων. Ὅσον δὲ περισσότερον κυττάζοµεν πρὸς τὰ ἄνω, 
τόσον εὐκολώτερον ἀπατώμεθα" διότι ἡ διαφορὰ βραχύνσεως μεταξὺ τοῦ ὑποτιθεμέ- 
νου καὶ τοῦ πραγματικοῦ ὕψους ἀνταποκρίνεται πολὺ ὀλιγώτερον πρὸς τὴν ἀλήθειαν. 

Εἰς τὴν πραγματικότητα, εἰς μεγάλους κίονας ἡ σχέσις µειώσεως δ:Δ--7:8 δὲν 
εἶναι τόσον ἀντιληπτή, ὡς ἀποδεικνύεται ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸ παράδειγµα τῆς Γλυπτο- 
θήκης τοῦ Μονάχου, τῆς ὁποίας οἱ κίονες, ἂν καὶ ἔχουν κάπως ἰσχυροτέραν σχέσιν 
µειώσεως δ:Δ--6:7, ὅμως φαίνονται καὶ αὐτοὶ κυλινδρικοὶ καὶ θὰ. ἠτό ἀκόμη ὁλι- 
γώτερον ἀντιληπτὴ ἡ µείωσις ἂν οἱ κίονες ἦσαν ραβδωτοί. 

Εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ Παρθενῶνος, ἔνθα ἡ µείωσις εἶναι ἰσχυρὰ δ:Δ--6:7, οὗ- 
δεὶς βεβαίως θὰ θεωρήσῃ τὴν μορφὴν τοῦ κορμοῦ ὡς κυλινδρικήν. 

Παρὰ ταῦτα ἡ ἐντύπωσις προοπτικῆς µεγαλυτέρου ὕψους τοῦ κορμοῦ ὑφίσταται 
καὶ εἲς τὴν περίπτωσιν τόσον ἰσχυρᾶς µειώσεῶς, ὅταν ὁ ὀφθαλμὸς τοῦ παρατηρητοῦ 
Ο εὑρίσκεται κάτω τοῦ ἐπιπέδου τῆς βάσεως τοῦ κίονος, δηλαδἡ ὅταν ὁ θεατἠς πατῇ 
εἲἷς τὴν στάθµην περίπου τῆς βάσεως τῆς εὐθυντηρίας τοῦ κρηπιδώµατος, ὁπόθεν, 
βλέπων τις πρὸς τὰ ἄνω, ἀντιλαμβάνεται μὲν µίαν σύγκλισιν τῶν κατακορύφων γραµ- 
μῶν, συνεπείᾳ τῆς προοπτικῆς των βραχύνσεως, εἶναι ὅμως ἀνίκανος νὰ διακρίνῃ 
μετὰ βεβαιότητος τὴν πραγματικὴν µείῶσιν ἀπὸ τῆς εἰς τὴν προοπτικὴν ὀφειλομένης. 





Ἔντασις. Πλὴν τῆς µειώσεως οἱ κορμοὶ τῶν κιόνων παρουσιάζουν καὶ µίαν ἄλλην 
ἀπόκλισιν ἀπὸ τοῦ εὐθυγράμμου κυλινδρικοῦ σχήματος αἱ γενέτειραί των δηλαδὴ 
ἀντὶ νὰ εἶναι εὐθύγραμμοι εἶναι ἑλαφρῶς καμπύλαι, κυρταὶ πρὸς τὰ ἔξω, οὕτως, ὥστε 
τὸ περίγραµµα τοῦ κίονος νὰ ἐμφανίζῃ περὶ τὸ µέσον περίπου τοῦ ύψους του, µίαν 
ἁρκετὰ αἰσθητὴν ἐξόγκωσιν, τὴν ὁποίαν οἱ ἀρχαῖοι ὠνόμαζον ἔντασυ]. Ἡ ἔντασις 
ἑσκόπει ἀναμφιβόλως τὴν διόρθωσιν μιᾶς δυσαρέστου ὁπτικῆς ἐντυπώσεως. Ηδη 
κατὰ τὸν ον μ.Χ. αἰῶνα ὁ μαθηματικὸς Ἡλιόδωρος ὁ Λαρισαῖος (ἢ ὁ υἱός του Δα- 
μιανὸς) ἔγραψεν, ὅτι εἷς ὀρθὸς εὐθύγραμμος κύλινδρος φαίνεται ἰσχνότερος κατὰ τὸ 
μέσον καὶ ἔχει ἀνάγκην παχύνσεως, ἵνα ἀποφευχθῆ ἡ κακἡ αὐτὴ ἐντύπωσις. Ἰδοὺ 
πῶς ἔχει τὸ σχετικὸν χωρίον: τέλος δὲ τῷ ἀρχιτέκτονι τὸ πρὸς φαντασίαν εὔρυθμον 
ποιῆσαι τὸ ἔργον καί, ἁπόσον ἐγχωρεῖ, πρὸς τὰς τῆς ὄψεως ἁπάτας ἀλεξήματα ἀνευρίσκειν, 
οὐ τῆς κατ’ ἀλήθειαν ἰσότητος ἢ εὐρυθμίας, ἀλλὰ τῆς πρὸς ὄψιν στοχαζοµένῳ' οὕτω γοῦν 


1. Ἡ λέει εἶναι γνωστὴ µόνον ἐκ τοῦ ΒΙΤΡΟΥΡΙΟΣ (Ώο Ατοήι. ΗΙ, 3,4, ἐκδ. Κτολη, σ. 8) παράγεται δ' ἐκ τοῦ 
ρήματος ἐντείνω - κάµπτω (ἰδίᾳ ἐπὶ τόξου). 
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τὸ μὲν κύλινδρον κίονα ἐπεὶ κατεαγότα ἔμελλε θεωρήσειν κατὰ πρὸς ὄψιν στενούµενον, 
εὐρύτερον κατὰ ταῦτα ποιεῖ]. 

Ὁ Βιτρούβιος” ἀφ᾽ ἑτέρου λέγει ρητῶς, ὅτι οἱ κορμοὶ τῶν κιόνων πρέπει νὰ λαμβά- 
νουν περὶ τὸ μέσον τοῦ ὕψους των µίαν αὔξησιν -- αἀ]εοίίοπεπι ---αυας αριά Θτας- 
οο5 ἔντασις αρρειιαίυτ. “Ἡ διόγκωσις τοῦ κίονος ἐκδηλώνει σαφέστερον τὰς ἔσωτερι- 
κῶς τοῦ Κκορμοῦ του δρώσας δυνάµεις ὅπως δηλαδὴ ἐντείνονται, ἤτοι φουσκώνουν, 
οἱ μῦς τῶν ἀνθρωπίνων βραχιόνων διὰ νὰ σηκώσουν ἓν βάρος, οὕτω καὶ ὁ κίων μὲ τὸ 
φούσκωμά του ἐντείνει τὰς δυνάµεις του καὶ ἀντεπεξέρχεται εἲς τὴν πίεσιν τῶν ὕπερ- 
θεν μερῶν' ὥστε ὅπως καὶ ἡ ὅλη διαµόρφωσις τοῦ κίονος 
εἶναι ἀνθρωπομορφική, οὕτω καὶ ἡ ἔντασις τοῦ κορμοῦ 
τοὺς ἀνθρωπίνους μῦς εἶχεν ὡς πρότυπον. 

Τόσον ἡ γνώµη τοῦ 'Ἡλιοδώρου (ἢ Δαμιανοῦ), ὅσον 
καὶ ἡ ἐπιταγὴ τοῦ Βιτρουβίου περὶ ὀπτικῆς στενώσεως, 
ἑνὸς γεωμετρικοῦ κυλίνδρου περὶ τὸ µέσον τοῦ ύψους 
(εἴκ. 105), δικαιολογοῦνται ὑπὸ τῆς Φυσιολογίας, ἐπειδὴ 





Γ Ἑ οἱ ὀφθαλμοὶ τοῦ ἀνθρώπου, ἕνεκα τῆς φυσικῆς θέσεως 

τῶν βολβῶν των, συγκλίνουν κάτω καὶ ἄνω τοῦ ὁρίζον- 

Ἰ05. Φυσιολογικὴ παραµόρφωσις τος, ἵνα παρατηρήσουν κάτι (εἰκ. 105) καὶ µόνον ὅταν 
κυλινδρικοῦ κίονος. ὑφίσταται ἡ ἓκ τῆς ἐντάσεως εὕρυνσις βλέπουν τὰς πλευ- 


ρὰς τοῦ κυλίνδρου κατακορύφους» καὶ ἑπομένως καὶ 
τὰς πλευρὰς τοῦ κίονος εὐθυγράμμους. Οἱ ὀφθαλμοὶ λοιπὸν ἀπαιτοῦν τὴν ἔντασιν 
τοῦ κίονος. 

Πάντως γεγονὸς εἶναι, ὅτι διὰ τῆς τρυφερᾶς καμπύλης τῆς ἐντάσεως ὁ κορμὸς τοῦ 
κίονος κερδίζει εἰς κομψότητα καὶ ἑλαστικότητα, παίρνει ἕνα παλμὸν ζωῆς, τοῦ ὁ- 
ποίου στερεῖται ἐντελῶς ἂν κατασκευασθῇ μὲ αὐστηρῶς εὐθείας καὶ ἀκάμπτους τὰς 
γενετείρας του, ὁπότε φαίνεται ἑκατέρωθεν κοῖλος". 

Τὰ σπουδαῖα αἰσθητικὰ πλεονεκτήματα, ἅτινα προφανῶς προσδίδει εἰς τὸν 
κίονα ἡ ἔντασις κατενοήθησαν καλῶς, ὄχι µόνον ἀπὸ τοὺς Ἕλληνας ἐκτελεστᾶς 
ἀρχιτέκτονας, οἵτινες πρῶτοι, ἀπὸ τῶν ἀρχαϊκῶν ἤδη χρόνων, ἐφήρμοσαν εἰς τοὺς 


1, Τὸ ἀνωτέρω χωρίον, σωζόμενον (βλ. σχετικῶς Ἠνιπναη, ΚΕΊΝ, 1901, στ. 2055) εἰς διαφόρους χειρογράφους κώ- 
δικας, ὑπό τινων μὲν ἀποδίδεται εἰς "Ἡλιόδωρον τὸν Λαρισσαῖον (519), ὑπ' ἄλλων δὲ, τῶν καὶ περισσοτέρων, εἰς 
τὸν εὐθὺς μετὰ τὸν Τιβέριον (3:37 μ.Χ.) ἀκμάσαντα µαθητὴν καὶ νἱόν πιθανώτατα τοῦ "Ἡλιοδώρου Δαμιανόν, συἵ- 
Ἰραφέα τοῦ ἔργου «Ὁπιικὴ» ἤ, κατ' ἄλλον κάδικα «Κεφάλαια περὶ ὀπτικῶν ὑποθέσεων», ἄτινα ἐξέδωκεν ὁ Κ. δομῦνε 
(Ὀαπίααί Φολείᾗ ὕδεγ Ορίίκ, ν, 1891, σ. 29 -30), ἀργότερον δὲ συμπεριέλαβε καὶ ὁ 1.1. Ἠειρεκο εἰς τὴν ἔκδοσιν 
τῆς «κατοπερικῆς» "Ἡρωνος τοῦ ᾽Αλεξανδρέως (Ἠετοαΐς Αἰεχαπάνίαί οροτα, τ.ΙΝ, ἔκδοσις Λειψίας 1912, σ. 106). Τὸ 
αὐτὸ χωρίον ἐδημοσίευσαν ἔπειτα ὁ Ρ.Η. 8οµυύµι. (ΡΙαίοη οἱ ΙΑτὶ ἆς 90Η ἵοπρς, Ραηΐς 1933, σ. 4-75) καὶ ὁ 
14. Ῥοματτ (δο Αποΐοηι Ὑἱον οἳ Οτοοκ Απ: Οπἰείκπι, Ἠϊρίοτν ἀπά ΤεππηίποΙοαγ, Νεν Ἡανο - 1 ομάοη 1974, 
σ. 239). Ὑπ' ἄλλων τέλος (δελόπο) τὸ χωρίον πιθανολογεῖται ὡς ἀπάνθισμα ἔργου τοῦ ἀγνώστου χρονολογίας συή- 
Ἰραφέως Γομίνου. 

3. ΒΙΤΡΟΣΜΟΣ, ἔὰ, Ἡ μορφὴ καὶ ὁ τρόπος κατασκευῆς τῆς ἑντάσεως παρείχοντο δι εἰκόνος τοῦ. βιβλίου ΙΙ 
ἀρχιτεκτονικῆς τοῦ Βιτρουβίου, ὅπερ ὅμως δυστυχῶς ἀπωλέσθη. 

3, Μακουτιν ΒΟΝΚΑΝΗΕΝΙΤΟΗ, Ίος ἰμέοτίος ἁς Γατοβίουίυτο, σ. 181. 

4. Ὡς συμβαίνει πχ. εἲς τοὺς παντελῶς στερουµένους ἑντάσεως κίονας τῆς Γλυπτοθήκης τοῦ Μονάχου, ἔργου τοῦ 
Κικαχε τοῦ Ι8Ι6. 
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κίονας τὴν ἔντασιν, καὶ μάλιστα λίαν ἰσχυρὰν εἴς τινας ναοὺς τῆς Μεγ. Ἑλλάδος", 
ἐνῶ κατὰ τὴν κλασσικὴν ἐποχὴν πολὺ προσεκτικῶς τὴν περιώρισαν, κατ’ ἰωνικὴν 
ἐπίδρασιν, ὡς ὀρθῶς ὑπεστήριξεν ὁ ΤΠΙοΓδομ", ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους" καὶ 
τοὺς πρώτους χριστιανούς”, περαιτέρω δὲ καὶ ἀπὸ τοὺς μεγάλους ἀρχιτέκτονας τῆς 
ἀπὸ κλασσικἁ καὶ ρωμαϊκά πρότυπα ἐμπνεομένης ᾿Αναγεννήσεως, σπανίως δὲ παρε- 
λείφθη, ὡς π.χ. εἲς τοὺς ναοὺς τοῦ Σελινοῦντος», τῆς Κορίνθου”, τῆς ἼΑσσου/» καὶ τῆς 
᾽᾿Αθηνᾶς Νίκης". Ὑπετίθετο ἄλλοτε, ὅτι οἱ κίονες τοῦ ἐν Βάσσαις ναοῦ τοῦ Ἔπικου- 
ρείου ᾿Απόλλωνος ἑστεροῦντο ἑντάσεως, ἀλλ) ὡς διεπίστωσεν ὁ Ὠϊπαπιοοτ3 καὶ οὗ- 
τοι δὲν ἑστεροῦντο τοιαύτης. Ἐκ τῶν νεωτέρων τὴν ἔντασιν τοῦ Παρθενῶνος παρε- 
τήρησαν πρῶτοι: ὁ ΟοοΚοτεῖ! (1510 ἢ 1814), ὁ η Κίης (1812), ὁ ΑΙΙά5οπ (1814) καὶ ὁ 
Ώοπαἱάσοη (1820), ἐμέτρησε δὲ πρῶτος ὁ Πεἠκίπς (1830). Λεπτομερεστέρα ὅμως μελέ- 
τη καὶ καταµέτρησις αὐτῆς ἐγένετο ὑπὸ τοῦ ΄Αγγλου ἀρχιτέκτονος Ἐταποῖς ΟΓΑΠΠΙΕΤ 
Ῥεπτοςε, ὅστις ἦλθεν εἰς ᾿Αθήνας τὸ πρῶτον τὸ 1845, ἐπανῆλθε δὲ τὸν Σεπτέµβριον. 
τοῦ 1846, παραμείνας µέχρι τοῦ Ἰουλίου τοῦ Ι847.Τὸ σχετικὸν ἔργον του’ ἐξεδόθη 
τὸ πρῶτον τὸ 1851, εἲς δευτέραν δ᾽ ἔκδοσιν τὸ 1888. Ὀλίγον ἀργότερον (1578) ἔπε- 
λήφθη τῆς ἐντάσεως καὶ ὁ 1. Ρεπποίμοτπα"'. Σημειωτέον δ᾽ ἐπίσης, ὅτι καὶ ὁ Ὠεία- 
ρατάςῖίε"" παρετήρησεν, ἤδη ἀπὸ τοῦ 1893, ἔντασιν εἰς τοὺς κίονας τῆς Ποσειδωνίας, 
εἶχεν ὅμως ἐκλάβει ταύτην μᾶλλον ὡς ρωμαϊκὴν µετατροπήν. 

Πολὺ ἀργότερον (1912) αἱ καμπύλαι ἀνελύθησαν καὶ συνεπληρώθησαν ὑπὸ τοῦ 
ΝΝ.Η. Οοοάγεατ, τόσον αἱ ἓν ὁριζοντίῳ!', ὅσον καὶ αί ἐν κατακορύφῳ ἐπιπέδῳ. 

Κατὰ τοὺς ἀκριβεστάτους ὑπολογισμοὺς τοῦ Ῥεπτοςε ἡ καμπύλη τῶν γενετειρῶν 
τῶν κιόνων τοῦ Παρθενῶνος πλησιάζει µεγάλως πρὸς τμῆμα κλάδου ὑπερβολῆς, τῆς 
ὁποίας ὁ ὁριζόντιος ἄξων εὑρίσκεται δύο περίπου κάτω διαµέτρους τοῦ κίονος]”, ἤτοι 
-ᾱ- 3,80 µ., κάτωθεν τῆς ἀκμῆς τοῦ στυλοβάτου!». Εἰς τὸ «Θησεῖον» καὶ τὰ Προπύλαια 





1, Π.χ. εἰς τὸν Ἐννεάστυλον τῆς Ποσειδωνίας (Κοιρεινεν - Ῥυομστειν, Ρίο Βεϊεολκείνεη Τεπηρα! ἵπ Ὀπιογια]ίοη 
πά Φ/οῄοη, ἔὰ. σ. 13). 

3. Οριϊκε]ο Τᾶισοβιβοα αι ἄοπι ΘοΡίείε 4εγ Αποιεκιως, Ζεῖισολτ. Πίτ Ἠάυνεσεη, Βεπίη 1873, σ. 15 ἐξ. 

3, Ὀλυμπιεῖον ᾿Αθηνῶν (Ῥενκοσε, Ρεπείρίες, σ. 43 καὶ πίν. 37, 38, 39). : 

4. Παρετηρήθη εἰς τὰς παλαιοχριστιανικἁς βασιλικάς: τῆς Βηθλεέμ (Ψπνοεκτ αἱ Άρει, Βεϊμίόεπι, Ρατῖς 1914, πίν. 
ΧΙ) καὶ τῶν Δαφνουσίων τῆς Λοκρίδος (Α. Ο. Όκιλνρος, Βγναπίίοη 5, 1929-10, σ. 213, εἰκ. 5). 

5. ᾽Απόδειξις τούτου εἶναι καὶ ἡ πρότασις τοῦ ΝΙππο]α περὶ χρησιμοποιήσεως τοῦ κογχοειδοῦς τοῦ ἈΝικομήδους, 
πρὸς σχηματισμὸν τῆς ἑντάσεως τῶν κιόνων' βλ. σχετικῶς Ῥεκκοςε, Ρεϊπεῖρἰος", ΑΡΡ. ΙΙ, ἄρθρ. 3. 

6, ΚοιβενΕΥ - Ῥυομστεικ, ἔ-ά, σ. 99. 

Τι Κ. τινες, Οοτίπιν 1, δ-ᾱ, σ. 88. 

Β. 1. Ὄχλκκε, Πηνεσήβαίίοης αἱ Απλος, Γ.ομάση, Θαπιθείάκο Μαςς. 1902-1921, σ. 164. 

9. Ῥεννοσε, Ρεπεῖριες, σ. 27 καὶ 107. 

10. Ατοήιοσϊωεε, σ. 156. 

ἩἩς Ῥεποῖρίος, κεφ. Ν. σ. 39 καὶ πὶν. ΧΙΝ. ΧΧΧΗΙ καὶ ΧΧΧΙΝ. 

12. Τε Θεοππείτν απά Οριίον οἵ Αποῖοηι Ατολίιοσιωτο, Ιοπάσᾳ - Εάϊπδυτρί 1878. σ. 154 ἐξ. καὶ πίν. ΧΙ τοῦ 1Ν μέρους. 

13. Ίος τείηος ἀς Ῥασσίμπι, Ρατίς 1799, πίν. ΧΙ. ΏιΝΑΝοΟ, Ατοβίιοειωτο, σ. 168, σηµ. 2. 

14. Οτοεκ Κεβπεπιοηί, 1.οπά0η 1912, σποράδην, ἀπεκρούσθησαν ὅμως ὑπὸ τοῦ Α. ν. Οεκκαν, ΚΜ 40, 1925, σ. 167. 

15. Κατὰ τὸν Δ. Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΝ. (Περὶ ἁρμονικῶν χαράξεων εἰς τὴν ἀρχιτεκτονικήν, ᾿Αθῆναι 1961, σ. 237) 
ἡ κατὰ Ῥοητοσε χάραξις τῆς ἐντάσεως τῶν κιόνων παραμένει ἀμφίβολος' πρβλ. τοῦ αὐτοῦ, Οἱ ἑλληνικοὶ ρυθμοὶ τῶν. 
κλασσικῶν χρόνων, ᾿Αθῆναι 1959, σ. 166. 

16. Βλ. τὸν σχετικὀν πίνακα ἐν Ρεπείριεο", σ. 40, 4! καὶ 4. 
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ὁ ὁριζόντιος ἄξων τῆς καμπύλης εὑρίσκεται εἰς τὸ ὕψος τοῦ στυλοβάτου, ἐντεῦθεν δὲ 
προκύπτει σημαντικἡ διαφορά χαρακτῆρος μεταξὺ τῶν κιόνων τοῦ Παρθενῶνος, τοῦ 
«Θησείου» καὶ τῶν Προπυλαίων. Ἐν γένει δ᾽ ἐφ᾽ ὅσον προχωροῦμεν χρονικῶς, ὁ ὅ- 
ριζόντιος ἄξων τῆς καμπύλης ἀναβαίνει. Ὑπὸ τῶν ἀρχιτεκτόνων τῆς ὀψίμου Αναγεν- 
νήσεως μάλιστα, ἐξαιρέσει τοῦ Βτιποι]εςοΝί (1 1446), ὅστις ἐτήρει τὴν ἀρχαίαν ἕλ- 
ληνικὴν παράδοσιν, οἱ λοιποί, Υἱρποία", 8ετ]ίο”, ῬαἰΙαάϊο (1508 - 1580)”, 5οαπιοζξὶ 
(1 1616) κλπ.ἀκολουθοῦσι τὴν ἀρχὴν νὰ κατασκευάζουν τὸν κίονα ἐντελῶς μὲν κυλιν- 
δρικὸν κατὰ τὸ κάτω τρίτον τοῦ ὕψους του, νὰ ἀρχίζουν δ᾽ ἐκεῖθεν τὴν µείῶσιν καὶ τὴν 
ἔντασιν αὐτοῦ, ὁπότε καταντᾷ ὁ κίων νὰ λαμβάνη τὴν μορφὴν ἀτράκτου, τῆς εἲς τὰ 


αν τοῦ ὕψους του διαμέτρου ἀποβαινούσης ἴσης ἢ καὶ µμεγαλυτέρας ἀπὸ τὴν διάµετρον 
τῆς βάσεως αὐτοῦ, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον οὐδέποτε συμβαίνει εἰς τὰ κλασσικὰ ἑλληνικὰ 
μνημεῖα. Ἐὰν ἑνώσωμεν δι’ εὐθείας τὰ ἄκρα τῆς καμπύλης ταύτης παρατηροῦμεν, ὅτι 
τὸ µέγιστον βέλος της εὑρίσκεται εἰς τὰ δύο πέµπτα τοῦ ὁλικοῦ ὕψους τοῦ κίονος ἤτοι εἰς 
ὕψος 4,17 μ. (1043 Χ -ᾱ- 54,172) περίπου ἄνωθεν τοῦ στυλοβάτου. Εἶναι δ᾽ ἄξιον 


παρατηρήσεως, ὅτι τὸ σημεῖον τοῦ μεγίστου βέλους τῆς καμπύλης εὑρίσκεται ἀκρι- 
βῶς ἐκεῖ, ὅπου ὁ κίων περισσότερον πιέζεται κατὰ τὸ πλάτος. Σχηματίζεται λοιπὸν 
ἐκ τῶν προτέρων ἰσχυρότερον τὸ µέρος τοῦτο, διὰ νὰ ἀνθέξῃ εἰς τὸν λυγισµόν του. 

Τὸ µέγιστον βέλος τῆς καμπύλης τῆς ἐντάσεως τῶν κιόνων τοῦ πτεροῦ τοῦ Παρθε- 
νῶνος, δηλαδὴ ἡ μεγίστη ἀπόκλισις τῆς ἀκμῆς τῆς ραβδώσεως ἀπὸ τοῦ εὐθυγράμμου 


1 
κολουροκωνικοῦ σχήµατος εἶναι, κατὰ Ῥεπτοςε”, 0,0174 μ. ἤτοι τὸ-ςο2 τοῦ ὕψους 


1 
τοῦ κορμοῦ τοῦ κίονος (9,58 -- 1043 --0,δ6 μ.) καὶ περίπου ἴσον πρὸς τὸ πο τῆς 


κάτω διαμέτρου αὐτοῦ ( ο Ξ0,01732 μ.). 





Μετρήσεις τῆς ἐντάσεως γενόµεναι ὑπ᾿ ἐμοῦ τε καὶ ἄλλων ἐπὶ διαφόρων κιόνων εἷς 
τὸ βάθος τῶν ραβδώσεων (εἰς τὰς κατὰ τὸ πλεῖστον τεθραυσµένας ἀκμὰς δὲν ἦτο δυ- 
νατὴ ἀκριβὴς µέτρησις)” διεπίστωσαν, ὅτι ἡ ἔντασις δὲν εἶναι ἡ αὐτὴ διὰ τὰς δύο ρα- 
βδώσεις ἑκάστου κίονος, τὰς εὑρισκομένας εἰς τὰ ἄκρα τῶν καθέτων πρὸς τὴν γραμμὴν 
τοῦ στυλοβάτου διαµέτρων, ἐνῶ τοὐναντίον ἦτο ἡ αὐτὴ διὰ τὰς εὑρισκομένας εἷς τὰ. 
ἄκρα τῶν παραλλήλων πρὸς τὴν γραμμὴν τοῦ στυλοβάτου διαµέτρων. 

Ἡ διαφορὰ αὕτη τῆς ἐντάσεως τῶν ραβδώσεων τῆς πρώτης περιπτώσεως προέρ- 


1ς 1. Β. ὙπονοχΑ, Κεβο]α ἀε]Ιε εἶπαιο οτά(πὶ ἆ ατοήίείιωτε, Ἐουια 1562, Ιοἱ, ΧΧΧΙ. 

2. 8εη. ΦΕπμΙΟ, Ἡ ἆµατιο Ίδγο ἀε]ς απιᾳμιὰ, Ἐοπια 1554, (οἱ. ΥΠ, 

3, Α. Ῥαιααριο, 1 αμαίίτο Πθεῖ ἀΙ}Αποίιοίιωτα, Ὑοποσία 1570. 

4, Ῥεκκοκε, Ῥηποῖρίες, σ. 40, 0057 ἀγγλ. ποδὸς Ἠτοι--0/01737 µ. ΜΙοµΛΕΙΙ», ξὰ, σ. 18, 0017 µ. Ἡ µέτρησις 
τοῦ Ῥεητοσε ἐγένετο εἰς τὸν 4ον ἀπὸ Β. κίονα τῆς. πλευρᾶς, 

8. ῬΕνΝΕΤΗΟΝΝΕ, Τλε ΟοοσιείτΥ απά Ορίίος, Σὰ. σ. 158. 
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χεται ἀναμφιβόλως ἐκ τῆς πρὸς τὰ ἔσω κλίσεως τῶν κιόνων, περὶ τῆς ὁποίας θὰ εἴ- 
πωμεν ἀμέσως κατωτέρω". 

Μετρήσεις τῆς Ἑλληνικῆς τοπογραφικῆς ὑπηρεσίας, γενόµεναι εἰς ἄλλον κίονα, 
τὸν τρίτον ἀπὸ Βορρᾶ τῆς δυτικῆς πλευρᾶς”, ἀπέδωσαν µέγιστον ἐντάσεως κυ- 
μαινόµενον μεταξὺ 0,017 καὶ 0,021 μ. εἰς ὕψος περίπου 4µ., ὑπὲρ τὸν στυλοβάτην. 

Πάντως ἐκ τῆς μελέτης τῆς ἐντάσεως τῶν κιόνων τοῦ Παρθενῶνος (βλ. πτ.πίν.1ν,ν΄ 
καὶ πίν. 28, 29) τοῦτο κυρίως προέκυψεν: ὅτι ἡ ἔντασις δὲν προέρχεται ἀπὸ αὔξηῃσιν 
τῶν διαµέτρων τῶν σφονδύλων ἀπὸ τῆς βάσεως αὐτῶν µέχρι τοῦ ἑνὸς τρίτου τοῦ ὕ- 
Ψους τοῦ κίονος (ὡς ὑπετίθετο ἀπὸ τοὺς ἀρχιτέκτονας τῆς ᾿Αναγεννήσεως), ἀλλ᾽ ἐκ 


1 
τῆς βαθµιαίας μικρᾶς ἑλαττώσεως τῆς διαμέτρου µέχρι τοῦ πας τοῦ ὕψους καὶ τῆς 


ἐντονωτέρας µειώσεωῶς ταύτης ἀπὸ τοῦ σ μέχρι τοῦ τελευταίου σφονδύλου. 


Προσθέτοµεν ἓν τέλει, ὅτι ὑπάρχουσι καὶ δύο ἐμπειρικοὶ τρόποι χαράξεως τῆς καµ- 
πύλης τῆς ἐντάσεως τοῦ κορμοῦ”, προερχόμενοι ἐκ τῶν ἀρχιτεκτόνων τῆς ᾿Αναγεν- 
νῄσεως (Φετ]ῖο, Ψ]ρποία κλπ.). Δὲν εἶναι βεβαίως μαθηματικῶς ἀκριβεῖς, προσεγ- 
γίζουν ὅμως κατὰ πολὺ τὴν ἐπιθυμητὴν ὑπερβολικὴν καμπύλην τοῦ κορμοῦ. Ἰδοὺ δὲ 
ποῖοι εἶναι οἱ τρόποι οὗτοι: 

Κατὰ τὸν πρῶτον ἐξ αὐτῶν (εἰκ. 106Α) θεωροῦμεν κορμὸν κίονος, ἔχοντα κάτω μὲν 


4 
διάµετρον Δ, ἄνω δὲ δ, ἴσην πρὸς τὴν κλασσικὴν ἀναλογίαν τῶν ππ. Δ, καὶ ὕψος ἴσον 
πρὸς 5,5 κάτω διαµέτρους Δ. Μὲ κέντρον τὸ ἓν τῶν ἄκρων τῆς ἄνω διαμέτρου Υ καὶ 
ἀκτῖνα ἴσην πρὸς τὸ ἥμισυ τῆς κάτω διαμέτρου ο Ξ-α γράφοµεν κύκλον, ὅστις 


τέμνει τὸν κατακόρυφον ἄξονα τοῦ κορμοῦ εἰς τὸ σημεῖον ε. Προεκτείνοµεν κατόπιν 
τὴν εὐθεῖαν µέχρι συναντήσεως αὐτῆς μετὰ τῆς προεκτάσεως τῆς γραμμῆς τῆς κάτω. 
διαμέτρου εἰς τὸ σημεῖον Κ. Φέρομεν ἔπειτα ἀπὸ τοῦ Κ ὡς κέντρου δέσµην ἀκτίνων 
πρὸς τὸν κορμὸν τοῦ κίονος (ΚΙ, Κ2, Κ3, Κά, Κ5) καὶ λαμβάνοµεν ἀπὸ τοῦ σηµείου 


Δ 
συναντήσεως αὐτῶν μετὰ τοῦ ἄξονος τὴν αὐτὴν πάντοτε ἀπόστασινα -- σσ Τὰ ἄκρα. 


τῶν ἀποστάσεων τούτων, ἑνούμενα διὰ συνεχοῦς γραμμῆς, μᾶς δίδουν, κατὰ ἀρκετὴν 
προσέγγισιν͵ τὴν καμπύλην τῆς ἐντάσεως ἀπὸ κάτω ἕως ἄνω. Ἐὰν ἤδη ἐπαναλάβωμεν 
τὰ αὐτὰ σημεῖα συμμετρικῶς πρὸς τὸ ἄλλο µέρος τοῦ ἄξονος τοῦ κορμοῦ,λαμβάνομεν. 
πλήρη τὴν μορφὴν τοῦ ἐντεταμένου κορμοῦ. 

Πρέπει ἐνταῦθα νὰ σηµειωθῆ, ὅτι ἡ ἐκτεθεῖσα μέθοδος προὐποθέτει τὸν µέγαν ὁ- 
ριζόντιον ἄξονα τῆς καμπύλης, εὑρισκόμενον εἰς τὴν στάθµην τῆς βάσεως τοῦ κίονος, 
τοῦθ᾽ ὅπερ ὅμως δὲν συμβαίνει εἰς τὸν Παρθενῶνα. ἔνθα, ὡς ἐξηκρίβῶσεν ὁ Ῥεπτοςε, 


1, Βλ. σχετικῶς καὶ Ν. ΜΠΑΛΑΝΟΝ, ᾿Αναστήλωσις, σ. 58 τῆς γαλλικῆς ἐκδόσεως, 
3. ΜΠΑΛΑΝΟΣ, ᾿Αναστήλωσις, πὶν. 4. 
3. Τοὺς ὑπέδειξεν ἤδη τὸ 1924 ὁ Ῥονβακτ ἓν Εεαἰεπονεἰορᾶαῖς, δυρρ!. ΙΝ, στ. 211-272. 
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ἐπὶ τοῦ γωνιαίου ΝΑ. κίονος τῆς ἀνατολικῆς κιονοστοιχίας], ὁ ὁριζόντιος ἄξων τῆς 
καμπύλης εὑρίσκεται εἰς βάθος 2 κάτω διαµέτρων ἤτοι περίπου 3,80 μ. ὑπὸ τὸν στυ- 
λοβάτην. Ἰσχύει κατὰ ταῦτα ἡ ἀνωτέρω κατασκευἠ μᾶλλον διὰ τοὺς κίονας τῶν 
Προπυλαίων, ἔνθα, ὡς ἐπίσης ἐξηκρίβῶσεν ὁ Ῥεπτοςε, ὁ κύριος ἄξων εὑρίσκεται ες 
τὴν στάθµην τοῦ στυλοβάτου. 





























106. Τρεῖς ἐμπειρικοὶ τρόποι χαράξεως τῆς καμπύλης τῆς ἐντάσνως. 


Κατὰ τὸν δεύτερον τρόπον χαράξεως (εἰκ. Ι06Β) ἐπὶ τῆς κάτω διαμέτρου τοῦ κίο- 
νος γράφομεν ἡμικύκλιον, ἐπὶ τοῦ ὁποίου προβάλλομεν παραλλήλως πρὸς τὸν ἄξο- 
να τοῦ κορμοῦ τὰ ἄκρα τῆς ἄνω διαμέτρου εἰς λ. Διαιροῦμεν κατόπιν, ἀναλόγως τῆς 
ἐπιθυμητῆς ἀκριβείας, ἀφ΄ ἑνὸς τὸ ὕψος τοῦ κορμοῦ τοῦ κίονος εἰς τρία ἢ πλείονα 
ἴσα µέρη καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου εἰς ἰσάριθμα µέρη τὴν γωνίαν, τὴν ὁποίαν σχηματίζει ὁ ὑπὸ 
τῆς προβολῆς τῆς ἄνω διαμέτρου τοῦ κίονος ἐπὶ τοῦ κάτω ἡμικυκλίου σχηματιζόµενος 
κυκλικὸς τομεὺς λµ. Προβάλλομεν κατόπιν τὰ ἄκρα τοῦ ἰσομερισθέντος τόξου λµ τοῦ 
κάτω ἡμικυκλίου πρὸς τὰ ἄνω, µέχρις ὅτου συναντήσουν τὰς ἀντιστοίχους παραλλή- 


1. Ρεηοίρίος, σ. 39 -4]. 
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λους τοῦ ἰσομερισθέντος κορμοῦ: ἑνοῦντες ἔπειτα διὰ συνεχοῦς γραμμῆς τὰ οὕτω 
ἐπιτευχθέντα σημεῖα συναντήσεως, λαμβάνομεν τὴν διὰ τῶν ἄκρων τῆς ἄνω καὶ τῆς 
κάτω διαμέτρου τοῦ κορμοῦ διερχοµένην καὶ ζητουμµένην καμπύλην τῆς ἐντάσεως. 
"Αν ἤδη ἐπαναλάβωμεν τὰ αὐτὰ σημεῖα συμμετρικῶς καὶ πρὸς τὸ ἄλλο µέρος τοῦ ᾱ- 
Ἓονος, ἐπιτυγχάνομεν τὴν πλήρη μορφὴν τοῦ ἐντεταμένου κορμοῦ!. 

Ἡ αὐτὴ δι᾿ ἡμικυκλίου μέθοδος χαράξεως τῆς ἐντάσεως ἐφαρμόζεται καὶ διὰ τοὺς 
κίονας τῆς ᾿᾽Αναγεννήσεως (εἰκ. 106ΙΓ) μὲ τὴν διαφοράν, ὅτι τὸ ἡμικύκλιον τώρα δὲν 


1 
χαράσσεται εἰς τὴν βάσιν τοῦ κίονος, ἀλλὰ πολὺ ὑψηλότερον αὐτῆς, εἰς τὸ -ᾱ- ἃ 


καὶ εἰς τὸ µέσον τοῦ ὕψους τοῦ κορμοῦ. 

Πρέπει ἐνταῦθα νὰ παρατηρηθῇ, ὅτι κατὰ τὰς δύο πρώτας περιπτώσεις (Α καὶ Β) 
αἱ ἀντιστοιχοῦσαι πρὸς τὴν καμπυλότητα τῆς ἑντάσεως διάµετροι τοῦ κορμοῦ ἐλατ- 
τοῦνται συνεχῶς ἀπὸ τῆς βάσεως πρὸς τὰ ἄνω, ὅπως ἤδη παρετηρήσαµεν (ὁ Μπαλά- 
νος” καὶ ἡμεῖς), ὅτι συμβαίνει πάντοτε εἰς τὸν Παρθενῶνα, ἐνῶ εἰς τὴν περίπτωσιν Γ 
ἡ μεγίστη ἔντασις παρουσιάζεται µεγαλυτέρα τῆς κάτω διαμέτρου πλησίον καὶ ἄνω 
τῆς βάσεως τοῦ κορμοῦ, τοῦθ’ ὅπερ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νὰ λαμβάνῃ ὁ κορμὸς τοῦ 
κίονος τὴν ἀντιαισθητικὴν καὶ στατικῶς παράλογον ἀτρακτοειδῆ ἢ πιθοειδῆ µορφήν, 
ἐνῶ εἲς τὸν Παρθενῶνα καὶ αὐτὸ τὸ µέγιστον τῆς ἐντάσεως, ὅπερ φθάνει, ὡς εἴπομεν, 


2 
τὰ 0,074 µ. εἰς τὰ -δ τοῦ ὕψους τοῦ κίονος, εὑρίσκεται εἰς διάµετρον οὐδέποτε ὅ- 


περβαίνουσαν τὸ μῆκος τῆς κάτω. 

Πρὸς µέτρησιν τῆς ἐντάσεως ἐχρησιμοποιήθησαν διάφοροι τρόποι, παλαιότερος 
ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι ὁ τοῦ Ηο[[ετ. Οὗτος" προσήλωσεν ὁριζοντίως εἰς τὸν δακτύλιον 
τοῦ ὑποτραχηλίου ἓν σιδηροῦν ἔλασμα καὶ ἄλλο ἓν ὅμοιον εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τῆς 
βάσεως τοῦ κατωτάτου σφονδύλου. Μεταξὺ τῶν δύο τούτων ἑλασμάτων ἔτεινε µετα- 
ξωτὸν νῆμα, τοποθετήσας αὐτὸ οὕτως, ὥστε τοῦτο νὰ ἀπέχῃ ἄνω καὶ κάτω τὴν αὐτὴν 
ἀπὸ τοῦ κίονος ἀπόστασιν καὶ ἑπομένως νὰ εἶναι παράλληλον πρὸς τὴν µείωσιν τοῦ 
κίονος. Εὗρεν οὕτω ὡς βέλος τῆς καμπύλης τῆς ἑντάσεως 0,016 µ. καὶ ὅτι ἡ θέσις 
τῆς µεγίστης ἐντάσεως εὑρίσκεται περίπου κάτωθεν τοῦ µέσου τοῦ κορμοῦ ἤτοι πε- 


δ 
ρίπου εἰς τὰ. Ίο τοῦ ὕψους. Κατὰ τὴν ἄποψιν τοῦ Ηο[ίετ ἡ καμπύλη τῆς ἑντάσεως 


τοῦ κίονος εἶναι τόξον «κύκλου (σ. 373), ἐνῶ ἀντιθέτως ὃ Ῥεπτοςε" τὴν µορφὴν τῆς 
καμπύλης χαρακτηρίζει, ὡς καὶ ἀνωτέρω εἴπομεν, ὡς ὑπερβολήν, τὸ µέγιστον βέλος 
τῆς ὁποίας καθώρισεν εἰς 0,0174 µ. 

Ἡ µέτρησις τῆς ἐντάσεως τῶν κιόνων --- ὅπως ἄλλωστε καὶ πᾶσαι αί νέαι ἐπὶ τοῦ 


1. Κατὰ τὸν Δ. Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΝ (Οἱ ἑλληνικοὶ ρυθμοὶ τῶν κλασσικῶν χρόνων, ξ-ᾱ. σ. 166) οἱ δύο ἀνωτέρω 
περιγραφέντες τρόποι γεωµετρικῆς κατασκενῆς τῆς ἐντάσεως ἐλαχίστας παρουσιάζουν ἀποκλίσεις ἐκ τῇς πραγµατικό- 
τητος «ὥστε νὰ δυνάµεθα νὰ τοὺς ἐφαρμόζωμεν ἐν τῇ πράξει καὶ δὴ σχεδιαστικῶς κατὰ προσέγγισιν». 

2. ᾽Αναστήλωσις, πίν. ΙΝ, Ι. 

3, Ἔιὰ, σ. 249. 

4. Ῥεϊποίρὶος, πίν. ΧΙΝ καὶ σ. 40, 41. 
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Παρθενῶνος μετρήσεις --- ἐγένετο προσωπικῶς ὑπὸ τοῦ συγγραφέως ἀπὸ τοῦ 1941 
µέχρι τοῦ 1947, ἓν συνεργασίᾳ μετὰ τοῦ ἐξαιρέτου ἀρχιτεχνίτου τῆς ᾽Αναστηλώσεως 
Νικολάου Σκαρῆ, κατὰ τὸν ἀκόλουθον τρόπον: 

Κατεσκευάσθη στερεὸν ὀρθογώνιον ξύλινον πλαίσιον σχήµατος πεῖ ΑΒΓΑ (εἰκ. 
107), ἀνοικτὸν κατὰ τὴν µίαν τῶν πλευρῶν του. Τὸ μεταξὺ τῶν δύο παραλλήλων πλευ- 


























107. Τὸ πρὸς µέτρησιν τῆς ἑντάσεως τῶν κιόνων χρησιμοποιηθὲν Εύλινον πλαίσιον (κ. φαλάγγι). 


ρῶν αὐτοῦ (ΑΒ καὶ ΓΛ) κενὸν ἐλήφθη ἴσον πρὸς 2.00 µ., ἤτοι περίπου ἴσον πρὸς τὴν 
κάτω διάµετρον τῶν κιόνων τοῦ περιστυλίου. Ἐπὶ τοῦ ἑνὸς τῶν σκελῶν τοῦ πεῖ, 
τῆς ΑΒ, ἑστερεώθη, εἰς ἀπόστασιν 0,95 μ. ἀπὸ τῆς πλευρᾶς ΒΓ, σιδηρᾶ ἀκίς (εἰκ. 
107 ἀριστερά), ἐξοχῆς 0,069 µ., ἐνῶ ἡ ἄλλη πλευρὰ τοῦ πεῖ, ἡ ΓΔ, ἔμεινεν ἐλευθέρα. 

Τὸ πλαίσιον αὐτὸ ἐτοποθετεῖτο πέριξ τοῦ κίονος εἰς τὸ ὕψος ἑκάστου τῶν ἁρμῶν 
τῶν σφονδύλων καὶ παραλλήλως πρὸς τὴν ἐλαφρὰν κλίσιν αὐτῶν καὶ οὕτως, ὥστε 
ἡ ἀκὶς νὰ ἀκκουμβᾷ εἲς τὸ βάθος τῆς ραβδώσεως”Α, ἐνῶ ἐπὶ τοῦ βάθους τῆς ἐκ διαµέ- 
τρου ἀντιθέτου ραβδώσεως ἐμετρεῖτο ἡ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς ΓΔ κάθετος ἀπόστασις (β). 
Ἡ διαφορὰ τοῦ μήκους τῆς δευτέρας ταύτης ἀποστάσεως, σὺν τῷ µήκει τῆς ἀκίδος, ἀπὸ 
τοῦ µήκους τοῦ ὁλικοῦ κενοῦ μᾶς ἔδιδε τὸ μῆκος τῆς διαμέτρου εἰς ἕκαστον ἁρμόν. 


1. Τοῦτο οἱ ἐργάται ἀμέσως ἐβάπτισαν «φαλάγγυ, προφανῶς κατά τινα πιθανὴν ὁμοιότητα πρὸς τὸν μεσαιωνικὸν 


2 Λόγῳ τῆς φθορᾶς τῶν ἀκμῶν τῶν ραβδώσεων δὲν ἦτο ἐφικτὴ ἡ µέτρησις τῆς διαμέτρου τῶν ἁρμῶν τῶν αφον- 
δύλων κατὰ τὰς ἀκμὰς καὶ τούτου ἕνεκα ἐλήφθη αὕτη εἰς τὸ βάθος τῶν ραβδώσεων. 
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Ἐμετρήθησαν οὕτω ἓν συνόλφ ὅλαι αἱ διάµετροι τῶν σφονδύλων 12 κιόνων τοῦ 
περιστυλίου!, ἑκάστη δ᾽ ἐξ αὐτῶν κατὰ δύο διευθύνσεις παραλλήλους πρὸς τὰς ἀντι- 
στοίχους πλευρὰς τοῦ στυλοβάτου ἥτοι αἱ μὲν ἀπὸ Ν. πρὸς Β. αἱ δὲ ἀπὸ Α. πρὸς Δ. 


Κλίσις. Ὅλοι οἱ κίονες τοῦ περιστυλίου δὲν ἵστανται κατακόρυφοι, ἀλλὰ κλί- 
νουν ὁμοιομόρφως πρὸς τὰ ἔσω. Τὴν κλίσιν ταύτην τῶν κιόνων γενικῶς παρετήρησε 
πρῶτος ὁ ΤΗ. Τ,. Ὠοπα]άσοπ, περὶ τὸ 1829, μελετῶν τοὺς κίονας τοῦ ναοῦ τῆς Φιγα- 
λείας”. Ἐντούτοις αἱ νεώτεραι παρατηρήσεις τοῦ Ὠΐποπιοος ἀπέδειξαν, ὅτι οἱ κίονες 

















108. Σχέδιον φανταστικῆς ἀναπαραστάσεως τῆς κλίσεως τῶν κιόνων τοῦ περιστυλίου. 


τοῦ ναοῦ τούτου δὲν παρουσιάζουν κλίσιν πρὸς τὸν τοῖχον τοῦ σηκοῦ”. Τοῦτ' αὐτὸ 
συμβαίνει καὶ εἰς τοὺς κίονας τοῦ ἓν Δελφοῖς ναοῦ τοῦ ᾽Απόλλωνος”, ἂν καὶ τοῦτο 
τελευταίως ἠμφεσβητήθη ὑπὸ τοῦ Ώπσοιχ. Οἱ γωνιαῖοι κίονες εἰδικῶς, ὥς µέτέχον- 
τες τῶν κλίσεων ἀμφοτέρων τῶν πλευρῶν, εἰς τὰς ὁποίας ἀνήκουν, κλίνουν κατὰ. 
τὴν διαγώνιον (εκ. 103). Οὕτω τὸ ὅλον ἐκ κιόνων περίβλημα τοῦ ναοῦ λαμβάνει 
τὸ σχῆμα μιᾶς ὀρθογωνίου κολούρου πυραμίδος, ποὺ ἐνθυμίζει αἰγυπτιακὰ πρότυπα 
καὶ ἔγινε ἴσως κατ᾿ ἐπίδρασιν αὐτῶν (εἰκ. 108). 

Διὰ τῆς κλίσεως ἡ λόγῳ τῆς µειώσεως πρὸς τὰ ἔξω κλίνουσα ἐσωτερικὴ γενέτειρα 


1. Οἱ ὑφ' ἡμῶν µετρηθέντες πρὸς εὕρεσιν τῆς ἐντάσεως κίονες εἶναι οἱ ἑξῆς: ᾽Ανατολικὴ πλευρά: 2ος ἀπὸ Ν., 
3ος ἀπὸ Ῥ., Άος ἀπὸ Β., 4ος ἀπὸ Β., Άος ἀπὸ Ν. καὶ 4ος ἀπὸ Ν. Βόρειος πλευρά: 2ος ἀπὸ Δ. Δυτικὴ πλευρά: 2ος 
ἀπὸ Β., Ίος ἀπὸ Β. Γωνιαῖοι, ΒΔ. ΒΑ. καὶ ΝΑ. 

2. Πρβλ. Ότυλκτ καὶ Ἐκνεττ, Απιημμιίος οἳ Αἰάης, δυρρ]ευηοπί, Ι.οράση 1880, σ. 11. 

3, Τλο Μειτοροβίαη Μισευπῃ διμάΐος 4, 1933, σ. 207. 

4. Ε. Οουπνν, Ε. ἆ. Ρ. 1, 1, Ρανίς 1915, σ. 15. 

5. Κατὰ τὸν Ῥεκκοςς, Ρεϊποίρ]ες, σ. 10, ἡ κλίσις τῶν κιόνων ὀφείλαται εἰς ὁπτικοὺς λόγους: πρβλ. καὶ Ε. Βπετον, Αινὲ-- 
ποςἳ, Ῥατίς 1868, σ. 89 καὶ Ώυκν, Βαυκυηςί», ξίά, σ. 95. 
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109. Διαφορὰ ὑψῶν τοῦ κατωτάτου σφονδύλον τῶν ἀγελαίων κιόνων. 
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τοῦ κίονος πλησιάζει σημαντικῶς πρὸς τὴν κατακόρυφον, ἐνῶ τοὐναντίον ἡ πρὸς τὰ 
ἔσω κλίσις τῆς ἐξωτερικῆς γενετείρας ἐπιτείνεται. Μετρήσεις γενόμεναι ἐπὶ πολλῶν 
κιόνων ἐπιστοποίησαν, ὅτι ὁ κεκλιµένος ἄξων τῶν συνήθων κιόνων εὑρίσκεται ἐπὶ 
κατακορύφου ἐπιπέδου, καθέτου πρὸς τὴν φορὰν τοῦ ἀντιστοίχου στυλοβάτου: κατὰ 
ταῦτα οἱ ἄξονες ὅλων τῶν συνήθων κιόνων ἑκάστης πλευρᾶς εἶναι παράλληλοι πρὸς 
ἀλλήλους, ἕκαστος δ᾽ ὃξ αὐτῶν, λόγῳ τῆς κλίσεως αὐτοῦ, προεκτεινόµενος, συναντᾶ- 
ται πρὸς τὸν τοῦ ἀντιστοίχου κίονος τῆς συμμετρικῆς πλευρᾶς εἰς ἓν σημεῖον τοῦ δια- 
στήµατος!, οὗτινος τὸ ὕψος ὑπὲρ τὸ δάπεδον ὑπολογίζεται εἰς 1784 μέτρα". Εἰς τὸ 
αὐτὸ περίπου ὕψος συναντῶνται προεκτεινόµενοι καὶ οἱ ἄξονες τῶν δύο γωνιαίων 
κιόνων ἑκάστης στενῆς πλευρᾶς, ὤν, σηµεωτέον, ἡ κλίσις εἶναι μεγαλυτέραῦ τῆς τῶν 
συνήθων κιόνων κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πλευρᾶς τετραγώνου πρὸς τὴν διαγώνιον͵ 
αὐτοῦ (1 -Υ2). Εἰς τὴν εἰκόνα τοῦ πίνακος 23 ὡς διαφορὰ ὕψους, τὴν ὁποίαν παρουσιά- 
ζουν αἱ κατὰ τὴν διαγώνιον τοῦ ὀρθογωνίου τοῦ στυλοβάτου ἀκμαὶ τοῦ κατωτάτου. 
σφονδύλου τοῦ ΒΔ. κίονος τοῦ ναοῦ ἀναγράφεται, ἀντὶ -:- 0,10 µ., µόνον 0.058 µ., θὰ. 
ὀφείλεται δὲ πιθανώτατα τοῦτο εἲς τὴν ἐκ τῆς ἐκρήξεως τοῦ Μοροζίνη µετακίνησιν 
τοῦ σχετικοῦ γωνιαίου κίονος. 'Ὃθεν ἐπιτυχῶς παρωμοιώθη ὑπὸ τοῦ Ῥεπτοςς! τὸ σύ- 
στηµα τῶν κεκλιµένων ἀξόνων τῶν κιόνων πρὸς τὸν σκελετὸν μιᾶς λίαν ἀποτόμου, 
τετρακλινοῦς στέγης ὀρθογωνίου κτιρίου, τῆς ὁποίας οἱ μὲν ἄξονες τῶν συνήθων. 
κιόνων ἀποτελοῦσι τὰ κατὰ τὴν κλίσιν τῆς στέγης ξύλα, οἱ δὲ τῶν γωνιαίων τὰ δια- 
γώνια (κ. µαχιάδες), συμφώνως πρὸς τὸ παρατιθέµενον σκαρίφηµα (εἰκ. 108). Τὴν 
κλίσιν τῶν κιόνων ὑπαινίσσεται πιθανῶς καὶ χωρίον τι τοῦ Κικέρωνος", ὅπερ ὑπὸ μὲν 
τοῦ Ῥεητοσο ἑρμηνεύεται ὑπὲρ τῆς θεωρίας τῆς κλίσεως, ἐνῶ ἀντιθέτως ὑπὸ τοῦ Βτε- 
(οπὸ θεωρεῖται ὡς ἀστεϊσμός: ὅτι δηλαδὴ ἐξ ἐλαττωματικότητος τῆς κατασκευῆς 
κλίνουν ὅλοι οἱ κίονες τοῦ ἐν Ρώμῃ ναοῦ τοῦ Κάστορος, περὶ οὗ ὁ λόγος εἰς τὸ εἴρη- 
µένον χωρίον. 

Ἡ κλίσις τῶν κιόνων" ἐπετυγχάνετο κατὰ τὸν ἑξῆς τρόπον: ὁὅ κατώτατος σφόνδυλος 
ἑκάστου κίονος κατεσκευάζετο οὕτως, ὥστε ἡ ἄνω ἐπιφάνεια αὐτοῦ νὰ μὴ εἴναι ὁρι- 


1, Ὁ ΜΠΑΛΑΝΟΣ, ὁμιλῶν περὶ τῆς κλίσεως τῶν κιόνων (Αναστήλωσις, σ. 59) ἐπάγεται: «κατ' ἀκολουθίαν ἡ θεωρία καθ 
ἣν οἱ ἄξονες τῶν κιόνων συνηνοῦντο (Υράφε συνηντῶντο) εἰς ἓν σημεῖον εἰς τὸ ἄπειρον (Ἰράφε διάστηµα) εἶναι ἐσφαλ- 
μένη». Ποῖος ὅμως ἀρχιτέκτων ὑποστηρίζει πλέον τὴν πεπαλαιωμένην ταύτην θεωρίαν; Από τοῦ ΡΕΝΝοξε (Ρεἰηείρἰε», σ. 35) 
καὶ τοῦ ΟΜΙΡΙΕΣ (παρά Ῥεπκοτ -ΟΜΙΡΙΕΣ, Ηΐι. 6ε ΓΑγὶ,τ. Ί, Ῥαγίς 1998, πίν. ΧΧΥΠΙ, 1 καὶ σ. 442), μέχρι σήμερον ὅλοι τὴν. 
περὶ παραλληλίας τῶν κιόνων θεωρίαν ἁσπάζονται. Μόνον εἰς τὰ συγγράµµατα τινῶν ἀρχαιολόγων τοῦ 19ου αἰ., ὥς π.χ. 
τοῦ Βκετον, Αἰμέπες», Ραγίς 1868 (τοῦ ὁποίου σημειωτέον πολλά µέτρα εἶναι ἐσφαλμένα: πρβλ. ἰδίᾳ σ. 89 καὶ 91), 
δύναταί τις νὰ συναντήσῃ ὀνίοτε αὐτὴν τὴν θεωρίαν. 

3. Ῥενκονε, Ῥεϊηείρ]εςλ, σ. 35, σημ. |. 

3. Βλ. σχετικῶς καὶ ΜΑητιν Ὦ Όσας, Τδο Αοτοροῖΐς οἳ Αἰἰκη», Νον Ύοεκ 1908, σ. 116. 

4, Ῥεκκονε, Ρεϊηοίρίες, σι 15, σημ. 1: πρβλ. καὶ Ῥεκποτ -ΟΝΙΡΙΕΣ, Ἠϊνι. ἆο ΓΑτι, τ. 7, Ραεῖς 1898. σ. 442 καὶ πὶν. ΧΧΥΠΙ. 

4. Τὸ ἵη Ψσετετη (Αει. Π, Βιβλ. 1, Π1) χωρίον ὑποδηλοϊ ὅτι ἡ κλίσις τῶν κιόνων ἥτο ἀρχή ἀνεγνωρισμένη ὑπὸ τῶν ἀρχαίων 
«Ψορίι Ίροο (ὁ Οὐῆρος) ἵη φοάοηι Οαφιοτίς, οοηφίάσταί (επηρίαπη; νἱάεί υπάΊαιο ἰοοίυπι ρυ]ο]νοντίτις Ιαᾳμεαίωπι, ρεαοίοτοα οείοτα 
πονα αἰφυο Ἰπίομτα. Ψογσαί 5ο; θμπετῖι αμίά αμα. Ὠἱοῖ: εἱ αμίόαπι... Τη, Ψσττες, Μήο θμοά πιοῖῖατο πἰλ! Ίαῦες, πἰεί [οτιο νίς αά 
Ῥεγροπάίου]ωπι οο]ωπιπα», εχίβετο. Ἠοπιο οπιηΐναν τεζυπη ἱπιρετίτω» Φμαοτίε αμίά οἷς “Δά ρεερεπάϊομ]ωπι”; ἄῑοιηι οἱ ἔογο π]Ἴδα 
Έλσο οο]μπηΠΑπη αυπο 34 ρεεροπά[ου]μαα εσσε ροβοίε. Νβην πποϊνετου]ε, ἵπφμίι, οἷο αβατηις; οοἱμηηας αά ροτροπάίσμΙ επ οκἰμαηιυσ». 

6. Αἰλόπος", Ῥατίς 1868, σι 90. 

Τι Ταύτην σημειωτέον συνιστᾷ καὶ ὁ Βιτρούβιος διὰ τοὺς κίονας τοῦ προνάου καὶ τοῦ ὀπισθονάου (Ώς Απο. ΠΙ, 5,4, 
Σκδ. Κτολη, σ. 70). 
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ζοντία, ἀλλὰ κεκλιµένη πρὸς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ ναοῦ (εἶκ. 103, 109, 1 10 καὶ πίν. 23,25). 
᾿Ἐπειδὴ δὲ ἡ κάτω ἀπιφάνεια τοῦ σφονδύλου τούτου, ἤτοι ἡ βάσις τοῦ κίονος, ἦτο τέ- 
λειος κύκλος, ἡ ἄνω κεκλιµένη ἧτο ἐλαφρότατα ἐλλειπτική, ἂν καὶ αἱ μετρήσεις τῶν 
κατ’ ὀρθὰς γωνίας τεμνοµένων διαµέτρων της ἀπέδειξαν, ὅτι ἐλαχίστη (ἢ οὐδεμία). 
ὑφίσταται διαφορὰ εἰς τὰ µήκη τών. 

Λόγῳ τῆς κλίσεως τῆς ἄνω ἐπιφανείας τοῦ κατωτάτου σφονδύλου αἱ ἐξωτερικαὶ 
ἀκμαὶ τῶν ραβδώσεών του εἶναι ὑψηλότεραι τῶν ἐσωτερικῶν1, τὴν δὺ µεγίστην κλίσιν 
παρουσιάζει ἡ κάθετος (ΑΔ) πρὸς τὴν φορὰν τοῦ σχετικοῦ στυλοβάτου διάµετρος 
(εἰκ. 109), ἐνῶ ἡ παράλληλος πρὸς αὐτὴν (ΘΕ) εἶναι ὁριζοντία. ᾽Αλλὰ καὶ αἱ πρὸς τὴν 
διάµετρον ταύτην ἀντιστοιχοῦσαι ἀκμαὶ τῶν ραβδώσεων εἶναι ἀνισουψεῖς, λόγῳ τῆς 
κυμπυλότητος τοῦ στυλοβάτου. Κατὰ ταῦτα αἱ κατὰ τὰ τέσσαρα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντος 
ἀκμαὶ τῶν ραβδώσεων ἑκάστου κατωτάτου σφονδύλου παρουσιάζουν διαφορετικὰ ἑκά- 
στη ύψη, ἐξ ὤν µέγιστον μὲν ἧτο τὸ τῆς παρὰ τὸν στυλοβάτην ἀκμῆς (ΑΒ) (εἰκ. 109), 
ἐλάχιστον δὲ τὸ τῆς πρὸς τὸ ἐσωτερικὸν (ΔΓ) ἀντιστοίχου. Τὴν αὐτὴν ἀνισοὐψίαν 
παρουσιάζουσι καὶ αἱ ἀκμαὶ τῶν γωνιαίων κιόνων μὲ ταύτην τὴν διαφοράν, ὅτι τὸ µέ- 
γιστον καὶ τὸ ἐλάχιστον ύψος εἶχον αἱ κατὰ τὴν διαγώνιον τοῦ ὀρθογωνίου τοῦ στυ- 
λοβάτου τοποθετηµέναι ἀκμαὶ τῶν ραβδώσεων τοῦ σφονδύλου (εἰκ. 110), ἐνῶ αἱ εὗρι- 
σκόµεναι εἰς τὸ ἄκρον τῆς καθέτου πρὸς αὐτὴν διαμέτρου ἦσαν ἰσοὐψεῖς καὶ ἡ σχε- 
τικὴἡ διάµετρος ὁριζοντία (βλ. εἰκ. 110). Τὸ ἀνωτέρω παρατιθέµενον σχέδιον (εἰκ. 103) 
παρέχει ἓν κατόψει καὶ ὁριζοντίᾳ τομῇ τὰς κλίσεις τῶν κιόνων τῆς ΒΔ. γωνίας τοῦ 
περιστυλίου (συνήθων ἡ εἰκ. 109 καὶ γωνιαίου ἡ εἰκ. 110, πίν. 25) ὡς καὶ τοῦ κίονος 
τῆς ἀντιστοίχου (ΒΔ.) γωνίας τοῦ ὀπισθονάου (εἰκ. 103). 

Οἱ ἀμέσως ἀκολουθοῦντες σφόνδυλοι κατεσκευάζοντο πάντες ἐντελῶς κυλινδρικοί, 
ἑπομένως αἱ ἄνω καὶ αἱ κάτω ἐπιφάνειαί των ἦσαν μὲν ὅλαι παράλληλοι, ἀλλὰ τοποθε- 
τούµεναι ἐπὶ τῆς κεκλιµένης ὀπιφανείας τοῦ κατωτάτου σφονδύλου, ἀπέβαινον καὶ αὐ- 
ταὶ κεκλιµέναι πρὸς τὸν ὁρίζοντα (εἰκ. 111). Τέλος ὁ ἀνώτατος σφόνδυλος, δηλαδὴ ὁ 
εὐθὺς ὑπὸ τὸ κιονόκρανον, κατεσκευάζετο καὶ αὐτὸς μὲ ἀνισοὐψεῖς γενετείρας, ἀλλ᾽ 
ἀντιστρόφως πρὸς τὸν κατώτατον (εἰκ. 111), δηλαδἡ οὕτως, ὥστε αἱ μὲν πρὸς τὰ ἔξω. 
βλέπουσαι πλευραὶ αὐτοῦ νὰ εἶναι βραχύτεραι, αἱ δὲ πρὸς τὰ ἔσω µακρότεραι, ὁπότε 
ἡ μὲν κάτω ὀπιφάνεια αὐτοῦ ἦτο παράλληλος πρὸς τὴν ἄνω ἐπιφάνειαν τοῦ κατωτάτου 
σφονδύλου, ἡ δὲ ἄνω ἐπιφάνειά του ἀπέβαινε σχεδὸν ὁριζοντία (ἵνα ἀκολουθήσῃ τὴν 
ἐγκαρσίαν καμπυλότητα τοῦ ἐπιστυλίου), κλίνουσα κατὰ μὲν τὴν κάθετον πρὸς τὸν 
στυλοβάτην διεύθυνσιν πρὸς τὰ ἔξω, κατὰ δὲ τὴν παράλληλον αὐτοῦ πρὸς τὰ δεξιὰ ἢ 
τὰ ἀριστερά, ἀναλόγως τῆς θέσεως, ἣν κατεῖχεν ὁ κίων ἐν σχέσει πρὸς τὸ κέντρον. 
Τοῦτο σαφῶς ἀποδεικνύεται ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν ὑψῶν τῆς διαμέτρου ταύτης δεξιὰ καὶ 
ἀριστερά. Ἐπὶ τῆς οὕτω διατεταγµένης ἄνω ἐπιφανείας τοῦ ἀνωτάτου σφονδύλου ἑτί- 
θετο τὸ ἰσοπαχὲς πανταχόθεν κιονόκρανον. οὗτινος ἑπομένως ὁ ἄβαξ ἔβαινε παραλ- 


1. Τοὺς ἀνισοῦψεῖς τούτους σφονδύλους (κατώτατον καὶ ἀνώτατον) ἑταύτισεν ἀτόπως ὁ Ῥενκοςε (Ρεϊπείρίες, σ. 12 καὶ 20) 
πρὸς τοὺς φοαπιί]ος ἵπιρατες τοῦ Βιτρουβίου, περὶ ὧν βλέπε τὰ δέοντα ἀνωτέρω, σ. 130 ἐξ. 
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ἀνωτάτου σφονδύλου, ἤτοι ἔκλινεν ἐ- 
λαφρῶς πρὸς τὰ ἔξω. 

Λόγφ τῆς ἐκτεθείσης διατάξεως τῶν 
σφονδύλων ὁ ἄξων τοῦ κίονος, µέχρι 
μὲν τῆς ἄνω ἐπιφανείας τοῦ 1ου σφον- 





| | λήλως! πρὸς τὴν ἄνω ἐπιφάνειαν τοῦ 























ε ἃ δύλου ἦτο κατακόρυφος, ἐκεῖθεν δὲ 
ιΣ ἐθλᾶτο µέχρι τῆς κάτω ἐπιφανείας τοῦ 
ν 1 Μ ἀνωτάτου σφονδύλου (πίν. 26 ἄριστε- 


| ρά), ἀπὸ τοῦ τελευταίου τούτου ὅμως 
ᾗ καὶ ἄνω δὲν προεξετείνετο κατ’ εὐ- 
,. ἃ θεῖαν, ἀλλ) ὑφίστατο καὶ πάλιν θλάσιν, 
| ἀποβαίνων ἐφεξῆς κάθετος πρὸς τὴν 
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ἄνω ἐπιφάνειαν τοῦ ἀνωτάτου σφον- 
δύλου καὶ τὴν κάτω ὀπιφάνειαν τοῦ 
ἐπιστυλίου, τηρούµενος ὅμως πάντοτε 
β ἐντὸς κατακορύφου ἐπιπέδου, καθέτου 
ή 4 πρὸς τὸν τοῖχον τοῦ σηκοῦ καὶ πρὸς 
μ---- ο τὴν φορὰν τοῦ στυλοβάτου. Ἐφ᾽ ὅσον 
δὲ ἡ κάτω ἐπιφάνεια τοῦ ἐπιστυλίου, 
Ἱ ὡς θὰ ἴδωμεν, παρηκολούθει καὶ τὴν 
β καμπυλότητα τοῦ ἐπιστυλίου, ἧτο καὶ 
Ἡ ὁ ἄξων τοῦ κιονοκράνου ἑκάστοτε κά- 
κ θετος ἐπὶ τὴν ἐφαπτομένην τῆς καµπυ- 
8 λότητος, ἔφευγε δηλαδὴ καὶ ἀπὸ τὸ 
κατακόρυφον ἐπίπεδον τοῦ ὑπολοίπου 

ἄξονος τοῦ κίονος. Κατὰ ταῦτα ὁ ἄξων 

τοῦ κιονοκράνου µόνον εἰς τὸν μέσον 

κίονα τῶν μακρῶν πλευρῶν εὐὑρίσκετο 

εἰς τὴν προέκτασιν τοῦ ἄξονος καὶ τοῦ 

κορμοῦ (εἰκ. 89), εἰς πάντας δὲ τοὺς 

ορ. λοιποὺς ἧτο τεθλασµένος. ᾽Αλλὰ καὶ 
ἓν προόψει ὁ ἄξων τοῦ κιονοκράνου ὁ- 

θλᾶτο" διότι, ἐνῶ ἡ παράλληλος πρὸς 

ορ, τὸν στυλοβάτην διάµετρος τῶν σφον- 
δύλων ἧτο ὁριζοντία, τὸ κιονόκρανον 

ου. ὤφειλε νὰ ἔχῃ τὸν ἄξονά του κάθετον 

πρὸς τὴν κάτω ἐπιφάνειαν τοῦ ἔπιστυ- 
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1. Ὡς κατωτέρω θά Ίδωμεν καὶ ἡ ἐπιφάνεια αὕτη 
δὲν εἶναι ἐντελῶς ὁριζοντία, ἀλλὰ κλίνει κατὰ τι πρὸς, 
τὰ ἔξω. 


111, Σχῆμα τοποθετῄσεως τῶν σφονδύλων ἑνός κίονος εἰς τομὴν 
κάθετον πρὸς τὴν διεύθυνσιν τοῦ στυλοβάτου καὶ τῆς κρηπῖδος. 
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λίου, ἥτις ὅμως ἧτο κεκλιµένη, ἄρα ὁ ἄξων τοῦ. 
κιονοκράνου δὲν ἦτο κατακόρυφος, ἡ δὲ κα- 
τακόρυφος ἡ ἀγομένη ἀπὸ τοῦ µέσου τοῦ ἅβα. 
κος δὲν ἔπιπτε εἲς τὸ µέσον τῆς µέσης ραβδώ- 
σεως, ἀλλὰ δεξιὰ ἢ ἀριστερά, ἀναλόγως τῆς 
θέσεως τοῦ κίονος ὡς πρὸς τὸν ἄξονα τῆς πλευ- 
ρᾶς, εἲς ἣν εὑρίσκετο. 

Κατὰ ταῦτα διὰ μὲν τῆς πρὸς τὰ ἔσω, ἤτοι τῆς 
καθέτως πρὸς τὴν φορὰν τοῦ στυλοβάτου κλί- 
σεῶς τοῦ κατωτάτου σφονδύλου, ἐπετυγχάνετο 
ἡ κλίσις τοῦ ἄξονος ὁλοκλήρου τοῦ κίονος, 
διὰ δὲ τῆς ἀντιθέσεως, ἤτοι τῆς πρὸς τὰ ἔξω. 
βαινούσης κλίσεως τοῦ ἀνωτάτου σφονδύλου 
ἤρετο ἡ κλίσις αύτη, ἐπανερχομένου τοῦ ἄξο- 
νος εἰς τὴν κατακόρυφον. ᾽Αφ᾿ ἑτέρου διὰ τῶν 
διαφορῶν ύψους τῶν ἄκρων τῆς παραλλήλου 
πρὸς τὴν φορὰν τοῦ στυλοβάτου βαινούσης 
διαμέτρου τοῦ κατωτάτου σφονδύλου, αἴτινες 
εἶναι πολὺ μικραὶ διά τε τοὺς κατωτάτους καὶ 
τοὺς ἀνωτάτους σφονδύλους, κυµαινόµεναι µε- 
ταξὺ 3 καὶ 9 χιλιοστῶν εἰς τὸ ἀνατολικὸν µέτω- 
πον!, ἐπετυγχάνετο ἡ κατακορυφότης τῶν κιό- 
νων, μεταξὺ τοῦ κυρτοῦ στυλοβάτου κάτω καὶ 
τοῦ κυρτοῦ θριγκοῦ ἄνω. 

"Ἡ μεταφορὰ τῆς καμπυλότητος ἀπὸ τοῦ στυ- 
λοβάτου εἰς τὸν θριγκὸν διενεργεῖται µόνον 
διὰ τῆς πρὸς τὰ ἔσω κλίσεως καὶ διὰ τῶν κατῶ- 
τάτων καὶ ἀνωτάτων σφονδύλων τῶν κιόνων, 
Λόγῳ δὲ τῆς συμμετρικῆς διατάξεως τῆς καµ- 
πυλότητος τοῦ στυλοβάτου, ἡ κορυφὴ τῆς 
ὁποίας συνέπιπτε πρὸς τὸ μέσον τῶν μακρῶν 
πλευρῶν, ὤφειλεν ὁ εἷς τὸ σημεῖον τοῦτο εὖ- 
ρισκόµενος 9ος ἀπ᾿ ἀμφοτέρων τῶν ἄκρων 
κίων, νὰ ἔχῃ ἴσα τὰ πλάγια ὕψη τῆς παραλ- 
λήλου πρὸς τὴν φορὰν τοῦ στυλοβάτου δια- 
μέτρου τοῦ τε κατωτάτου καὶ τοῦ ἀνωτάτου 
αὐτοῦ σφονδύλου. 

Πρὸς εὕρεσιν τῆς πρὸς τὰ ἔσω κλίσεως 
τοῦ κίονος µέχρι τοῦ ὑποτραχηλίου ἀρκεῖ 


1ν Πρβλ. Ῥεκκουε, Ρεἰποίριες, πίν. Β, 9. 
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νὰ φέρωμεν τὴν στάθµην ἀπὸ οἰουδήποτε σημείου ἔσῳ καὶ ἔξω τοῦ κίονος µέχρι τοῦ 
στυλοβάτου καὶ νὰ µετρήσωμεν τὴν ἀπόστασιν ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν τοῦ ποδὸς τῆς καθέτου 
ἀπὸ τοῦ ἀντιστοίχου βάθους τῆς ραβδώσεως τῆς βάσεως τοῦ κατωτάτου σφονδύλου 
καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου τὴν ἀπόστασιν τῆς στάθµης τοῦ ἄνω µέρους τοῦ ἀνωτάτου σφονδύλου 
(ἀρχῆς ὑποτραχηλίου). 'Ἡ ζητουμένη κλίσις θὰ ἰσοῦται πρὸς τὴν διαφορἀν τῶν δύο τού- 
τῶν μετρήσεων. Οὕτω εἰς τὸ παρατιθέµενον παράδειγµα κίονος (εἶκ. 112,πίν. 26) ἡ μὲν 
πρώτη(κάτῳ) διάστασις ἰσοῦται πρὸς 0,384 µ., ἡ δὲ ἄνω πρὸς 0,519 µ., ἡ δὲ διαφορὰ αὐτῶν 
ἰσοῦται πρὸς 0,135 µ. ᾿Ἐὰν ἐφαρμόσωμεν τὴν αὐτὴν διαδικασίαν καὶ ἐξωτερικῶς ἐπὶ 
τοῦ αὐτοῦ κίονος ἡ διαφορὰ τῆς ἄνω ἀπὸ τῆς κάτω διαστάσεως ἰσοῦται πρὸς 0,92! - 
0,656 -- 0,265 µ. Αἱ δύο αὐταὶ διαφοραί, ἀθροιζόμεναι, μᾶς δίδουν τὴν διαφορὰν τῆς 
ἄνω ἀπὸ τῆς κάτω διαμέτρου (0,265 --0,135--040 μ.), ἀλλὰ καὶ τὴν πρὸς τὰ ἔσω κλί- 
σιν αὐτῆς, ἥτις ἀποδεικνύεται οὕτω τὸ ἥμισυ τῆς πρὸς τὰ ἔξω. Αντιστοίχως πρὸς τὰς 
Κλίσεις αὐτάς, ὁ ἄξων θὰ κατέχῃ τὴν µέσην θέσιν ἤτοι θὰ ἔχῃ κλίσιν 0,0675 μµ. 
Δυνάμεθα ὅμως νὰ ὑπολογίσωμεν τὴν κλίσιν καὶ κατ’ ἀναλογίαν ἐκ τῆς κλίσεως 
τῆς ἄνω ἐπιφανείας τοῦ κατωτάτου (ἢ καὶ τῆς κάτω ὀπιφανείας τοῦ ἀνωτάτου) σφονδύ- 
λου, ἡ ὁποία κάµνει τὴν αὐτὴν γωνίαν πρὸς τὴν ὁριζοντίαν, τὴν ὁποίαν κάµνει καὶ ὁ 
κεκλιµένος ἄξων τοῦ κίονος πρὸς τὴν κατακόρυφον. Ὑπολογίζεται δὲ ἡ κλίσις τῆς 
ἄνω ἐπιφανείας τοῦ κατωτάτου σφονδύλου διά τῆς μετρήσεως τῆς διαφορᾶς τῶν µη- 
κῶν τῆς ἔξω καὶ τῆς ἔσω ἀκμῆς τῶν ραβδώσεων. ᾿Ἐπειδὴ δὲ ὁ στυλοβάτης ἔχει κλίσιν 
πρὸς τὰ ἔσω, εἰς τὸ μῆκος τῆς ἔσω ἀκμῆς πρέπει νὰ προστεθῇ ἡ διαφορά, ἥτις προέρ- 
χεται ἐκ τῆς ὑψώσεως τοῦ στυλοβάτου, λόγῳ τῆς κλίσεως τοῦ δαπέδου τοῦ πτεροῦ, 
ῆτις ὑπολογίζεται εὐκόλως διὰ τῆς ἀεροστάθμης (ἀλφάδι). Μετρήσεις ἐκτελεσθεῖσαι 
κατὰ τὴν πρώτην µέθοδον ἀπέφεραν κατὰ μέσον ὅρον κλίσιν τοῦ ὅλου ὕψους τῶν κιό- 
νων τῆς μὲν ἀνατολικῆς πλευρᾶς 0,0674 µ., τῆς δὲ δυτικῆς 0,0625 µ. Αἱ δὲ κατὰ τὴν. 
δευτέραν µέθοδον ἐκτελεσθεῖσαι μετρήσεις ἀπέδωσαν µέσον ὅρον κλίσεως Θ,0704 μ. 


13 
Κατὰ ταῦτα ἡ κλίσις ἰσοῦται κατὰ μεγάλην προσέγγισιν πρὸς τὸ τοῦ τοῦ ὁλικοῦ 


1044. 
ύψους τοῦ κίονος ( το 2300695 μ.). 


Οἱ ἀνωτέρω κατὰ τὴν δευτέραν µέθοδον ὑπολογισμοὶ ἀφορῶσι τὴν κλίσιν τοῦ κίο- 
νος µέχρι τοῦ ὑποτραχηλίου" ἐὰν θέλωµεν νὰ εὕρωμεν τὴν εἰς τὸ ὅλον ὕψος τοῦ κίονος 
(10.44 μ.) ἀντιστοιχοῦσαν κλίσιν͵ θὰ πρέπει ἐκ τοῦ κατ’ ἀναλογίαν ὁριζομένου ποσοῦ 
νὰ ἀφαιρεθῇ ἡ διαφορὰ τῆς κλίσεως τοῦ ἄνω τοῦ ὑποτραχηλίου τμήματος τοῦ ἄξονος, 
ἥτις ὑπολογίζεται εἰς 0,0055 µ. Κατὰ ταῦτα ἡ ὁλικὴ κλίσις τοῦ κίονος εἶναι κατὰ 
μέσον ὅρον 0,0674 µ. 

Ποῖοι λόγοι ὑπηγόρευσαν τὴν κεκλιµένην τοποθέτησιν τῶν κιόνων; Πιθανώτατα 
στατικοί, ἅμα δὲ καὶ ὁπτικοί. Ἡ εὐστάθεια τῶν κιόνων ἐνισχύετο βεβαίως διὰ τῆς πρὸς 
τὰ ἄνω µειώσεως αὐτῶν, ἀλλ) εἰς µίαν ἐκ τῶν ἔσω ὤθησιν (σεισμοῦ π.χ.), εἶναι ἀναντίρ- 
Ρητον, ὅτι εἷς κεκλιµένος κίων ἀντέχει περισσότερον τοῦ κατακορύφως ἱσταμένου. 


1. Καὶ οὐχὶ πρὸς τὸ 1/250, ὡς ὀσφαλμένως Εγραψεν ὁ ΜΙΟΜΑΕΙΗ (Ώες Ῥατίλοπον, σ. 18). 
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Πλὴν τούτου ὅμως διὰ τῆς κλίσεως καὶ τῶν γωνιαίων κιόνων ἐλάμβανε τὸ κτίριον 
τὸν χαρακτῆρα πυραμιδοειδοῦς πρὸς τὰ ἄνω τείνοντος σώματος, διὰ τοῦ ὁποίου ἄπε- 
φεύγετο ἡ δυσάρεστος ἐκείνη ἐντύπωσις, ἥτις γεννᾶται εἰς τὸν ὀφθαλμὸν ἐκ τῆς κατὰ 
τὸ ἄνω µέρος ριπιδιοειδοῦς ἀποκλίσεως τῶν κιόνων, οἵα παρατηρεῖται κυρίως εἷς 
νεώτερα κλασσικιστικὰ κτίρια, ἑστερημένα τῆς κλίσεῶς τῶν κιόνων (ὥς εἶναι π.χ. 
τὸ Πάνθεον, τὸ Ραϊαΐς ἆπ Οοτρς ΙρίδΙα!ῖ[ καὶ ἡ Μααεἰεῖπε τῶν Παρισίων)!. 

Μετρήσεις γενόμεναι ὑπὸ τοῦ Ῥεππείπογπε" ἐπὶ τῶν κιόνων τῶν προσόψεων τοῦ 
«Θησείου» ἀπέδειξαν, ὅτι οἱ κίονες πλὴν τῆς πρὸς τὴν σηκὸν κλίσεως αὐτῶν παρου- 
σιάζουν κλίσιν καὶ πρὸς τὸν ἄξονα τῆς προσόψεως. Τοῦτ᾽ αὐτὸ παρετηρήθη καὶ εἲς 
τὸν ἓν Δήλῳ ναὸν τῶν ᾿Αθηναίων (425 - 417 π.Χ.)», ἔργον πιθανώτατα τοῦ Καλλικρά- 
τους", ὅστις μιμεῖται ἓν πολλοῖς τὸν Παρθενῶνα, ὡς π.χ. εἲς τὰ κιονόκρανα, ἄτινα 
ἀντιγράφουν τὰ τῶν προστάσεων τοῦ Παρθενῶνος. 


Ῥαβδώσεις. Ὁ κορμὸς τῶν κιόνων περιεβάλλετο ἐξωτερικῶς ἀπὸ εἴκοσιό συνε- 
χόμενα ἀβαθῆ, αὑλακοειδῆ καθ’ ὕψος λαξεύµατα, καλούμενα ραβδώσεις" ἢ διαξύσματαῖ 
τῶν ὁποίων οὐδεμία πρακτικὴ ἀλλὰ µόνον ὑψίστη αἰσθητικὴ ἀνάγκη-- ὁ τονισμὸς 
τῆς ἀνυψωτικῆς τάσεως τοῦ κίονος --- ἐπέβαλλε τὴν ἐκτέλεσιν. Ἡ ὁριζοντία διατομὴ 
τῶν ραβδώσεων παρουσιάζει, κατὰ Ῥεπτοςς", ἀκριβῶς τὴν μορφὴν τόξου ἑλλείψεως» 
(εἶκ. 113) ἢ κατὰ μεγάλην προσέγγισιν τρικέντρου καμπύλης, τῆς λεγοµένης λαβῆς 
κσν΄πτρου ἢ. ψευδοελλείψεως (ἤτις μορφολογικῶς ἀλλ᾽ οὐχὶ καὶ μαθηματικῶς ἐλάχι- 


1. Διὰ τῆς πρὸς τὰ ἔσω κλίσεως τοῦ περιστυλίου περιωρίζετο καὶ ἡ πρὸς τὰ ἄνω ἰσχυρὰ ἀπόκλισις, τὴν ὁποίαν θὰ παρον- 
σίαζεν ἐσωτερικῶς ἡ κατά πλάτος τομὴ τοῦ περιστυλίου, λόγῳ τῆς µειώσεως τῶν κιόνων ἀφ' ἑνὸς καὶ τῆς πρὸς τὰ ἔσω κλί- 
σεως τῶν τοίχων τοῦ σηκοῦ ἀφ' ἑτέρου, περὶ τῆς ὁποίας ὅρα κατωτέρω. 

2. ΡΕΝΝΕΤΠΟΝΝΕ, ΤΛε Οεοπηείτγ, Κεφ. ΙΝ, σ. 161 καὶ πίν. Χν, εἰκ. 2: πρβλ. καὶ Ρεκκοτ -ΟΜΙΡΙΕΣ, ξὰά, τ. Ί, σ. 443, πίν. 
ΧΧνι. 

3, Ε. ΟΟύΝΑΥ, Εκρὶ. Ατοόοὶ. ἆε Ώέ]ος, τ. ΧΙΙ, σ. 117-121. 

4. 1. ΦαΚΑΝ, Ἡεοροτία 32, 1963, σ. 399. 

5. Πρέπει νὰ σημειωθῇ, ὅτι γενικῶς ὁ ἀριθμὸς τῶν ραβδώσοων δὲν ἦτο ἁπλῶς ἄρτιος, ἀλλὰ καὶ πολλακλάσιον τοῦ 4: οὕτω 
εἰς τὸν ἐν Ποσειδωνίᾳ ναὸν τοῦ Ποσειδῶνος (νῶν Ἡρας Ι), οἱ κίονες τοῦ πτεροῦ φέρουν 24 (--4α 6) (ΚΟΙΡΕΝΥΕΥ-ΡΟΟΜΕΤΕΙΝ, 
Εά, σ. 26), εἰς τὸν Παρθενῶνα ἐξωτερικῶς καὶ εἰς κλείστους ἄλλους 20 {-- 43) εἰς τὸν ἐν Συρακούσαις ναὸν τοῦ ᾿Απόλ- 
λωνος 16 (-- 4 κ4) (ΚΟΝΡΕΝΕΥ - ΡύΕΜΟΤΕΙΝ, ξ-ὰ. σ. 62), ὁμοίως δὲ καὶ εἰς τὸν ἐν Σουνίῳ ναὸν τοῦ Ποσειδῶνος (Β.ΣΤΛΗΣ, 
ΑΕ 1900, κίν. ϐ), ὡς καὶ εἰς τοὺς κίονας τῶν ἐσωτερικῶν κιονοστοιχιῶν τοῦ Παρθένῶνος (βΧ. κατωτέρω) καὶ τέλος 
εἰς τοὺς ἄνω κίονας τῶν ἐσωτερικῶν κιονοστοιχιῶν τοῦ λεγομένου ναοῦ τοῦ Ποσειδῶνος τῆς Ποσειδωνίας καὶ τῆς Αφαίας. 
᾿Ἐξελέγετο δὲ ὁ ἀριθμὸς τῶν ραβδώσεων πολλαπλάσιον τοῦ 4, ἵνα, εἰς τὰ ἄκρα τῶν παραλλήλων καὶ τῶν καθέτων πρὸς 
τοὺς κυρίους ἄξονας ἀπό βάθου, εἰς βάθος ραβδώσεως διαµέτρων, ἀντιστοιχῆ ράβδωσις καὶ οὐχὶ ἀκμή. 

6 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 'Ἠθικά Νικομάχεια 10, 4 {-- 11744 24). Εἰς ἐπιγραφὰς συναντῶμεν τὰς φράσεις: ραβδόσεως τῶν κιό- 
νων (10 13, 374, 34 καὶ 46, 47). σφυρώσεως καὶ ραβδώσεως (Α. Ἐκν, Ὠίάγπια Π, ἕ-ᾱ- 30, 20 καὶ 41. 9) καὶ κίονας ἀραβδότος 
(6 1 172, 35. 64 - 5, 66), αἴτινες προὔποθέτουσι τὴν ὕπαρξιν τοῦ οὐσιαστικοῦ ράβδωσις, τὴν ὁποίαν ἀναφέρει συγκεκρι- 
μένως ὁ ΙΩΣΗΠΟΣ. Ἴουδ. Αρχ. 12, 2, 9 καὶ 10: ράβδωσις. Περὶ τῶν ὅρων ραβδόω καὶ ράβδωσις βλ. καὶ Π. Α. ΦΟΥΡΙΚΗΝ, 
Ἀεξικογραφικὸν ᾿Αρχεῖον 6, 1923, σ. 444 -47. 

7. Διαξύσματα: ΔΙΟΔ. ΣΚ. 13, 82. 

Β. Ρεϊηοίρίος, πἰν. 21, σχ, 14. 16. 

9. Ὁ ΡενλΟςΕ ἔγραψεν (Ρεἰπείρίες, σ. 5), ὅτι αἱ ραβδώσεις ἐχαράσσοντο ἐπὶ τοῦ στυλοβάτου, ὡς ὁδηγοὶ τοῦ κατωτάτου 
σφονδύλον. Τοῦτο δὲν εἶναι ἀκριβές: τὰ ἐνιαχοῦ, ἰδίᾳ τὰ εἰς τὸν στυλοβάτην τῶν κιονοστοιχιῶν τοῦ σηκοῦ, παρατηρούµενα. 
Ίχνη ραβδώσεων δὲν προέρχονται ἐκ χαράξεως τῶν ραβδώσεων, ἀλλ' εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ροῆς τῶν ὁμβρίων ὑδάτων (νερο- 
Φάγωμα), ἄτινα ἐπὶ αἰῶνας κατέρρεον ἀπὸ τοῦ κορμοῦ τοῦ κἰονος πρὸς τὸν στυλοβάτην. 
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ΧΑΡΑΞΙΣ ΡΑΒΔΟΣΕΟΝ κώονον ΠτεροΥ] 




















κ. 1 
113. Χάραξις κάτω καὶ ἄνω ραβδώσεων τοῦ ποριστυλίου 
(Κατά, Ῥοηγοςο). 


στα διαφέρει), οὐχὶ δὲ τόξου κύκλου, ώς ἀναγράφει ὁ Βιτρούβιος!. Ἐντούτοις ἐπὶ τῶν 
ληφθέντων ὑπ᾿ ἐμοῦ ἐκμαγείων τῶν ραβδώσεων ἡ γνώµη τοῦ Βιτρουβίου φαίνεται ἆλη- 


1. ο Απο. ΙΝ, 3, 6, Ὡς τόξα κύκλον ἐχαράχθησαν αἱ ραβδώσεις εἰς τὰ Προπύλαια καὶ εἰς πολλοὺς ναοὺς τῆς Κάτω. 
Ἰπαλίας καὶ τῆς Σικελίας, ὡς π.Χ. εἰς τὸν τοῦ Μεταποντίου (Ρελκοτ -ΟΝΙΡΙΜΣ, Ηῖνι, 4ο ΓΑγίι τ. 1, ἔ.ά, α. 429, εἰκ. 216). 
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θεστέρα (βλ. κατωτέρω σ. 178). Εἶναι ἀληθές, ὅτι ἡ ἐλλειψοειδὴς μορφὴ ἔχει τὸ προ- 
σὸν νὰ ἀναδεικνύῃ περισσότερον τὰς ἀκμάς, νὰ τὰς κάµῃ πλαστικωτέρας, χωρὶς νὰ 
αὐξάνῃ πολὺ τὸ βάθος τῶν αὐλάκων, αἱ ὁποῖαι συνάπτονται πρὸς ἀλλήλας δι ὀξειῶν. 
ἀκμῶν ἢ ἀκριβέστερον εἰπεῖν διὰ στενοτάτων ταινιῶν, πλάτους ἄνω 0,:00175 μ. καὶ 
κάτω 0.:00251 μ. Τὸ βάθος τῶν ραβδώσεων ἐλαττοῦται κατά τι, ἐφ᾽ ὅσον προχωροῦσι 
πρὸς τὰ ἄνω, ὄχι ὅμως κατ’ ἀναλογίαν τῆς µειώσεως, ἣν ὑφίσταται ἡ χορδή των. 
Οὕτω π.χ. εἲς τὸν ΝΔ. κίονα τοῦ Παρθενῶνος, ἐνῶ εἰς κάτω χορδὴν 0,3045 µ. ἀντιστοι- 








ω 5 «9 
εἰς Ἑπυμ 














114. Χάραξις τῆς ραβδώσεως τοῦ ὑποτραχηλίου κιόνων 
τοῦ περιστυλίου (κατὰ τὸν συγγραφέα). 


χεῖ βέλος 0,043 μ. ἄνω, δηλαδὴ κατὰ τὸ ὑποτραχήλιον, εἰς χορδὴν 0.2375 μ. ἀντιστοιχεῖ 
βέλος 0,039 µ., ἐνῶ, ἂν τὸ βέλος ἐμειοῦτο κατ᾿ ἀναλογίαν πρὸς τὴν χορδὴν θὰ ἔπρεπε 
νὰ ἧτο 0,0335 µ. Λόγῳ δὲ τοῦ µεγαλυτέρου βάθους, τὸ ὁποῖον ἔχει ἄνω ἡ ράβδωσις, 
ἡ σκιὰ τὴν ὁποίαν ρίπτουν αἱ ἀκμαὶ γίνεται ἄνω ἐντονωτέρα, ὥστε εὐθὺς ὑπὸ τὸ κιο- 
νόκρανον νὰ ἐπιτείνεται ἡ ἐντύπωσις τῆς δυνάµεως. Ἕνεκα δὲ τῆς διαφορᾶς βάθους 
τοῦ ἄνω µέρους τῶν ραβδώσεων ἀπὸ τοῦ κάτω ἡ χάραξις τῆς καμπύλης τῆς ραβδώ- 
σεως κατὰ τὴν βάσιν διαφέρει κατά τι τῆς χαράξεως τῆς ραβδώσεως κατὰ τὸ ὑποτρα- 


1. Ὅπερ, σημειωτέον, ἐφηρμόσθη καὶ εἰς τὰς ραβδώσεις τῶν ἰωνικῶν κιόνων. Ὁ Ἠοψνεκ (Εὔκοτεκ-ς, Βαυ». 1838, σ. 347), 
ὁ Ῥενκοςε (Ρηπεῖρίες, -σ. 52), ὁ ΜίΟΠΑΕΙ5 (Ώος Ῥατίβεποη, σ. 14), ὁ Α. Βόττιοηκκ. (Ώἱε Ακεοροῖΐς νοπ Αἰῑεπ, σ. 
112), ὁ Ώ Όσο (Της Αετοροϊΐς, σ. 115) καὶ ὁ Ῥκονλιεκ (Αποῖοηι απά Οἰακείσα! Ατοϊίίοείυτε, 1,οπάοα 1956, σ. 131), τρά- 
φουν ἐσφαλιένως, ὅτι τὸ βάθος τῶν ραβδώσεων εἶναι κάτω καὶ ἄνω τὸ αὐτό, «να παραγάγῃ ὅσον τὸ δυνατὸν περισσοτέραν. 
σκιὰν ὑπὸ τὸ κιονόκρανον, ἔνθα ἦτο ἐπιθυμητὴ ἡ ἐντύπωσις δυνάμεως». Ὁ Τμονροον (Ηεκρετία 6, 1937, σ. 40, σημ. 1) τοὺ- 
ναντίον ὑποστηρίζει, ὅτι αὐξάνει ἄνω ἐν σχέσει πρὸς τὴν χορδὴν τὸ βάθος τῆς ραβδώσεως ἓν ἀντιθέσει πρὸς τοὺς ναοὺς τοῦ 
Σουνίου καὶ τῆς Αἰγίνης, ἔνθα τὸ βάθος ἐλαττοῦται ἄνω, 
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χήλιον. Ἡ πρώτη ἐπιτυγχάνεται ὡς ἑξῆς κατὰ Ῥεητοςε(εἰκ. 113): γνωστοῦ ὄντος τοῦ 
μήκους τῆς χορδῆς ΑΒ διαιροῦμεν αὐτὸ εἰς 5 ἴσα µέρη καὶ φέρομεν ἀπὸ τοῦ µέσου 
αὐτῆς κάθετον, ἐφ᾽ ἧς λαμβάνομεν πρὸς τὰ ἄνω ἤτοι µέχρι τοῦ σημείου Γ μῆκος ἴσον 
πρὸς τὸ βέλος (00425 µ.). Ἐὰν ἔπειτα μὲ κέντρον τὸ Α ἢ τὸ Β καὶ ἀκτῖνα ἴσην πρὸςτὴν 
χορδὴν γράψωµεν περιφέρειαν, ἐκεῖ ὅπου αὕτη τέμνει τὸν ἄξονα εἶναι τὸ κέντρον Κ., 
δι’ οὗ χαράσσεται μὲ ἀκτῖνα ΚΓ τὸ µέσον τμῆμα τῆς καμπύλης (ΔΕ), ὅπερ περιορίζε- 
ται μέχρι τῶν προεκτάσεων τῶν ἀκτίνων ΚΙ καὶ Κά, αἵτινες ἄγονται ἀπὸ τοῦ κέντρου 
Κ πρὸς τὴν Ίην καὶ τὴν 4ην διαίρεσιν. Τὰ δύο κέντρα ΚΙ καὶ Κ4 τῶν ἄκρων τµη- 
µάτων τῆς καμπύλης εὑρίσκονται ἂν χαράξωμεν κύκλους 
μὲ κέντρα ἀντιστοίχως τὰ Α καὶ Β καὶ ἀκτῖνας ἴσας πρὸς 
τὸ ἥμισυ τῆς χορδῆς ΑΒ/2. Ἡ τομὴ τῶν κύκλων αὐτῶν 
, μὲ τὰς ἀκραίας ἀκτῖνας ΚΔ καὶ ΚΕ τοῦ µέσου τμήματος 
μᾶς δίδει τὰ ζητούμενα κέντρα Ζ καὶ Η, δι’ ὤν μὲ ἀκτῖνας 
ΚΊΙΔ καὶ Κ4Ε γράφονται τὰ ἄκρα τμήματα τῆς καμπύ- 
λης ἤτοι τὰ ΔΑ καὶ ΕΒ. 

Ὁμοία ἀλλὰ διὰ 4 κέντρων γίνεται καὶ ἡ χάραξις τῆς 
καμπύλης τῆς ραβδώσεως τοῦ ὑποτραχηλίου, διὰ τὴν ὁ- 
ποίαν ἡ ὑπὸ τοῦ Ῥεπτοςς! προτεινοµένη μέθοδος δὲν δίδει 
ἀκριβῶς τὸ σχῆμα, ὅπερ δι’ ἐκμαγείου ἀπετύπωσα εἲς φυ- 
σικὸν μέγεθος, προκειµένου διὰ τὸν ΝΔ. κίονα. Ἡ καμπύ- 
λη αὕτη δύναται κατ ἐμὲ νὰ χαραχθῇ ὡς ἀκολούθως: λαμ- 
βάνομεν τὸ μῆκος τῆς χορδῆς (0.2315 μ.) καὶ φέρομεν 
ἐπὶ τοῦ µέσου αὐτοῦ κάθετον ἴσην πρὸς τὸ βέλος (0.039. 
μ.). Διαιροῦμεν τὴν χορδὴν εἰς 5 ἴσα µέρη καὶ ἀπὸ τῶν. 
δύο ἄκρων της 0 καὶ 5 γράφοµεν κύκλους μὲ ἀκτῖνας 
ἴσας πρὸς τὴν χορδήν. Οἱ κύκλοι οὗτοι τέμνονται εἰς τὸ 
σημεῖον Κ (εἰκ. 114), ὅπερ εἶναι τὸ κέντρον, διὰ τοῦ ὁποί- 
ου γράφεται τὸ κεντρικὸν τμῆμα τῆς καμπύλης ἤτοι τὸ 

115. Κατακόρυφος τομἠ τῶν ἀκμῶν ᾳβ, τὸ περιλαμβανόμενον δηλαδἡ μεταξὺ τῶν ἀκτίνων 

Ὃ ων ομω ασ, τῶν ἄκρων διαιρέσεων. Πρὸς εὕρεσιν τῶν κέντρων τῶν δύο 

δους ὑπερβολῆς. ἄκρων τμημάτων φέροµεν κύκλους μὲ κέντρα τὰ 0 καὶ 5 

καὶ ἀκτῖνας ἴσας πρὸς 2 διαιρέσεις τῆς χορδῆς' οἱ κύ- 

κλοι οὗτοι τέµνουσι τὰς ἀκραίας ἀκτῖνας τοῦ µέσου τμήματος τῆς καμπύλης εἰς τὰ 

σημεῖα Κ., καὶ Κ., ἄτινα εἶναι τὰ κέντρα, δι’ ὦν μὲ ἀκτῖνας γα καὶ Κ:β γράφομεν 
τὰ ὑπόλοιπα τμήματα τῆς καμπύλης. 

Εἰς τὸ ἄνω µέρος των δηλαδή, εὐθὺς ὑπὸ τὸ κιονόκρανον αἱ ραβδώσεις γίνονται 

ὁλονὲν ἀβαθέστεραι, μέχρις ὅτου σβήσουν εἲς τὸν κατώτατον ἵμάντα τοῦ κιονοκράνου. 

Ἡ καμπύλη ποὺ διαγράφει τότε ἡ ἀκμὴ τῆς ραβδώσεως ἐν κατακορύφφ τομῇ εἶναι 





“ 





1. Ρεϊποῖρίας, πίν. 21, σχ. 19. 
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κλάδος ὑπερβολῆς (εἶκ. 115), ὁμοίας δὲ καμπύλης κλάδον διαγράφει καὶ ἡ κατὰ τὸν 
ἄξονα τῶν ραβδώσεων καμπύλη. Σημειωτέον δ᾽ ὅτι αἱ ἀκμαὶ τῶν ραβδώσεων ὀλίγον. 
πρὶν συναντήσουν τὸν κατώτατον ἵμάντα διχάζονται εἰς δύο ἐλαφρὰς καμπύλας, µέσῳ 
τῶν ὁποίων συναρµόζονται πρὸς τὸ μεταξύ των κυκλικὸν (ἐν ὁριζοντίῳ ἐπιπέδῳ) τμῆ- 
μα τοῦ κατωτάτου ἱμάντος, ὡς δεικνύει τὸ παρατεθὲν σχῆμα (εκ. 113 ἄνω). Διὰ 
λόγους προφυλάξεως, συγχρόνως δὲ καὶ τελειότητος ἐκτελέσεως τῆς ἐντάσεως αἱ 
ραβδώσεις ἐλαξεύοντο τελευταῖαι, ἐξαιρέσει δύο μικρῶν τμημάτων τοῦ μὲν κατὰ τὸν 
πόδα τοῦ κίονος, τοῦ δὲ εὐθὺς ὑπὸ τὸ κιονόκρανον (ὑποτραχήλιον), ἅτινα ἐλαξεύοντο 








116. Κατακόρυφος τομἠ τοῦ κατὰ τὸ ὑπυτραχήλιον δακτυλίον. 


πρὸ τῆς τοποθετήσεως, ἵνα χρησιμεύσωσιν ἔπειτα ὡς ὁδηγοὶ διὰ τὴν λάξευσιν τοῦ 
ὑπολοίπου τῶν ραβδώσεων !. ᾽Απήτει δ) ἡ λάξευσις τῶν ραβδώσεων µεγάλην προσοχὴν 
καὶ δεξιοτεχνίαν’ διότι ὄχι µόνον ἡ διατοµή των µετεβάλλετο, ὡς εἴπομεν, ἐκ τῶν κά- 
τῷ πρὸς τὰ ἄνω ἀναλόγως τοῦ ὕψους, ἕνεκα τῆς µειώσεως, ἀλλὰ καὶ διότι ἔπρεπε νὰ 
παρακολουθοῦν καὶ τὴν καμπύλην τῆς ἐντάσεως. Εἶναι πιθανόν, ὅτι πρὸς λάξευσιν 
τῶν ραβδώσεων ἐχρησιμοποιοῦντο 4 ἢ 5 τύποι διατομῶν (καλούπια), καθοριζοµένων 
ἐκ τῶν προτέρων, ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ ἑνὸς εἰς τὸν ἄλλον τύπον µετάβασις θὰ συνέπιπτε πρὸς 
ὁριζόντιον ἁρμὸν τῶν σφονδύλων. 

Αἱ ἀκμαὶ τῶν ραβδώσεων ἐδιχάζοντο, ὥς εἴπομεν, κατὰ τὴν ἄνω αὐτῶν ἀπόληξιν, 
ἵνα σχηματίσωσι τὰς ἐλαφρῶς τοξωτὰς καμπύλας εἰς ἃς ἀπέληγεν ἡ ὅλονὲν ἀβαθεστέ- 
ρα ἀποβαίνουσα ράβδωσις. Τὸ παρατιθέµενον σχέδιον παρέχει τὰς λεπτοµερείας τῆς 
πρὸς τὰ ἄνω ἀπολήξεως τῶν ραβδώσεων (ὅρα εἰκ. 113 ἄνω, 118 καὶ πίν. 27 δεξιὰ κάτω). 


1. Τοιοῦτοι «ὁδηγοῖ» (κ. µαστόροι) εἰς κατωτάτους σφονδύλους, διεσώθησαν µέχρι σήμερον εἰς τοὺς ἡμιτελεῖς σφονδύ- 
λους τοῦ ἀρχαιοτέρον Παρθενῶνος, τοὺς ἐντειχισμένους εἰς τὸ παρὰ τὸ Ἐρέχθειον τμῆµα τοῦ Θεμιστοκλείου τείχους τῆς. 
᾿Ακροπόλεως: βλ. τὰ ἐν σ. 80 ἐξ. τοῦ Α΄ Μέρους λεχθέντα (ἡμετ. εἰκ. 63, 65, 66 κ.ά.) Ὁ Γάλλος ἀρχιτέκτων Αι. ΡΑαοςλκο 
(1813-1867) ἀγνοῶν, ὅτι τὸ κατώτατον τμῆμα τῶν ραβδώσεων τοῦ κορμοῦ ἑλαξεύετο ὄχι ἐπὶ τόπου, ἀλλ' εἰς τὸ ἑρ- 
Ὑαστήριον, ἐξέφερε (παρὰ Βευνέ, 1) Αετοροῖς ἀΑὐλόπος, Ῥαείς 1854, σ. 32) τὴν ἀνακριβῆ γνώμην, ὅτι τὰ κτυπή- 
µατα τοῦ ἐργαλείου τῆς ἐπὶ τόπου λαξεύσεως τῶν ραβδώσεων, φθάνοντα ἕως κάτω, ἄφινον ἐπὶ τοῦ στυλοβάτου τὰ 
Ίχνη τῶν ραβδώσεων, 
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Κατὰ τὸν ἁρμὸν τοῦ ἀνωτάτου σφονδύλου παρουσιάζεται µία διακοπἡ τῆς συνεχοῦς 
γραμμῆς τῶν ἀκμῶν καὶ τῆς κοιλότητος τῶν ραβδώσεων, ἐπιτυγχανομένη διὰ λοξῆς 
τµήσεως (εἰκ. 116 καὶ πίν. 26 δεξιὰ ἄνω) τῆς ἀκμῆς τοῦ ὑποτραχηλίου. Δημιουργεῖται 
οὕτω ἐνταῦθα εἷς βαθὺς (0,065 - 0:07 μ.) καὶ διὰ τοῦτο σκοτεινὸς δακτύλιος (εκ. 113.120, 
121 καὶ πίν. 27), προερχόμενος ἐκ τοῦ ὅτι αί ἐπιφάνειαι ἐπαφῆς τῶν δύοτελευταίων σφον- 
δύλων δὲν ἐφάπτονται ἀλλήλων μἐχριτῆς κυματοειδοῦς περιφερείας των, ἀλλ) ἀπό τινων 
ἑκατοστῶν ἔσωθεν αὐτῆς (εἰκ. 116), ἐνισχύεται δ᾽ ἡ σκοτεινότης αὕτη καὶ διὰ τῆς 
ἐρυθρᾶς χρώσεως αὐτοῦ. Ὁ δακτύλιος αὐτὸς εἶχε κυρίως καθαρῶς πρακτικὸν 
σκοπὸν --- τὴν ἀποφυγὴν τῆς θραύσεως τῶν ἀκμῶν τῶν ραβδώσεων τοῦ ὑποτραχηλίου 
ἀφ᾽ ἑνὸς καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου τὴν διευκόλυνσιν μικρῶν τινων μετακινήσεων τῶν κιονο- 
κράνων ἀπὸ τῆς κανονικῆς των θέσεως ---, ἔπειτα ὅμως κατήντησε καὶ διακοσµητι- 
κὸν στοιχεῖον, εἴς τινα µάλιστα ἀρχαιότερα παραδείγµατα (Ἑκατόμπεδον, εκ. 12) 
καὶ ἐτριπλασιάσθη:! ἢ καὶ ἐτετραπλασιάσθη”. 


Αἰσθητικὴ ἀξία τῶν ραβδώσεων. Ἡ αἰσθητικὴ ἀξία τῶν ραβδώσεων 
εἶναι ἀναμφισβήτητος. ᾿Απόδειξις ἄλλωστε τούτου εἶναι, ὅτι χρῆσίν των ἔκαμον σχε- 
δὸν πάντες οἱ λαοὶ ἀπὸ τῶν Αἰγυπτίων, τῶν ᾿Ασσυρίων, τῶν Περσῶν καὶ τῶν Μυκη- 
ναίων (Τίρυνς, Πύλος) µέχρι τῶν τελευταίων χρόνων τῆς ἀρχαιότητος. 

Αλλ) οἱ Ἕλληνες, παραλαβόντες καὶ τὸ στοιχεῖον τοῦτο ἐξ᾽Ανατολῆς, τὸ µετέπλα- 
σαν καὶ τὸ διεµόρφωσαν κατὰ τὸν ὠραιότερον δυνατὸν τρόπον. Ἡ λέξις διὰ τῆς ὁποίας 
τὸ ἐχαρακτήρισαν καὶ τὴν ὁποίαν πρῶτος, ὥς εἴπομεν, εἰσήγαγεν ὁ ᾿Αριστοτέλης”, εἷ- 
ναι δηλωτικἡ τοῦ συνεχοῦς καὶ κατακορύφου χαρακτῆρός των. 

ὍὉ κίων ἐμφανίζεται διὰ τῶν ραβδώσεων ὡς µία σφικτὴ δέσµη ἀκάμπτων κατακορύ- 
φων στελεχῶν, τὰ ὁποῖα παρακολουθεῖ τὸ βλέμμα τοῦ παρατηρητοῦ ἀπὸ κάτω ἕως ἄνω, 
συναναβαῖνον μετ’ αὐτῶν πρὸς τὸ κιονόκρανον. Δημιουργεῖται οὕτω µία κατακόρυφος. 
κίνησις ποὺ τονίζει τὴν πρὸς τὰ ἄνω τάσιν τοῦ κίονος καὶ ἐκφράζει παραστατικώτερον 
τὴν λειτουργίαν του ὡς στηρίγµατος καὶ τὴν ἱκανότητα τῆς ἀντοχῆς του εἲς τὸ ἐπ 
αὐτοῦ ἐπικαθήμενον βάρος. ᾽Αφ’ ἑτέρου διὰ τῶν ραβδώσεων ἀποβάλλει ὁ κίων τὴν ἐπι- 
πεδόµορφον ὄψιν του’ ἀποκτᾷ ἓν κυματοειδὲς ἓν ὁριζοντίᾳ τομῇ ἀνάπτυγμα πολὺ µε- 
γαλύτερον ἀπὸ τὸ ἀνάπτυγμα ἑνὸς ἀρραβδώτου, ἴσης διαμέτρου, κίονος' τοῦτο δὲ τὸν 
κάμνει νὰ φαίνεται πολὺ ἰσχυρότερος. Εἰς τὸ κυματοειδὲς αὐτὸ ἀνάπτυγμα τὸ φῶς 
παιγνιδίζει (πτ. πίν. ΧΙΝ, Χγ, πίν. 5.7) κατὰ ποικίλους τρόπους, δημιουργοῦν ἀντιθέ- 
σεις σκιοφωτισμοῦ, αἱ ὁποῖαι τονίζουν τὰς ἀκμὰς καὶ πλάθουν τὸν κύλινδρον τοῦ κορ- 
μοῦ ἐμφαντικώτερον εἰς ἓν ἐντυπωσιακώτατον πλαστικὸν τεκτονικὸν ἔργον. 


1, Ναοί: Σελινοῦντος, Κορίνθου, Διὸς Ὀλυμπίας, Φιγαλείας, Απόλλωνος Δελφῶν, Ποσειδῶνος Ποσειδωνίας (νῦν ρας 
19, ᾽Αθηνᾶς Συρακουσῶν, ᾿Αθηνᾶς ἐν Αλιφείρᾳ (Α. ΟΡΑΑΝΔΟΣ, Ἡ ἀρκαδικὴ ᾽Αλίφειρα, 'Αθῆναι 1967, σ. 63, εἰκ. 41). 

3. Θησαυρὸς τῶν Γελῴων Ὀλυμπίας (Οἱνπιρία, Ρἱς Εεβοθηίοο ΙΙ, ξ-ᾱ. πίν. ΧΙ), πεισιστράτειος περίπτερος ναὺς ᾿Ακρο- 
πόλεως (Μιεσλκο, Ὠἱο Ῥοτος - ΑτοιοΚιις άο; Ακτοροῇῖ», ξ-ᾱ. σ. 122, εἰκ. 118). 

3, Ἠθικὰ Ἀικομάχεια 10, 4 (-- 11744 24): ἡ γὰρ τῶν λίθων σύνθεσις ἑτέρα τῆς τοῦ κίονος ραβδώσεως: καὶ αὔται τῆς τοῦ 
ναοῦ ποιήσεως, 
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Τὸ κιονόκρανον. Ὅπως εἰς ὅλους! τοὺς δωρικοὺς ναοὺς οὕτω καὶ εἰς τὸν 
Παρθενῶνα τὸ κιονόκρανον ἦτο λαξευμένον ἐξ ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ τεµαχίου λίθου 
μετὰ τοῦ ἄνω µέρους τῶν ραβδώσεων, ὅπερ, ὡς κείµενον κάτωθεν τῆς κεφαλῆς, 


Ἐροχθείου, διασᾶζον ἄρτιον τὸ ὑποτραχήλιον αὐτοῦ καὶ τὴν κάτω ἐπιφάνειαν ὀδράσεως, μετὰ τῆς ὁπῆς τοῦ. 
ἐμπολίου (φωτ. Γερμανικοῦ ᾿Αρχαιολ. Ἰνστιτούτου ᾿Αθηνῶν). 





ἐκάλουν οἱ Ἕλληνες ὑποτραχήλιον", συμφώνως πρὸς τὴν συνήθειαν, ἣν εἶχον, νὰ πα- 
ρομοιάζουν τὸν κίονα πρὸς τὸ ἀνθρώπινον σῶμα. 


1, Ἐξαιρέσει τῶν κολοσσιαίου μεγέθους κιονοκράνων, ἄτινα κατεσκευάζοντο ἐκ δύο ἢ πλειόνων τοµαχίων, ὡς π.χ. τὸ τοῦ. 


Ὀλυμπιείου τοῦ ᾿Ακράγαντος (ΚοιΡεννεν - Ῥύσμστειν, ἔὰ, σ, 163) 
3. Ὑποτραχήλιον: ΒΙΕΡΟΥΜΙΟΣ, Ώε Απο, Η1, 1, 12 -5, 12, 1, 3 καὶ 4’ πρβλ. τὰ περὶ ἀνθρωποκεντρικῆς τάσεως ἀνωτέρῳ. 


-σ. 160 λεγόμενα, 
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Τὸ κυρίως κιονόκρανον ἀπετελεῖτο ἐκ δύο μελῶν: τοῦ ἐχίνου1 καὶ τοῦ ἄβακος" (εἷκ. 
117, 118 καὶ 119 καὶ πίν. 27 δεξιὰ κάτω). 


118. Κιονόκρανον τοῦ περιστυλίου, διασῶζον ἄρτιον τὸ ὑποτραχήλιον, ὡς καὶ τὸν ἀμέσως ὑπ' αὐτὸν ἀνώτατον σφόνδυλον. 
τοῦ κορμοῦ. 'Ἡ φωτογραφία ἐλήφθη, ὅταν ἀκόμη ἀπέκειτο κατὰ γῆς. ἥτοι πρὀ τῆς ἀναστηλώσεώς του (φωτ. Βοΐκεοππας). 





Ὁ ἐχῖνος, ἀποτελῶν τὴν ἀπὸ τοῦ κυλινδρικοῦ κορμοῦ τοῦ κίονος µετάβασιν εἰς τὸ 
ὀρθογώνιον τοῦ ἄβακος καὶ ἔχων περίπου τὸ σχῆμα ἀντεστραμμένου κολούρου κώνου, 
1. 'Εχίνος: ΒΙΤΡΟΧΝΙΟΣ, Ώο Απο. ΤΝ, 3, 4. ΤΝ, Τ, 2. ΗΣΥΧΙΟΣ ἐν. 


2. "Αβαξ: ΒΙΡΟΥΒΙΟΣ, Ώο Αποδήι, ΠΠ, 5, 5, 6, 7.1Ν, 1, 3, 1, 11, 12. ΨΙῖ, 3, 10, 4, 4. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, Παρεκβ. εἰς Ὁμ. Ὀδ. 
1921, 64. ΗΣΥΧΙΟΣ ἐν λ. Ανκον. Οκ. 17, 19. Ῥενιυν, Ναι, Ηίνι. ΧΧΧΙΙ, 159. ΧΧΧΥ, 11 -32. ΚΡΑΤΙΝΟΥ ᾿Απόσπ. 2. Πο- 
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119. Ἡρόσοψις κιονοκράνου κίονος τοῦ περιστυλίου καὶ ἄνοψις τῆς ἐπιφανείας ἑδράσεως τοῦ ὑποτραχηλίου του. 








184 Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ 














ΤΟΜΑΙ ΤΩΝ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΩΝ του Πτερος 
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120. Κατακόρυφοι τοµαὶ δύο κιονοκράνων τοῦ περιστυλίου. 
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φέρει εἰς τὸ κάτω αὐτοῦ µέρος, ἤτοι εὐθὺς ὑπὲρ τὰς ραβδώσεις, µίαν στερεὰν στεφά- 
νην, πλάτους 0,07 µ., μὲ πέντε πλαστικοὺς ἐπαλλήλους καθαρῶς αἰσθητικοῦ χαρακτῆρος, 
δακτυλίους, τοὺς καλουµένους ἑμώντας (εἷκ. 115, 120, 121, 122, καὶ πίν. 27)1, ἀνάμνη- 
σιν προφανῶς τοῦ σχοινίου, ὅπερ ποτὲ συνέσφιγγε καὶ συνεκράτει εἰς τὸ ἄνω µέρος 
τὴν δέσµην τῶν κατακορύφων στελεχῶν, ἐξ ὤν ἀπετελεῖτο ὁ κορμός”. Ἕκαστος ἀνώτε- 
ρος ἵμάς, καταλήγων εἰς λεπτὴν εὐθύγραμμον ταινίαν, πλάτους 0,002 µ., ἐξέχει ὀλίγον 
ὑπὲρ τὸν ὑποκείμενον, πρὸς τὸν ὁποῖον συνάπτεται διὰ κοίλης ἐπιφανείας παραβολι- 
κῆς περίπου τομῆς καὶ οἱ πέντε δὲ ἐγγράφονται εἰς καμπύλην, τῆς ὁποίας ἡ περιβάλ- 
λουσα ἀποτελεῖ συνέχειαν τῆς ὑπερβολῆς, ἣν διαγράφουν κατὰ τὸ ὑποτραχήλιον αἱ 
ἀκμαὶ τῶν ραβδώσεων (πρβλ. εἰκ. 122 καὶ πίν. 27). 

Ὁμοίας μορφῆς, ἀλλ) ἀντιστρόφου φορᾶς, καμπύλην ἐσχημάτιζε καὶ ἡ περικοπὴ 
(ρτοβ!) τοῦ ἐχίνου (εἰκ. 120.122). Τὸ ἔντονον περίγραµµα τοῦ ἐχίνου δὲν ἔχει στερεοµε- 
τρικῶς καθωρισµένην, ἀλλὰ ζωηρῶς δι’ ἐντάσεως κινηµένην µορφήν. Δὲν εἶναι πλέον. 
πολὺ συμπεπιεσμένον καὶ πλαδαρόν, ὡς παλαιότερον κατεσκευάζετο, ἀλλὰ ἀνωρθωμέ- 
νον καὶ ἀρκετὰ τεταµένον, σαφέστατα αἰσθητοποιοῦν τὴν ἰσχυρὰν ἀντίστασιν, τὴν. 
ὁποίαν ἀντιτάσσει ὁ κορμὸς εἰς τὸ ἔπ᾽ αὐτοῦ ἐπικαθήμενον βάρος τοῦ θριγκοῦ. Πρά- 
Ύματι, ἡ ἐφαπτομένη τῆς καμπύλης τοῦ ὀχίνου σχηματίζει πρὸς τὴν ὁριζοντίαν γραµ- 
μὴν γωνίαν φθάνουσαν τὰς 48" καὶ ὑπερβαίνουσαν ἐλαφρῶς αὐτάς (48: 7’), ἤτοι ἄποτο- 
μωτέραν τῆς διχοτόµου τῆς ὀρθῆς γωνίας (453), ἥτις παρατηρεῖται, ἄνευ παλμοῦ, εἰς 
μεταγενέστερα δωρικὰ κιονόκρανα. Ὅπως εἰς τὸν κορμὸν ἔτσι καὶ εἰς τὸ κιονόκρανον 
τοῦ Παρθενῶνος δημιουργεῖται, διὰ τῆς ἐλαφρᾶς ἐντάσεως τῶν καμπύλων του, ἡ ἐντύ- 
πωσις μιᾶς ὀργανικῆς ζωῆς, ἓν αἴσθημα ὡς ἐὰν ζῶσαι δυνάµεις δρῶσιν ἑἐντὸς τῆς λι- 
θίνης μορφῆς του, ἡ περικοπἡ (ρτοΓ!]) τῆς ὁποίας παρουσιάζει τὴν µεγίστην δυνατὴν 
τάσιν, πᾶσα ὑπέρβασις τῆς ὁποίας θὰ ἐμείωνε τὴν δύναμίν της. 


Τρόποι χαράξεως τῆς καμπύλης τοῦ ἐχίνου καὶ ἐκτέλε- 
σις αὐτῶν. Κατὰ τὸν Ροπτοςε" ἡ ὅλη διατομἠ τοῦ ἐχίνου τοῦ Παρθενῶνος ἄποτε- 
λεῖται ἐκ τριῶν διαφόρων, ὁμαλῶς συνδεοµένων, καμπύλων ἤτοι: α) μιᾶς ὑπερβολικῆς 
ἐν τῷ µέσῳ (ΑΡ) (εἰκ. 121), ἐχούσης κέντρον Ο, εὑρισκόμενον εἰς τὴν προέκτασιν τῆς 
κατακορύφου πλευρᾶς τοῦ ἄβακος Ο καὶ κύριον ἄξονα ΧΧ, περίπου παράλληλον πρὸς 
τὴν κάτω ἐπιφάνειαν τοῦ ἄβακος καὶ ἀπέχοντα ταύτης 0:015 µ., β) ἑνὸς τμήματος κύ- 


ΑΔ, Ὃν. 1, 105, 150. ΦΨΥΝΙΚΟΣ. Ἔπιτ, 27, 18. Αοῑα Αροσί. Αρος:. 1 262, 7, 263, 4, ΓΑΛΗΝΟΥ Θρασ. 13. Πη9εγ. 4ο Ῥέ]ος, 
2194. διμά! ο Το Ψαμἰοαηί 6, 1901, σ. 149. ΚΕ Π!, 1918, διρρΙ. στ, 4 - 13. Ε. ᾱ- Ἠ. Π, 5, 68, 4, Α. ΜΑκουλνο, ΟΥ. Απο. 
Νον’ ΥουΚ 1909, σ. 73, 98. Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Ὑλικὰ Δομῆς, τ. Α, ᾿Αθῆναι 1955, σ. 68}. τ. Β, ᾿Αθῆναι 1958, σ. 155, 157. 162 
Τη. Ἐνγε, Ηο]οπίφείς Ατοῄιοσιυτο, Οαπιθγίώμο 1936, σι 197. Ώινενοοκ, Ατοβίοσιιιε, σ. 387. Ὦ. 5. ΙΟΒΕΚΊΡΟΝ, Α Ηαπάδ. 
οἱ Ο5. απά Κοπι, Αποίι. Οαπιῤγίάμο 1929, σ. 42, 46. Ἡ. Ῥεοννκκ, Απεΐεηι απά ΟΊμπο. Απο. Ι/οπάοη 1956, σ. 167. Α. ΥΝ. 
Ἰαννκεκος, Ο5. Απολίίεειυτς, ΟΥ. Βγίαία 1957, ΧΧΧ, ΧΧΧΙ, 20, 101. ΚπεΜΑΝΝ, ΌΠοΊποη 24, 1952, σ. 40. 

1. μάς: ΟΜΗΡΟΥ Ὀδ. φ 21, 46, Ἰλ. Κ 26, 475. 1Ο 1, 372, 373. 10 Ἡ, 18, 469. Ἡ, 29, 1668, 1672, 1693. 
ΙΝ 12, 102. ΠΟΛΥΑ. Ὃν. 10,11. Ανκοο. Ον. σ. 100, 26. ΗΣΥΧΙΟΣ ἓν λ. Ἰησογ, 49 Ὠέος, 290, 442Α. 

2. Ὁ ΜΙΟΗΛΕΙ ὑπέθεσεν, ὅτι οἱ ἱμάντες, λόγῳ τῆς τοµῆς των, εἰκονίζουσι μικρὰς σειρὰς ὁρθίων φύλλων (Ώετ Ρατίμεηση, 
σ.|4). 

3. ΡηποίρΙες, σ. 49 καὶ πίν. ΧΙΧ, σχ. 1. 
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11. Πρακτικὸς τρόπος χαράδεως τῆς 
καμπύλης τοῦ ἐχίνου κατὰ Ῥεπγοδο. 
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κλου ΡΕ, ἀκτῖνος 3 περίπου µέτρων καὶ Υ) ἑνὸς μικροῦ τμήματος κύκλου εὐθὺς ὑπὸ τὸν. 
ἄβακα, ὑπὸρ τὸ σημεῖον Α, ὅστις συμπίπτει πρὸς τὸν ἐγγύτατον κύκλον τῆς ὑπερβολῆς 
κατὰ τὸ σημεῖον Α (ὅρα εἰκ. 121, 122 καὶ πίν. 27 ἄνω δεξιά).. 








122. Ὑπερβολικαὶ καμπύλαι τοῦ ἀχίνου κατά Ῥοηπείίνογης. 


Τὴν κατατομὴν (ἢ περικοπἠὴν) τοῦ ἐχίνου, μετὰ τῶν ἱμάντων καὶ τοῦ ὑποτραχηλίου, 
ἐμέτρησε καὶ ἐσχεδίασεν ὁ Ῥεπτοςς” κατὰ τὸν ἑξῆς πρακτικὸν καὶ μἡ πολὺ ἀφιστάμενον. 
τῆς πραγµατικότητος τρόπον (εἰκ. 121). Μνωσε τὴν κάτω γωνίαν τοῦ ἄβακος Ο μὲ τὴν 
ἄκραν Υ τῆς ἄνω διαμέτρου τοῦ εὐθὺς ὑπὸ τὸ ὑποτραχήλιον ἀνωτάτου σφονδύλου τοῦ 
κορμοῦ καὶ ἐπὶ τῆς γραμμῆς ταύτης, ἀρχομένης ἀπὸ τοῦ Ο, ἔλαβε τεταγµένας καὶ τε- 
τμηµένας ἀντιστοιχούσας πρὸς καίρια σημεῖα τῆς καμπύλης τοῦ ὀχίνου, τῶν ἱμάντων 
καὶ τῶν ἀκμῶν τῶν ραβδώσεων τοῦ ὑποτραχηλίου. Τὰς ἐν λόγῳ συντεταγµένας, λη- 
φθείσας εἲς ἀγγλικοὺς πόδας καὶ τὰς δεκαδικὰς ὑποδιαιρέσεις των, κατέγραψεν ὁ Ρεῃ- 
τοςε εἰς πίνακα, τὸν ὁποῖον παρέθεσεν εἰς σχέδιον αὐτοῦ. Τὰς εἰς τὸν πίνακα τοῦτον. 


1, ΠρβΙ. καὶ Α. Οµ0µ9Υ, Ηϊφιοίτε «ο 1 Ατοήμοοιυτε, τ. 1, ἔ-ᾱ. σ. 399, εἰκ. 10, σχ. β. καὶ Δ. Ἡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΝ, Περὶ ἁρ- 
μονικῶν χαράξρων εἰς τὴν ἀρχιτεκτονικήν, ᾿Αθῆναι 1961, σ. 16, εἰκ. 19β. 
2. Ρηηεῖρίος, πίν. ΧΙΧ, σχ. 1. 
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ἀναγραφομένας μετρήσεις ἀναγράφομεν καὶ ἡμεῖς εἰς τὸν συνημμµένον πίνακα, µετατρέ- 
ψαντες ὅμως τοὺς ἀγγλικοὺς πόδας εἰς τὸ παρ’ ἡμῖν ἓν χρήσει γαλλικὸν µέτρον, κατ’ 
ἀναλογίαν ἑνὸς γαλλικοῦ ποδὸς πρὸς 0,3048 τοῦ γαλλικοῦ μέτρου. 


Τεταγμέναι καθέτως πρὸς τὴν ΟΥ 





αν Τοτμημέναι Ὅτ ἷς γαλ. μέτρα) 
Αρι. ἀπὸ ἁρχῆς ο Ἐχίνου καὶ .ᾱ 
 ..α Ῥαβδώσεως 

1 0,0000: 0,0000: -- 

2 00122 021934 -- 

3 00152 01198 --- 

4 009183 01432 -- 

5 00244 0,0990 -- 

6 0,0305. 00777 -- 

Τ 00366 00686 -- 

8 00488. 00884 -- 

9 0,0762 0,1508 - 
10 01524 Ῥ 02027 - 
1 02140: 03109 -- 
12 02743 0389 - 
13 03423 0,5913 -- 
14 03447 0,5258 -- 
15 03597 5 06324 -- 
16 03621 0,5699 -- 
17 0,3767 06584: -- 
18 03192 05943 -- 
19 03938. 0,6767 -- 
20 0,3968. 06080: -- 
2ἱ 04093 0,6782 - 
22 0127 0,6126 - 
22α 0Μ186 0,6140. 0,6140 
23 04423 0,6202 0,864 
24 04124 05714 0,904 
25 0,5182 03962 0,794 
26 0,55622 5 00533 0052 
27 05901 00027 0046 





Πιναξ τῶν συντεταγμένων τῆς γεωµετρικῆς κατασκευῆς τῆς καμπύλης τοῦ ἐχίνου καὶ τοῦ ὑποτραχηλίου, συνταχθει- 
σῶν ὑπὸ Ῥεπτουο εἰς ἀγγλικοὺς πόδας καὶ μετατραπεισῶν ὑφ' ἡμῶν εἰς γαλλικὰ µέτρα, κατὰ τὴν ἀναλογίαν ἑνὸς 
ἁγγλικοῦ ποδὸς πρὸς 03048 γαλ. µέτρα. 
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Τὰ παραπλεύρως τῶν στηλῶν τοῦ πίνακος στοιχεῖα Ρ, 5, 5 δηλοῦσι τὰ σημεῖα 
καμπῆς, ἤτοι ἀλλαγῆς διευθύνσεως τῆς καμπυλότητος. Ἡ τρίτη στήλη τοῦ πίνακος 
μᾶς παρέχει, ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ 22α καὶ ἑξῆς, τὰς τεταγµένας τοῦ βάθους τῆς ραβδώσεως, 
ἐνῶ ἡ χάραξις τῆς καμπύλης τοῦ ἐχίνου καὶ τοῦ ὑποτραχηλίου ἀκολουθεῖ τὸν µεσηµ- 


.. ΧΑΡ. ἕ ΤΗέ ΚΑΜΠΥΛΗέ 
ΤΟΥ ΕΧΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΡΕΝΝΕΤΗΟΑΝΕ 













πο 
123. Ὑπερβολικαὶ καμκύλαι τοῦ ἐχίνου κατά Ροηπείλοσηο, 
βρινόν, ὅστις διέρχεται διὰ τῆς ἀκμῆς τῆς ραβδώσεως καὶ οὐχὶ τὸν μεσημβρινὸν τὸν 
διερχόµενον διὰ τοῦ βάθους αὐτῆς. 
᾽Αφ’ ἑτέρου, κατὰ τὸν λεπτομερῶς µελετήσαντα τὴν καμπύλην τοῦ ἐχίνου τοῦ δωρι- 


κοῦ κιονοκράνου Ρεηπείμογπε", τὸ καμπύλον περίγραµµα αὐτοῦ συντίθεται ἐκ τῶν 
ἑξῆς δύο κλάδων ὑπερβολῆς (εἰκ. 123): 1) ἑνὸς κυρτοῦ πρὸς τὸν ὀφθαλμὸν τοῦ παρατη- 


1: Της ΟοοππείτΥ απά Ορίίος, ξ-ὰ. Κεφ. Η, ΙΝ, πίν. Υ. 
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ρητοῦ ΡΑΡ΄, καταλαμβάνοντος ὁλόκληρον τὸν ἐχῖνον καὶ ἔχοντος τὸν ὁριζόντιον 
ἄξονα αὐτοῦ ΜΜ΄ ὀλίγον κάτωθεν τῆς κάτω πλευρᾶς τοῦ ἄβακος καὶ παράλληλον πρὸς 
αὐτὴν (εἰκ. 123, σχ. 1 καὶ 2) ἐκ τῆς καμπύλης ΡΤ, ὑπερβολῆς, κοίλης πρὸς τὸν ὀφθαλ- 
μὸν τοῦ παρατηρητοῦ καὶ καλαμβανούσης τοὺς ἱμάντας καὶ τὸ ὑποτραχήλιον (εἰκ. 
123, σχ. 1), μὲ ὁριζόντιον ἄξονα ΜΝ κλίνοντα κατὰ 30 µοίρας πρὸς τὸν ὁρίζοντα. 
Κλάδον ὑπερβολῆς ΡΑΡ΄ (εἰκ. 123, σχ. 2) σχηματίζει ὁμοίως καὶ ἡ κατακόρυφος τομὴ 
ἡ ἀγομένη διὰ τοῦ μέσου τῆς ραβδώσεως τοῦ ὑποτραχηλίου μὲ ἄξονα ΟΜ, κλίνοντα 
κατὰ 48 πρὸς τὸν ὁρίζοντα (εἰκ. 123, σχ. 2 καὶ πίν. 27). 

“Ὁ ΟΠοϊςγ", ἀκολουθῶν τὸν Απτὲς (Εἰμάες ἆο αιιεῖαιμες οἹαρίίεαιικ) παρέσχεν ἀργό- 
τερον τὸν ἑξῆς τρόπον χαράξεως τῆς καμπύλης τοῦ ἐχίνου τοῦ Παρθενῶνος (ἄγνω- 





124. Χάραξις τῆς καμπύλης τοῦ ἐχίνου κατὰ Αωγὲς -Ομοίφ). 


στον ἂν τοῦ περιστυλίου ἢ τοῦ προνάου, εἰκ. 124). Κατ’ αὐτὸν τὸ περίγραµµα τοῦ 
ἐχίνου ἀποτελεῖται ἐκ τριῶν τόξων κύκλου: ἑνὸς μικροῦ, εὐθὺς ὑπὸ τὸν ἄβακα (εἰκ. 
12458), ἀκτῖνος ἑνὸς δακτύλου, ἑνὸς δευτέρου εὐθὺς μετ᾽ αὐτό (εἰκ. 124 0, ο), ἀκτῖνος 
μιᾶς παλαστῆς (--4 δακτύλων) καὶ ἑνὸς τρίτου (εκ. 124 «, 4), ἀκτῖνος ἑνὸς ποδός 
(ΞΙ6 δακτύλων). Ἡ λύσις τοῦ ΟΠοίδγ φαίνεται μᾶλλον ὡς µία συντετμηµένη παραλ- 
λαγὴ τῆς περιγραφείσης λύσεως τοῦ Ῥεπτορο. 

᾽Αφορμὴν λαμβάνων ἐκ τῆς εἰς τὴν χάραξιν τοῦ ἐχίνου ἀνωτέρω πιστοποιηθείσης 
πυκνῆς χρήσεως καμπύλων γραμμῶν, κρίνω ἐπίκαιρον νὰ τονίσω ἐνταῦθα γενικώτερον. 
τὴν συχνοτάτην χρῆσιν καμπύλων γραμμῶν, ἥτις ἐγίνετο ὑπὸ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων ἀρ- 
χιτεκτόνων, μάλιστα δὲ τῶν τοῦ 5ουπ.Χ.αἰ., τόσον εἰς καίρια ἀρχιτεκτονικὰ µέλη τῶν 
οἰκοδομημάτων των (πίν. 64) ὅσον καὶ εἲς διατομὰς τῶν ἐπὶ µέρους κυµατίων (πίν. 99), εἲς, 
τὰς ὁποίας πρωτίστη σηµασία ἀπεδίδετο εἲς τὴν τελειότητα τοῦ περιγράµµατος. Ἐκτῆς 
ἀρχιτεκτονικῆς ἐξετάσεως τοῦ Παρθενῶνος εἰδικώτερον προκύπτει ἐμφανέστατα, ὅτι οἱ 
ἀρχιτέκτοντες τῆς περικλείου περιόδου προετίµων ἰδιαιτέρως τὰς κωνικὰς γεωμετρικὰς 
καμπύλας καὶ δὴ τόξα κύκλου, ὑπερβολῆς, παραβολῆς ἢ ἐλλείψεως, εἰδικῶς ἐφηρμο- 


1. ΗϊΦιοῖτο «ο! Αγοίίοείωσε, τ. 1, Ρατίς 1899, σ. 399, εἰκ. 10, Β. 
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σµένα εἰς κυρτοῦ τύπου στοιχεῖα. Μεταξὺ τῶν ὡραιοτέρων παραδειγµάτων τοιούτων 
καμπύλων στοιχείων τοῦ Παρθενῶνος ἀναφέρω: τὸ τόξον κύκλου τῆς χαράξεως τῆς 
ὁριζοντίας τομῆς τῶν ραβδώσεων τοῦ κίονος(πίν. 47γ) καὶ τῆς σίµης (πίν. 73η), τὰ τόξα 
ὑπερβολῆς χαράξεως τοῦ ἐχίνου τοῦ κιονοκράνου (εἰκ. 115, 121, 122 καὶ πίν. 27), τὰ 
τόξα παραβολῆς τῆς χαράξεως τοῦ στυλοβάτου (εἰκ. 92) καὶ τῆς ὑπερβολῆς τῆς κάτω 
ἐπιφανείας τῶν καταετίων γείσων (πίν. ΤΙ κάτω ἀριστερὰ) καὶ τὰ τόξα ποικίλων µορ- 
φῶν κυµατίων: γείσων (πίν. 36 δεξιά), θράνων (εἰκ. 163.164 καὶ πίν. 38), δοκῶν ὀροφῆς 
(πίν. 88ε,) φατνωμάτων (πίν. 81) κλπ. (βλέπε καὶ τὸν πίν. 99 κυµατίων φυσικοῦ µεγέ- 
θους ἐν τέλει τοῦ τόµου Α΄ τῶν πινάκων μεγάλου σχήματος). 

Τὸν ἐχῖνον ὁ 1. ν. ΚΙεπζεὶ καὶ μετ’ αὐτὸν ὁ Ρεηγοςο" διατείνονται, ὅτι κατεσκευά- 
ζετο εἰς τὸν τροχόν (τόρνον)», ἐπικαλεῖται δὲ ὁ δεύτερος σχετικῶς πρὸς τὴν ὑπὸ τῶν 
Ἑλλήνων χρῆσιν τοῦ τόρνου διὰ τὰ κιονόκρανα τὴν μαρτυρίαν τοῦ Πλινίου", ὅστις 
ἀναφέρει, ὅτι οἱ κίονες ἀρχαϊκοῦ τινος κτιρίου, συνεχοµένου πρὸς τὸν λαβύρινθον 
τῆς Λήμνου, κατεσκευάσθησαν διὰ τροχοῦ, ὃν περιέστρεφε παιδίον. Ὅτι ὁ τροχὸς 
ἦτο γνωστὸς εἰς τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνας εἶναι βέβαιον' ἀμφίβολον ὅμως παραμένει 
ἂν ἐχρησιμοποιεῖτο δι’ ὄγκους τόσον μεγάλους, ὅσον τὰ κιονόκρανα τοῦ Παρθενῶνος 
(2:00 κ 2.00 χ 0,86 μ.). Ἔπειτα τὸ χωρίον τοῦ Πλινίου δὲν ὁμιλεῖ ρητῶς περὶ κιονο- 
κράνων, ἀλλὰ γενικῶς περὶ κιόνων, ὥστε δυνατὸν νὰ ἀναφέρεται εἰς ἁπλοῦς σφονδύ- 
λους, οἵτινες θὰ ἦσαν πολὺ μικροτέρων διαστάσεων. Καθ᾽ ἡμᾶς τὰ κιονόκρανα τοῦ 
Παρθενῶνος κατεσκευάσθησαν, ὡς καὶ σήμερον, διὰ λαξεύσεως διαδοχικῶν περιβλη- 
µάτων καὶ μετρήσεων διὰ τοῦ διαβήτου. Τοῦτο ἄλλωστε σαφῶς μαρτυροῦσι καὶ δύο 
ἡμιτελῆ ἀφεθέντα κιονόκρανα: ἓν µαρμάρινον ἐπὶ τῆς ᾿Ακροπόλεως (μεταξὺ Παρθε- 
νῶνος καὶ Ἐρεχθείου πρὸς ᾿Ανατολὰς) καὶ ἓν πώρινον εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ 
θεάτρου τοῦ Διονύσου". Τὴν διὰ τοῦ τροχοῦ ἐκτέλεσιν τῶν κιονοκράνων ἀπορρίπτει 
ὅ τε Ριομςίείπ" διὰ τὸν ναὸν τῆς Ἐγέστης καὶ ὁ Εἰεο]ιίοτῖ διὰ τὸν ναὸν τῆς ᾿Αφαίας. 

Ἐξ ὅλων τῶν κιονοκράνων τοῦ περιστυλίου, τὰ ἀνήκοντα εἲς τὴν νοτίαν πλευρὰν 
ἔχουσι, κατὰ Ῥεητοςε, κάπως διάφορον τῶν λοιπῶν διατοµήν "' διότι ὃ ἐχῖνός των πα- 
ρουσιάζει ἀποτομωτέραν καμπύλην' ὀφείλεται δὲ τοῦτο εἰς τὸ ὅτι ὁ ἄβαξ των κατε- 
σκευάσθη κατά τι μικρότερος, ἰδίᾳ τῶν ἀνατολικῶν " διὰ λόγους, οὓς ὁ Ῥεητοςε προ- 
σπαθεῖ νὰ ἐξηγήσῃ διὰ τῆς ὀπτικῆς!». 


1. Παρὰ Βόττιομεα, Αππαϊηιια 3, 1825, σ. ΤΙ -7τ. 

2. Ρεϊποίρ]ες, σ. 49, σημ. Ἱ. 

3, Τόρνος: 1Ο ΧΙ (2), 162 Α. ΑΙΣΧΥΛΟΥ ᾿Απόσπ. 57. ΕΣΡ. Βακχ., στ, 1067. ΠΛΑΤ. Φίληβος, 560. ΗΣΥΧΙΟΣ ἐν λ. 
ΔΙΟΔ. Σ]κ. 4, Ί6. ΒΙΤΡΟΥΡΙΟΣ, Ώο Ατοθίι, Χ, 7, 3, ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΗΣ 5, 137. 1. ΠΛΠΑΔΗΝΗΤΡΙΟΣ, ΑΕ 1948 - 49, σ. 
1278. 

4. Ναι. Ηίσι, ΧΧΧΥΙ, 19. 

5. Βλέπε ἀπεικονίσεις ἀμφοτέρων παρὰ 1. Ἠλμιρος, Της Ῥασίνοποη απά Οἶδος Ο5οεκ Τοπιρίες, ενος Ὠνπαπιίς θΥπιπιείΓγ, 
Νονν Ἡανοα 1924, εἰκ. 33 καὶ 34. 

6 ΚοιΡΕνΕΥ - Ῥόσμκτεῖν, Ὀἱο μεῖοςΝίκοίνεν Τεπηρε!, ξ-ᾱ, σι 133 ἐξ. 

7. Ἀείσα, σ. 38. 

8. Τοῦτο δὲν ἠδυνήθην νὰ τὸ πιστοποιήσω κατὰ τὰς μετρήσεις µου. 

9, Ῥηπείρ]ες, σ. 14, σημ. 7 (τὸ πραγµατικόν των πλάτος ὤφειλε νὰ εἶναι 2013 μ.) 
10. Ρεϊποῖρϊες, Κεφ. ΝΠ. 
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Τὸ ἐκλεγὲν σχῆμα τοῦ κολουροκωνικοῦ ἐχίνου ἧτο τὸ καταλληλότατον, ἵνα τελέση 
τὴν µετάβασιν ἀπὸ τοῦ κυλινδρικοῦ κορμοῦ τοῦ κίονος πρὸς τὸ ὀρθογώνιον ἐπιστύ- 
λιον' διότι συνεχίζει ἀλλὰ καὶ τροποποιεῖ χαρακτηριστικῶς τὴν μορφὴν καὶ τὴν 
ἑνέργειαν τοῦ κίονος. Λὲν ἤρκει ὅμως αὐτὸ καὶ µόνον: ἐχρειάζετο καὶ τὸ δεύτερον μέ- 
λος, ἡ τετράγωνος πλίνθος τοῦ ἄβακος, ἥτις παρεμβάλλεται μεταξὺ ἐχίνου καὶ τελεῖ 
τὴν µετάβασιν. 


”Αβαξ. Ὁ ἄβαξ εἶναι ἓν ἀκριβῶς τετράγώνον παραλληλεπίπεδον πρῖσμα, ὅπερ 
παραλαμβάνει τὰ ἐπ᾽ αὐτοῦ κατακόρυφα φορτία, ἵνα τὰ µεταφέρῃ διὰ τοῦ ἐχίνου εἲς 
τὸν κορµὀν, ἐξέχον ἐλάχιστα µόνον (0.017 μ.) ὑπὲρ τὸν ἐχῖνον, κατὰ τὰ µέσα τῶν πλευ- 
ρῶν, ἐνῶ αἱ τέσσαρες γωνίαι του κρέµανται εἰς τὸ κενόν, ἀφίνουσαι νὰ φαίνεται κά- 
τωθεν ἓν τρίγωνον μὲ δύο εὐθείας καὶ µίαν καμπύλην πλευράν. Εἰς τὴν γωνίαν ἡ 
ἀπόστασις τοῦ ἐχίνου ἀπὸ τῆς ἀκμῆς τοῦ ἄβακος, µετρουµένη κατὰ τὴν διαγώνιον, 
εἶναι 0432 μ. 

Τὸ ὕψος (πάχος) ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ ἄβακος παρουσιάζει μικρὰς τινὰς διαφοράς, 
ὀφειλομένας εἲς ἐλαφρὰν λάξευσιν ἐπιβαλλομένην ἐκ τῆς προσαρμογῆς του πρὸς τὰ, 
ἐλαφρῶς κεκλιµένα ἐπιστύλια, περὶ ὤν ὅρα κατωτέρω. Γενικῶς ὅμως τόσον τῶν συνή- 
θων ὅσον καὶ τῶν γωνιαίων ἀβάκων τὸ ὕψος εἶναι περίπου τὸ αὐτό (0,35-0,354 μ.), τοῦτ) 
αὐτὸ δὲ συμβαίνει καὶ διά τὸν ἐχῖνον, τοῦ ὁποίου τὸ ὕψος εἶναι -:- 0,215-0,277 μ. Γενικῶς 
ἡ κάτω ἐπιφάνεια τοῦ ἄβακος εἶναι παράλληλος πρὸς τὸν ἁρμὸν τοῦ ἀνωτάτου σφον- 
δύλου. Τὸ μῆκος ὅμως τῆς πλευρᾶς τοῦ ἄβακος μεταβάλλεται ἀπὸ τῶν συνήθων πρὸς 
τοὺς γωνιαίους κατὰ τὴν διαφορὰν τῆς ἀντιστοίχου διαμέτρου. Οὕτω, ἐνῶ εἰς τοὺς 
συνήθεις κίονας ἡ πλευρὰ τοῦ ἄβακος κυμαίνεται μεταξὺ 2.002 µ. (δυτ. πλευρὰ) καὶ 
2.059 µ. (ἀνατ. πλευρά), εἲς τοὺς γωνιαίους ποικίλλει ἀπὸ 2.0475 µ. (ΝΔ. γωνία) µέχρι 
2.09 µ. (ΝΑ. γωνία). Ὡς βλέπει τις ἓκ τῶν ἀνωτέρω ἀριθμῶν σημαντικἡ διαφορὰ ὑφί- 
σταται μεταξὺ τοῦ µήκους τῆς πλευρᾶς τῶν ἀβάκων. Τὴν µεγαλυτέραν πλευρὰν ἐξ αὖ- 
τῶν ἔχουσιν οἱ ἄβακες τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς (2.059 μ.), τὴν δὲ μικροτέραν οἱ τῆς 
νοτίας καὶ τῆς δυτικῆς (2.002 μ.). Εἰς τί ὀφείλεται ἡ διαφορὰ αύτη: Ὁ Ροεητοςε! τὴν 
δικαιολογεῖ ὡς ἑξῆς: ὡς κανονικοὺς θεωρεῖ τοὺς ἄβακας τῶν κιόνων τῆς Α. πλευ- 


ο ς αμ ς . Ώ ο μδὰι ὃν ος ας. 
ρᾶς, τῶν ὁποίων τὸ μῆκος ἰσοῦται κατὰ μεγάλην προσέγγισιν πρὸς τὸ τς τοῦμήκους 


τοῦ στυλοβάτου τῆς ἀνατολικῆς πλενρᾶς ἤτοι τῆς ἱερωτέρας ὄψεως τοῦ κτιρίου (Ίς, 
Ξ:2,058). Τῆς νοτίας καὶ τῆς δυτικῆς πλευρᾶς οἱ ἄβακες, λόγῳ τῆς θέσεώς των ἓν σχέ- 
σει πρὸς τὸν ὀφθαλμὸν τοῦ θεατοῦ (ὅστις ἧτο ὑποχρεωμένος νὰ τοὺς βλέπη πάρα πολὺ 
ἀπὸ κάτω), θὰ ἐφαίνοντο πολὺ μεγαλύτεροι καὶ περισσότερον προκρεµάµενοι ἀπὸ τοὺς 
ἀνατολικοὺς καὶ τοὺς βορείους, τούτου δ᾽ ἕνεκα τοὺς ἠλάφρωσαν. Πιθανὸν εἶναι ὑπί- 
σης, ὅτι εἰς τὴν κατασκευὴν τῶν κιονοκράνων τῆς νοτίας πλευρᾶς, µικροτέρων, ἐπέ- 
δρασε καὶ τὸ περισσότερον φῶς τῆς πλευρᾶς ταύτης ἓν συγκρίσει πρὸς τὸ τῆς βο- 


1 Ρεϊηοίρίες, σ. 14. 
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ρείου. Τὸ ὀπιχείρημα ὅμως τοῦτο δὲν δύναται νὰ ἐφαρμοσθῇ καὶ διὰ τὴν διαφορὰν 
μεταξὺ τῶν ἀβάκων τῆς ἀνατολικῆς καὶ τῆς δυτικῆς πλευρᾶς: διότι ἡ πρώτη εἶναι φω- 
τεινοτέρα τῆς δευτέρας. Δὲν ἀποκλείεται ἐπίσης καὶ ἡ ὑπόθεσις καθ’ ἤν, μετὰ τὴν ἐκ- 
τέλεσιν τῆς ἀνατολικῆς καὶ τῆς βορείου πλευρᾶς, ἐφάνη εἲς τοὺς ἐποπτεύοντας- «τὸν 
λεπταίσθητον Φειδίαν κυρίως --- βαρὺς ὁ ἐφαρμοσθεὶς ἐχῖνος καὶ ὁ σχετικὸς ἄβαξ, 
(πλευρὰ 2.057 µ. καὶ 2.037 μ.) καὶ διὰ τοῦτο τὸν µετέβαλον εἲς τὴν νοτίαν καὶ τὴν δυ- 
τικήν, κατασκευάσαντες μικροτέραν τὴν ἄνω διάµετρον τοῦ κίονος, ὡς καὶ τὴν πλευ- 
ρὰν τοῦ ἀντιστοίχου ἄβακος (2.001 µ. ἕως 2,003 μ.). ᾿Ανάλογον µεταβολὴν ἔλαβον καὶ 
οἱ ἀντίστοιχοι γωνιαῖοι ἐχῖνοι καὶ ἄβακες. Οὕτω, ἐνῶ ὁ ἄβαξ τοῦ 2ου ἀπὸ Ν. κίονος 
τῆς δυτικῆς πλευρᾶς ἔχει πλευρὰν 2,001 µ., ὁ τῆς ΝΔ. γωνίας ἔχει 2.047 μ. καὶ κλίνει 
πρὸς τὰ ἔσω κατὰ τὴν διαγώνιον κατὰ 0.008 µ. Ἐπίσης, ἐνῶ ἡ ἄνω διάµετρος τοῦ 
κίονος τῆς ΝΔ. γωνίας μετρεῖ ἀπὸ βάθους εἲς βάθος ραβδώσεως 1.385 µ., ἡ τοῦ γώ- 
νιαίου κίονος μετρεῖ 14155 µ. καὶ 1,5Ι2 μ. ἀπὸ ἀκμῆς εἲς ἀκμὴν ραβδώσεως. 

Ἡ ἄνω ἐπιφάνεια τῶν ἀβάκων δὲν εἶναι ἐντελῶς ἐπίπεδος καθ’ ὅλον αὐτῆς τὸ πλά- 
τος, ἀλλὰ µόνον κατά τινα ταινίαν, παρακειμένην εἰς τὴν ἐξωτερικὴν καὶ τὴν ἐσωτερι- 
κἠν ἀκμήν, οὔτε δὲ καὶ ὁριζοντία, ἀλλὰ παρουσιάζει κλίσιν πρὸς τὰ ἔξω, συνάµα δὲ 
πρὸς τὰ δεξιὰ ἢ τὰ ἀριστερὰ τοῦ θεατοῦ, ἀναλόγως τῆς θέσεως, τὴν ὁποίαν κατέχει ὁ 
κίων ἓν σχέσει πρὸς τὸν ἐγκάρσιον ἄξονα τῆς μακρᾶς πλευρᾶς. Ἡ πρὸς τὰ πλάγια 
αὕτη κλίσις ἐδόθη εἰς τὸν ἄβακα, ἵνα προσαρμοσθῇ ἡ ἄνω του ἐπιφάνεια πρὸς τὴν 
καμπύλην, τὴν ὁποίαν διαγράφει ἡ κάτω ἐπιφάνεια τοῦ ἐπιστυλίου (εἰκ. 89), ἥτις, ὡς 
ἀπέδειξαν αἱ γενόμεναι χωροσταθµήσεις, εἶναι σχεδὸν ἡ αὐτὴ πρὸς τὴν τοῦ στυλοβά- 
του). Τούτου δεδομένου ἡ ἄνω ἐπιφάνεια τοῦ ἄβακος τοῦ μεσαίου (9ου) κίονος ἑκάστης 
τῶν μακρῶν πλευρῶν, ὡς εὑρισκομένου εἲς τὸ κεντρικὸν σημεῖον τῆς καμπύλης (εἰκ. 
89), ἔπρεπε νὰ ἔχηῃ --- καὶ ὄντως ἔχει ἡ τοῦ διασωθέντος τῆς βορείου πλευρᾶς --δύο 
συμμετρικὰς ἐλαφρὰς κλίσεις ἑκατέρωθεν τοῦ ἐγκαρσίου του ἄξονος". Κατὰ τὸν 
Ηοβετ (σ. 352) µόνον οἱ γωνιαῖοι ἄβακες εἶναι, ὡς καὶ αί γωνιαῖαι πλίνθοι τοῦ στυλο- 
βάτου, ἐπίπεδοι ἐπιφάνειαι. 

"Αλλο ἀποτέλεσμα τῆς εἰς τὴν καμπύλην τοῦ ἐπιστυλίου προσαρμογῆς τοῦ ἄβακος, 
εἶναι καὶ τοῦτο: ὅτι αἱ κατακόρυφοι παρειαὶ τῶν ἀβάκων παρουσιάζουν ἀπόκλισιν 
(0,015 μ.) ἀπὸ τῆς κατακορύφου πρὸς τὰς γωνίας μὲν αἱ πρὸς αὐτὰς βλέπουσαι, ἀντι- 
στρόφως δὲ καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν ποσότητα αἱ κείµεναι πρὸς τὸ µέρος τοῦ ἄξονος τῆς 
πλευρᾶς”, ἀκολουθοῦσι δηλαδἠ αἱ κλίσεις τῶν ἀβάκων τὸν κεκλιµένον ἄξονα τοῦ 
κίονος. Μόνον δὲ τοῦ μεσαίου κίονος ὁ ἄβαξ ἔχει τὰς ὀρθίας πλευράς του κλινούσας 





1. Λόγῳ ἀκριβῶς τῆς προσαρµογῆς ταύτης ὑφίσταται ὁ ἄξων τοῦ κίονος τὴν θλάσιν κατά τὸ κιονόκρανον, ἣν καὶ προη- 
Ὑουµένως ἀνοφέραμεν (σ. 172). 

2. Πρβλ. καὶ Ν. ΜΠΑΛΑΝΟΝ, ᾽Αναστήλωσις, πίν. 2, σχ. 2. Αἱ κλίσεις αὗται ἐλαξεύοντο ἐπὶ τόπου κατόπιν δοκιµαστικῆς 
τοποθετῆσεως τοῦ ἐπιστυλίου. Σημειωτέον, ὅτι ἡ δι΄ ἰδιαιτέρας τομῆς τῶν ἀβάκων καμπυλότης τοῦ ἐπιστυλίου ἐφηρμόσθη 
μόνον εἰς τὸν Παρθενῶνα, οὐχὶ δὲ καὶ εἰς τὸ «Θησεῖον», εἰς τὸ ὁποῖον ὁ Ἑλβετὸς ἀρχιτέκτων 5τοσκλκ διεπίστωσεν, ὅτι ἡ 
καμπυλότης τοῦ ἐπιστυλίου ἐπετυγχάνετο διὰ τῶν ἀνωτάτων σφονδύλων τῶν κιόνων (Η. Κοσι, Ώετ βεἰοοΜίςεΝ - ἀοτίσεῖνο 
Τεπιρεὶ, διµείπατι 1951, σ. 39). 

3, Ῥενκοςε, Ρεπεῖρίες, πίν. 7 καὶ 8. Ἡ ἀπόκλισις αὕτη εἶναι βεβαίως καὶ ἑπακολούθημα τῆς κλίσεως τῆς ἄνω ἐπιφανείας 
τοῦ ἄβακος. 
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ἀμφοτέρας πρὸς τὰ ἔξω. Ὅσον ἀφορῇ τὴν θέσιν τοῦ ἄβακος ἓν σχέσει πρὸς τὸν στυ- 
λοβάτην καὶ τὴν κάτω διάµετρον τοῦ κίονος παρατηροῦμεν, ὅτι ἡ προβολἡ τῆς πρὸς 
τὰ ἔξω πλευρᾶς τοῦ ἄβακος, λόγῳ τῆς µειώσεως καὶ τῆς κλίσεως τοῦ κίονος, πίπτει 
ἐσωτερικῶς τῆς ἀκμῆς τοῦ στυλοβάτου! κατὰ μὲν τοὺς κίονας τῆς Α. πλευρᾶς 0029 
μ., κατὰ δὲ τὸν ΒΔ. κίονα 0.030 µ., ἔξω δὲ τῆς ἄνω διαμέτρου κατὰ τν τοῦ µήκους 
τοῦ ἄβακος». 

Διακύμανσις παρατηρεῖται καὶ εἲς τὸ πάχος τῶν ἀβάκων, φθάνουσα µέχρι 0,009 μ. 
Αύτη δικαιολογεῖται ἐκ τοῦ ὅτι ὅλαι αἱ μικραὶ ἀκανονιστίαι, αἴτινες ἡδύναντο νὰ 
προκύψουν ἐκ τῆς συναρμογῆς τῶν σφονδύλων καὶ τοῦ κιονοκράνου, τελικῶς ἔπρεπε 
νὰ ἐξομαλυνθοῦν εἰς τὸ κιονόκρανον, τοῦ ὁποίου ὁ ἄβαξ ἦτο τὸ προσφορώτερον µέλος 
συμψηφισμοῦ τῶν σφαλμάτων. Σημειώνομεν ἓν τέλει, ὅτι ἡ ἔξω ἐπιφάνεια τοῦ ἄβακος, 
παρουσιάζει κλίσιν κατάτινα χιλιοστὰ (0,0015, εἶκ. 149, ἕως0,0025, εἰκ. 112) πρὸς τὰ ἔξω, 
ῆτις ὀφείλεται, κατὰ Ῥεπτοςε", εἰς τὴν ἐπίτευξιν παιγνιδισμοῦ τοῦ φωτός, προσπί- 
πτοντος κατὰ διάφορον γωνίαν ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας ταύτης καὶ ἐπὶ τῆς κατ᾿ ἀντίθετον. 
διεύθυνσιν, ἤτοι πρὸς τὰ ἔσω, κλινούσης ἐπιφανείας τοῦ ἐπιστυλίου. Ὁμοία πρὸς τὰ 
ἔξω κλίσις τῆς ἔξω κατακορύφου ἐπιφανείας τῶν ἀβάκων παρετηρήθη παλαιότερον 
ὑπὸ τοῦ ΡαἰτίοοΙο καὶ εἲς τοὺς ναοὺς τῆς Ἐγέστης καὶ τῆς Ὁμονοίας τοῦ Ακράγαντος". 

Τὸ ὁλικὸν ὕψος τοῦ κιονοκράνου τοῦ περιστυλίου εἶναι 0,866 µ. (εἰκ. 119), ἀναλυό- 
µενον ὡς κάτωθι: 


ὕψος: ὑποτραχηλίου 0,180: 





». ἵμάντων 0,064 
» ἐχίνου 0215 
». ἄβακος 0347 
Σύνολον 0,866 
1 
Τὸ ὕψος τοῦτο ἰσοῦται κατὰ µεγίστην προσέγγισιν πρὸς τὸ πρ τοῦ ὁλικοῦ ὕψους 
τοῦ κίονος: 10 οκ 


Τὸ ἄθροισμα τοῦ ὕψους ἐχίνου (0,275) καὶ ἱμάντων (0,064) εἶναι περίπου ἴσον πρὸς 
τὸ ύψος τοῦ ἄβακος 0,347 µ. (0.215 --0,064--0,339). 


Χρωματισμὸς τοῦ κίονος. Ὑπετετέθη ὑπό τινων, ὅτι οἱ μὲν ἄβακες τῶν 
κιονοκράνων ἔφερον ὡς διακόσµησιν μαίανδρον”, οἱ δὲ ἐχῖνοι σειρὰν Φῶν ἢ ἄνεστραμ- 


ᾱς ῬΕΝΝΕΤΗΟΝΝΕ, Της Οοοµηείτν απά Ορίίος, ἔ-ά. σ. 26. 

2. Ῥενκοδα, Ρεἰποῖρίες, σ. 27. 

3. Αὐτόθι σ. 15. 

4, Κοιρεννευ - Ῥυσμστειν, Ὠίο μτϊοολήφείνει Τεπηρε!, ἔ-ά. σ. 173. 

5. Όλνι, Βὔττιομκκ (Οπιεεφυοίαηβεη αιΓ 4ος Ακεοροΐς, Ε-ᾱ. σ. 188) διὰ τοὺς κίονας τοῦ «Θησείου»: πρβλ. σχετικῶς καὶ 
1. Ἐενονς (Ώοτίοοίιο Ῥοϊγολεοπίο), ὡς καὶ τὴν ἀναπαράστασιν τοῦ Ε. 1.ονιοτ (ἐν Ἐταρπησηί» απίίμες, πίν. 83), ὅστις, ἄκο- 
λουθῶν τὸ παράδειγµα τοῦ 1». ν. ΚΙΕΝΖΕ, τοῦ Ἡιττομκε, τοῦ Ο. δενρες (Ώες δε ἵω 4ο ιεοληϊφείνεη ιιπά ἰοΚιοηίσείνον 
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µένων φύλλων". Εἰς τὸν Παρθενῶνα τίποτε δὲν δικαιολογεῖ µίαν τοιαύτην παραδοχήν΄ 
διότι οὔτε ἴχνη χρωμάτων, οὔτε ὁ πρὸ τοῦ χρωματισμοῦ τοῦ κοσµήματος χαρασσόµε- 
νος ὑπογραμμὸς διετηρήθη εἲς κανένα ἐκ τῶν κιόνων. Δὲν φαίνεται ἐντούτοις ἀπίθα- 
νον, ὅτι ὁλόκληρος ὁ κίων, καθὼς καὶ ὅλαι γενικῶς αἱ µεγάλαι ἐπιφάνειαι τοῦ 
ναοῦ, ἐβάφοντο μὲ µίαν ὑποκιτρίνην ἀπόχρωσιν", ὥστε νὰ λαμβάνουν περίπου τὸ 
χρῶμα τοῦ ἐλεφαντοστοῦ. Διὰ τῆς ἀποχρώσεως δὲ ταύτης θὰ ἀπεκρύπτοντο καὶ οἱ 
ἁρμοὶ τῶν ἀποτελούντων τὸν κίονα ἀνισοῦψῶν σφονδύλων, ὁπότε ὁ κορµός του θὰ 
ἐφαίνετο ὡς µονοκόμµατος καὶ ἑπομένως ἰσχυρότερος. Τοιαῦτα ἴχνη χρώματος ἢ 
μᾶλλον λεπτοτάτης κιρρᾶς μεμβράνης, παρατηροῦνται εἰς τοὺς κίονας τῆς δυτικῆς. 
πλευρᾶς, ἰδίᾳ ὅμως εἰς τὰ ἐπιστύλια καὶ τὰ γεῖσα. Τὰ λείψανα ὅμως ταῦτα δὲν δύνανται 
νὰ προέρχωνται µόνον ἐκ τοῦ εἰς τὸ Πεντελήσιον μάρµαρον περιεχοµένου σιδήρου, 
ὅστις μεταβάλλεται διὰ τῆς ἐπιδράσεως τοῦ ὕδατος εἰς ὑδροξείδιον' διότι ἔχουσι διά- 
φορον τῆς σκωρίας ἀπόχρωσιν. Πρέπει δ᾽ ἐνταῦθα νὰ τονισθῇ καὶ ὅτι κατὰ τὸ δυτικὸν. 
τμῆμα τοῦ πτεροῦ ἐγράφησαν ἢ ἐχαράχθησαν κατὰ τοὺς Βυζαντινοὺς χρόνους πολ- 
λαὶ ἐπιγραφαὶ ἐπὶ λεπτοτάτου στρώματος κονιάµατος, τεθέντος ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ 
μαρμάρου», 

Πάντως θὰ ἧτο πολὺ ἀπίθανον νὰ δεχθῶμεν, ὅτι καθ’ ὃν χρόνον πολλὰ τῶν ἄνω 
ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν τοῦ ναοῦ (τρίγλυφοι, πρόµοχθοι κλπ.) ἐβάφοντο διὰ ζωηρῶν. 
σκοτεινῶν χρωμάτων, οἱ κίονες καὶ τὰ ἐπιστύλια θὰ παρέµενον μὲ τὴν ἐκτυφλωτικὴν 
στιλπνότητα τοῦ νωποῦ μαρμάρου. Ποία ὅμως ἧτο ἡ σύστασις τῶν χρησιμοποιουµέ- 
νων χρωστικῶν οὐσιῶν ἀγνοοῦμεν. Ὁ Πλίνιος" διδάσκει, ὅτι γάλα µειγνυόµενον μετὰ 
κρόκου παρῆγε ἐλαφρὸν ὑποκίτρινον χρῶμα, χρησιμοποιούµενον εἲς τοιχογραφίας. 
Τὸ γάλα δ' ἐξηκολούθησε κατὰ παράδοσιν νὰ χρησιμεύη, μέχρις αὐτοῦ τοῦ Μεσαίωνος, 
ὡς φορεὺς καὶ συνδετικὸν μέσον τῶν χρωμάτων. Ὁ Βιτρούβιος5 ἀφ᾽ ἑτέρου λέγει, ὅτι 
οἱ ἀρχαῖοι ἐχρησιμοποίουν καὶ τὴν ὤχραν τοῦ παρὰ τὸ Σούνιον Λαυρίου: «ίππο 
απίαμἱ ερτερία εορία 1 αά ρο]ίοποπι οΡοΓΙπι 5υΠί μςί). 


Κὔποίεη Μήπολοη 1878, τ. Ι, σ. 482) καὶ τοῦ Κοση (5ιµάΊεη 2µπι Τμεκουκιοπηρε], ἔἀ. σ. 92 διὰ τὸ «Θησεῖον»), κοσμεῖ οὗ μό- 
νον τὸν ἐχῖνον καὶ τὸν ἄβακα, ἀλλ’ ἀκόμη καὶ αὐτοὺς τοὺς ἀναβαθμοὺς τῆς κρηπῖδος! 

1.Ε0, δαµαυβεκτ, ὃν Εὔκκτκ”9, Αἰἰεοποίπο Βαυχοί(μηῃ 1836, Βεϊαρε 20. ΜιοµΑειας, Ώες Ρατίλεποη, ξ.ά, σ. 14. Α' Βόττι- 
σµΚΝ, Ρῖε Ακτοροῖϊς νομ Αἴῄοη, Βοτίία 1888, σ. 114. Πρὸς τὴν ἄποψιν τῆς διὰ φύλλων διακοσµήσεως τῶν κιονοκράνων τοῦ 
«Θησείου» συνεφώνησε καὶ ὁ Ἡ. Κοοη (Ώου ᾳε]οοΝίςς]-άοείοῖο Τοπιρεῖ, ἔ-ἀ. σι 14). 

2. Ὥχρας κατὰ ῬΑοολκῷ (14 τεσιαμταϊίοπ ἄω Ῥατιμέπον παρὰ ΒΝΕΤΟΝ, Αἰλόπος, ξ-ἀ. σ. 96 καὶ Βυκκους, Κενις άες ἀεικ. 
πποπάςς 20, 1847, σ. δ47).Ὁ Ῥεκκοςε (Ρεἰπείρίος, σ. 55) θεωρεῖ, ὅτι ἡ χρᾶσις τῶν μεγάλων ἐπιπέδων ἐπιφανειῶν εἶναι προβλ 
µατική, ἀλλ᾽ ὅμως ἰδιαιτέρα τις ἐλαφρὰ κιτρίνη χρᾶσις ἐπί τινων μερῶν τῶν κιόνων, ἰδίᾳ τῆς Δ. ὄψεως, δὲν εἶναι ἁπλῶς κί- 
Ίρινον χρῶμα προερχόµενον ἐξ ὀξειδώσεως τοῦ ἓν τῷ µαρμάρῳ σιδήρου, ἀλλ’ ἔξωθεν τεθειµένη, τόσον ὅμως ἐλαφρῶς, ὥστε 
νὰ µετριάζη μόνον τὴν ἐκθαμβωτικὴν λαμπρότητα τοῦ μαρμάρου. Ὁ Ἠκττνεα ἀφ' ἑτέρου (ΑΙΙΒ. Μοπαικοο]εῖβι 1852, σ. 930) 
κατὰ ΜΙΟΜΑΕΙΙς (Όοι Ῥατίμεποη, ξ-ᾱ. σ. 29, σημ. 62), βασιζόμενος ἐπὶ χημικῶν ἀναλύσοων τοῦ Τανύσκεκ ἀρνεῖται τὴν χρῶ- 
σιν τῶν κιόνων καὶ τῶν τοίχων τοῦ σηκοῦ, ἐνῶ τοὐναντίον ὁ δελιρεν (Μοπιηιοηῖς οἵ Οἰαεείσα! Απιϊημιιίες 1, σ. 229 ἐξ.) τὸν θὲ- 
Ἆει ὅλον χρωµατιστόν, ὡς καὶ τοὺς τοίχους. Ἐπὶ τῶν ἐρευνῶν τοῦ Ῥλουλκο ἑστηρίχθη ὁ Ησττοκεν διὰ τὴν ἀναπαράστασίν. 
του (Ατοβίίοσίυτο ροϊνεβγοππο, πίν, 8, 1), ὅστις εἰς τὸ Τεῖσον, τὸ ἐπιστύλιον καὶ τοὺς κίονας μετὰ τῶν κιονοκράνων δίδει θερ-. 
μὸν κίπρινον τόνον. 

8, Ὡς π.χ. ἡ ἐπιγραφὴ τοῦ Βυζαντινοῦ στρατηγοῦ Λέοντος (Όκιανρος, ΒΟΗ 70, 1946, σ. 418 -27 καὶ Χριστιανικὰ χαρά- 
Ύματα τοῦ Παρθενῶνος, ἔκδ. ᾿Ακαδημίας ᾿Αθηνῶν, 1973, σ. 127). 

4: Ναι. Ηΐνι, ΧΧΧΥΙ, 23. 

5. Ρε Απο. ΨΗΙ, 1, |. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΕΝ ΤῷΩ ΣΥΝΟΛΩ ΤΩΝ 


Αί κιονοστοιχίαι τοῦ πτεροῦ μεσολαβοῦσαι μεταξὺ τῶν μεγάλων, ἠσύχων, ὁριζον- 
τίων γραμμῶν τῆς βαθμιδωτῆς κρηπῖδος καὶ τοῦ θριγκοῦ, εἶναι ἡ ζώνη ἐκείνη, εἰς 
τὴν ὁποίαν κατ᾿ ἐξοχὴν δρῶσι ταυτοχρόνως ἀφ᾿ ἑνὸς αἱ ἐντατικώτεραι δυναμικαὶ 
ἐνέργειαι καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου αἱ πλέον κτυπηταὶ ἀντιθέσεις μεταξὺ τῶν ἀνοικτοφωτισμέ- 
νων καὶ χρωματισµένων μελῶν της καὶ τῶν µεσολαβούντων σκιερῶν χώρων. 

Ὡς σύνολον ἡ κιονοστοιχία τοῦ πτεροῦ τοῦ Παρθενῶνος ἐκδηλώνειθαυμάσια τὴν λει- 
τουργίαν, τὴν ὁποίαν ἐπιτελοῦν οἱ κίονες διὰ τὴν αἰσθητικὴν ἔξαρσιν τοῦ μνημείου, ἕως 
ὅτου φθάσουν εἰς τὸ ἐπιστύλιον, τὸν θριγκὸν καὶ τὸ ὁριζόντιον γεῖσον. Τὴν λειτουρ- 
γίαν αὐτὴν ἐκτελοῦν οἱ κίονες μὲ φαινομενικῶς πολὺ ἁπλᾶ µέσα: τὸ γενικόν των σχῆ- 
μα, τὴν πρὸς τὰ ἄνω µείωσίν των καὶ τὰς εἴκοσι κοίλας ραβδώσεις των. Εἰς ὅλα ἐντού- 
τοις τὰ ἀνωτέρω ἁπλᾶ µέσα κρύπτεται µεγάλη λεπτότης αἰσθήματος, ἀφοῦ ἡ µείωσις 
τοῦ κίονος συνδυάζεται μὲ τὴν ἑλαφροτάτην ἐκείνην (0,0174 μ.) καὶ ἑλαστικὴν ἐξόγ- 
κῶσιν (ἔντασιν) ἡ ὁποία κάµνει τὴν κατακόρυφον γραμμὴν τοῦ περιγράµµατος νὰ ἐκ- 
φεύγῃ ἐλαφρῶς ἀπὸ τὴν εὐθεῖαν καὶ νὰ κυρτοῦται, ἐφόσον ἀναβαίνει. Αὐτὴ δ᾽ ἀκριβῶς 
ἡ ἐλαφρὰ ἔντασις ἀποτελεῖ ἐξαίρετον σύμβολον τῆς ζωντανῆς ἐνεργείας τῶν δυνά- 
µεων ποὺ ἀνυψώνουν τὸ κτίριον, δηλαδὴ τῆς πιέσεως, τῆς εἰς αὐτὴν ἀντιστάσεως καὶ 
τῆς πρὸς ἀνύψωσιν τάσεως. 

Αί κιονοστοιχίαι τοῦ Παρθενῶνος μὲ τὰ ἐκλεγέντα δι᾽ αὐτὰς µέτρα ὑπὸ τῶν ἄρχιτε- 
κτόνων καὶ τὰς ἀτομικὰς λεπτότητας τῶν μελῶν των, συνδυάζουν ἄριστα τὴν στερεό- 
τητα πρὸς τὴν εὐστάθειαν, τὴν ἐλαφρότητα πρὸς τὴν ἄνεσιν'. Ἕνεκα τῆς γενικῆς καµ- 
πυλότητος τῶν γραμμῶν τοῦ κτιρίου, οὐδεὶς κίων εἶναι ἀκριβῶς ὅμοιος πρὸς τὸν ἄλ- 
λον καὶ ὅμως ὅλοι ἀποτελοῦν µίαν ἐξαίρετον ρυθμικὴν ἑνότητα, ἡ ὁποία ἀκριβῶς δί- 
δει εἰς τὸ κτίριον τὴν φυσιογνωµίαν του καὶ τὴν ἔκφρασίν του. Εἰς τὴν ἀρχιτεκτονικὴν 
αὐτὴν ρυθµικότητα σπουδαῖον µέρος παίζουν καὶ τὰ μεταξὺ τῶν κιόνων κενά --- τὰ 
µετακιόνια ---, διότι οἱ κίονες, μὲ τὸν ὠρισμένον ὄγκον τῶν, μὲ τὰς ἀναλογίας καὶ μὲ 
τὴν μορφὴν τῶν μελῶν των, δίδουν εἰς τὰ µετακιόνια µίαν συγκεκριµένην µορφήν, 
ῆτις ἀποβαίνει καὶ αὐτὴ µία ρυθµικὴ µονάς, ἐναλλασσομένη πρὸς τὴν µονάδα τοῦ σώ- 
µατος τοῦ κίονος. Εἶναι μάλιστα ἡ φυσιογνωμία τῆς ρυθμικῆς αὐτῆς µονάδος τοῦ κε- 
νοῦ ἐντελῶς ἀτομική, ἐπειδή, ἂν τὴν συγκρίνώµεν πρὸς τὰ µετακιόνια ἄλλων ναῶν, 
αἰσθανόμεθα ἀμέσως ἄλλην μορφὴν αὐτῆς, ἄλλας ἀναλογίας καὶ πρὸ πάντων ἄλλον 
βηματισμὸν ἥἤτοι ἄλλην ρυθµικὴν κίνησιν (πρβλ. τὰ ἓν σ. 101 λεχθέντα περὶ τῆς σχέ- 
σεως τῆς κάτω διαμέτρου τοῦ κίονος πρὸς τὸ µεταξόνιον ἤτοι τὸν βηματισμὸν τῆς 
κιονοστοιχίας). 





Ἐπίδρασις τῆς ἑντάσεως εἰς τὰς κιονοστοιχίας. Ἐκτὸς τῆς 
δυναμικῆς ἐνεργείας τὴν ὁποίαν ἀσκεῖ ἡ ἔντασις εἰς τὴν ἔκφρασιν τοῦ κίονος, ἐπετυγ- 
χάνοντο δι’ αὐτῆς καὶ αἱ ἑξῆς ἀκόμη σπουδαῖαι ἐντυπώσεις εἰς τὰς κιονοστοιχίας: α) 


1. Χρ, ΚΑΡΟΥΖΟΣ, Περ. Παιδεία καὶ ζωή τοῦ 1952, σ. 337. 
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τὰ μεταξὺ τῶν κιόνων κενὰ διαστήµατα δὲν ἔμενον ἁπλᾶ σκοτεινὰ ὀρθογώνια, ἀλλ᾽ 
ἐλάμβανον µίαν ἀτελευτήτως μεταβλητὴν µορφήν, παρέχουσαν διὰ τῶν ζωηρῶν ἀντι- 
θέσεων τῶν φωτεινῶν πρὸς τὰ σκιερὰ µέρη, µίαν ἔντονον πλαστικὴν ζωὴν εἰς ὅλην 
τὴν κιονοστοιχίαν, β) διὰ τῆς κεκλιµένης τοποθετήσεως τῶν κιόνων καὶ τῆς διαφόρου. 
διαμορφώσεως τῆς καμπύλης τῆς ἐντάσεως κατὰ τὴν ἐξωτερικὴν καὶ τὴν ἐσωτερικὴν 
πλευρὰν τῶν κιόνων καὶ γ) διὰ τῶν διαφόρων καμπυλοτήτων τοῦ ναοῦ ηὔξανε σηµαν- 
τικῶς ἡ συνολικἡ ἐκ τῶν κιονοστοιχιῶν ἐντύπωσις, κλειοµένων κάτω καὶ ἄνω ἀπὸ 
τὰς ἠσύχους ὁριζοντίας γραμμὰς τοῦ κρηπιδώµατος καὶ τοῦ θριγκοῦ. 

΄Ἡ διὰ τῶν ἐλαφρῶν καμπύλων ἐπιτυγχανομένη λεπτότης αἰσθήματος ἀνήκει εἰς τὸ 
κλασσικὸν ύφος τοῦ Παρθενῶνος. Οὗὖσα τελείως ξένη πρὸς τὸν παλαιότερον δωρικὸν. 
ρυθµόν, ἀντιστοιχεῖ πλήρως πρὸς τὴν ἁπαλότητα καὶ τὴν ρευστότητα τῶν γραμμῶν 
καὶ τῶν ἐπιφανειῶν, ἥτις διακρίνει τὰ γλυπτὰ καὶ τὰς ἀγγειογραφίας τῆς περικλείου 
περιόδου, ἰδίᾳ τὰς ἐπὶ τῶν λευκῶν ληκύθων παραστάσεις ἐπιτυμβίων μνημείων!. Εἰς 
τὸν Παρθενῶνα πράγματι ὁ ἀρχιτεκτονικὸς σκελετὸς καὶ ὁ γλυπτικὸς διάκοσμος ἀπο- 
τελοῦσι µίαν ὀργανικὴν ἑνότητα. ΄Η λεπτὴ πλαστικἡ εὐαισθησία τοῦ Φειδίου θὰ ἐπέ- 
δρασεν ἀναμφιβόλως καὶ εἲς τὴν ἀπάλυνσιν τῶν ἀρχιτεκτονικῶν γραμμῶν τοῦ µνη- 
μείου. 


Ἐπίδρασις τῆς γωνιαίας συστολῆς τῶν κιόνων. Εἰς τὸν περὶ 
τῶν κιονοστοιχιῶν ἓν τῷ συνόλῳ των λόγον, θὰ τονίσωµεν ἰδιαιτέρως καὶ τὴν σηµασίαν 
μιᾶς διατάξεως, ἥτις ἐφαρμοσθεῖσα καὶ εἰς τὰς τέσσαρας γωνίας τῶν μετὰ περιστυλίου 
ἀρχαίων ἑλληνικῶν ναῶν καὶ µάλιστα διπλῆ, ἤτοι κατ᾽ ἀμφοτέρας τὰς πλευρὰς ἑκά- 
στης ὀρθῆς γωνίας τῶν ναῶν, ἐδημιούργησε διπλοῦν εὐχάριστον αἰσθητικὸν ἀποτέλε- 
σµα. Πρόκειται περὶ τῆς συστολῆς, ἤτοι τῆς συμπλησιάσεως τῶν γωνιαίων κιόνων 
πρὸς τὸν ἀμέσως μετ᾽ αὐτοὺς ἐρχόμενον κατ᾿ ἀμφοτέρας τὰς πλευρὰς τῆς γωνίας κίονα". 
Ἡ συµπλησίασις αὕτη, προελθοῦσα ἐκ τῆς ἀπαραιτήτου ἀνάγκης τοποθετήσεως τρι- 
γλύφου κατὰ τὰς γωνίας τοῦ ναοῦ, ἀντιστοιχούσης πρὸς τὸν παχύτερον γωνιαῖον 
κίονα”, ἐπροξένησεν ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν τὴν πύκνωσιν τῶν γωνιαίων κιόνων καὶ ἑπομένως 
τὴν τόνωσιν τῆς στηριζούσης µάζης καὶ τὸ ἐντεῦθεν ἀπορρέον αἴσθημα τῆς µεγα- 
λυτέρας εὐσταθείας καὶ ἀναπαύσεως, ταυτοχρόνως δέ, διὰ τῆς ἐκ τῆς συστολῆς προ- 
κληθείσης ἐμφάσεως τῆς προοπτικῆς ἐντυπώσεως εἷς τὰ ἄκρα τοῦ πτεροῦ, κάµνει νὰ 
φαίνεται µεγαλύτερον τὸ μῆκος τῶν σχετικῶν κιονοστοιχιῶν". 

΄Ἡ συστολἠἡ τῶν γωνιαίων κιόνων καὶ ἡ πρὸς τὰ ὀπίσω (ἔσω) κλίσις αὐτῶν δύνανται 
νὰ, ἑρμηνευθοῦν κατὰ τὸν ἑξῆς ἀνθρωποκεντρικὸν ἢ τῆς ἐνσυναισθήσεως (Εἶπ- 


1. Βλ. σχετικῶς Α. νον δλ.Ι5, Πίο Κιησι ος Οπἱοςλοη», Γ.αἱρείᾳ 1919, σ. 112 ἐξ. καὶ ἔκδ. 1953, σ. 139 ἐξ. 

2. Εἰς τὸν Παρθενῶνα ἡ συστολὴ αὕτη ἀνέρχεται εἰς 0,615 - 0,64 μ. 

3, Ὡς θὰ ἑρμηνεύσωμεν λεπτομερῶς κατωτέρω, 

4. Τὴν τελευταίαν ταύτην παρατήρησιν --- γενομένην ὑπὸ πάντων δεκεὴν --- διετύπωσε πρῶτος ὁ Γερμανὸς καθηγητής 
6 Ἠλυακ εἰς τὸ περίφηµον βιβλίον του δυδ/εΚιῖνα Ρετεροκιίνε υηά ἀῑο Μοτίχοπία]εη Ουγναίυτοη ἀος ἀοτίκοίνοη 51119, 5ιµίίβατί 
1879, σ. 130 - 133. 
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βΙἨ]απρ)1 τρόπον: εἰς τὰς πλαγίας ὄψεις τοῦ ναοῦ ἰδιαιτέρως ἔχομεν τόσον ζωηρὸν τὸ 
αἴσθημα τῆς ρυθμικῆς ἐπαναλήψεως, ὥστε διατρέχοντες διὰ τοῦ βλέμματος τὴν κιονο- 
στοιχίαν νὰ θεωροῦμεν αὐτὴν ὡς ἀνθρωποστοιχίαν, ἕκαστον µέλος τῆς ὁποίας ἐκτελεῖ 
τὸ ἑπόμενον βῆμα ἑνὸς ἄλλου. Διὰ νὰ σταµατήσῃ λοιπὸν ἡ ρυθµικὴ αὐτὴ σειρὰ θὰ 
πρέπει ὄχι ἁπλῶς νὰ τελειώσῃ μὲ τὸ ἄκρον µέλος ἢ κίονα, ἀλλ᾽ ὃ κίων αὐτός, ὅπως 
καὶ ὁ βηµατίζων ἄνθρωπος: α) νὰ καταβάλῃ κάποιαν προσπάθειαν διὰ νὰ σταµατήσῃ 
-- πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ἐκφράζεται μὲ τὴν διόγκῶσιν αὐτοῦ --- καὶ β) νὰ ἐλαττώστι κά- 
πως τὸ τελευταῖον του βῆμα, πρᾶγμα ὅπερ ἐκφράζεται ἀφ᾿ ἑνὸς μὲ τὴν συστολὴν καὶ 
ἀφ᾽ ἑτέρου μὲ µίαν ἐλαφρὰν πρὸς τὰ ὀπίσω κλίσιν τοῦ σώματός του, ἥτις ἀποδίδεται 
διὰ τῆς πρὸς τὰ ἔσω κατὰ τὴν διαγώνιον κλίσεως τοῦ γωνιαίου κίονος”. 


Σημασία τῶν στοῶν τοῦ περιστυλίου. Ὅσον ἀφορᾷ τὰς περιβαλ- 
λούσας τὸν σηκὸν στοὰς τοῦ περιστυλίου, ταύτας δὲν πρέπει νὰ θεωροῦμεν ὡς ἐχούσας 
µόνον λειτουργικὸν χαρακτῆρα, τῆς προστασίας δηλαδὴ τῶν ἐπισκεπτῶν καὶ τῶν πι- 
στῶν ἀπὸ τῆς βροχῆς καὶτοῦ ἡλίου, οὔτε δὲ καὶ ἁπλῶς ὥς ἓν «λαμπρὸν κοσμητικὸν πε- 
ρίβλημα» (Βαἰάαςίπ) τοῦ σηκοῦ κατὰ τὴν ὡραίαν φράσιν τοῦ Ε.Ο. δεπιρετ", ἢ καὶ ὥς «τι- 
μητικὴν φρουρὰν» τοῦ ἐν τῷ σηκῷ ἀγάλματος, κατὰ τὸν Ε. Βουίπιγ’, ἀλλ’ ὡς ἐχούσας αἷ- 
σθητικὴν κυρίωςλειτουργίαν, ἀφοῦ διὰ τῆς ὄπισθεν διαφορετικῆς σκιερᾶς ἀτμοσφαίρας 
τῶν συντελοῦν εἰς τὴν ζωηρὰν προβολὴν τῶν κιόνων τοῦ περιστυλίου, δημιουργοῦσαι 
ἀντιθέσεις σκιᾶς καὶ φωτός, διὰ τῶν ὁποίων προβάλλει ἀνάγλυφον τὸ ὅλον περιστύλιον 
(βλ. πτ.πίν. πλ. ὄψ. καὶ πίν. 100). Τὴν μεταξὺ τῆς ύλης τῶν ἀπ᾿ εὐθείας φωτιζοµένων ἐξω- 
τερικῶν κιόνων καὶ τῆς ἑσωτερικῆς μελιχρᾶς ἀτμοσφαίρας διαφορὰν τόνων εἶναι ἄναμ- 
φισβήτητον, ὅτι θὰ ἐξετίμησε δεόντως τὸ λεπτὸν αἴσθημα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, 
οἵτινες θὰ ἐσυνειδητοποίησαν, ὅτι αὕτη ἐπιδρᾷ ὄχι µόνον ἐπὶ τῆς μορφῆς, ἀλλὰ καὶ 
ἐπὶ τῶν ἀναλογιῶν τῶν κιόνων τοῦ περιστυλίου: διότι ἐνῶ δι’ αὐτῆς ἐπιτυγχάνεται εὖ- 
ρύτης, ἂν οἱ κίονες ἵσταντο ἄνευ βάθους θὰ ἐφαίνοντο ἰσχνότεροι καὶ ὑψηλότεροι. 
Συνέβαινε δηλαδἡ καὶ ἐδῶ κάτι ἀνάλογον πρὸς τὴν ἐπίδρασιν, τὴν ὁποίαν ἀσκεῖ τὸ 
χρῶμα ἐν σχέσει πρὸς τὴν μορφὴν τοῦ ἀρχιτεκτονήματος ἢ τοῦ πλαστικοῦ ἔργου». 

Αν καὶ πολλοὶ προσεπάθησαν νὰ ἑρμηνεύσουν τὴν σηµασίαν τῶν κιονοστοιχιῶν 
τοῦ περιστυλίου ὡς ἔχουσαν σχέσιν πρὸς τὸν ἐσωτερικὸν τοῦ ναοῦ πυρῆνα, τὸν ση- 
κὀν, ὅμως ἐπικρατεστέρα εἶναι πάντοτε ἡ γνώµη τοῦ Βιτρουβίου 5, καθ’ ἣν αἱ κιονο- 
στοιχίαι τοῦ περιστυλίου ἔχουν τὴν αὐτὴν σηµασίαν, ἣν ἔχει καὶ ἡ τρίβαθµος κρηπὶς 
τοῦ ναοῦ καὶ τὸ πολύτιµον οἰκοδομικὸν ὑλικόν του, ἤτοι νὰ ξεχωρίζουν τὸν οἶκον τοῦ 


1. Τὸν ὅρον ἐνσυναίσθησις ἀπέδωσε πρῶτος ὁ Α. ΕΛΕΣΘΕΡΟΠΟΧΛΟΣ εἰς τὸ βιβλίον του Τό ὡραῖον καὶ ἡ καλλιτεχνία, 
Ἰαθηναι 1933, εἶναι δ' οὗτος προσφυέστερος ἀπὸ τὸν ὅρον καλαισθητικἡ συμπάθεια, τὸν ὁποῖον ἐδέχθη ὁ ΧΡ. ΑΧΔΡΟΥΤΣΟΣ 
εἰς τὸ φιλοσοφικὸν Λεξικόν του. 

3. Βλ. σχετικᾶς καὶ Π. ΜΙΧΕΛΗΝ εἰς Τεχν. Χρον. Η΄, 1939, τεῦχ. 112, σ. 14. 

3, Ώος 8Η, Εταηκῆωτι α. Μ. 1860, τ. Ἡ, σ. 408 ἐξ. 

4 Ε. Βουτνν, Ίο Ῥατιβόηοῃ οἱ Ιε βέπίε Έτος, Ῥαης 1914, σ. 266 ἐξ. 

5.Βλ. σχετικῶς τὰς ὑπὸ τοῦ Μ. ΝΙοιντ - 1ξ - Όσα διατυπωθείσας ἐξαιρέτους γνώμας ἐν Επιτειίεης 5υς 1 Ατοίιοσίυτο, 
Ῥατίς 1863, σ. 229 ἐξ. 

6 Ώο Απο. ΠΠ, Β, 9. 
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θεοῦ ἀπὸ τὴν κατοικίαν τοῦ κοινοῦ ἀνθρώπου, νὰ τὸν ἐξαίρουν ἀπὸ τὸ βέβηλον περι- 
βάλλον του καὶ νὰ τοῦ προσδίδουν αὐθεντίαν (αμοίοτίίας) μὸ τὸ κάλλος καὶ τὴν λαµ- 
πρότητά των. Αἱ κιονοστοιχίαι, τεθειµέναι πρὸ τῶν μακρῶν τοίχων τοῦ σηκοῦ, οἱ ὁποῖοι 
τρέχουν ἀδιάρθρωτοι ἀπὸ παραστάδος εἰς παραστάδα, δὲν ἐκφράζουν τὴν ἐσωτερικὴν 
ἄρθρωσιν τοῦ σηκοῦ, ἀλλὰ τὸν περιβάλλουν ἁπλῶς ὡς εἴς διαφανἠς πέπλος διὰ μιᾶς 
στεφάνης, ἥτις στερεῖται καὶ διευθύνσεως καὶ ἀρθρώσεως. Τὸ περιστύλιον εἶναι λοιπὸν 
αὐτοτελὲς καὶ ἀνεξάρτητον τοῦ τοίχου’ ἔχει τὴν ἰδικήν του ζωὴν καὶ τοὺς ἰδικούς 
του νόμους, ὡς γίνεται φανερὸν ἐκ τῆς μορφῆς τῶν κιόνων του. Εἴναι τέλος ἓν ἑἐξό- 
χως πλαστικὸν ἐκ τῶν ἔξω διαμορφωθὲν δημιούργημα. 


Ο ΘΡΙΓΚΟΣ 


Ἐπὶ τῶν κατακορύφων στηριγµάτων τοῦ πτεροῦ βαίνει ὁριζοντίως ἡ ἀνωτάτη ζώνη 
τοῦ ναοῦ, ὁ θριγκός!, διαιρούµενος καὶ αὐτὸς εἰς τρεῖς καθ’ ύψος ζώνας --- τὸ ἐπιστύ- 
λιον, τὴν ζωφόρον καὶ τὸ γεῖσον --- ἑκάστην τῶν ὁποίων θὰ ἐξετάσωμεν χωριστά, ἀρ- 
χίζοντες ἀπὸ τὴν κατωτάτην. 


το ΕΠΙΣΤΥΛΙΟΝ 


Τὸ ἐπιστύλιον" εἶναι µία συνεχἠς καὶ ἀδιάρθρωτος ὁριζοντία δοκός, ύψους 1,35 µ. 
καὶ πλάτους 1,77 µ., ἥτις, ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν ἀποκαθιστῇ τὴν ἤρεμον ἑνότητα τοῦ µέχρι τοῦ- 
δε εἰς πολλοὺς μεμονωμένους κίονας διαλελυµένου κτιρίου, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ δημιουργεῖ 
ἓν κοινὸν ὑπόθημα, βαστάζον ἀνέτως τὰ ἀκολουθοῦντα βαρύτατα ἀνώτερα µέλη, τὰ 
στηρίζοντα τὴν στέγην (εἰκ. 125, πίν. 30, 31). 

ν πρᾶγμα φαίνεται, ἐκ πρώτης ὄψεως, ὡς τεχνικῶς ἐσφαλμένον εἰς τὸ ἐπιστύλιον: 
τὸ πλαγιαστὸν ὀρθογώνιον σχῆμα, τὸ ὁποῖον παρουσιάζει ἡ κατακόρυφος τοµή του, 
θεωρουµένη ἐν τῷ συνόλφ της (εἰκ. 125, 126), ἀφοῦ τὸ πλάτος της (1,77 μ.) 
εἶναι πολὺ µεγαλύτερον τοῦ ὕψους της (1,35 μ.). Ὡς εἶναι δὲ γνωστὸν ἐκ τῆς Στατικῆς 
µία καμπτοµένη ὁριζοντία δοκός, ὀρθογωνίου διατομῆς, ὁῖα εἶναι καὶ ἡ τοῦ ἐξεταζομέ- 
νου ἐπιστυλίου, διὰ νὰ ἐπιτυγχάνῃ τὸ µέγιστον τῶν πλεονεκτημάτων τῆς διατομῆςτης, 


1. Θριγκὸς σημαίνει γενικῶς φράγμα, τειχίον, ἀλλά καὶ ζωφόρον, ὡς ὁ θριγκὸς κνάνοιο παρ ΟΜΗΡΩ (Ὀδ. η 87 καὶ ρ 
266) καὶ ΕΥΣΤΑΘ. (Παρεκβ. 1570, 27. Σημαίνει ἐπίσης καὶ στέψιν στήλης (Ωµουνγ, Εἰυάες ὀρίβταρλίαυος ους Γατολῄίοιυτο 
Ἓτοσᾳμε, Ῥαίς 1884, σ. 179, 181). Ἐπιγρ. Λεβαδείας: 1Ο ΥΠ], 3073, Τί, 15, 18, 80. Ενρηι. Ἰφ. Τ. 47, Ίά, 128: εὐστύλων ναῶν χρυ- 
σήρεις θριγκούς, Ἑλένη, 430. Ὁ ΠΑΊΣΑΝΙΑΣ τὴν χρησιμοποιεί πάντοτε μὲ τὴν ἔννοιαν τοῦ τειχίου, φράγµατος (1, 42, Β.Π, 
13, Δ.Ν, 1, 1ν γἱ, 29, Τ. ΥΗΙ, 31, 5). Ὁμοίως ΕΥΡΙΠ. Ἴων, 1321, ΑΡΙΣΤΟΦ. Θεσμοφ. 58, ΠΑΟΥΣ. Ἠθ. 86Ε. Σούδα λ. 
ΠΟΛΥ. Ὃν. 1, 225, Ί, 120. 

2. ᾿Επιστύλιον: 1Ο Ἡ 313, 106, - 372, 26, 33, 36, 50, 90, 211 - 378, 13, 44.11 23 1668, 46, 49, 1621 (β) 334 - Ι629, 291 «1778, 
6- 1682, 25 - 1685, 6. Ε. ᾱ. Ὦ. ΗΙ (5) 19, 29 -23, 59 - 26, 31 -8, 5. 1 ΧΙ, 2, 19Α, 100 -219Α, 44. Ἰηφος. ἀο Ὠδ]ος, 299, 118- 
366 Α, 8 - 403Α, 28 - 500Α, 13, ΑΕ 1923, σ. 39, 19, 46, 50.008, 43, 1958, σ. 19, 20. ΒΟΗ 35, 1911, . 12,22. 83, 1939, σ.363,12. 
ΚΕΟ Ί4, 1951, σ. 205. Βυ]!. 8ος. Απο. Αἰεκ. 1910, σ. 146 - 1939, σι 28, 40. Ἰπκοτ. θγήο 2136, 2372. 9υεία 18, 1931, σ. 372, 3. 
Μουσ. Εὐαγγ. Σχ. Σμύρνης 1, 118, 4. Ο10, Π, 21751, 2159. ΜΑΜΑ. Β, σ. 498. ΠΛΟΣΥΤ. Περ. 13. Α9ΗΝ. 5, 1960. ΒΙΊΡΟΥΜΙΟΣ, 
Ῥο Απο. 1, 1, 6.1, 2, 6. 1, Β, 9. Πῇ, 3, 4, 5. Πῇ, 5,13. 1Ν, 3, 4.Ύ, 1, 5. ΠΛΙΝΙΟΣ, Νεὶ. Ἠΐνι, ΧΧΧΥ, 172 -36, 14-36, 96. 
νλκκο, Βυσι, 3, 5, 1. 


Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ. 
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135. Προοπτικὴ ἄποψις μιᾶς γωνίας τοῦ θριγκοῦ καὶ τοῦ ἀετώματος, δεικνύουσα καὶ τὴν τοµὴν αὐτῶν, 
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136. Κατακόρυφος τομὴ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἐπιστυλίου καὶ τῶν ἀντιθημάτων του. 


πρέπει νὰ τοποθετῇ καθ᾽ ύψος --- καὶ οὐχὶ κατὰ πλάτος --- τὴν μεγαλυτέραν διάστασιν 
αὐτῆς, ἐπειδὴ τότε ἡ πρὸς τὸν ὁριζόντιον ἄξονα ροπὴ ἀδρανείας της εἶναι µεγαλυτέρα. 

Ξενίζεται καὶ ἀπορεῖ λοιπὸν κανεὶς ἐκ πρώτης ὄψεως πῶς εἶναι δυνατόν, γνωστοῦ 
ὄντος τοῦ ἐξόχως ὀρθολογιστικοῦ πνεύματος τῶν ἀρχαίων τεχνικῶν, καὶ μάλιστα τῶν 
τῆς κλασσικῆς ἐποχῆς, νὰ μὴ ἐφηρμόσθη καὶ εἰς τὸν Παρθενῶνα ἡ ἀνωτέρω µνηµονευ- 
θεῖσα στατικἡ ἀρχή. 

Τὴν ἀπορίαν ἐντούτοις ταύτην ἔρχεται νὰ διαλύσῃ καὶ ὁριστικῶς νὰ ἄρῃ τὸ ἐκ 
2 








[ο 
95 
ιν 


Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ. 


πρώτης ὄψεως ὑποτεθὲν τεχνικὸν σφάλμα, ἡ λεπτομερεστέρα ἐξέτασις τῆς συνθέσεως 
τοῦ ἐπιστυλίου, ἥτις ἀποδεικνύει, ὅτι ἡ ὁριζοντία φέρουσα δοκὸς τοῦ ἐπιστυλίου δὲν 
ἀπετελεῖτο ἀπὸ µίαν µόνον κατὰ πλάτος συμπαγῆ μᾶζαν, ἀλλ) ἀπὸ τρεῖς µεγάλας, ὁρ- 





127. Ὄψις τῆς συνθέσεως ἐπιστυλίων, ἀντιθημάτων καὶ ζωφόρου, 
κατὰ τὴν ΒΑ. Ὑωνίαν τοῦ ναοῦ. 


θίας ὁριζοντίας πλινθίδας (εἴκ. 125 καὶ 149 καὶ πίν. 30 καὶ 31 δεξιά), μιᾶς ἐξωτερικῆς --- 
τοῦ κυρίου ἐπιστυλίου --- καὶ δύο ἐσωτερικῶν, αἴτινες ὀνομάζονται εἰδικώτερον ἀντι- 
θήματα". ᾿Ἑκάστη τῶν πλινθίδων τούτων, ἐκτεινομένη ὁριζοντίως ἀπὸ τοῦ ἄξονος τοῦ 


1. ᾿Ανείθημα: 1Ο 1 314, Ί, 23/39, 12, 31/32, 35, 36, 110, 111, 52, 107, 106, 194, 101, 99/109, 96, 121, 136, 129.122, 18/19. 
9, 14, 11, 19, 20, 25. 1 23 (1) 1684, 17. 1ν 13, 106 - 34/35, 68, ΤΙ, 98 - 1684, 823, 69, 70 (Έσεκτ, Εακλαικάτῦοκεο, δ-ἀ. σ. 9, 17, 31, 
34, 36, 50, 0µοπν, Ειιδες, ἕ-ᾱ, ΠΠ 1, 1, 12, 29). Έκηνε, Ὠϊάνπια 1, 32, 14/15, 390, 41, 12, 11. 16 Χ 12, 203, 43. Ἰηφετ. 4ο Ῥό- 





5, 500Α, 35. Ε.ά.Ρ. ΠΠ (5), 886, 7. ΑΕ 1917 (8), 483, Α7. Ἐνίοτε τὸ μεσαῖον ἀντίθημα, ἥτοι τὸ κρυπτόν, ἀπετελέσθη ἐκ δύο. 
καθ’ ὄψος τεµαχίων, ὧν τὸ κάτω ἦτο φυσικἀ πάντοτε µεγαλύτερον τοῦ ἄνω. 








Ἡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 203 


ἑνὸς κίονος µέχρι τοῦ ἄξονος τοῦ γειτονικοῦ (πίν. 4-8), καὶ χωριζοµένη ἀπὸ 
τῆς γειτονικῆς διὰ μικροῦ κενοῦ (εκ. 127 καὶ πίν. 30) συνηνοῦτο πρὸς αὐτάς, 
ἐφαπτομένη µόνον κατὰ τὸ κάτω ἄκρον αὐτῶν δι’ ἀναθυρώσεως, ἵνα μὴ εἶναι 
ὁρατὸν ἀπὸ τοῦ ἐδάφους τὸ μεταξὺ αὐτῶν μικρὸν χάσμα", ὅπερ δὲν εἶχεν ἀνάγκην νὰ 
κλεισθῇ καὶ ἄνω δι’ ἀναθυρώσεως, ἐπειδὴ ἄνω ἐφράσσετο ὑπὸ τῶν τριγλύφων, µετο- 
πῶν καὶ ἀντιθημάτων τῆς ζωφόρου (εἴκ. 125). Ἐτήρουν ὅμως πᾶσαι αἱ πλινθίδες αὖ- 

















128. Σύνθεσις τῶν γωνιαίων ἐπιστυλίων τοῦ περιστυλίου. ᾿Αριστερὰ ἡ πρόσοψις, δεξιά ἡ πλαγία ὄψις. 


ται, ἀπαρεγκλίτως, τὴν εἰρημένην στατικἠν ἀρχήν, ἀφοῦ ὁ µέσος ὄρος τῆς βάσεως 
0,555 -{- 0,639 --0,573 


αὐτῶν 5 530,59) ἧτο μικρότερος καὶ τοῦ ἡμίσεος τοῦ ύψους αὐτῶν 


135 
ο 7) 


Πλὴν ὅμως τοῦ στατικοῦ διὰ τῆς εἰρημένης τριπλῆς κατὰ πλάτος διαιρέσεως τοῦ 
ἐπιστυλίου ἐπετυγχάνοντο καὶ τὰ ἑξῆς ἀκόμη πλεονεκτήματα: 1) ἓν περιπτώσει θραύ- 


1, Ἐσφαλμένως σχεδιάζονται κολληταὶ καθ' ὅλον τὸ ὄψος των αἱ τρεῖς πλινθίδες τοῦ ἐπιστυλίου ὑπὸ τῶν Ρενκοςε, ἔ-ᾱ, 
πῑν. 16, 1», καὶ Μ. Μλονε παρὰ Εουσξκεα - Βομκοννα», Ἱς Ραγίμέποη, Ρατίς 1910, πίν. 22 καὶ Τ1. Ἐσφαλμένη ἐπίσης εἶναι 
καὶ ἡ δι᾽ ἀναθυρώσεως τοῦ ἄνω ἄκρου τῶν πλινθίδων σύνδεσις παρὰ Α. ΜΑΚΩΥΑΝΡ (Οτοεκ Αοζήιοσιυτο, ξά. σ. 49, εἰκ. 
39) καὶ παρὰ Δ. Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, (Οἱ ἑλληνικοὶ ρυθμοὶ τῶν κλασσικῶν χρόνων, 'Αθῆναι 1958, πίν. 6 ἄνω δεξιά), ῆτις πο- 
ριστούει, ἀφοῦ τὸ μεταξύ των χάσμα ἐκαλύπτετο ὑπεράνω διά τῶν ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν τῆς ζωφόρου. Αἱ παρατιθέµεναι 
εἰκόνες 125, 126 καὶ ὁ πἰν. 30 πείθουν ἀσφαλῶς περὶ τοῦ ἐναντίου. 





204 Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ 


σοως μιᾶς τῶν πλινθίδων, δι’ οἱονδήποτε λόγον, αἱ δύο ἄλλαι ἐπήρκουν πλήρως, ἵνα 
τὴν ἀντικαταστήσουν στατικῶς µέχρι τῆς ἐπανακατασκευῆς των καὶ 2) προεκάλουν 
εὐκολίαν ἐξευρέσεως καὶ ἑπομένῶς οἰκονομίαν δαπάνης προµηθείας τῶν διὰ τὰ ἐπι- 
στύλια ἀπαιτουμένων µαρμαρίνων ὄγκων. ᾿Ἠτο πράγματι δύσκολον νὰ εὑρεθοῦν καὶ 


Ἱπποος ηην 
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129. ΄Ο ἁρμὸς τοῦ ἐπιστυλίου τῆς ΒΑ. Ἰωνίας (ἀριστερὰ --Α -κατὰ Μπαλάνον, δεξιὰ -Β - κατὰ Ῥεηγονο καὶ ἡμᾶς). 


μετακομισθοῦν ἀπὸ τὰ λατομεῖα εἰς τὸ ἔργον µονοκόμμµατα ἐπιστύλια, ὄγκοι δηλαδὴ 
μήκους ἴσου πρὸς τὰ µεταξόνια ἤτοι κατὰ μέσον ὅρον 4,30 µ. (τῶν γωνιαίων 4,65 μ.), 
ὕψ. 1:35 μ. καὶ πἀχ. 1,77 μ. Προετιμήθη διὰ τοῦτο ὁ τεμαχισµός: ἀλλ᾽ ἵνα ἡ εἲς τὴν 
κάµψιν ἀντοχὴ τῶν τεµαχίων, εἲς ἃ κατετµήθη τὸ ἐπιστύλιον, καταστῇ ὅσον τὸ δυνατὸν 
µεγαλυτέρα, ἐφρόντισαν νὰ τὰ κόψουν καὶ τὰ τοποθετήσουν οὕτως, ὥστε αἱ γεωλογικαὶ 
στρώσεις τοῦ μαρμάρου των νὰ τεθοῦν κατακορύφως: ἤτοι τὰ κυρίως ἐπιστύλια κατὰ. 
μὲν τὰς μακρὰς πλευράς διῆκον πάντα ἀπὸ τοῦ µέσου περίπου] τοῦ ἑνὸς ἄβακος µέχρι 


1. Εἰς τὴν ἀνατολικὴ, ἰδίᾳ πλευρὰν ἔχομεν σοβαρὰς ἀποκλίσεις τοῦ ἁρμοῦ τῶν ἐπιστυλίων ἀπὸ τοῦ ἄξονος τῶν ἀβάκων: 
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τοῦ µέσου τοῦ γειτονικοῦ, τῶν προσόψεων ὅμως τῶν στενῶν πλευρῶν τὰ γωνιαῖα ἔπι- 
στύλια δὲν ἔφθανον µόνον µέχρι τοῦ µέσου τοῦ γωνιαίου ἄβακος, ἀλλ᾽ ἐξετείνοντο καὶ 
πολὺ πέραν τούτου, φθάνοντα σχεδὸν µέχρι τοῦ χείλους αὐτοῦ καὶ τοῦτο, ἵνα μὴ ἔμφα- 
νισθῇ κατὰ τὴν πρόσοψιν ἀλλὰ κατὰ τὴν μακρὰν πλευρὰν ὁ ἁρμὸς τοῦ γωνιαίου ἔπι- 
στυλίου (εἰκ. 128). Κατὰ τὰς μακρὰς πλευρὰς τὸ ἐπιστύλιον ἄλλοτε μὲν ἐτέμνετο κατάτι 
µεγαλύτερον τοῦ ἐπ᾽ αὐτοῦ κανόνος (ΝΑ., ΒΔ. καὶ ΝΔ.' γωνία), ἄλλοτε δὲ πάλιν κατάτι 
µικρότερον αὐτοῦ, ὡς συμβαίνει εἰς τὴν ΒΑ. γωνίαν͵ ἔνθα ὁ ἁρμὸς τοῦ ἐπιστυλίου πίπτει 
μεταξὺ 5ης καὶ 6ης σταγόνος, σήμερον δὲ ἀφίνει καὶ μικρόν τι χάσμα πρὸς Δ.ὡς ἡ εἰκ. 
129 Β δεξιὰ δεικνύει. Τὰ ἀνωτέρω εἶχεν ἤδη παρατηρήσει καὶ ὁ Ῥοπτοσε”, ὁ Μπαλά- 
νος" ὅμως σχεδιάζει μὲν ὀρθῶς τὸ πλάτος τῆς ΒΑ. γωνίας τοῦ ἐπιστυλίου μικρότερον τοῦ 
τῆς τριγλύφου, δὲν ἐκτείνει ὅμως τὴν τομὴν τοῦ ἁρμοῦ καὶ εἲς τὸν κανόνα καὶ τὴν ται- 
νίαν τοῦ ἐπιστυλίου, οὔτε δὲ καὶ προβάλλει τὸν πρὸς Α. κανόνα μετὰ τῆς κάτωθεν 
αὐτοῦ σταγόνος (εἰκ. 129 Α). 

Ὡς πρὸς τὰ ἀντιθήματα, ἐκ τούτων τὰ μὲν ἐσωτερικὰ ἐτέμνοντο εἰς τὰς γωνίας λοξῶς, 
ἤτοι κατὰ γωνίαν 45", τὰ δὲ μεσαῖα συνηντῶντο κατ ὀρθὰς γωνίας, ὡς τὸ παρατιθέ- 
μενον (εἰκ. 128) σχῆμα δεικνύει. Σημειωτέον, ὅτι εἰς τὸν Παρθενῶνα ἡ ἐσωτερικὴ δοκὸς 
τοῦ ἐπιστυλίου, ἤτοι τὸ κυρίως ἀντίθημα παραμένειλεία καὶ ἀκόσμητος (εἰκ. 125. 126)". 

Εἰς παλαιάς του µελέτας ὁ 4. Ώιτπι», ἐξετάσας λεπτομερῶς τὰ εἰς τὰ ἐπιστύλια τοῦ. 
Παρθενῶνος χρησιμοποιηθέντα μάρμαρα διεπίστωσεν. ὅτι τὸ ὑλικόν, ἓξ οὗ συνί- 
σταντο αἱ ἀποτελοῦσαι τὰ ἐπιστύλια τρεῖς ὀρθαὶ πλινθίδες, δὲν εἶναι καὶ διὰ τὰς τρεῖς 
τῆς αὐτῆς ἀξίας, ἀλλὰ διακρίνονται εἰς ποιότητα’ καὶ τὰ μὲν καλύτερα ἐξ αὐτῶν ἔχρη- 
σιµοποιήθησαν διὰ τὴν ἐξωτερικὴν πλινθίδα (ἤτοι τὸ κυρίως ἐπιστύλιον), ἥτις εἶναι 
καὶ ἡ περισσότερον ἐκτεθειμένη εἰς τὰς ἀτμοσφαιρικὰς µεταβολάς, τὰ δὲ κατωτέρας 
ποιότητος εἰς τὰ ὁλιγώτερον ἐκτεθειμένα ἀντιθήματα! τοῦτο γίνεται ἐμφανὲς κυρίως 
εἲς τὰ ἀντιθήματα τοῦ ὀπισθονάου, ὅστις, στερηθεὶς τῆς στέγης του, κατέστησε τὰ 
ἀντιθήματα προσβλητὰ ὑπὸ τῆς βροχῆς καὶ τοῦ ἀνέμου. Εἰς ταῦτα λοιπὸν τὰ ἀντιθή- 
µατα παρατηρεῖται (βλ. κατωτέρῳ) πολὺ ὑλικὸν μὲ πλαγίας καὶ σχεδὸν ὁριζοντίας φλέ- 
βας, αἵτινες διασχίζουν τὸ ἀντίθημα καὶ ἀντέχουν πολὺ ὀλιγώτερον εἰς τὴν κάµψιν, 
ἀποσαθρούμεναι δὲ καθιστῶσιν ἐπισφαλῆ τὴν εὐστάθειαν τοῦ ἀντιθήματος. Τοιαῦτα 
κατωτέρας ποιότητος μάρμαρα διεπιστώθησαν οὐ µόνον εἲς τὴν δυτικήν, ἀλλὰ καὶ εἲς 
τὴν ἀνατολικὴν πρόσοψιν τοῦ Παρθενῶνος. 


οὕτω τὰ ἐπὶ τοῦ 2ον ἀπὸ τῆς ΝΑ. γωνίας κίονος συναντώµενα ἐπιστύλια ἔχουν τὸν ἁρμόν των µετατεθειµένον πρὸς τὸν ἄξονα 
τοῦ ναοῦ, τὸ μὲν τῆς ΝΑ. γωνίας κατὰ 0,183 µ., τὸ δὲ τῆς ΒΑ. κατὰ 0152 μ., ἀλλά καὶ τὰ παρ' αὐτὰ ἐπιστύλια δὲν ἔχουσιν 
ἐντελῶς ἀξονικόν τὸν ἁρμόν των. 

1. Ἐσφαλμένως ὁ Ο. ΝΝ. |. Έιιοτ ἐπληροφόρησε τὴν κ. Μ. Ηοιιανρ Μολιααντεν (Ηοκροτία 28, 1959, σ. 17, σημ. 42), 
ὅτι ὁ κατὰ τὴν ΝΔ. γωνίαν ἁρμὸς τοῦ ἐπιστυλίου τέμνει τὸν κανόνα αὐτοῦ μεταξὺ 4ης καὶ 5ης σταγόνος. Ὁ ἀρμός, ὡς εἷ- 
ποµεν, εὑρίσκεται κανονικῶς ἔξω τοῦ κανόνος: βλ. σαφεστάτην εἰκόνα παρὰ ΥΝ. Ἠσος -Ο. Εορεννναιώτ, Ρε Ακγοροῖς, 
Βεηίη 1930, οἰκ. 22 καὶ Η. Βεκνε -Ο. Οκυμεν, ΟεἱοοΝίσεῖνο Τοπηρο! υπά Ηεϊ[α(ὕπιο, Μίπομοη 1961, εἰκ. 12. 

2. Ρηποίρ]ες, πίν. 7 ἄνω δεξιά 

3, Αναστήλωσις, πίν. 8 ἄνω ἀριστερά. 

4. Ἑνῶ κατὰ τὸν 4ον αἰῶνα κοσμεῖται αὕτη διὰ Ἰραπτοῦ µαιάνδρου εἰς τὸ ἄνω µέρος, ὡς π.χ. εἰς τὸν ἐν Δελφοῖς ναὸν τοῦ 
"Απόλλωνος (Οουκαν. Ε. ἆ, Ὀ. 1. 1, σ. 20 καὶ εἰ. 19). 

8. Αις ΑἱἰίΚα, Βετ]ίη 1871 καὶ ΑΕ 1895, στ. 2! ἔξ, καὶ σχ. 4, 5, 7, δν 9. 
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Πρὸς ἀποφυγὴν µετακινήσεως τῶν ἀποτελούντων ἕκαστον ἐπιστύλιον λίθων συνε- 
δέθησαν οὗτοι κατὰ τὴν ἄνω ἐπιφάνειάν των διὰ σιδηρῶν ' συνδέσμων”, σχήµατος δι- 
πλοῦ ταῦ, µήκους τῶν μὲν συνδεόντων πρὸς ἄλληλα τὰ ἐπιστύλια τῆς περιστάσεως 
ἀπὸ 0μ48 -0,52 µ., τῶν δὲ συνδεόντων τὰ ἐπιστύλια μετὰ τῶν ἀντιθημάτων ἀπὸ 0,28 - 
0,30 μ. Πολὺ µεγαλυτέρας διαστάσεις (0.44 ἕως 0,48 μ.) ἔχουν οἱ συνδέοντες τὰ λοξῶς 
συναπτόµενα γωνιακὰ ἀντιθήματα, µολυβδοχοηθέντες, ὡς καὶ οἱ ἑκατέρωθεν γειτο- 
νικοί, μετὰ τὴν σφυρηλάτησιν τοῦ μολύβδου των. 








130. Ταινία καὶ κανόνες τοῦ ἐπιστυλίου µετά τῆς διακοσµήσεως αὐτῶν. 


"Ας ἴδωμεν τώρα τὴν πλαστικὴν καὶ ζωγραφικὴν διαμόρφωσιν τοῦ ἐξωτερικοῦ 
τεµαχίου, τοῦ κυρίως δηλαδὴ ἐπιστυλίου. 

Ἡ ἐμπροσθία κατακόρυφος ἐπιφάνεια τῆς ὁριζοντίας δοκοῦ τοῦ ἐπιστυλίου μένει 
τελείως ἀδιάρθρωτος, ἐκφράζουσα ἓν τῇ ἁπλότητί της ὅλην τὴν δύναμιν ποὺ χρειά- 
ζεται διὰ νὰ στηρίξῃ τὸ ὑπεράνω µέγα βάρος. Μία µόνον ταωία" εἲς τὸ ἄνω µέρος, 


1. Ἐσφαλμένως ἀναφέρουν ὁ μὲν νον 8ΥΡΕΙ. ἐν Ώεηκπιᾶ]εγ ες Κἱβοίσοιεν Αἰίογίωπις, Μιποησω ιπά Πεἱρείς 1887, τ. 2, 
σ. 1175, ὅτι οἱ σύνδεσμοι τῶν λιθοπλίνθων τοῦ Παρθενῶνος ἔχουν σχῆμα διπλῆς χελιδονουρᾶς, ὁ δὲ Ἐοπενννλερτ(Ηκοξς - 
Ἐορενναιοτ, Ὀἷε Ακγοροϊΐ», ἔ-ᾱ. σ. 27), ὅτι εἶναι χαλκοῖ. Οἱ σύνδεσμοι ἔχουσι πάντοτε τὸ σχῆμα δικλοῦ ταῦ καὶ εἶναι 
πάντοτε σιδηροῖ. 

2. Τοῦ λόγου ὄντος ἐνταῦθα περὶ σιδηρῶν συνδέσµων ἀναφέρομεν, ὅτι ὁ εἰς τὸν Παρθενῶνα διὰ συνδέσμους, γόμφους καὶ 
παραγόµφους χρησιμοποιηθεὶς σίδηρος ἀπεδείχθη διά μικροσκοπικῶν ἐξετάσεων καὶ χημικῶν ἀναλύσεων, ὅτι εἶναι μεῖγμα. 
ἀποτελούμενον ἐν μέρει ἐκ μαλακοῦ σιδήρου καὶ ἐν µέρει ἐκ χάλυβος μεταβλητῆς (ἀπὸ 0 μέχρι 0/9 76) περιεκτικότητος εἷς. 
ἄνθρακα, ὅστις διεμορφοῦτο διά τῆς ἐν θερμῷ σφυρηλατήσεως αὐτοῦ. Ἔρευναι ἐπὶ τῶν συνδέσμων τοῦ Παρθενῶνος ἐγένοντο. 
ὑπὸ τῶν ]. Ἡ. Ὄλνηνει. καὶ Ε, Τμυν (βλ. Μεια! Ῥτορτεςς 1931, σ. 91) καὶ τοῦ ὑφηγητοῦ τοῦ Ε. Μ. Πολυτεχνείου ΚΩΝΣΤ, 
ΛΙΡΑΔΕΩΣ (Ὁ δομικὸς σίδηρος τοῦ Παρθενῶνος, ᾿Αθῆναι 1949 καὶ Ἐπὶ τῆς μεταλλουργίας τοῦ σιδήρου τοῦ Παρθενῶνος 
ΠΑΑ 18, 1943, σ. 378). Οἱ εἰς σχῆμα διπλοῦ ταῦ σύνδεσμοι κατεσκευάζοντο κατὰ ΛΙΒΑΔΕΑ (Σά. σ. 22) κατὰ τοὺς ἑξῆς δύο 
τρόπους: α) δι ἀναδιπλώσεως µεταλλικῆς λωρίδος καὶ συγκολλήσεως αὐτῆς δι΄ ἐν θερμῷ σφυρηλασίας καὶ Ρ) διὰ συγκολλή- 
σεως ἓν θερμῷ, κατόπιν σφυρηλασίας, τριῶν τεµαχίων µεταλλικῆς λωρίδος. Κατ᾽ ἀμφοτέρας τὰς περιπτώσεις τὸ µέταλ- 
λον διεπυροῦτο µέχρι βρασμοῦ, ὁπότε ἐλάμβανε χώραν ἡ ἄμεσος συγκόλλησις. 

3, Ταινία: ΒΙΥΡΟΥΜΙΟΣ, Ώο ΑΡοδήΙ.1Ν, 1, 1. 
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ὕψους 0,112 µ. ἤτοι ἴσου πρὸς τὸ 1/12 τοῦ ύψους (1,351 μ.) τῆς ὅλης δοκοῦ καὶ ἐξοχῆς. 
0,069 µ., χρησιμεύει ὡς στέψις τοῦ ἐπιστυλίου, ἅμα δὲ καὶ ὡς γραμμὴ διαχωρισμοῦ του 
ἀπὸ τῆς ὑπεράνω ζώνης, τῆς ζωφόρου. "Ἡ ταινία μάλιστα αὐτὴ ἀναγγέλλει ἤδη καὶ τὰς 
τριγλύφους τῆς ζωφόρου: διότι φέρει κάτωθεν αὐτῆς προσηρτηµένα κατ᾽ ἀποστάσεις 
ἐπιμήκη ὀρθογώνια πρίσµατα, τοὺς κανόναςλ, ἀναλογίας διατομῆς 4:5, οἵτινες καὶ ὡς 
πρὸς τὴν θέσιν καὶ ὡς πρὸς τὸ µῆκος, ἀντιστοιχοῦσιν ᾱ- 
κριβῶς πρὸς τὰς ἄνωθεν τριγλύφους, ἀποτελοῦντες προέκ- 
τασιν αὐτῶν καὶ χρησιµεύοντες ὡς αἰσθητικὸς σύνδεσμος 
τῆς ζωφόρου καὶ τοῦ ἐπιστυλίου. Οἱ κανόνες αὐτοί, ἑλαφρῶς. 
πρὸς τὰ ὀπίσω κεκλιµένοι καὶ εἰσέχοντες τῆς ταινίας κατὰ Ἄφβε' 
ὀλίγα µόνον χιλιοστά (0,004 μ.), ὑπογραμμιζόμενοι δὲ καὶ 
ὑπὸ ἐλαφρᾶς σκιᾶς, ἔχουσιν ὕψος κατά τι µικρότερον τῆς .. 
ταινίας (0.078 μ.) καὶ μῆκος κυµαινόµενον μεταξὺ 0,837 µ. τα ρ72ο 
καὶ 0,855 µ. (εἰκ. 125, 130, 131 καὶ πίν. 31). ᾿Απὸ τοῦ κάτω ο. 
µέρους τῶν κρέµανται ἓξ ἐλαφρῶς κολουροκωνικὰΣ σω- 
μάτια, ὕψους 0,035 -0,0385 µ., κάτω διαμέτρου 0,068 -0.069 µ. ον 
καὶ ἄνω διαμέτρου 0,067 µ., ἥτοι μὲ ἀναλογίαν ύψους πρὸς θ0η 
διάµετρον 172, τὰ ὁποῖα, λόγῳ μὲν τῆς πρὸς σταγόνας ὕδα- -0070- 
τος ὁμοιότητος ὠνομάζοντο σταγόνες», λόγῳ δὲ καταγωγῆς 
των δικαίως ἐκαλοῦντο καὶ ἦλοι, προσέτι δὲ καὶ γόμφοι 
(εἶκ. 130)4: διότι ἀναμφιβόλως ἡ ὅλη διαµόρφωσις ταινίας, 
κανόνων καὶ σταγόνων σαφῶς ὑποδηλοῖ τὴν ἐπὶ λίθου ᾱ- 
πομίµησιν τῆς ἀρχεγόνου ξυλίνης, καρφωτῆς κατασκενῆς, 
πρᾶγμα ὅπερ καὶ ἐξ ἄλλων στοιχείων τοῦ θριγκοῦ (γείσου) 
ἀσφαλῶς πιστοποιεῖται, ὡς θέλοµεν κατωτέρω ἐξηγήσει. 
Αίἱ βάσεις τῶν σταγόνων δὲν εἶναι πλήρεις περιφέρειαι, 131. Κατακόρυφος τομὴ τοῦ 
ἀλλὰ τὰ 5/6 µόνον αὐτῶν (εἰκ. 132), τοῦ ὑπολοίπου ἔνσω- ἄνν Μέρους τοῦ ἐπιστυλίου καὶ 
κλίσις τῆς ταινίας, τοῦ κανό- 
µατουµένου μετὰ τῆς προσθίας κατακορύφου ἐπιφανείας νος καὶ τῶν σταγόνων. 
τοῦ ἐπιστυλίου. Κατὰ ταῦτα αἱ σταγόνες δὲν ἐλαξεύοντο 
ἀπεσπασμέναι ἀπὸ τοῦ ἐπιστυλίου καὶ αὐτοτελεῖς ὡς εἴς τινας ἀρχαϊκοὺς ναούς», ᾱ- 
ποφευγοµένου οὕτω τοῦ αἰσθητικῶς δυσαρέστου κενοῦ, ὅπερ θὰ ἐδημιουργεῖτο ὅπι- 
σθεν αὐτῶν, ἐὰν ἦσαν ἀπεσπασμέναι, ὡς καὶ τῆς σχετικῆς ἐπιπόνου λαξεύσεώς του. 


-ο)23-- 








1. Κανών: ΒΙΤΡΟΤΒΙΟΣ, Ώς Ατοβής, 1Ν, 3, 4 (τερυ]α). 

2. Ὁ Ρενκοςε (Ρεἰπείρ]ος, πίν. 22) καὶ ὁ κατὰ γράμμα παρακολουθῶν αὐτὸν Δ. Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (ξὰ. σ. 48 καὶ πὶν. 
ϐ) σχεδιάζουν τὰς σταγόνας μὲ ἑλαφρῶς καμκύλας (κοίλας) τὰς γενετείρας. Τοῦτο δὲν εἶναι ἀπολύτως ἀκριβές' ὅλαι αἱ 
σιαγόνες, τὰς ὁποίας ἐξήτασα, ἔχουσι τὰς γενετείρας των εὐθυγράμμους, µόνον δὲ εἲς τινας προµόχθους τοῦ γείσου ἐμφα- 
Νζονται µεμονωμέναι τινὲς σταγόνες μὲ ἐλαφρῶς καμπύλας τὰς γενετείρας (β). εἰκ. 133). 

3. Σταγόνες: ΒΙΡΡΟΥΜΙΟΣ, Ώς Απο. 1Υ, 3, 6 (ᾳυειαο). 

4. Βλ. Ὑλικὰ Δομῆς, τ. 2, πολλαχοῦ. 

5. Ναός « Σελινοῦντος (Κοιρεννευ - Ῥύομηστειν, ἔ-ᾱ. σ. 106, εἰκ. 76). 
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Ὁ ἔξέχων κανὼν ἔρριπτεν ἐπὶ τῶν σταγόνων ἑλαφρὰν σκιάν, ἡ ὁποία ἑτόνιζε τὴν 
κολουροκωνικὴν µορφήν των (εἰκ. 130 καὶ πίν. 31)". 

Ἰδιαιτέρας προσοχῆς ἄξιον εἶναι, ὅτι ἐνῶ ἡ ταινία τοῦ ἐπιστυλίου κάμπτεταὶ κατὰ 
τὴν γωνίαν τοῦ ναοῦ κατὰ 900, συνεχιζοµένη ὁμοίως ἐπὶ τῆς γειτονικῆς πλευρᾶς, οἱ 
γωνιαῖοι κανόνες τῶν δύο συνεχοµένων πλευρῶν δὲν συναντῶνται, ἀλλὰ καταλείπουν. 
µεταξύ των τετράγωνον κενόν (εἰκ. 132 καὶ πίν. 31), τονίζον τὸν χωρισμόν των. Ἡ 


ΓΟΝΙΑΙΟΝ ΕΠΙΣΤΥΛΟΝ 
ΑΝΟΥΙΣ ΣΤΑΓΟΝΟΝ 


ο 





132. Άνοψις τῶν σταγόνων γωνιαίου ἐπιστυλίου τοῦ περιστυλίου. 


διάταξις αύτη, ἥτις ἀπαντᾶται εἰς ὅλα τὰ ἀττικὰ δωρικὰ μνημεῖα τοῦ 5ου αἱ. δύναται 
ἴσως νὰ θεωρηθῇ ὡς ἑλαττωματική, ἐὰν ληφθῇ ὑπ ὄψιν ἡ µορφὴ τῆς ἀντιστοίχου ύπε- 
ράνω γωνιαίας τριγλύφου (εἶκ. 143.145 καὶ πίν. 34), πρὸς τὴν ὁποίαν ἡ ἑνλόγῳ διακο- 
πὴ τῶν κανόνων δημιουργεῖ µίαν ἀσυμφωνίαν, ἕνεκα τῆς σκιᾶς, τὴν ὁποίαν ρίπτει ἐπὶ 
τῆς γωνίας. Τὸ μικρὸν τοῦτο ἐλάττωμα διωρθώθη εἰς µεταγενεστέρους τινὰς ναοὺς” 
διὰ τῆς συνενώσεως τῶν γωνιαίων κανόνων εἰς ἕνα µόνον, ἔχοντα κοινὴν δι’ ἀμφοτέ- 
ρους τὴν ἄκραν σταγόνα. 


1. Πρέπει ἐνταῦθα νὰ σημειοθῇ, ὅτι ἐξαιρετικῶς στα]όνες τινὲς τῶν γείσων, φέρονσιν οἷς τὴν βάσιν των μίαν λοξὴν πρὸς 
τὰ κάτω τμῆσιν, 00075 µ., οἵαν συναντῶμεν καὶ εἰς ἄλλα μνημεῖα τοῦ 5ου π.Χ. αἰ., ὡς π.χ. εἰς τὸν ἐν τῇ ᾿Αγορᾷ τῶν ᾿Αθηνῶν. 
(36 ᾽Αχαρνῶν ἐπὶ Αὐγούστου μεταφερθέντα) ναὸν τοῦ "Άρεως. 

2. Π.χ. εἰς τὴν Ῥόρειον Στοὰν τῆς Πριήνης, Ἠήβολνο - 50Η ΚΑῦΕΝ, Ρηίοης, ἕ-ᾱ. σ. 194: πρβλ. καὶ Α. Μαπουλκο, 0ου 
Ατοϊίιοοίωτε, ἔ-ὰ. σ. 265, εἰκ. 122. 
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Εἴπομεν ἀνωτέρω, ὅτι οἱ κανόνες ἀντιστοιχοῦσιν ἀκριβῶς πρὸς τὰς ὕπερθεν τρι- 
γλύφους, ἐπειδὴ δ᾽ αἱ τρίγλυφοι, ὡς θὰ ἴδωμεν, τοποθετοῦνται ὑπεράνω ἑκάστου κίο- 
νος καὶ εἰς τὸ µέσον τοῦ μετακιονίου", τὰ δὲ ἐπιστύλια διῄκουσιν ἀπ᾿ ἄξονος εἰς ἄξονα 











133. Σύνθεσις τῶν κανόνων τοῦ ἐπιστυλίου κατὰ τὰς γωνίας τοῦ περιστυλίου. 


1. Μετακιόνιον: ΑΘΗΝΑΙΟΣ Ζ;, 484. Λέγεται καὶ µεσόστυλον; Σχόλ. εἰς Ὁδύσ. τ 37. ΗΣΥΧΙΟΣ οὕτω µεσόστυλον. ΑΓΑ- 
ΘΑΡΧΙΔΗΣ Περίπλους Ἔρυθ. Θαλάσσης, σ. 55. 
3 
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κίονος, ἔπεται ὅτι ἕκαστον τεµάχιον ἐπιστυλίου περιλαμβάνει ἕνα μὲν ἀκέραιον κα- 
νόνα ἓν τῷ µέσῳ τοῦ μήκους του, ἀνὰ ἥμισυν δὲ κατὰ τὰ ἄκρα του(εἰκ. 125), πλὴν τῶν 
ἀκραίων ἐπιστυλίων τῶν στενῶν πλευρῶν, ἄτινα, ἀντὶ ἡμίσεος φέρουσι κατὰ τὰ ἔξω 





















































































































































144. Τὰ ἐπὶ τῶν ἀνατολικῶν ἐπιστυλίων τοῦ ναοῦ ἴχνη τῶν ὑπὸ τοῦ Μ. ᾿Αλεξάνδρου ἀνατεθεισῶν κυκλικῶν ἀσπίδων. 


ἄκρα των ὁλόκληρον κανόνα, ἐκτὸς δ᾽ αὐτοῦ καὶ ἄλλον ἕνα ἀκόμη ὁλόκληρον κανόνα 
κατὰ τὴν πρὸς τὰς μακρὰς πλευρὰς βλέπουσαν παρειάν των. Τὴν διάταξιν ταύτην τῆς. 
γωνίας εἰκονίζουν τὰ παρατιθέµενα προοπτικἁ σχέδια (εἶκ. 128, 133). 

Ἡ ταινία καὶ οἱ κανόνες τοῦ ἐπιστυλίου διεκοσμοῦντο διὰ κοσµήµατος ἐγκαυστικῶς' 
ζωγραφουμένου καὶ δὴ ἡ μὲν ταινία διὰ χρυσοῦ πιθανώτατα µαιάνδρου μετ ἔσωτερι- 


1. Ἠτοι ἐκτελουμένου διὰ χρωμάτων, ἄτινα διελύοντο εἰς κερὶ καὶ ἐτίθεντο ἐπὶ τοῦ μαρμάρου διὰ πεπυρακτωµένης ἀκίδος, 
ἀφοῦ πρότερον δι’ αἰχμηροῦ ἐργαλείου ἐχαράσσετο ἐπὶ τοῦ μαρμάρου τὸ σχέδιον αὐτῶν (περίγραμμα), ὁ ὑπογραμμός, 
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κῶν τετραγώνων ἐπὶ ἐρυθροῦ ἐδάφους, οἱ δὲ κανόνες δι’ ἐναλλασσοµένων, χρυσῶν 
πιθανώτατα!, ἀνθεμίων καὶ «ἀνθῶν λωτοῦ», τεθειµένων ἐπὶ κυανοῦ ἐδάφους ἀντιστρό- 
φως ἤτοι τρόπον τινὰ κρεµαμένων (εἰκ. 130). Τὰ κοσμήματα ταῦτα ἀπέδωσεν ὁ Ρεπτοδε 
ἓν µέρει ἐσφαλμένως. Ἐν πρώτοις τὸν µαίανδρον ἐσχεδίασε δεξιόστροφον, ἐνῶ εἶναι 
ἀριστερόστροφος, ἔπειτα δὲ τὸν ἐτοποθέτησεν ἀκριβῶς συμμετρικῶς ἓν σχέσει πρὸς 
τὸ πλάτος τῆς ταινίας, ἐνῶ οὗτος εἶναι μᾶλλον πρὸς τὸ κάτω µέρος τῆς ταινίας ἐζω- 
γραφηµένος, ἀφίνων ἀρκετὸν λευκὸν περιθώριον πρὸς τὰ ἄνω (βλ. εἰκ. 130). ᾿Ανακρί- 








135. Τμήμα τῶν ἰχνῶν προσηλώσεως τῶν ὀρειχαλκίνων γραμμάτων τῆς 
ἐπιγραφῆς τοῦ Νέρωνος, μεταξὺ τῶν ἀσπίδων ἐπὶ τοῦ ἐπιστυλίου, 


βειαί τινες ἀποδόσεως παρουσιάζονται ἐπίσης καὶ εἰς τὸ σχέδιον τῶν ἀνθεμίων. Ὡς 
σαφῶς μαρτυροῦσι τὰ χαρακτὰ περιγράµµατά των (ἄτινα σημειωτέον διετηρήθησαν. 
σαφῶς µόνον ἐπὶ τοῦ κανόνος τῆς ΝΔ. γωνίας), τὰ ἀνθέμια δὲν συνεδέοντο πρὸς ἄλλη- 
λα διὰ στενῆς ταινίας, οἵαν σχεδιάζει ὁ Ῥεπτοε εὐθὺς ὑπὸ τὴν ταινίαν τοῦ ἐπιστυλίου, 
ἀλλὰ κάθε ἓν ἐξ αὐτῶν ἦτο αὐτοτελὸς καὶ τρόπον τινὰ ἐξεφύετο ἀπὸ τὴν ἄνωθεν ται- 
νίαν (εἰκ. 130). ᾽Αλλὰ καὶ μορφικῶς ἀκόμη τὰ ἀνθέμια, τὰ ὁποῖα σχεδιάζει ὁ Ῥεπτοσο 
διαφέρουσι τῶν πραγματικῶν, ὡς δύναταί τις νὰ ἴδῃ, παραβάλλων τὸ ἡμέτερον σχέ- 
διον πρὸς τὸ τοῦ Ῥεπτοςο. Τὸ χρυσοῦν χρῶμα τοῦ µαιάνδρου καὶ τοῦ ἀνθεμίου δὲν γνω- 
ρίζομεν μετ’ ἀπολύτου βεβαιότητος. Πάντως βέβαιον εἶναι, ὅτι ἡ ὑπὸ τοῦ χρώματος 
καλυφθεῖσα ἐπιφάνεια τοῦ μαρμάρου διετηρήθη πολὺ καλύτερον τῆς λοιπῆς". 

Πλὴν τῶν δύο ἀνωτέρω διακοσµήσεων τῆς στἐψεώς του οὐδεμίαν ἄλλην ἔφερεν. 
ἀρχικῶς τὸ ἐπιστύλιον, αἱ δὲ ἐπίχρυσοι χαλκαῖ κυκλικαὶ ἀσπίδες --- περσικἁ λάφυρα, 
ὧν τὰ ἴχνη προσηλώσεως διακρίνονται σαφῶς ἐπὶ τῶν ἐπιστυλίων (εἰκ. 134, 135, 136, 


1. Τοιούτους διὰ χρυσῶν κοσμημάτων πλοντισµένους ναοὺς εἶχε βεβαίως ὑπ' ὄψιν καὶ ὁ ΕΥΡΗΠΙΔΗΣ ὅταν ὠμίλησε διὰ 
χουσήρεις θριγκοὺς εὐστύλων ναῶν εἰς τὴν Ἰφιγένειαν ἓν Ταύροις (στ. 47, Ί4, 128) καὶ εἰς τὴν Ἑλένην (στ. 430). 

2. Ὁ ΗΓΣΤΟΝΥΕ (Απολίίοειυτο ρο]γ!ιτοτηο, πίν. Β, 1) παρέχει (κατὰ τὸν Ῥαοσακν) τὸν μὲν µαἰανδρον ἐρυθρὸν ἐπὶ λευκοῦ. 
δάφους, τὰ ἀνθέμια κυανᾶ μὲ λεπτὰ ἐρυθρὰ ἄνθη μεταξύ, τὰς δὲ σταγόνας κυανᾶς. Εἰς τὸ σχέδιον τοῦ ΟΟΟκΕΔΕΙ1. (παρὰ 
Ῥκόκυστευ, Εείσοῃ επά Ὀπίοευκνηβεη ΙΙ, Ρατίς 1826 - 30, πίν. 40) ἢ καὶ τῆς Γαλλικῆς ἐκδόσεως (Ψογαβες οἱ γοενετεῖνος 
4αη5 Ἰὰ Ὀχδου, Πῇ, Ραγίς 1830, πίν. 40), τὰ ἀνθέμια σχεδιάζονται κάπως πλατύτερα καὶ δυνατώτερα. 
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137 καὶ πίν. 32), ἰδίᾳ τῶν στενῶν πλευρῶν! --- κατὰ τὴν ἀνατολικὴν πλευρὰν 14, κατὰ 
τὴν δυτικὴν ὀκτ καὶ ἐπὶ τῶν ἄκρων τῶν μακρῶν πλευρῶν ἀνὰ µία µικροτέρα, προσε- 
τέθησαν ἕνα καὶ πλέον αἰῶνα ἀργότερον, ἀνατεθεῖσαι ὑπὸ τοῦ Μ. ᾿Αλεξάνδρου, 
μετὰ τὴν παρὰ τὸν Γρανικὸν ποταμὸν νίκην του, τοῦ 334 π.Χ., ὡς ἀναφέρει ὁ ᾿Αρρια- 
νὸς" λέγων: ἀποπέμπει δὲ καὶ εἰς ᾿Αθήνας τριακοσίας πανοπλίας ΠΠερσικάς, ἀνάθη- 





136, Φωτογραφία τοῦ νοτίου ἡμίσεος τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς, δεικνύουσα τοὺς τόρµους προσηλώσεως τῶν ἀσπίδων. 


µα εἶναι τῇ ᾿Αθηνᾷ ἐν πόλει καὶ ἐπίγραμμα ἐπιγοάφειν ἐκέλευε τόδε; Αλέξανδρος Φι- 
Άίππου καὶ οἱ Ἕλληνες, πλὴν Λακεδαιμονίων, ἀπὸ τῶν βαρβάρων τῶν τὴν ᾿Ασίαν 
κατοικούντων. Τὴν αὐτὴν ἐπιγραφὴν ἀναφέρει καὶ ὁ Πλούταρχος” μὲ τὴν διαφοράν, 
ὅτι ἀντὶ πανοπλιῶν γράφει ἀσπίδας. ᾽Αμϕισβητεῖται ἐντούτοις μήπως τινὺς τῶν ἀσπί- 
δων τούτων δὲν εἶναι τοῦ Μ. ᾿Αλεξάνδρου, ἀλλ) ἀνετέθησαν καὶ πρὸ αὐτοῦ, εἰς ἀνά- 


1. Ρηποῖρ]ες, πἰν. 7 καὶ 8. Οἱ τύρµοι προσηλὠσεώς των σαφῶς ὁρατοί παρά Ώυκι, Βαμκιποί”, σ. 265, εἰκ. 2366 καὶ σ. 266, 
ΥΓ, ΜΗΔΙΑΔΗ, Ακρόπολη, ἓ-4. εἰκ. 57 - 58, 1 πιατηνὶ 4ε] Ῥαγίλεποπο, ἔκδ. Έουπηο ο οοἱοτί, εἰκ. 1-4, Ἐκ. ΒπΟΝΜΜΕΝ, Ὠίο 
Μειορεω ἀεν Ῥαγίνκποη, Μαΐης 1967, πἰν. 8, 1, 2. 
2. Ανάβ. 1, 16, 1. 
3, Αλέξ, 16. 
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µνησιν ἄλλης τινὸς νίκης τῶν ᾿Αθηναίων. Συνάγεται δὲ τοῦτο ἐκ τῆς τραχυτέρας ἐρ- 
Ὑασίας προσηλώσεως τινῶν ἐξ αὐτῶν'. Τὸ σχέδιον τῶν τόρµων προσηλώσεως καὶ 
τῶν ἰχνῶν τῶν ἀσπίδων (ἡμετ. εἰκ.Ι34 καὶ πίν.32) παρέχει καὶ ὃ Ῥεπγοςς”. Ἡ ἑξωτερική 
των διάµετρος (0,99 μ.) εἶναι ὅση περίπου καὶ τὸ ύψος τοῦ ἐπιστυλίου ἄνευ τῆς ται- 
νίας καὶ τοῦ κανόνος, ἦσαν δὲ τοποθετηµέναι εἰς μὲν τὴν Α. πλευρὰν ἀνὰ µία ἕκα- 





137. Φωτογραφία τοῦ βορείου άκρου τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς, δεικνύουσα τοὺς τόρµους προσηλώσεως, 
τοῦ κέντρου τῶν ἀσπίδων, 


τέρωθεν ἑκάστου κατακορύφου ἁρμοῦ τῶν ἐπιστυλίων (βλ. εἶκ. 134 καὶ 137) καὶ εἰς 
τὰ ἄκρα τέρματα αὐτῶν, εἰς δὲ τὴν δυτικἠν ἐπὶ τοῦ ἁρμοῦ τῶν ἐπιστυλίων, ἥτοι ἀμέ- 
σῶς ὑπὲρ ἕκαστον κίονα, ὡς καὶ εἰς τὰ ἄκρα τέρματα τῶν ἐπιστυλίων". 


1. Ὡς παρετήρησεν ἤδη ὁ Ῥενκοςε (Ρε]ηείρίες, σ. 13, σημ. 3), ὅστις προσθέτει, ὅτι εἶναι πιθανὀν δύο ἐκ τῶν ἀσπίδων 
τούτων τῆς Α. ὄψεως, ῆτοι αἱ μεταξὺ τοῦ Ίου καὶ 4ον κίογος ἀπό Β., νὰ εἶχον µετακινηθῇ κατά προγενεστέραν τινὰ περἰοδον. 
διότι ἂν καὶ τὰ ἵχνη ταῦτα φαίνονται ὅμοια πρὸς τὰ ἄλλα, αἱ κοιλότητες ἐπληρώθησαν προσεκτικὰ διὰ µαρμαρίνων βυσµάτων. 

3. Ρηπεὶριοςϊ, σι 15 καὶ σημ. 3 τῆς αὐτῆς σελίδος. 

3. Βλ. καὶ τὴν ἐξαίρετον προοκτικὴν ἀναπαράστασιν τοῦ «0. Ῥη, δτενεκε εἰς τὴν προμετωπίδα τοῦ ἔργου του Τε δείΜίης 
οἳ εἰς Ροπίοίεα Ῥαγίμεποπ, θυρρίοιποηι 1Η τῆς Ηεερετία 1940 καὶ ἡμετ. εἰκ. κατωτέρω. 
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Ὅσον ἀφορᾷ τὸν ἐπὶ τῶν ἐπιστυλίων τρόπον προσηλώσεως τῶν ἀσπίδων, αἵτινες, 
σημειωτέον, ὑπῆρχον καὶ κατὰ τὰς τέσσαρας πλευρὰς τοῦ ναοῦ, ὁ Ῥεητοςε] ἤδη διέ- 
κρινε τὰ ἑξῆς τρία εἴδη, συναγόµενα ἐκ τῆς ἐξετάσεως τῶν ἐπὶ τῶν ἐπιστυλίων. διατη- 
ρουµένων ἰχνῶν αὐτῶν ἤτοι: 1) προσήλωσιν δι’ ἑνὸς µόνον μεγάλου, ὁριζοντίου γόµ- 
φου (εἰκ. 137, 138 ἀριστερά), τοποθετουµένου εἰς τὸ κἐντρον τοῦ κύκλου τῆς ἀσπίδος. 
Ἡ λύσις αὕτη ἐφηρμόσθη εἰς τὰς δύο στενὰς πλευρὰς τοῦ ναοῦ”. Ἐξαίρεσίν της ἄπο- 
τελεῖ µόνον ἡ νοτιωτάτη ἀσπὶς τῆς δυτικῆς ὄψεως, παρουσιάζουσα, πλὴν τοῦ κεντρι- 
κοῦ γόμφου, καὶ προσθέτους λεπτοὺς περιφερειακοὺς ὀβελίσκους χάριν ἀσφαλεστέρας 
στερεώσεως τῆς εἰς τοὺς σφοδροὺς ΝΔ. ἀνέμους ἐκτεθειμένης θέσεως τῆς ἀσπίδος 
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138. Τρόποι προσηλώσεως τῶν ἀσπίδων, τῶν στενῶν καὶ τῶν μακρῶν πλευρῶν. 


ταύτης (εἶκ. 138 δεξιά), 2) προσήλωσιν διὰ κεντρικοῦ γόμφου καὶ πλειόνων (6)περιφε- 
ρειακῶν ὀβελίσκων (εἰκ. 138 δεξιά)’, λύσις ἐφαρμοσθεῖσα, ὥς ἀνωτέρω εἴπομεν, εἲς 
τὴν ΝΔ. γωνίαν τῆς Δ. ὄψεως, 3) προσήλωσις ἄνευ κεντρικοῦ Ὑόμφου, ἀλλὰ µόνον 
διὰ τριῶν σιδηρῶν ὀβελίσκων, τεταγµένων ἐπὶ τῆς περιφερείας καὶ σχηματιζόντων 
περίπου ἰσόπλευρον τρίγωνον (εἰκ. 138 μέσον)’, λύσις ἐφαρμοσθεῖσα εἰς τὰς μακρὰς 
πλευρὰς τοῦ ναοῦ (βόρειον καὶ νοτίαν) κάτωθεν ἑκάστης τριγλύφου». Οἱ τρεῖς µεμονῶ- 
µένοι ὀβελίσκοι δυνατὸν καὶ νὰ μὴ ἑστήριζον ἀσπίδας, ἀλλ’ ἁπλῶς χρυσοῦς στεφάνους. 

Αί τρεῖς ἀνωτέρω μέθοδοι προσηλώσεως δυνατὸν νὰ ἀντιστοιχοῦν πρὸς τὰς τρεῖς 
διαφόρους περιόδους διακοσµήσεως τοῦ ἐπιστυλίου». 

Ἡ εἰς μεγάλα δηµόσια ἱερὰ ἀνάθεσις ἀσπίδων ἦτο συνήθης κατὰ τὴν ἀρχαιότητα”. 
Ὁ Ἡρόδοτος (1.92) ἀναφέρει, ὅτι ὁ βασιλεὺς τῆς Λυδίας Κροῖσος ἀνέθεσε χρυσῆν 
ἀσπίδα εἲς τὸν ἐν Δελφοῖς ναὸν τῆς Προναίας ᾿Αθηνᾶς. Ὁ Πλούταρχος» μνημονεύει, 
ὅτι ὁ Κίμων πρὸ τῆς µάχης τῆς Σαλαμῖνος ἀνῆλθεν ἐπὶ τῆς ᾿Ακροπόλεως καί τινας 
τῶν περὶ τὸν ναὸν κρεµαµένων ἀσπίδων λαβὼν καὶ προσευξάµενος τῇ θεῷ κατέβαινεν 
ἐπὶ θάλασσαν, ὥστε ἀσπίδες ἐκρέμαντο καὶ ἐπὶ τοῦ ἐπιστυλίου τοῦ ἀρχαίου ναοῦ 
τῆς ᾿Αθηνᾶς (Ἑκατομπέδου). Ὅ Παυσανίας ὡσαύτως (Χ, 19,3) λένει. ὅτι οἱ ᾿Αθηναῖοι, 


1. Ρεϊπείρίες, πἰν. 22. 

2. Αὐτόθι πίν. 22 ἄνω ἀριστερά. 

3, Αὐτόθι πίν. 22 ἄνω δεξιά. 

4. Αὐτόθι πἰν. 22 ἄνω μέσον. 

5. Βευνά, Τ ν]]ε ει 1 Αετοροῖε 4 Αἰλέπες, Ρατίς 1453, σ. 29. 

«- Βλ. σχετικῶς . Ῥη. 9τενενε, Τῃο Βοἱιίηᾳ οἳ νο Ῥοείείεαη Ῥαγίλεπον, Ἠεερετία 1940, 5υρρὶ. ΠΠ], σ. 66. 
1. Βλ. σχετικῶς ΥΝ. Ο. Ἐνρκηκιν, Α]Α 42, 1948, σ. 227 ἐξ. 

Β. Κίμων 5, 10. 
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εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐν Μαραθῶνι νίκης των, ἀνέθεσαν χρυσᾶς ἀσπίδας εἰς τὰ ἐπιστύλια. 
τοῦ ἓν Δελφοῖς ναοῦ τοῦ ᾽Απόλλωνος. Αἱ ἀσπίδες αὗται, ὡς λάφυρα πολέμου, θὰ ἧσαν, 
ὡς καὶ αἱ ἐπὶ τοῦ Παρθενῶνος, χαλκαῖ ἐπίχρυσοι, ὅμοιαι πρὸς χαλκῆν ἀσπίδα μετὰ 
φύλλων χρυσοῦ, εὑρεθεῖσαν κατὰ τὰς ἀνασκαφὰς τῆς ᾽Αγορᾶς τῶν ᾿Αθηνῶν!. Λάφυρα 
ἐπίσης ἦσαν ἀνηρτημένα καὶ εἰς τὸν ναὸν τῆς Αρτέμιδος τῆς Ταυρίδος, ὡς συνάγοµεν 
ἐκ τῆς φράσεως τοῦ Εὐριπίδου” θριγκοῖς δ' ὑπ᾽ αὐτοῖς σκΏλ’ ὁρᾷς ἠρτημένα. ᾿Αναφέ- 
Ρομεν ἐν τέλει, ὅτι ἀσπίδας ἀνέθηκε καὶ ὃ ρωμαῖος στρατηγὸς Μόμμιος εἰς τὸν ἓν 
Ὀλυμπίᾳ ναὸν τοῦ Διός". Τὰς ἀσπίδας ταύτας ὡς καὶ ὅλον τὸ χρυσοῦν περίβλημα τῆς 
Παρθένου ἀφήρεσεν ἀργότερον ὁ ἀσεβὴς τύραννος Λαχάρης, ὅστις ὅμως δὲν ἠδυνήθη 
νὰ τὰ συμπαραλάβῃ μετ᾽ αὐτοῦ κατὰ τὴν ἀναχώρησίν του”. 

Τέσσαρας αἰῶνας µεταγενέστεραι τῶν ἀσπίδων εἶναι καὶ αἱ διὰ χαλκῶν ἑλασμάτων 
(ὦν τὰ λείψανα προβάλλουσιν εἰσέτι ἀπὸ τῶν ὁπῶν προσηλώσεως), συντεθεῖσαι καὶ 
διὰ μολύβδου προσηλωθεῖσαι ποτὲ μεταξὺ τῶν ἀσπίδων εἰς πλείονας ἐπαλλήλους σει- 
ρὰς γραμμάτων ἔπιγραφαί, αἵτινες, κατὰ τὸν µελετήσαντα αὐτὰς Ε. Απάτενς (εἰκ. 134 
καὶ 135)5 ἀνέγραφον ψήφισμά τι τῆς ἐξ ᾿Αρείου Πάγου Βουλῆς καὶ τοῦ Δήμου ᾿Αθη- 
ναίων τοῦ 6ἱ μ.Χ., πιθανῶς σχετικὸν πρὸς ἀνίδρυσιν ἀνδριάντος τοῦ Νέρωνος πρὸ 
τῆς προσόψεως τοῦ Παρθενῶνος καὶ οὐχὶ εὐχαριστίας εἰς αὐτὸν δι’ ἀπαλλαγὴν φόρου 
τῆς Ἑλλάδος, ὡς ὑπό τινων ὑπετέθη ». 

Ἰδοὺ πῶς ἔχει τὸ κείµενον τῆς ἐπιγραφῆς κατὰ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ Απάτεν/ς: 


“Ἡ ἐξ ᾿Αρείου πάγου Βουλὴ καὶ ἡ βουλὴ τῶν Χιλίων καὶ ὁ δῆμος ὁ ᾿ Αθηναίων αὐτοκρά- 
τορα µέγιστον Νέρωνα Καΐσαρα Κλαύδιον Σεβαστὸν Γερμανικὸν Θεοῦ υἱὸν στρατηγοῦντα ἐπὶ 
τοὺς ὁπλίτας τὸ ὄγδοον τοῦ καὶ ἐπιμελητοῦ καὶ νοµοθέτου Τ. Κλαυδίου Νουίου, τοῦ Φιλίνου 
ἐπὶ ἱερείας..... τῆς... θυγατρός". 


Ἡ ἀναφερομένη δη στρατηγία τοῦ Νονίης ὁρίζει τὴν χρονολογίαν εἰς τὸ 61 μ.Χ. 
Πρέπει ἓν τέλει νὰ σημειωθῇ, ὅτι αἱ µεταγενέστεραι αὗται κινηταὶ διακοσμητικαὶ 
προσθῆκαι (ἀσπίδων, ἐπιγραφῶν κλπ.) ἐφόρτωσαν τὸ ἐπιστύλιον καὶ ἔβλαψαν τὴν ἐκ. 
τῶν ἁπλῶν γραμμῶν του ἐντύπωσιν τῆς ἀκάμπτου ἑνότητός του. Ὅσον δ᾽ ἀφορᾷ τὸ 
πρὸς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ πτεροῦ βλέπον τεµάχιον τοῦ ὀπιστυλίου, ἤτοι τὸ ἀντίθημα, 
τοῦτο εἰς τὸν Παρθενῶνα ” ἀφέθη, ὡς εἴπομεν (σ. 208), τελείως λεῖον καὶ ἀκόσμητον. 


1: ΤΗ. Ἰασαας. ΘΗΚΑΝ, Ηεκροτία 6, 1937, σ. 347. 

2. Ἰφ. Τ. στ. Ἰ4. 

3, ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ Υ, 10, 5. Ουπττυς - Αρεσκ, Οἶγπιρία, Ὠὶε Εερενηίσεο ΙΙ, Ὠἱο Βαμάοπκπιᾶίετ, πίν. 7 καὶ Β. Εἰκ. παρὰ Ῥ. 
Έκυναυσκ, 141 89, 1974, σ. 10, εἰκ. 8. 

4. ΠΑΊΣΑΝΙΑΣ 1, 29, 16. 

5.3Η5 16, 1896, σ. 339. Οἰαεείσα! Κανίονν 10, 1896, σ. 222. 

6. Δ. Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Παραδόσεις Ἱστορίας τῆς ᾿Αρχιτεκτονικῆς ΙΙ, 2, Ἀθῆναι 1973, σ. 323. 

Τ.10 13, 2271. Ἡ ἐπιγραφὴ αὕτη ἐδημοσιεύθη καὶ ὑπὸ Νλαημαννον, Ηίσι. αἰἰ. Ιπφοὴν. σ. 72: πρβλ. ΝΝ. Ίυνκιο, Τορο- 
Εταρλίο γοη Αλοη, ἔ-ᾱ. σ. 254 καὶ ΟΚΑΊΝΡΟΚ, Αἰλέπες 4ο Τηδότε ἃ Τταίαπ, Τις Οαΐτο 1931, σ. 12. 

Β.Αντίθημα: βλ. ἀνωτέρω σ. 202, σημ. Ἱ. 

9. Εἰς ἄλλους δωρικοὺς ναοὺς τὸ ἀντίθημα ἣ στέφεται ἄνω ὑπὸ ἁπλῆς ταινίας (Νεμέσως Ῥαμνοῦντος) ἢ ἔφερε, πλὴν τῆς. 
ταινίας, καὶ λέσβιον κυµάτιον («Θησεῖον», ναὺς Ποσειδῶνος Σουνίου). 
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Σημειώνομεν ἐν τέλει, ὅτι τὸ ἐπιστύλιον εἶναι τεθειµένον ἐπὶ τοῦ ἄβακος οὐχὶ ἔντε- 
λῶς συμμετρικῶς οὕτως, ὥστε δηλαδὴ τὸ πάχος του νὰ μὴ ζυγίζεται ἀκριβῶς ἐπὶ τοῦ 
ἄβακος!, ὅστις, οὕτω, ἐξέχει τοῦ ἐπιστυλίου περισσότερον ἐσωτερικῶς ἢ ἐξωτερικῶς. 
Πράγματι τοῦ πλάτους τοῦ ἄβακος ὄντος κατὰ μέσον ὅρον 2.000 µ., ἡ μὲν ἐσοχὴ τῶν 
συνήθων ἐπιστυλίων εἶναι 0,107 µ. (ἀνατ. πλευρὰ ΝΑ. κίονος), ἡ δὲ τῶν ἀντιθημάτων. 
τῶν ἐπιστυλίων 0,121 µ. Εἰς τοὺς γωνιαίους κίονας, ὤν τὸ μῆκος τοῦ ἄβακος εἶναι 2,047 
«2,059 µ., ἔχομεν ἀντιστοίχους ἐξοχὰς 0,12 καὶ 0,157 µ. (εἰκ. 126). Πάντως ἡ προσθία 
ὁρθία ἐπιφάνεια τοῦ ἐπιστυλίου προχωρεῖ εἰς τὸν Παρθενῶνα (εκ. 139 δεξιό) ἐπὶ τοῦ 


τω. | μι ο! 
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139. Συγκριτικἡ θέσις τῆς ἐκ τοῦ ἐπιστυλίου κατακορύφου εἰς μνημεῖα τοῦ 6ου αἱ. καὶ τὸν Παρθενῶνα, 


ἄβακος πολὺ περισσότερον ἢ ὅσον εἰς ναοὺς τῆς Μ. Ἑλλάδος, εἰς τοὺς ὁποίους τὸ 
νῆμα τῆς στάθµης τῆς ἔξω ἐπιφανείας τοῦ ἐπιστυλίου εἴτε συμπίπτει πρὸς τὴν ἄνω διά- 
µετρον (Ποσειδωνίας) (εἰκ. 139 μέσον) εἴτε κχὶ πίπτει ἔσωθεν αὐτῆς (Σελινοῦς « καὶ 
Ρ) (εἰκ. 139 ἀριστερά). 

Ὅπως ὁ κίων οὕτω καὶ τὸ ἐπ᾽ αὐτοῦ βαῖνον ἐπιστύλιον ἔχει τὴν προσθίαν αὐτοῦ 
ἐπιφάνειαν κεκλιµένην πρὸς τὰ ἔσω" κατὰ 0,015 - 0,02 µ. (εἰκ. 126). "Αξιον σηµειώ- 
σεως εἶναι, ὅτι αἱ λεπτοµέρειαι τοῦ ἐπιστυλίου δὲν ἀκολουθοῦσιν ὡς πρὸς τὴν κλίσιν 
τὴν τοῦ γενικοῦ σώματος. Οὕτω ἐνῶ τὸ σῶμα τοῦ ἐπιστυλίου κλίνει, ὡς εἴπομεν, πρὸς 
τὰ ἔσω, ἡ στέφουσα αὐτὸ ταινία εἶναι κατακόρυφος, ἡ δὲ ἐπιφάνεια τῶν κανόνων ἄκο: 


1. Ὡς γράφει ὁ Δ. Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Οἱ ἑλληνικοὶ ρυθμοί, ξ-ὰ. σ. 49. 
2. Ῥενκοσε, Ρεϊποῖρ]ες, πίν. 7. 
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λουθεῖ τὴν γενικὴν πρὸς τὰ ἔσω κλίσιν. Τοὐναντίον τὸ ἀντίθημα κλίνει ἀντιστρόφως 
ἤτοι πρὸς τὰ ἔξω κατὰ 0,007 μ. Κατὰ ταῦτα τὸ ἐπιστύλιον παρουσιάζει ἓν τῷ συνόλῳφ 
του µείωσιν πρὸς τὰ ἄνω καὶ σχῆμα στενουµένου τραπεζίου, οὗτινος ἐκ τῶν δύο κάτω 
γωνιῶν ἡ μὲν ἐξωτερικὴ εἶναι κατά τι µικροτέρα τῆς ὀρθῆς, ἡ δὲ ἐσωτερικὴ ἀκριβῶς 
ὀρθή. Τὸ πάχος του ὑπὸ τὴν ταινίαν εἶναι κατὰ 0,02 µ. µικρότερον τοῦ κατὰ τὴν βάσιν 
(ΝΔ. γωνία 1,75 μ. ἄνω καὶ 1,77 μ. κάτω). Ἡ βάσις τοῦ ἐπιστυλίου κλίνει πρὸς τὰ 
ἔξω, ὅσον καὶ ἡ ἄνω ἐπιφάνεια τοῦ ἄβακος ἤτοι κατὰ 0,011 µ.]. 

Ἡ ἀνωτέρω περιγραφεῖσα πρὸς τὰ ἔσω κλίσις τῆς ἐξωτερικῆς ὀπιφανείας τοῦ ἐπι- 
στυλίου, ἡ ὁποία, ὡς θὰ ἴδωμεν, συνεχίζεται καὶ εἰς τὴν ζωφόρον, ἀποδεικνύει, 
ἅπαξ ἔτι, τὴν ἐπικρατοῦσαν εἰς τὸ ὅλον κτίριον µείωσιν, ἤτοι τὴν στένωσιν αὐτοῦ 
πρὸς τὰ ἄνω. Πρέπει δὲ νὰ σηµειωθῇ, ὅτι ή µείωσις αὕτη δὲν ὀξυψώνει µόνον 
τὸ κτίριον, ἀλλὰ καὶ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νὰ καταβιβάζῃ τὸ κέντρον βάρους αὐτοῦ πρὸς 
τὴν γῆν, τούτου δ᾽ ἕνεκα καὶ νὰ καθιστᾷ ἀπαραίτητον τὴν ὕπαρξιν καμπυλότητος εἰς 
τὸν στυλοβάτην, ἵνα οὗτος διὰ μιᾶς ἀνώσεως, τὸ ἀναβιβάσῃ, αἰσθητικῶς ὑψηλότερον. 
᾽Αφ’ ἑτέρου ἡ πρὸς τὸν σηκὸν κλίσις ὅλων τῶν κιόνων, ἀντιδρῶσα πρὸς τὴν ἄνωσιν 
τοῦ στυλοβάτου τείνει νὰ ἀνοίδῃ τὸ κτίριον πρὸς τὰ ἄνω, δίκην ριπιδίου". Αἱ παρατι- 
θέµεναι εἰκόνες παριστῶσιν ἡ μὲν Α τὴν ὁπταπάτην, ἡ δὲ Β τὴν διὰ τῆς πρὸς τὰ ἔσω 
κλίσεως τῶν κιόνων καὶ τῆς καμπυλότητος τοῦ στυλοβάτου, διόρθωσιν αὐτῆς. 


Ἔντασις τοῦ ἐπιστυλίου. Πλὴν τῆς κλίσεως παρουσιάζει τὸ ἐπιστύλιον. 
κατὰ πάσας τὰς πλευρὰς τοῦ ναοῦ καὶ ἔντασιν ἤτοι καμπυλότητα ἐν κατακορύφῳ ἐπι- 
πέδῳ, δηλαδὴ κυρτὴν πρὸς τὰ ἄνω, ὁπότε τὰ τεμάχια, ἐξ ὤν ἀπαρτίζεται, ἀνήκουσιν 
εἰς μέγα κυρτὸν πολύγωνον (εἰκ. 89 καὶ 90). Ὅ Βιτρούβιος εἶχε φαίνεται παραδεχθῆ, 
ὀρθῶς, ὅτι ἡ καμπύλη τοῦ θριγκοῦ θὰ ἠκολούθησε τὴν καμπύλην τοῦ στυλοβάτου. 
ὍὉ Ῥεπτοςε ὅμως ὑπεστήριξεν, ἀπιθάνως, τὸ ἀντίθετον, ἰσχυρισθείς, ὅτι ὁ Ἰκτῖνος ἵνα 
ἀποφύγῃ τὴν δυσάρεστον ἐντύπωσιν, ἥτις παράγεται ἐκ τῆς ἀντιθέσεως τῆς ὁριζον- 
τίας βάσεως πρὸς τὰς πλαγίας γραμμὰς τοῦ ἀετώματος, δι’ ἧς δημιουργεῖται ἡ ἑντύ- 
πωσις καθιζήσεως τῆς βάσεως, ἐθεώρησεν, ὅτι θὰ ὑψώθη πρὸς τὸ μέσον ἡ βάσις τοῦ 


1, Ὁ Βευνέ, Ταν] οἱ }'Αοτοροῖο ἆ Αἰλέηες, τ. Π1, σ. 20 καὶ ἄλλοι (Ώκατον, Αἰλέπες, σ. 95) δέχονται κλίσιν τοῦ ἐπιστν- 
λίου καὶ ὁλοκλήρου τοῦ θριγκοῦ πρὸς τὰ ἔξω, ὅπερ δὲν συμφωνεῖ πρὸς τὰ πράγµατα (βλ. εἰκ. 126 καὶ κἰν. 30). 

2. Βλ. σχετικῶς Α. ΟΡΛΑΝΔΟΝ, ΠΑΑ 25, 1950, σ. 556 καὶ ἐπετ. Ε.Μ.Π. 3, 1970, σ. 23,24: πρβλ. καὶ Π. ΜΙΧΕΛΗΝ, 
Κά. σ. 264. 
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ἀετώματος καὶ τοῦ θριγκοῦ (δι΄ ἐντάσεως), ἥτις ἔπειτα θ᾽ ἀπέκτησε ὁμοίαν ἀνύψωσιν 
καὶ εἰς τὸν στυλοβάτην, ἵνα οἱ κίονες ἔχουν ὅλοι τὸ αὐτὸ ὕψος. Ὡς δ᾽ ἀπέδειδαν αἱ 
γενόµεναι χωροσταθµήσεις, ἡ καμπύλη τοῦ ἐπιστυλίου εἶναι ὁμοία πρὸς τὴν τοῦ στυ- 
λοβάτου", εἶναι δηλαδὴ καὶ αὐτὴ ἐντονωτέρα σχετικῶς κατὰ τὰς στενὰς πλευρὰς καὶ 
χαλαρωτέρα κατὰ τὰς μακρὰς πλευράς. Πράγματι, ἐνῶ κατὰ τὴν ἀνατολικὴν πλευρὰν 
ἐπὶ μήκους ἐπιστυλίου 30,57 μ. ἔχομεν βέλος 0,052 µ. (ἔναντι 0,067 µ. τοῦ στυλοβά- 
του), εἰς τὴν βόρειον, ἔχουσαν µῆκος ὑπερδιπλάσιον, τὸ βέλος εἶναι µόνον 0,093 µ. 
Ἡ καμπύλη ὅμως τοῦ ἐπιστυλίου εἶναι μὲν καὶ αὐτὴ κανονική, οὐχὶ ὅμως τόσον 
ὅσον ἡ τοῦ στυλοβάτου”, ἐκ τῶν δύο δὲ στενῶν πλευρῶν ἡ δυτικὴ παρουσιάζει καµ- 
πύλην κανονικωτέραν τῆς ἀνατολικῆς". 

Σημειωτέον, ὅτι τόσον αἱ καμπύλαι τοῦ ἐπιστυλίου, ὅσον καὶ αἱ τοῦ στυλοβάτου 
δὲν εἶναι τελείως κανονικαί, ἔχουν δὲ τοῦτο τὸ κοινὸν ἀμφότεραι, ὅτι κατὰ τὰ ἄκρα 
ὑψοῦνται ἀποτομώτερον, ἵνα μετ’ ὀλίγον καταλήξουν εἰς µίαν ἐπίπεδον καμπύλην". 

Ὁ συμψηφισμὸς τῶν διασταυρουµένων καμπύλων (κατὰ μῆκος καὶ ἐγκαρσίως) τε- 
λεῖται εἰς τὸ ἐπιστύλιον. Ἐπειδὴ δὲ ἡ βάσις τῶν ἐπιστυλίων κλίνει πρὸς τὰ ἔξω, λό- 
γῳ τῆς ἐγκαρσίας καμπυλότητος, ἡ µετωπικὴ ἐπιφάνειά των, ἵνα σχηματίζῃ ὀρθὴν 
γωνίαν πρὸς τὴν βάσιν των, θὰ ἔπρεπε νὰ κλίνη πρὸς τὰ ἔξω: τούτου ἕνεκα ὁ ἀρχι- 
τέκτων τὴν ἑτοποθέτησεν εἰς ἐπίπεδον, διερχόµενον περίπου παραλλήλως πρὸς τὸ 
διὰ τῶν ἀξόνων τῶν κιόνων διερχόµενον ἐπίπεδον, οὕτω δὲ τὰ µέτωπα τῶν ἐπιστυ- 
λίων ἔλαβον µίαν ἐλαφρὰν πρὸς τὰ ἔσω κλίσιν, ἀντιστοιχοῦσαν περίπου πρὸς τὴν 
κλίσιν τῶν κιόνων (πρβλ. ἡμετ. εἰκ. 126 καὶ 149)5. 

Τὴν ἔντασιν τοῦ ἐπιστυλίου συνιστᾷ, ὡς ἤδη εἴπομεν, καὶ ὁ Βιτρούβιος”, ὅστιςλέγει, 
ὅτι ἡ καμπύλη του ἀνταποκρίνεται ἀκριβῶς πρὸς τὴν τοῦ στυλοβάτου. Ὅσον ἀφορᾷ τοὺς 
ἁρμοὺς ὥσεως τῶν ἐπιστυλίων ὁ Ῥεπτονε (πίν. ΥΠ, ΥΠ) ὑπεστήριξεν, ὅτι οἱ τῆς ἀνατολι- 
κῆς πλευρᾶς διευθύνονται λοξῶς µέχρι τοῦ ἐπὶ τοῦ 2ου ἀπὸ Ν. κίονος. Κατὰ τὸν Μπα- 
λάνονἸ ὅλοι οἱ ἁρμοὶ τῶν ἐπιστυλίων εἶναι κατακόρυφοι καὶ παράλληλοι πρὸς τὸν κατα- 
κόρυφον ἄξονα τοῦ ναοῦ, οὐχὶ ὅμως καὶ κάθετοι πρὸς τὰς κάτω αὐτῶν ἐπιφανείας, 
αἴτινες ἀκολουθοῦσι τὴν καμπυλότητα. Τούτου ἕνεκα τὰ ἐπιστύλια δὲν ἔχουσιν ὀρθο- 
γώνιον ἀλλὰ παραλληλεπίπεδον σχέδιον. 

Τοῦτ) αὐτὸ συνέβαινε καὶ εἰς τὰ γεῖσα" οὕτω ἡ καμπύλη τοῦ θριγκοῦ ἀντικαθίστατο 
διὰ μιᾶς πολυγωνικῆς τεθλασμµένης εὐθείας, τοῦθ ὅπερ εἶχον δεχθῆ πολὺ πρότερον 
καὶ ὁ Ηοβετ (1838, σ. 382) καὶ ὁ Ῥεπτονε (1851, σ. 29),γράφοντες, ὅτιτὰ ἐπιστύλιατῆς 
προσόψεως σχηματίζουν τὰς ἑπτὰ πλευρὰς ἑνὸς πολυγώνου. Πρέπει ἐντούτοις νὰ 
παρατηρήσωμεν, ὅτι ἡ θλάσις αὕτη τῶν ἐπιστυλίων θὰ ἔπρεπε νὰ δηλοῦται ἐπὶ τοῦ 


1: Βλ. σχετικῶς Ῥενκοχς, Ρεηείρίες, σ. 29 καὶ πίν. 10, 11, 12. 

3. Ῥεκκοςε, Ῥεηείρ]ος, σ. 26 καὶ Μιονλει, ἔ-ὰ. σ. 19, σημ. 55. 

3, Αὐτόθι σ. 30. 

4. Αὐτόθι σ. 52. 

5. Αὐτόθι πίν. 7, Β, 10 ἀριστερὰ κάτω. 

6. Ώο Αγοι, Β (Ἴκδ, Κεοῖη, σι 12): «Οαρίιι]ίς ρογ[οείἷς οἱ πο πά Ποίηση 5οά αά αεφμαίοηι πιοάμ!υπι οοἱἱοσαίἰς μὲ, 
ἆμαο αάλουιίο ἵη φἰγ]οδαιίς [αεία [ωεγίι, {η φυροτίογίθις πιεπιῦτίς τεδρομάσαί». 

7, Αναστήλωσις, σ. 62. 
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ἄβακος δι’ ἐξεχούσης τινὸς ἀκμῆς' τοιαύτη δὲ ἐξέχουσα ἀκμὴ ὑπάρχει πράγματι, ὡς 
ἀναφέρει ὁ Μπαλάνος (σ. 61), εἰς ἕνα ἄβακα ἀναστηλωθέντος κίονος τῆς βορείου 
πλευρᾶς, εἶναι δ αὕτη ἐγκαρσία ἐξέχουσα ἀκμή, ἀπὸ τῆς ὁποίας κατέρχονται πλαγίως 
δύο κεκλιµέναι ἐπιφάνειαι. Τὸ τεµάχιον ὅμως τοῦτο εἶναι µοναδικόν, διότι ἀντίστοι- 
χος ἀκμὴ δὲν ἀναφέρεται οὔτε εἰς ἄλλους ἄβακας οὔτε εἰς τὸν στυλοβάτην. 

Τὰ δεδοµένα τοῦ Μπαλάνου ἔρχονται εἰς πλήρη ἀντίθεσιν πρὸς τὰ τοῦ Ζ1]]οτ' διότι 
κατὰ τὸν τελευταῖον τοῦτον οἱ ἁρμοὶ ὥσεως τῶν ἐπιστυλίων τῶν μακρῶν πλευρῶν (ὡς 
καὶ οἱ τῶν γείσων) ἵστανται μὲν καθέτως πρὸς τὰς κάτω ἐπιφανείας των, ἀλλ᾽ οὐχὶ κα- 
θέτως καὶ πρὸς τὸν ἐγκάρσιον ἄξονα τοῦ ναοῦ. Ἑπομένως εἶναι καὶ αὐτοί, ὡς οἱ τοῦ 
στυλοβάτου, ἀκτινηδὸν διατεταγµένοι. 


Ὀριζοντία καμπυλότης. Κατά τινας ἐρευνητὰς τὸ ἐπιστύλιον παρουσιά- 
ζει καμπύλην ὄχι µόνον ἓν κατακορύφῳ, ἀλλὰ καὶ ἐν ὁριζοντίῳ ἐπιπέδῳ'. Μὲ ἄλλους 
λόγους παρουσιάζει κοίλανσιν (βέλους 0,03 μ.) ἀντίθετον πρὸς τὴν παρατηρουµένην. 
εἲς αἰγυπτιακὰ μνημεῖα ὁριζοντίαν κύρτώσιν”. Λόγῳ τῆς δευτέρας ταύτης καμπύλης, 
ἥτις σημειωτέον παρατηρεῖται καὶ μάλιστα ἀκόμη ἐντονωτέρα καὶ εἰς τὸ γεῖσον, 
προσέτι δὲ καὶ εἰς τὸ τύμπανον τοῦ ἀετώματος (ἔνθα φθάνει τὰ 0,06 μ.), εἴχεν ἀρχικῶς. 
νοµίσει ὁ Ρεηπείπογηεξ, ὅτι τὸ ἐπιστύλιον τοῦ Παρθενῶνος διέγραφε τόξον περίπου 
διπλῆς καμπυλότητος. ὍὉ Ῥεητοςσο ἐντούτοις ἀπέδειξεν', ὅτι µόνον ἡ κατακόρυφος 
ἔντασις αὐτοῦ ἧτο θελητή, ἡ δὲ ὁριζοντία κοιλότης εἶναι ὑστερογενής, ἀποτέλεσμα 
φυσικῆς τινος αἰτίας (δονήσεως, ἐκρήξεως κλπ.)". Ἰδοὺ δὲ ἐπὶ ποίων τεκμηρίων ἑστη- 
ρίχθη: 1) οἱ ἁρμοὶ καὶ τὰ χάσµατα τῶν ἐπιστυλίων τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς (ἣν κυρίως. 
ἐξήτασεν ὁ Ῥεητοςε) ἀνοίγουν πολὺ περισσότερον πρὸς τὸ ἐσωτερικὸν παρὰ πρὸς τὸ 
ἐξωτερικόν, 2) τὰ τέσσαρα μεγάλα γωνιαῖατεμάχιαγείσων ἔχουν τὰς γωνίας των ἔντε- 
λῶς ὀρθὰς καὶ οὐδόλως παρουσιάζουν ἀρχὴν κοιλότητος, καίτοι τὸ μῆκός των (4:2,50 μ.) 
εἶναι σχετικῶς ἀρκετὰ µέγα, ὥστε νὰ εἶχεν ἤδη ἐπ᾽ αὐτῶν ἐμφανισθῆ ποιά τις κοιλότης, 
3) ὑπάρχουν πολλαὶ ὁριζόντιαι μετατοπίσεις εἰς τοὺς σφονδύλους τῶν γωνιαίων κιό- 
νων, λόγῳ τῶν ὁποίων ἡ ἀρχική των κλίσις (0,069 μ.) ἠλαττώθη σχεδὸν καθ’ ὅλον τὸ 
βέλος τῆς ὁριζοντίας (κοίλης) καμπύλης". Κατὰ τὰς γενοµένας κινήσεις τὰ µέσα ἐπι- 
στύλια ἔμειναν εἰς τὰς θέσεις των, µετεκινήθησαν δὲ τὰ ἄκρα ἐπὶ τῶν ἀβάκων πρὸς 
τὰ ἔξω, διότι κυρίως αἱ μακραὶ πλευραὶ ὑπέστησαν τὸν ἀντίκτυπον τῆς ἐκρήξεως. Αὐ- 
ταὶ ἐτινάχθησαν πρὸς τὰ ἔξω καὶ ἔσπρωξαν τὰ ἄκρα ἐπιστύλια ἐπὶ τῶν κιονοκράνων, 
ἐνῶ τὰ µέσα ἔμειναν σχεδὸν εἰς τὴν θέσιν των. Τούτου ἕνεκα ἡ ὑφισταμένη καμπύλη 
εἶναι μᾶλλον µία καμπύλη κλίνουσα κατὰ 545 παρὰ µία καμπύλη διπλῆς καμπυλότητος. 
Ἐντεῦθεν προέρχονται καὶ αἱ διαφοραὶ ἐξοχῆς, ἃς παρουσιάζουν οἱ ἄβακες εἰς τοὺς. 

1. Ἡοχρεν ἐν Εὔκοτεκ”ς Βαυροίευπᾳ 1438, σ. 387. 

2. Μεδινὲτ - ᾽Αμποῦ κλπ. Ὅρα σχετικῶς Όπου, Ηϊφιοίτε ἆς ΓΑπολϊίοείυτο 1, ἔ-ᾱ. σ. 58. 

3, Παρὰ Ἰμχακε, Τοροπταρίν οἳ Αίῑοης, ἔ-ά. σ. 573. ῬενΝεΤΗΟΝΝΜ, Το Οοοπιείεγ, ἕ- 

4. Ρεἰποίρίες, σ. 19, σηµ. 1. Ὁ Ρεππείλοτης ἀνεγνώρισεν ἀργότερον τὸ σφάλμα του. ἓ- 

5. Σημειωτέον, ὅτι αἱ ὑπὸ τοῦ ὤΟΟῦΥΚΑΝ, Ο:. Βεί. ξά. δεχθεῖσαι ὁριζόνειαι καμπύλαι ἀπεκροῦσθησαν ἀργότερον 
ὑπὸ τοῦ Α.ν. ὤκκκαν, ΕΜ 40, 1925, σ. 167-180. 


6. Τοῦτο ἐπιστοποιήθη κατὰ τὴν µέτρησιν τῆς κλίσεως τοῦ ΝΔ. κίονος, ἥεις εὑρέθη 000545 µ., δηλαδὴ μικροτέρα τῆς κα 
νονικῆς 007 µ., ἐνῶ ὤφειλε νὰ εἶναι (θεωρητικᾶς) µεγαλυτέρα της, δηλαδὴ 0,10 µ. 
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διαφόρους κίονας. Ἐκ τοῦ συνδυασμοῦ τῶν δύο καμπύλων προκύπτει ἡ σήμερον ὑφι- 
σταµένη ἐπίπεδος καμπύλη, ἥτις κλίνει πρὸς τὸν ὁρίζοντα κατὰ 45 ἢ κατὰ 54 περί- 
που] μοίρας». 

Πάντες οἱ ἁρμοὶ τῶν ἐπιστυλίων εἶναι περίπου κατακόρυφοι, συνάπτονται δὲ πρὸς 
ἀλλήλους στενότατα δι’ ἀναθυρώσεως. 

᾿Αξιοθαύμαστος εἶναι ἡ ἐπίτευξις τόσον τελείας ἐπαφῆς εἰς τεμάχια τόσον μεγάλου 
μήκους (3: 4,30 μ.), διὰ τὰ ὁποῖα δὲν ἦτο βεβαίως δυνατὸν νὰ ἐφηρμόσθη ἡ διὰ προσ- 
τριβῆς μετ ἀλλήλων μέθοδος λειάνσεως, τῆς ὁποίας ἐγένετο χρῆσις διὰ τοὺς σφονδύ- 
λους τῶν κιόνων. Πολὺ πιθανώτερον εἶναι, ὅτι ἡ ἀπόλυτος λειότης ἐπετεύχθη ἐδῶ διὰ 
πριονίου ἄνευ ὀδόντων, κινουµένου ἐντὸς τοῦ ἁρμοῦ καὶ ἀποκόπτοντος, τῇ βοηθείᾳ 
ἄμμου καὶ ὕδατος, τὰς τυχὸν ὑπαρχούσας μικρὰς ἐξοχάς. Παρατηροῦνται δὲ πράγµατι 
ἐνιαχοῦ τῶν λίθων τοῦ ἐπιστυλίου τὰ ἴχνη λιθοπρίονος. 

Λόγῳ τῆς καμπύλης εἰς τὴν ὁποίαν ἀνήκουν τὰ τεμάχια τοῦ ἐπιστυλίου, παρίστατο 
ἑκάστοτε ἀνάγκη ἐλαφρᾶς λαξεύσεως τοῦ ἄβακος κατὰ φορὰν παράλληλον πρὸς τὸν 
ἀντίστοιχον στυλοβάτην, ἵνα οὗτος προσαρμοσθῇ πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ἐπιστυ- 
λίου, ὡς εἴπομεν ἤδη ὅταν ἐπραγματεύθημεν περὶ τῶν ἀβάκων. 

Πρέπει τέλος ἐνταῦθα νὰ σημειωθῆ, ὅτι ἐνῶ οἱ ὄρθιοι (ἀπιόντες) ἁρμοὶ τῶν ἐπιστυ- 
λίων εἶναι περίπου τελείως κατακόρυφοι, αἱ πλαγιασταὶ τοῦ ὀρθογωνίου τῶν ἐπιστυ- 
λίων ἐπιφάνειαι δὲν εἶναι ὁριζόντιαι, ἀλλά, ἀκολουθοῦσαι τὴν καμπυλότητα τοῦ ἐπι- 
στυλίου, ἥτις εἶναι ἀκριβῶς ἡ αὐτὴ πρὸς τὴν τοῦ στυλοβάτου (βλ. ἀνωτέρῳ), κλί- 
νουν πρὸς τὰ δεξιὰ ἢ τὰ ἀριστερὰ τοῦ ἄξονος τῆς πλευρᾶς, εἲς τὴν ὁποίαν ἀνήκουν, 
ἀναλόγως τῆς θέσεως τὴν ὁποίαν κατέχουν. Ἔπεται ἐκ τούτου, ὅτι καὶ αἱ γωνίαι τὰς 
ὁποίας σχηματίζουν οἱ κατακόρυφοι ἁρμοὶ πρὸς τὰς βάσεις των εἶναι ἐλαφρῶς ὀξεῖαι 
ἢ ἀμβλεῖαι καὶ ὅμοιαι πρὸς τὰς τῶν λίθων τοῦ στυλοβάτου, τὸ δὲ ἐν προσόψει σχῆμα 
τῶν λίθων ἐλαφρῶς παραλληλόγραμμον. 

Ὁ ΖΙετ, ἐξετάσας τὰς διευθύνσεις τῶν ἁρμῶν ὥσεως, παραδέχεται σφηνόµορφον 
λιθοτομίαν τῶν ἐπιστυλίων μὲ ἐλαφρῶς καμπύλην, κοίλην κάτω καὶ κυρτὴν ἄνω, τὴν 
ἐπιφάνειαν. Ἡ τοιαύτη διαµόρφωσις τῶν ἁρμῶν εἶναι λίαν ἱκανοποιητική! διότι ἂν ἡ 
ἄνω καὶ ἡ κάτω ἐπιφάνεια δὲν ἦσαν καμπύλαι θὰ ἔπρεπε νὰ συναντῶνται παντοῦ ἐπί- 
πεδοι ἐπιφάνειαι, ἐμφανίζουσαι ἐξεχούσας ἀκμὰς καὶ δὲν δύναταί τις νὰ φαντασθῇ πῶς 
αἳ ἀκμαὶ αὗται θὰ µετεφέροντο εἰς τὴν βαθμιδωτὴν κρηπῖδα ἀπὸ τῆς μιᾶς στρώσεως 
εἰς τὴν ἄλλην. Μόνον εἲς τὴν κάτω ἐπιφάνειαν τῶν ἐπιστυλίων καὶ ἀντιστοίχως εἰς 
τὴν ἄνω ἐπιφάνειαν τῶν ἀβάκων γίνεται αὕτη νοητή, ἂν καὶ ἐκ τῶν ἀβάκων ἓν µόνον 
παράδειγµα εἶναι γνωστὸν µέχρι τοῦδε, ὡς ἀνωτέρω ἐλέχθη. "Ανευ λοιπὸν νέας ἐρεύ- 
νης δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ ἀσφαλὴς παράστασις τοῦ πράγματος. Τὰ δεδοµένα τοῦ Ζ1ετ 
ὑπεστήριξε καὶ ὁ Μαρπε", ὅστις γράφει, ὅτι ἡ μορφἡ τῶν ἐπιστυλίων εἶναι ἑνὸς κυρτοῦ. 
πολυγώνου. 


1. Ῥεκκοςε, Ρεϊηκίρίες, σ. 19, σηµ. 1. 
2. ΡΕΝΝΕΤΗΟΝΝΕ, Τλο Οοοππείχγ, ἔ-ᾱ. σ. 90. 
3. Τα Ῥατινέπον, Ῥατίς 1895, σ. 19. 
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Ὅσον ἀφορᾷ τὸ ὁλικὸν μῆκος τοῦ ἐπιστυλίου τῶν στενῶν πλευρῶν, τοῦτο εἶναι µι- 
κρότερον τοῦ μήκους τοῦ στυλοβάτου. Κατὰ τὸν Ρεηγοςε εἶναι κατὰ μέσον ὅρον 0,339 
μ. µικρότερον εἰς τὴν δυτικὴν πλευρὰν καὶ 0,335 µ. εἰς τὴν ἀνατολικήν. Ἡ ἀρχικὴ δι- 
άστασις τῆς διαφορᾶς θὰ ἦτο ἴσως 0,384 μ. ἤτοι τὸ 1/6 τοῦ µήκους τοῦ ἀνατολικοῦ 
ἄβακος καὶ τὸ]/19 τοῦ μήκους τοῦ στυλοβάτου, οὕτως, ὥστε ὁ λόγος τοῦ μήκους 
τοῦ ἐπιστυλίου πρὸς τὸ τοῦ στυλοβάτου θὰ ἦτο ὡς 89/90. 

Κατὰ τὰς ἡμετέρας μετρήσεις τὸ μῆκος τοῦ στυλοβάτου τῆς μὲν δυτικῆς πλευρᾶς 
εἶναι 30,961 µ., τὸ δὲ τοῦ ἐπιστυλίου 30,604 µ., ἑπομένως ἡ μεταξύ των διαφορὰ ἰσοῦ- 
ται πρὸς 0,357 µ. 

Εἰς τὴν ἀνατολικὴν πλευρὰν τὸ μὲν μῆκος τοῦ στυλοβάτου εὑρέθη ἴσον πρὸς 30,884 
μ., τὸ δὲ τοῦ ἐπιστυλίου πρὸς 30,558 µ., ἑπομένως ἡ μεταξύ των διαφορὰ ἀνέρχεται εἰς 
0.326 μ. Διαφέρουν δηλαδὴ τὰ ἀποτελέσματα ταῦτα τῶν ὑπὸ τοῦ Ρεπτοςε ἀνωτέρω ση- 
µειωθέντων. 

Διαφορὰν ἐπίσης ἀπὸ τὰς μετρήσεις τοῦ Ρεπτοςε παρουσιάζουν καὶ αἵ τοῦ Ηοβετ 
διὰ τὴν ἀνατολικὴν πλευράν (0,308 μ.). Θὰ ὀφείλεται δὲ ἡ διαφορὰ αὕτη εἰς τὸ ὅτι δὲν 
ἐλήφθησαν ὑπ᾽ ὄψιν αἱ ρωγμαὶ καὶ τὰ χάσµατα τῶν ἁρμῶν τοῦ ἐπιστυλίου. Πάντως 
µία τοιαύτη διαφορὰ μήκους στυλοβάτου καὶ ἐπιστυλίου εἶναι τόσον σηµαντική, ὥστε 
νὰ μἡ δυνάµεθα νὰ τὴν ἀποδώσωμεν εἰς ἀνακριβείας ἐκτελέσεως κλπ. Τότε δὲ µόνον 
τακτοποιεῖται, ἂν δεχθῶμεν ἐξ ἀρχῆς τὸν στυλοβάτην κεκαμμένον πρὸς τὰ ἄνω κατὰ 
τὸ ποσὸν τὸ ὁποῖον ἀπέδωσαν αἱ ἀκριβεῖς µετρήσεις' διότι τότε καὶ ἡ θέσις τῶν ἀξό- 
νων τῶν ἄκρων κιόνων ἐν σχέσει πρὸς τὴν κατακόρυφον προκύπτει ὀλιγώτερον κεκλι- 
µένη. Τὰ ἄνω ἄκρα αὐτῶν ἀπομακρύνονται ἀλλήλων καὶ ἡμπορεῖ νὰ εὕρῃ μεταξὺ αὖ- 
τῶν θέσιν τὸ δεδοµένον μῆκος τοῦ ἐπιστυλίου καὶ δὴ τόσῳ περισσότερον, ὅσον τοῦτο 
εἶναι κεκαμμένον ἐκ τοῦ ἀνωτέρω λεχθέντος λόγου. Ὅιτι ἰσχύει διὰ τὴν ἀνατολικὴν 
τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τὴν δυτικὴἠν πλευράν. 

Συνολικὴν εἰκόνα ἀναπαραστάσεως τῆς δυτικῆς ὄψεως τοῦ ναοῦ κατὰ τὸ β΄ ἥμισυ 
τοῦ 4ου π.Χ. αἰ. παρέχοµεν κατωτέρω εἰς τὸ περὶ τῆς καθόλου διακοσµήσεως τοῦ 
ναοῦ κεφάλαιον. 


Ἡ ΖΩΦΟΡΟΣ 


Ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸ ἐξετασθὲν λιτὸν καὶ ἀπέριττον ἐπιστύλιον τὸ ἀμέσως ὑπεράνω 
αὐτοῦ βαῖνον δεύτερον µέλος τοῦ θριγκοῦ, τὸ ὑπὸ τῶν ἀρχαίων ζωφόρος1 ἢ τρίγλυφον3 


1, Ζωφόρος: Ἔπιγρ. ᾽Αμϕιαρείου, ΟΗΝ. 28, 1933, σ. 58, 20. ΔΙΟΔ. Σικ. 18, 26, ΒΙΤΡΟΥΡΙΟΣ, Ώο Αποϊήι, Π, 5, 10, 11, 13. 
1Ν, 1, 2-8, 1. Υ, 1 5. 

3. Τοίγλυφος καὶ τρίγλυφον: ΕΣΡΙΠ. Ἰφ. Τ. στ. 113, Βάκχαι, στ. 1214, Ὀρέστ. στ. 1372. Βεκκεκ, Αποζά. Ο:. 207, 7.10 1 
33 (0 16270, 326 - 1629, 83/84 - Ι666α, 28, 1668. 21/22, 28, 30. Ε.ά.Ρ. ΙΙ (5) 19, 28 «19 8 -27 1, 19.810 247, Πβι 61: τριφλύ- 
φου γωνιη/ῶν. Ιηφογ. ἆο Ὠδίω», 500Α, 17. ΔΙΦΙΛΟΣ παρ ΑΘΗΝΑΙΩΙ στ΄ 236): οὐ κατανοῶ τὰ τρίγλυφα οὐδὲ τὰς στέ- 
γας, Ε 208). Τὸ τρίχλυφον : ΙΩΣΗΠΟΥ Ἴουδ. ᾿Αρχ. 8, 5, 2. ΒΙΤΡΟΥΡΙΟΣ, Ώο ΑΓοήι. 1, 2, 4 - 12, 6- ΙΝ, 2, 4. Ὁ ΕΥΡΙΠΙ- 
ΔΗΣ (Ὀρέστης, στ. 1372) χαρακτηρίζει ρητῶς δωρικὰς τὰς τριγλύφους. Περὶ τῆς καταγωγῆς τῆς τριγλύφου πολλαὶ καὶ 
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ἢ καὶ διάζωµα" ἀποκαλούμενον, παρουσιάζει ζωηρὰν ἀρχιτεκτονικὴν κίνησιν καὶ 
πλουσίαν γλυπτικὴν διακόσµησιν. Καὶ ἡ μὲν πρώτη ἐξ αὐτῶν ὀφείλεται εἰς τὴν ρυ- 
θµικὴν ἐναλλαγὴν τῶν μὲ βαθείας κατακορύφους γλυφὰς ἱσταμένων τριγλύφων του 
πρὸς τὰς κατακεκλιµένας τετραγώνους µετόπας, ἡ δὲ δευτέρα εἰς τὸν πληροῦντα τὰς 
µετόπας ἰσχυρῶς ἔξεργον καὶ ἐξαιρέτου τέχνης ἀνάγλυφον διάκοσµον. Τὸ οὕτω σχη- 
ματιζόµενον θαυμαστὸν περιδέραιον, περιτρέχον τὸν ναὸν καθ’ ὅλας τὰς πλευράς του, 
εἵλκυε ζωηρὸν τὸ βλόμμα τοῦ θεατοῦ, ὄχι µόνον λόγῳ τῆς ἐπιτυχοῦς του συνθέσεως 
καὶ τῆς τελείας τεχνικῆς του ἐκτελέσεως, ἀλλὰ καὶ διότι ἀνεκάλει εἰςτὴν μνήμην του 
παναρχαίους καὶ προσφιλεῖς εἰς αὐτὸν ἀττικοὺς καὶ ἄλλους μύθους. 

"Ας ἐξετάσωμεν ἤδη λεπτομερέστερον τὰ ἀποτελοῦντα τὴν ζωφόρον ἀρχιτεκτονικὰ 
στοιχεῖα: τριγλύφους καὶ µετόπας. 


Αίἱ τρίγλυφοι, διακρινόµεναι εἰς δύο εἴδη, τὰς συνήθεις ἢ ἀγελαίας καὶ τὰς 
γωνιαίας, εἶναι µεγάλα ὀρθογώνια πρίσµατα”, φέροντα, αἱ μὲν ἀγελαῖαι µόνον κατὰ 
τὴν µίαν των πλευράν, αἱ δὲ γωνιαῖαι κατὰ τὰς δύο κατ᾿ ὀρθὴν γωνίαν συναντωµένας 
πλευράς τῶν, τρεῖς βαθείας, κατακορύφους, τριγωνικὰς πρισματικὰς γλυφὰς ἢ ἀκριβέ- 


ποικίλαι ἑρμηνεῖαι διετυπόβησαν, τῶν ὁποίων αἱ κυριώτεραι παρατίθενται ἐν συντοµίᾳ κατωτέρω: 1) ὅτι αἱ ἑλληνικαὶ τρί- 
Ίλυφοι ἀντιγράφουν ὅμοιον κόσµηµα, ἁπαντῶν ἐπὶ θριγκῶν τῆς αἰγυπτιακῆς ἀρχιτεκτονικῆς καὶ συνιστάµενον ἐκ τριῶν ὁρ- 
θίων χρωματιστῶν ἢ χαρακιῶν γραμμῶν, τὰς ὁποίας ἔπειτα οἱ Ἕλληνες ἀπέδωσαν ἀναγλύφους (ΊΝ. Η. ὤοουγνακ. ΟτοεΚ 
Κοβησπιοηῖς, [-οπάοη 1912, σ. 30), 2) ὅτι ἡ ἐκ τριγλύφων καὶ μετοπῶν ζωφόρος ἐξεκίνησεν ἀπὸ διακοσμητικὸν θέµα τῆς Μυκη- 
ναϊκῆς τέχνης (τὸν θριγκὸν κυάνοιο), ὅπερ ἐπέζησε πιθανῶς μέχρις τῆς ἐμφανίσεως τῆς δωρικῆς ἀρχιτεκτονικῆς (Μ. 1». 
Ῥογνεν, ΒΦΑ 45, 1950, σ. 113-125), 3) ὅτι αἱ τρίγλυφοι εἶναι τὰ ἀπολιθωμένα λείψανα παραθύρων, φρασσοµένων διὰ ξυλίνων 
ὁρθίων στυλίσκων (Ε. Ώενλνοψι, ΒΟΗ 55, 1931, σι 17-63), τῶν ὁποίων οἱ μὲν πρώιμοι Ἕλληνες εἴχον ἀνάγκην ὄχι ὅμως καὶ 
οἱ διάδοχοί των, 4) ὅτι αἱ τρῄγλυοοι οἶναι τὰ ἰσοπεδωμένα ἵχνη ἀνωτέρας σειρᾶς κιονίσκων, οἵτινες ἐγκατελείφθησαν ὑπὸ τῶν. 
ἀτόλμων τεχνιτῶν τοῦ Ίου αἱ. (Ρ. Ζλνολνι - Μοντυοκο, Ῥα]αάῖο 1Ν 2, σ. 49 - 64: πρβλ. καὶ Ἡ. ΚΛΗΙΚΚ, Ώαο φεἰοσμίςολο 
Μειοροηὺίά, Μύποῖνεη 1949), 5) ὅτι ἡ τρίγλυφος παριστάνει τὸ ὁρατὸν ἄκρον ἢ τὸ κάλυµµα ξυλίνης δοκοῦ τῆς ὀροφῆς (ὅρα 
σχετικὴν ἀναπαράστασιν τῶν Ῥεκκοτ - ΟΜΙΡΙΕΣ, Ηἰειοῖτο ἆς }Αγί, τ. 7, Ρατίς 1898, σ. 379, εἰκ. 201 καὶ τοῦ 1. Ώυστη, ξ-ᾱ, οἰκ. 
233 ἄνω), ἂν καὶ εἰς ὅλα τὰ πρώιμα γνωστὰ παραδείγματα αἱ δοκοὶ αὗται εὑρίσκονται εἰς τὴν ὑπὲρ τὴν τρίγλυφον στρῶσιν. 
Ὁ Ώυκν (ζά. σ. 376 καὶ 389) ὀρθῶς παρετήρησεν ὅτι ἂν αἱ τρίγλυφοι ἦσαν ἁπλῶς ἀκραῖα καλύμματα τῶν ξυλίνων δοκῶν, 
θά ἔπροπε νὰ εὑρίσκωνται µόνογ εἰς τὰς πλαγίας ὄψεις τοῦ ναοῦ καὶ ὄχι συγχρόνως εἰς ὅλας. “Αλλωστε, προσθέτει, οἱ ἀρχαϊ- 
κοὶ ναοὶ ἐνθυμίζουν ὁλιγώτερον τὴν ξυλοτεχνίαν ἀπὸ τοὺς κλασσικούς, ἐνῶ οἱ τελευταῖοι εἶναι πλέον ἀπομεμακρυσμένοι 
ἀπὸ τὴν προηγηθεῖσαν ξυλουργικὴν µορφήν, ϐ) (σχετικὸν πρὸς τὴν αὐτὴν ἀντίρρησιν) ὅτι αἱ µετόπαι ἦσαν ἀρχικῶς τὰ 
ἄκρα δοκῶν τῆς ὀροφῇς, αἱ δὲ τρίγλυφοι φράγματα μεταξὺ αὐτῶν (Ο. Μ. Ἠ/ασηδυκν, Α1Α. 23, 1919, σ. 33 -49: πρβλ. καὶ 
Ῥιννοος, Αποήιοσίυε, σ. 5). 

Πᾶσαι αἱ ἀνωτέρω θεωρίαι συνήντησαν σοβαρὰς ἀντιρρήσεις. Ἐπειδὴ ἐντούτοις καὶ ἡ μεταχείρισις καὶ ἡ ἐξοχὴ τῆς κα- 
νονικῆς τριγλύφου δίδει εἰς αὐτὴν ἐμφάνισιν σοβαροῦ κατασκευαστικοῦ µέλους, καὶ μάλιστα ξυλίνου, ἡ πέµπτη ὁρμηνεία 
Φαίνεται λογικωτέρα. 

Ἐϊς τοὺς λιθίνους ναοὺς τοῦ 6ου αἰ. ἡ τρίγλυφος ἦτο μᾶλλον διακοσμητικὀν στοιχεῖον, διότι, ὡς εἴπομεν, αἱ ἐγκάρσιαι 
δοκοὶ τῆς ὀροφῆς εὑρίσκοντο ὑψηλότερον τῶν τριγλύφων. Αν αἱ πήλιναι αἰτωλικαὶ τρίγλυφοι (Θέρμου καὶ Λαφρίου Καλν- 
δῶνος) ἦσαν ἀρχικῶς τέρµατα δοκῶν δὲν γνωρίζοµεν. Ἐὰν ὅμως ἦσαν, ἡ ἀλλαγὴ θὰ ἠδύνατο νὰ θεωρηθῇ ὡς γενοµένη κατά. 
τινα µεταβατικὴν περίοδον ῆτοι περὶ τὰ µέσα τοῦ Ίου κ.Χ. αἰ. καὶ μὲ τόπον δημιουργίας της τὴν Κόρινθον, ἀφοῦ αἱ µετόπαι 
τοῦ Θέρμου εἶναι ἀναμφισβητήτως κορινθιακῆς προελεύσεως (πρβλ. Ἡ.Ο.ς, ΡαΥΝΕ, Νεοτουοίηιμία, Οχ[ογά 1931, Κεφ. ΥΠ, 
-σ.250, σημ. 1). Πάντως ἡ διαδοχὴ τῶν τριγλύφων καὶ τῶν μετοπῶν ἔλαβε κατὰ τοὺς κλασσικοὺς χρόνους τὸν χαρακτῆρα ᾱ- 
πλοῦ κοσµήµατος καὶ ἀπέβη ὁ ἀφηρημένος τύπος τῆς δωρικῆς ζωφόρου. 

1, Διάζωµα: ΒΙΕΡΟΥΡΙΟΣ, Ρο Ατοίς Υ, 6, 7. ΠΛΟΣΤ. Περ. 13. ΘµοὀΡ. ᾽Απόσπ. 2 περὶ λίθων 1, 7. ΚΑΛΛΙΞΕΝΟΣ παρ' 
Αθηναίοι Ε;, 205. 

1. Κατά τὸν Ἠουτεκ (ζ.ἀ. σ. 383) αἱ τρίγλυφοι εἶναι ἀκανόνιστα πολύγωνα μὲ παραλλήλους ἐπιφανείας ἑδράσεως (πρβλ. 
πίν. 239, εἰκ. 3). 








Η. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ. 





















































140. Προοκτικἡ ἄποψις ἀγελαίας τριγλύφου μετὰ τοῦ ἀναγλύφου διακόσµου τῶν παρ᾽ αὐτὴν μετοπῶν καὶ 
παραστάσεως τῶν ὄπισθεν ἀντιθημάτων των. 
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στερον εἰπεῖν, δύο ὁλοκλήρους ἐν τῷ µέσῳ καὶ δύο ἡμισείας κατὰ τὰ ἄκρα γλυφάς 
(εἰκ. 140, 141, πίν. 33 καὶ 34). 

Αεπτομερέστερον αἱ τρίγλυφοι ἔχουν ὡς ἑξῆς: ἓν πρώτοις τὸ ὀρθογώνιον σχῆμά 
των, πλάτους 0,834 - 0,843 μ. καὶ ύψους 1,35] μ., δὲν αὐλακοῦται καθ’ ὅλον τουτὸ ύψος 
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141. Πρόσοψις καὶ ὁριζοντία τομἠ ἀγελαίας τριγλύφου καὶ µετόπης. Αἱ διαστάσεις τῶν γλυφῶν ἐλήφθησαν ἐκ τῆς παρὰ 

τὴν ΝΔ. γωνίαν τοῦ ναοῦ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους σήμερον ἀποκειμένης τριγλύφου τῆς Ν. πλευρᾶς. Ἡ σχετικἡ µετόπη ἀντιστοιχεῖ, 
ὡς πρὸς τὰς διαστάσεις, πρὸς µετόπας τῶν μακρῶν πλευρῶν. 


ὑπὸ τῶν τριγωνικῶν γλυφῶν, τὰς ὁποίας ἤδη ἀνεφέραμεν (εἰκ. 140, 141): διότι αὗται, 
ἀρχόμεναι ἀπὸ κάτω καὶ προχωροῦσαι πρὸς τὰ ἄνω, ἀφήνουν ἄγλυφον μικρόν, ἔλα- 
φρῶς ἐξέχον (0,005 μ.) τμῆμα εἰς τὸ ἄνω µέρος, ὅπερ κατ ἀναλογίαν πρὸς τὸ ἀνθρώ- 
πινον σῶμα ἐκαλεῖτο κεφαλή, ὅπως καὶ αἵ μεταξὺ τῶν γλυφῶν ἐπίπεδοι ταινίαι ἔκα- 
λοῦντο μηροὶ1 τῆς τριγλύφου (εἰκ. 141, 142, 143, πίν. 34). 


1. ΒΥΤΡόΤΗΙΟΣ, Ώο Αποι. ΙΝ, 3, 5. 
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Εἰς τὸν Παρθενῶνα ἐξαιρετικῶς ἡ κεφαλἡ στέφεται ἄνω ἀπὸ ἕνα ζωηρῶς ἀνάγλυ- 
φον, ἡμικυκλικῆς διατομῆς, ἀστράγαλον, ἀπαρτιζόμενον ἐκ σειρᾶς ἐναλλασσομένων 
σφαιροειδῶν καὶ διδύμων ἀτρακτοειδῶν κοσμημάτων (ύψ. 0,019 μ.) (εἰκ. 141, 142, 















































δεξιὰ κατακόρυφος τομὴ µετόκης μετά προβολῆς τῆς γειτονικῆς τριγλύφου, 


143, 144, 145). Ὁ ἀστράγαλος οὗτος ἀποτελεῖ ἕνα ἐκ τῶν πολλῶν ἰωνισμῶν, οὓς 
παρουσιάζει ὁ Παρθενών |. Τὸ ὅλικὸν ύψος τῆς κεφαλῆς εἶναι 0,176 μ., τὸ δὲ πλάτος της 
0,834 µ., ἤτοι ἀκριβῶς τόσον, ὅσον καὶ τὸ τοῦ κορμοῦ τῆς τριγλύφου, διότι ἡ κε- 


1. ᾿Αστράγαλος ὑπὲρ τὴν κεφαλὴν τῆς εριγλύφου καὶ τῆς µετόπης συναντᾶται καὶ εἰς τὸν ἐν Ὁλυμπίᾳ θησαυρὸν τῶν Σι- 
κυωνίων (Οἰγαιρία Π: Ὠίο Βαιάσηκπιᾶ]ες, πίν. ΧΧΧ), ἀλλ᾽ ἐκεῖ εἶναι ἀργός, δὲν φέρει δηλαδὴ ἀνάγλυφον τὸ κομβολόγιον. 
᾿Αστράγαλος συναντᾶται ἐπίσης ἀργός καὶ εἰς τὸ τρίγλυφον τῶν πτερύγων τῶν Προπυλαίων (Ι. ΒΟΗΝ, Ὠἱο Ρτοργίδεη 4ο; 
Ακτοροῖϊς, ἔ-ᾱ. κίν. ΧΙΙ). Αντιθέτως εἰς τὸ µέσον τμῆμα τῶν Προπυλαίων, ἀντὶ ἀστραγάλου ὑπάρχει ὑπὲρ τὰς τριγλύφους καὶ 
τὰς µετόπας ἀρκετὰ μέγα ἰωνικὸν κυµάτιον (Ῥενκοςε, Ρεϊπείρϊες, πίν. Χ. Κ. Βοην, Ὠἱε Ῥγοργίδεη, ἔ-ᾱ, πίν. ΧΙ). ᾽Αστράγαλος. 
19 
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φαλὴ δὲν ἐξεῖχε καὶ κατὰ τὰ πλάγια, ὡς συμβαίνει εἷς ρωμαϊκά καὶ ἄλλα µεταγενέστε- 
ρα μνημεῖα, ἀλλ᾽ ἑτέμνετο ἐγκαρσίως (κ. σώκορα) (εἰκ. 144). ᾿Ἑκάστη τῶν γλυφῶν 
σχηματίζει εἰς τὸ βάθος ὀρθὴν γωνίαν]. διότι αἱ πλευραί της κλάνουσι πρὸς τοὺς µη- 
ροὺς κατὰ γωνίαν 45" (εἰκ. 142 καὶ 143). Ἐπειδὴ δ᾽ ἀφ᾽ ἑτέρου τὸ πλάτος τῶν μηρῶν 
ἰσοῦτο πρὸς τὸ μῆκος τῶν κεκλιµένων παρειῶν τῆς γλυφῆς, ἔπεται, ὅτι τὸ ὅλον ᾱ- 
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143. Λεπτοµέρειαι μιᾶς γωνιαίας τριγλύφου. 


νοιγµα τῆς γλυφῆς εἶχε λόγον πρὸς τὸ πλάτος τοῦ μηροῦ ὡς 1: Υ2. Ὄντως εἰς τὸν 
Παρθενῶνα ἔχομεν πλάτος μὲν μηροῦ 0,114 µ., ἄνοιγμα δὲ γλυφῆς 0,1655 µ., τοῦθ) ὅ- 
περ ἰσοῦται πρὸς 0,114 Χ Υ2 --0,1612 µ. (εἰκ. 145). 

Αἱ ἀκμαὶ δύο γειτονικῶν μηρῶν συνάπτονται ἄνω πρὸς ἀλλήλας διὰ πολὺ χαµη- 
λωμένων τόξων κύκλου, ἢ μᾶλλον διὰ τρυφερᾶς καμπύλης, ἐχούσης ἐλαφρῶς τὸ 
σχῆμα λαβῆς κανίστρου (εἰκ. 142 - 144). Ἔσω ὅμως τοῦ τόξου αὐτοῦ, ἤτοι εἰς τὸ βά- 
θος, ἡ γλυφὴ προχωρεῖ πολὺ πρὸς τὰ ἄνω, εἰσδύουσα εἲς τὴν κεφαλὴν τῆς τριγλύφου, 
χωρὶς ὅμως νὰ φαίνεται, σχηµατίζουσα ἐκεῖ βαθεῖαν σκοτίαν, τῆς ὁποίας ἡ καµ- 
πύλη κατακόρυφος τομὴ ἐμφαίνεται εἰς τὸ παρατιθέµενον σχέδιον (εἰκ. 143), ἐξ οὗ δι- 


ὑπὲρ τὴν τρίγλυφον εὑρίσκετο ὁμοίως καὶ εἰς ἕνα ναὸν τοῦ Σελινοῦντος (ΚοιενύΕΥ -Ῥυσμστειν, ξά.' ή σχετικἡ τρίγλωφος 
νῦν ἐν τῷ Μουσείῳ τοῦ Παλάρμου). 

1, Ἡ παρὰ Ῥενκοσε ὁριζοντία τομὴ τῶν Ὑλυφῶν (Ρεποίριες, πίν. 20), μετρηθεῖσα διὰ τοῦ µοιρογνωμονίου εὑρέθη κατά 
τι µεγαλυτέρα τῆς ὀρθῆς (93. Κατὰ τὸν Δ. Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΝ, Οἱ ἑλληνικοὶ ρυθμοὶ τῶν κλασσικῶν χρόνων, ᾿Αθῆναι 
1958, σ. 51 καὶ πίν. 7. ἡ ἐσωτερικὴ γωνία τῶν Ἰλυφῶν ὑπολογίζεται εἰς 1053, 23 18”. 
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δάσκεταί τις καὶ ἄλλας λεπτοµερείας τῶν γλυφῶν. Οὕτω π.χ. ὅτι αἱ ἀκραῖαι ἡμίσειαι 
γλοφαὶ φέρουσιν ἄνω ἥμισυ μὲν χαμηλὸν τόξον κατὰ τὴνπρόσοψιν, καταλῆγον κάτω 











π ] 
144. Λεπτομέρεια συνδέσεως κεφαλῆς τριγλύφου πρὸς κεφαλἠν µετόπης. 








εἰς βραχεῖαν πρισματικὴν τετραγώνου τομῆς ἀπόφυσιν, ὁλόκληρον δ᾽ ἡμικύκλιον 
πλαγίως ἤτοι κατὰ τὴν πρὸς τὴν µετόπην συνένωσιν τῆς τριγλύφου (εἶκ. 140, 144). 
Τὰ ἐλαφρῶς ὁριζοντίας, ὀρθογωνίου δὲ τομῆς πρίσµατα τῶν ἀγελαίων τριγλύφων ἔτο- 
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145. Βόρειος πρόσοψις καὶ ὁριζοντία τομὴ τῆς Βά. γωνιαίας τριγλύφου. 
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ποθετοῦντο ἐπὶ τοῦ ἐπιστυλίου εἰς κανονικὰς ἀπ᾿ ἀλλήλων ἀποστάσεις, ἐνηλλάσσοντο 
δὲ ρυθμικῶς πρὸς ἐσώτερον κείµενα τετράγωνα πεδία --- τὰς µετόπας ἢ µετόπια] --- πλά- 
κας δηλαδή, αἱ ὁποῖαι εἰς μὲν τὰ πτωχότερα μνημεῖα ἔμενον ἀκόσμητοι, εἰς δὲ τὰ 
πλουσιώτερα ἔφερον, ἐν µέρει («Θησεῖον)) ἢ ὅλαι, ζωηρῶς ἀνάγλυπτον διάκοσµον. 
Εἰς τὴν τελευταίαν ταύτην κατηγορίαν ἀνῆκε καὶ ὁ Παρθενών, τοῦ ὁποίου ὅλαι αί 
µετόπαι ἔφερον ἔξοχον πλαστικὸν διάκοσµον, φιλοτεχνηθέντα ὑπὸ τοῦ ἔχοντος τὴν 
γενικὴν ἐπίβλεψιν τῶν ἔργων Φειδίου καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ”. 

Ἡ εἰς κανονικὰς ἀπ᾿ ἀλλήλων ἀποστάσεις τοποθέτησις τῶν τριγλύφων, ἡ κατακό- 
ρυφος αὐλάκωσις τῶν ἐμπροσθίων των ἐπιφανειῶν, ἡ ὀξοχή των πρὸ τῶν μετοπῶν, 
παρεῖχον ἓν θέµα παράλληλον πρὸς τὸ τῆς κιονοστοιχίας, µίαν µικρογραφίαν της 
(πίν. 4 - 8). Ἐπιβεβαίωσιν τῆς ἀνωτέρω παρομοιώσεως παρέχουν αἱ γωνιαῖαι τρίγλυφοι 
τοῦ ναοῦ Ο τοῦ Σελινοῦντος», εἲς τὰς ὁποίας τὸ καλύπτον τὰς γλυφὰς τόξον ἔχει τὴν µορ- 
φὴν διπλῆς καμπυλότητος, διὰ τῆς ὁποίας τὸ ἄνω µέρος τῶν μηρῶν φαίνεται ὡς νὰ 
σχηματίζῃ ἓν κιονόκρανον. Πράγματι στερεαὶ καὶ ἰσχυραί, ὡς στηρίγματα {οῦ γείσου 
παρίστανται ἐδῶ αἱ τρίγλυφοι, αἱ δὲ κατακόρυφοι ἀκμαὶ τῶν ἀλλεπαλλήλων γλυφῶν 
ποὺ τὰς αὐλακώνουν κάµνουν ὅ,τι περίπου καὶ αἱ ραβδώσεις εἰς τὸν κίονα. Τονίζουν 
τὴν πρὸς τὰ ἄνω τάσιν τοῦ στηρίγµατος καὶ ἐκδηλώνουν σαφέστερον τὴν λειτουργίαν 
του. ᾿Ἐπαναλαμβάνεται λοιπὸν καὶ ἐδῶ ἡ αὐτὴ καὶ τῶν κιονοστοιχιῶν λειτουργία, ἆλ- 
λὰ εἰς μικροτέραν κλίµακα καὶ μὲ ταχύτερον ρυθµόν. 

Αί ἀγελαῖαι τρίγλυφοι ἐτοποθετοῦντο κανονικῶς ὑπεράνω ἑκάστου κίονος καὶ κατὰ 
τὸν ἄξονα ἑκάστου µετακιονίου (πίν. 4-7). Εἰς τὴν πρώτην περίπτωσιν ὁ ἁρμὸς τοῦ 
κάτωθεν ἐπιστυλίου διχοτομεῖ κατὰ κανόνα τὸ πλάτος τῆς τριγλύφου. 'Ἑπομένως εἷς 
ἕκαστον µεταξόνιον ἔχομεν ἐν τῷ µέσῳ μὲν µίαν τρίγλυφον καὶ δύο µετόπας, κατὰ τὰ 
ἄκρα δὲ ἀνὰ ἡμίσειαν τρίγλυφον (πίν. 4-8). Προὐποτιθεμένης ὅμως ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν γε- 
νικῆς ἰσότητος τριγλύφων καὶ μετοπῶν καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου ἰσότητος τῶν µεταξονίων 
τῶν κάτωθεν κιόνων, ἡ ἀνωτέρω ἐκτεθεῖσα διάταξις ἐδημιούργει εἰς τὰς γωνίας τὸ ἑξῆς 
ἀρχιτεκτονικὸν ἄτοπον: ὅτι ἡ τρίγλυφος, ἥτις, κατ᾿ ἀπαράβατον κανόνα τῆς Ἑλληνι- 
κῆς ἀρχιτεκτονικῆς”, πρέπει νὰ ὑπάρχῃ εἰς τὴν γωνίαν τοῦ κτιρίου, πίπτει, λόγῳ τοῦ µι- 
κροῦ της πλάτους ἐν σχέσει πρὸς τὴν κάτω διάµετρον τοῦ κίονος (0,843 μ. πρὸς 1,905 μ.) 
πολὺ ἐσώτερον τῆς ἐξωτερικῆς ἀκμῆς τοῦ ἄβακος, πρᾶγμα ὅπερ δὲν ἦτο ἀνεκτόν. 

Πρὸς θεραπείαν τοῦ ἀτόπου αὐτοῦ κατὰ τὴν ἀρχαϊκὴν ἐποχὴν ἐφηρμόσθη ἡ λύ- 
σις τῆς κατασκευῆς τῆς πρώτης ἢ τῶν πρώτων παρὰ τὴν γωνίαν μετοπῶν πλατυτέρων. 


1. Μετόπια; ΙΟ 2 1666Α, 39 (Ἐλευσίνος, 4ου π.Χ. αἱ). Ε. ᾱ. Ὀ. ΠΗ (5) 27, Ἡ Β (4ου αἰ΄}.Ἰποετ. 4ο Ὠέ]ον. 500Α, 17. ΗΣΥΝ. 
ἂν λ. µεθόπιον 

2. Βλ. Κ. ΚΟΡΕΝΝΑΙΟΣ, Ώίο ΑΚτοροῄίς, Βοη[ίη 1930, σι 23 καὶ ἑσχάτως Κ. ΟΛΚΡΕΝΤΕΝ, Τνο Ατοβίιοοίς οἳ (ἶο Ραγίλκηοη, 
Σά. σι 55 ἐξ. καὶ Ἐν. ἨκοΜνκκ, Πίο Μειορεπ ἀες Ῥαγίνοποπ, ΜαΐηΣ 1967. 

3, ΚΟΙΡΕΝΕΥ - Ῥύομθτεία, ξίά. σ. 109, εἰκ, 74. Α. ΜΑκουλνυ, Ο5οεΚ Αποίίοοίυτο, ξ-ᾱ. σ. 225, εἰκ. 276. 

4. Ὁ κανὼν αὐτὸς παρεβιάσθη ἤδη ἀπὸ τῶν ρωμαϊκῶν χρόνων. Αὐτὸς οὗτος ὁ ΒΙΤΡΟΥΡΙΟΣ (Ώο ΑτοίςΙν, 3,5, ἔκδ. 
Κτολᾳ, σ. 8) συνιστᾷ τὴν κατά τὰς γωνίας χρῆσιν ἡμιμετοπίων, ἴσων πρὸς τὸ πλάτος ἡμισείας τριγλύφου, πρὸς ἀποφυγὴν 
τῶν ἀτόπων, τῶν προερχοµένων ἐκ τῆς συστολῆς τῶν κιόνων ἢ τῆς ἐπιμηκύνσεως τῶν ἄκρων μετοπῶν. Κατὰ τὴν ᾿Αναγέν- 
νησιν καὶ ἀργότερον συχνάκις συναντᾶται εἰς μνημεῖα τμῆμα µετόπης ἀντὶ τριγλύφου εἰς τὴν Ὑωνίαν. Ἐν τοιαύτη βεβαίως. 
περιπτώσει δὲν παρουσιάζετο πλέον ἀνάγκη συμπλησιάσεως τῶν ἄκρων κιόνων. 
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τῶν ἄλλων. Ἐν τοιαύτῃ ὅμως περιπτώσει ἡ μὲν γωνιαία τρίγλυφος, προωθουµένη, ἔφευ- 
γε πλέον ἀπὸ τὸν ἄξονα τοῦ γωνιαίου κίονος, διεταράσσετο δ᾽ ἐπίσης καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς 
ἰσότητος τῶν μετοπῶν, διατηρουµένης µόνον τῆς ἰσότητος τῶν µεταξονίων τῶν κιό- 
νων. Κατὰ τὴν κλασσικὴν ὅμως ἐποχὴν προετιµήθη ἄλλη λύσις. Κατὰ ταύτην αἱ μὲν 
µετόπαι διετηροῦντο πᾶσαι ἴσαι, ἐτροποποιεῖτο ὅμως τὸ ἄκρον µεταξόνιον τῶν κιό- 
νων, γινόμενον στενότερον διὰ συμπλησιάσεωώς τοῦ γωνιαίου κίονος πρὸς τοὺς γειτο- 
νικούς του, καθ’ ὅσην ἀπόστασιν ἀπῃτεῖτο, ἵνα ἡ γωνιαία τρίγλυφος ἔλθῃ εἰς τὴν κα- 
νονικήν της θέσιν. Οὕτω εἰς τὸν Παρθενῶνα, ἐνῶ τὰ συνήθη µεταξόνια ἔχουσι κατὰ 
μέσον ὅρον μῆκος 4,295 µ., τὰ ἄκρα ἑλαττοῦνται εἰς 3,684 µ., συνεστάλησαν δηλαδὴ 
κατὰ 0,611 ἕως 0,64 µ. Ἡ λύσις αὕτη προετιµήθη ἀναμφιβόλως, διότι πλὴν τῆς ἰσό- 
τητος τῶν μετοπῶν, ἣν διετήρει, ἐνεφάνιζε καὶ στατικῶς ἐνισχυμένας τὰς γωνίας τοῦ 
κτιρίου. Πράγματι διὰ τῆς κατὰ τὰς γωνίας συστολῆς τοῦ µεταξονίου προσεδίδετο εἰς 
τὸ τέλος τῆς κιονοστοιχίας ἓν αἴσθημα εὐσταθείας καὶ ἀναπαύσεως, συγχρόνως δέ, 
διὰ τῆς διδοµένης μεγαλυτέρας ἐμφάσεως εἰς τὴν προοπτικὴν τῶν ἀραιῶν µεταξονί- 
ων, πηὔξανε καὶ ἡ ἐντύπωσις τοῦ μήκους τῶν κιονοστοιχιῶν (βλ. κατωτέρω). 

᾿Αργότερον ὁ Βιτρούβιος, ὁμιλῶν (1Ν,3, 5) περὶ τοῦ προβλήματος τῶν γωνιαίων τρι- 
γλύφων, ὑπέδειξε µίαν λύσιν του ἀπαράδεκτον ἀπὸ τὸ μορφολογικὸν αἴσθημα τῶν Ἑλ- 
λήνων, δηλ. τὴν τοποθέτησιν εἰς ἑκάστην γωνίαν ἡμισείας µετόπης (5οπηπιείορίοπ), 
ὁπότε καὶ ὁ ἄξων τῆς ἄκρας τριγλύφου συνέπιπτε πρὸς τὸν ἄξονα τοῦ κάτωθεν κίο- 
νος καὶ τὰ µεταξόνια διετηροῦντο ἰσομήκη. Τὴν Βιτρουβιανὴν λύώσιν παρεδέχθησαν 
πάντες σχεδὸν οἱ μεγάλοι ἀρχιτέκτονες τῆς ᾿Αναγεννήσεως. 

Ὡς καὶ ἀνωτέρω εἴπομεν, εἰς τὰ ἄκρα ἑκάστης πλευρᾶς τοῦ ναοῦ ἐτοποθετεῖτο κατ’ 
ἀπαράβατον κανόνα τρίγλυφος. Συνέπεια τούτου εἶναι, ὅτι κατὰ τὰς τέσσαρας γωνίας 
τοῦ ναοῦ ἐγίνετο συνάντησις δύο τριγλύφων κατ᾽ ὀρθὴν γωνίαν. Αί δύο συναντώµεναι 
τρίγλυφοι λαξεύονται τότε ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ λίθου, ἡ δὲ ἄκρα ἡμίσεια γλυφὴ ἑκατέρας 
ἀποβαίνει κατὰ τὰς γωνίας κοινή, στεφοµένη ἄνω διὰ χαμηλωμένων τόξων, σχηµατι- 
ζόντων ὀρθὴν γωνίαν καὶ συνενουµένων εἰς μικρὰν πρισματικὴν ἀπόφυσιν. Τὸ παρα- 
τιθέµενον σχέδιον (εἰκ. 143 καὶ πίν. 34) δεικνύει τὴν ὁριζοντίαν τομὴν τῆς συνενώ- 
σεως, ὡς καὶ προοπτικὴν εἰκόνα τῆς στέψεως τῆς γωνιαίας γλυφῆς). 

“Ἡ ἐμπροσθία ἐπιφάνεια τῶν τριγλύφων καὶ τῶν μετοπῶν δὲν ἵσταται κατακόρυφος, 
ἀλλὰ κλίνει κατά τι πρὸς τὰ ἔσω, ὅπως καὶ ἡ τοῦ ἐπιστυλίου. Εἰς τὸν Παρθενῶνα ἡ κλί- 
σις αὕτη ἰσοῦται πρὸς 0,02 µ., δύναται δὲ εὐχερῶς νὰ μετρηθῇ εἰς τὰς γωνίας. Λόγῳ 
τῆς πρὸς τὰ ἔσω κλίσεως τῶν μηρῶν ἡ κεφαλἠὴ τῆς τριγλύφου ἔρχεται περίπου εἰς τὴν. 
προέκτασιν τῆς ἐξωτερικῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐπιστυλίου. 

᾽Αφ’ ἑτέρου, λόγῳ τῆς καμπυλότητοςτοῦ ἐπιστυλίου καὶ τοῦ γείσου, τὸ σχῆμα τῶν 
τριγλύφων δὲν εἶναι ἀπολύτως κανονικὸν ὀρθογώνιον, ἀλλ᾽ ἐλαφρῶς παραλληλόγραμ- 
μον, διότι ἡ βάσις των δὲν εἶναι ὁριζοντία, ἀλλ᾽ ἀκολουθεῖ τὴν κλίσιν τῆς καμπύλης 
τοῦ ἐπιστυλίου, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ κεφαλἡ εἶναι κεκλιµένη, ἀκολουθοῦσα τὴν καμπύλην 


1. Αἱ ἐπιγραφαί ἀναφέρουσιν ἐπανειλημμένως καὶ ἰδιαιτέρως τάς Ὑωνιαίας τριγλύφους: 1Ο ΠΙ 24 1, Ι666α στ. 28. Ε. ἆ. Ρ. 
ΠΕ (9 25, στ. Π1, 13, στ. Β. 8ΙΘ 247 ΙΙ, 61 κλπ. 
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τοῦ γείσου. Κατὰ τὸν Ηοῇετ! οἱ ἁρμοὶ ὥσεως τῶν τριγλύφων σπανίως εἶναι κατακόρυ- 
φοι’ γενικῶς εἶναι ἀκτινηδὸν διατεταγµένοι. Κατὰ τὸν ΖΙΠετ" ἀντιθέτως τὸ τρίγλυφον 
εἶναι γενικῶς διαφόρως τοῦ ἐπιστυλίου διατεταγµένον διότι, ἐνῶ εἰς τὸ ἐπιστύλιον οἱ 
ἁρμοὶ ὥσεως διευθύνονται ἀκτινηδόν, εἰς τὸ τρίγλυφον εἶναι κατακόρυφοι, ἐξαιρέσει 
τῶν γωνιαίων καὶ τῶν δευτέρων ἀπὸ τῆς γωνίας τριγλύφων, ἔνθα οὗτοι εἶναι ἐπίσης 
ἀκτινηδὸν διατεταγµένοι. Τέλος, κατὰ τὸν Ρεητοςε», οἱ ἁρμοὶ ὥσεως τοῦ τριγλύφου εἷ- 
ναι παράλληλοι πρὸς ἀλλήλους καὶ κατακόρυφοι. 

Τὸ πλάτος τῶν τριγλύφων δὲν ἧτο σταθερόν, ἀλλ) ἐκυμαίνετο μεταξὺ 0,838 µ. καὶ 
0,8495 µ., εἶναι ἑπομένως κατά τι µικρότερον τοῦ ἡμίσεος τῆς κάτω διαμέτρου τοῦ. 
κίονος (1.905 μ.) καὶ οὐχὶ κατά τι µεγαλύτερον ὣς γράφει ὁ Ἡ. ΤΠοπιρεοπ, τὸ δὲ ὕψος 
μεταξὺ 13425 μ. καὶ 1,351 µ. (κατὰ τὴν ΝΔ. γωνίαν). Πάντως ὁ ἄξων των ἀντεστοίχει 
πάντοτε πρὸς τὸν ἁρμὸν τῶν κάτωθεν ἐπιστυλίων, ὁσάκις βέβαια οὗτος δὲν ἀπέκλινε 
τοῦ ἄξονος τοῦ ἄβακος. 

Ἡ ἀναλογία τοῦ µέσου πλάτους τῆς τριγλύφου (08435 μ.) πρὸς τὸ ύψος αὐτῆς 
(11915 μ.) εἶναι περίπου 1,60μ. Ἐν σχέσει πρὸς τὴν κάτω διάµετρον τοῦ κίονος 
(11905 μ.) τὸ µέσον πλάτος τῆς τριγλύφου (0,8435 μ.) ἰσοῦται πρὸς τὰ 0,443 τῆς κάτω. 
διαμέτρου Δ. (1,905 χ 0443 --0,8439 μ.). 

Αί γλυφαὶ τῶν τριγλύφων ὡς καὶ ἡ κεφαλἠἡ αὐτῶν ἐβάφοντο διὰ βαθέως κυανοῦ χρώ- 
µατος, τοῦ ὁποίου ἴχνη σαφῆ διετηρήθησαν κατὰ τὴν ἀνατολικὴν πλευράν”. Τὴν κυα- 
νῆν ἄλλωστε βαφὴν τῶν τριγλύφων ἀναφέρει καὶ ὁ Βιτρούβιος», λέγων: «απίϊαιἰ ες 
(δηλαδἡὴ τὰς τριγλύφους) οογα οποτι]εα ἀερίπχετυπί, υὲἱ ργαροἰκίοπαες ίρποτυπι ἰθοίαε 
ποῦ οΠεπάετεπί νίσιπω». 

Αἱ γλυφαὶ τῶν τριγλύφων (κατὰ Ραοσατά ὁλόκληροι αἱ τρίγλυφοι) ἐβάφοντο βα- 
θέως κυαναῖ; ἀσθενέστερα δὲ ἴχνη κυανοῦ εὗρεν ὁ Ῥεπτοςε (σ. 56) καὶ εἰς τὴν κεφαλὴν 
τῶν τριγλύφων. Ὁ ἀστράγαλος τῶν τριγλύφων ἔμεινεν ἀργὸς ἤτοι ἀλάξευτος εἰς πολ- 
λὰ μέρη”, βεβαίως ἐκ παραδρομῆς:' κατὰ τὸν Ρασοατὰ ὁ ἀστράγαλος θὰ ἧτο βαμµένος. 
ἐρυθρός. Σήµερον δὲν διακρίνονται πλέον ἐπ᾽ αὐτοῦ ἴχνη χρώματος. 'Ἑκάστη τρίγλυ- 
φος ἐλαξεύθη ἐπὶ λίθου πρισματικοῦ ὀρθογωνίου, ὁριζοντίας τομῆς, περίπου τετρα- 
γώνου, ὅστις εἰς μὲν τὰς ἀγελαίας φέρει ἑκατέρωθεν (εἰκ. 141) ἀνὰ µίαν ὀρθογώνιον 
ἐγκοπήν, διήκουσαν καθ’ ὅλον αὐτοῦ τὸ ύψος, εἲς δὲ τὰς γωνιαίας ἐπὶ τῶν δύο συνεχο- 
µένων πλευρῶν αὐτῆς (εἰκ. 145). Τὸ πλάτος τῆς ἐγκοπῆς ταύτης εἶναι -- 0,178μ., τὸ 
δὲ βάθος 0,048 -0105 µ. Ἐντὸς αὐτῆς εἰσήρχετο, μέ τινα εὑρυχωρίαν, ἡ λεπτὴ σχε- 
τικῶς πλάξ, ἥτις ἐσχημάτιζε τὴν ράχιν τῆς ἀναγλύφου µετόπης». 


1, Εάὰ, σ. 389. 

2. κι στ. 51. 

3. Ρεηείρ]ες, πίν. ΝΗΙ, ΨΗΠ. 

4. Ἠεεροτία 6, 1937, σ. 40. 

5. Ὁ Ῥενκοςε, Ρεἰηεϊρμες, σ. 56 καὶ ἐγὼ αὐτὸς ἀνεῦρον ἴχνη βαθέως κυανοῦ χρώματος κατὰ τὴν εἰσέχουσαν ἀκμὴν τρι- 
Ἰλύφου τῆς Δ. πλευρᾶς. Ἐγίνετο δ' ἡ βαφή των δι’ ἐγκάύσεως, ὡς διδάσκει ἐπιγραφὴ τοῦ Πειραιῶς: ΙΟ ΙΙ 23 (1), 16270 326 καὶ 
1629, 983/84. 

6, Ῥε Ατοθίς. ΙΝ, 2, 2. 

Ί. Ἡονγεκ, ἐν Εὔνστεκ » Βαυσείιυης Π], σ. 389. 

Β. Εἰς τὸν Παρθενῶνα αἱ µετόπαι ἦσαν χωρισταὶ ἀπό τὰς τριγλύφους: διότι ἔφερον πλαστικὀν διάκοσµον, ὅστις έξετε- 
λεῖτο ἰδιαιτέρως εἰς τὸ ἐργαστήριον. Εἰς ἄλλους ὅμως ναούς, ἰδίᾳ τοὺς µικροτέρας κλίµακος, ἔνθα αἱ µετόπαι ἔμενον ἀκόσμη- 
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Μετόπαι. Πολὺ ἁπλουστέρα τῆς τριγλύφου ἐμφανίζεται ἡ διαμόρφωσις τῆς µετό- 
πης, ἥτις ὡς ἤδη εἴπομεν, εἰσέχει κατά τιτῆςτριγλύφου (εἴκ. 142, 144). Εἰς τὸν Παρθενῶ- 
να ἡ ἐσοχὴ αὕτη εἶναι 0,032 µ., τὸ δὲ πάχος τῆς πλακὸς τῆς µετόπης --- μὴ περιλαµβανο- 
µένης τῆς ἀναγλύφου ἑξοχῆς, ἥτις φθάνει ἐνίοτε τὰ 0.20 µ. --- εἶναι κατὰ µέσον ὅρον. 
0125 µ., ἄνευ τῆς κεφαλῆς καὶ 0,155 µ. μετὰ τῆς κεφαλῆς (εἰκ. 140, 145). Ἡ λεπτότης 
αὕτη τῆς πλακὸς τῆς µετόπης ὀφείλεται εἰς τὸ γεγονός, ὅτι ὁ γλυπτὸς διάκοσμος ἐλαξεύε- 
το εἰς τὸ ἐργαστήριον!, ἑτοποθετοῦντο δὲ πιθανώτατα αἱ µετόπαι ἀφοῦ εἶχον τοποθετηθῆ 
αἱτρίγλυφοι: ἴσως μάλιστα, χάριν εὐκολίας τῆς ἐκ τῶν ὑστέρων τοποθετήσεώς των ταύ- 
της, καὶ ἵνα μὴ πιέζεται ὁ γλυπτὸς διάκοσµός των ἀπὸ τὸ ὕπερθεν γεῖσον, κατεσκευά- 
ζοντο αἱ µετόπαι κατά τινα (2 ἢ 3) χιλιοστὰ χαμηλότεραι τῶν τριγλύφων, ὅταν δ᾽ ἐτο- 
ποθετοῦντο, μετὰ τὴν τοποθέτησιν τῶν τριγλύφων, θὰ κατεβιβάζοντο ἐκ τῶν ἄνω 
ἐντὸς τῶν πλαγίων ἐγκοπῶν τῶν τριγλύφων, αἴἵτινες δι᾽ αὐτὸ καὶ ἐλαξεύοντο κάπως. 
εὐρύχωροι (πλάτος ἐγκοπῆς 0,178 µ.,πάχος εἰσερχομένης ράχεως µετόπης 0,115 µ., 
μετὰ τῆς κεφαλῆς 0,155 μ.). 

ὋὩς ἡ τρίγλυφος οὕτω καὶ ἡ µετόπη φέρει εἷς τὸ ἄνω αὐτῆς µέρος κεφαλήν, ἥτις 
διαφέρει τῆς κεφαλῆς τῆς τριγλύφου: α) διότι εἶναι στενοτέρα ἐκείνης (0,135 μ.) καὶ β) 
διότι ἐξέχει τοῦ σώματος τῆς µετόπης πολὺ περισσότερον (0,027 μ.) ἢ ὅσον ἡ κεφαλὴ 
τῆς τριγλύφου ἐξέχει τῶν μηρῶν αὐτῆς (εῖκ. 142, 144), πιθανῶς ἵνα ἁρμονίζεται καλύτε- 
ρον πρὸς τὰς βαθείας σκιὰς τῶν ἀναγλύφων της. Ὁ ἐπιστέφων τὴν κεφαλὴν τῆς τρι- 
γλύφου ἀνάγλυπτος ἀστράγαλος, καμπτόµενος, συνεχίζεται καὶ εἰς τὸ ἄνω µέρος τῆς 
κεφαλῆς τῆς µετόπης (εἶκ. 140, 144, 145). Ὅπως δὲ τῶν τριγλύφων, οὕτω καὶ τῶν μετοπῶν 
τὸὁπλάτος δὲν εἶναι σταθερόν, ἀλλά κυμαίνεται μεταξὺ 1.22 μ. (ΝΔ. γωνία) καὶ 1.333 μ. 
(μέσον Α. πλευρᾶς). Ἡ διακύµανσις αὕτη εἶναι ἰδίᾳ αἰσθητὴ κατὰ τὴν Α. πλευράν, 
ἔνθα αἱ μὲν ἀκραῖαι µετόπαι ἔχουσι πλάτος 1.234 µ., ἐνῶ αἱ µέσαι φθάνουν τὰ 1,333 µ. 
Κατὰ τὸν Ῥεπτοςε" ἡ διαφορὰ αὕτη δύναται νὰ ἐξηγηθῇ διὰ τῆς ὑποθέσεως, ὅτι, κατ’ 
ἀναλογίαν πρὸς τὰ ἀετώματα, ἄτινα εἶχον εἲς τὸ μέσον τὸν πυκνότερον καὶ σπουδαιό- 
τερον αὐτῶν πλαστικὸν διάκοσµον καὶ αἱ μεσαῖαι µετόπαι κατεσκευάσθησαν πλατύ- 
τεραι διὰ νὰ δεχθῶσι μεγαλύτερα συμπλέγματα. Εἰς τὴν 4ην μάλιστα ἀπὸ τῆς ΒΑ.γω- 
νίας µετόπην τὸ πλαστικὸν σύμπλεγμα προεξετάθη καὶ ἐπὶ τῆς ἡμισείας γωνιαίας γλυ- 
φῆς τῆς γειτονικῆς τριγλύφου”. Πάντως πρέπει νὰ θεωρηθῇ ὡς βέβαιον, ὅτι θὰ προη- 
γεῖτο συνεννόησις μεταξὺ ἀρχιτεκτόνων καὶ γλυπτῶν ὡς πρὸς τὰ πλάτη τῶν μετοπῶν, 
τὰ ὁποῖα πάλιν φαίνεται, ὅτι ἐπηρεάζοντο καὶ ἀπὸ τὰ µήκη τῶν κάτωθεν ἐπιστυλίων, 


τοι, συχνάκις συναντῶμεν τὰς µετόπας ἐκτελεσμένας ἐκ τοῦ αὐτοῦ τεµαχίου λίθου πρὸς τὴν µίαν ἢ καὶ τὰς δύο γειτονικάς αὖ- 
τῆς τριγλώφους. "Άλλοτε πάλιν µία τρίγλυφος φέρει συμφνεῖς ἀμφοτέρας τάς ἑκατέρωθεν αὐτῆς µετόπας, 

1. Τὸ ἐργαστήριον τοῦτο τοποθετεῖται συνήθως ὑπὸ τῶν ἀρχαιολόγων κατά τὴν νοτίαν πλευράν, μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ 
Κιμωνείου τείχους, ἔνθα σώζονται θεμέλια ὀρθογωνίου κτιρίου. Ὅρα Ώόπνγειῦ, ΑΜ 27, 1902, σ. 409, εἰκ. 6. Τ-. Μ. Ν. Ουκ- 
πῶς, ΒιαΔιροφοΒίο]λις, Βοη]ίη 1891, πίν. Ψ..]. ακμινον, Αποοηι Αίλοης, 1/οπάοπ 1920, σ. 343. 

2. ΡηηείρΙες, σ. 16. 

3. Πρέπει πάντως νὰ σημειωθῆ, ὅτι εἰς τὰς µετόπας τῶν στενῶν πλευρῶν τοῦ ναοῦ ἐπαναλαμβάνεται τὸ προοπεικὸν τέ- 
Άνασμα, τὸ παραγόµενον καὶ διὰ τῆς κατὰ τὰς γωνίας συστολῆς τῶν κιονοστοιχιῶν' ἐπειδὴ εἰς τὸν Παρθενῶνα, ἀντὶ τῶν 
συνήθως διευρυνοµένων, μιᾶς ἢ δύο, παρὰ τὰς γωνίας μετοπῶν, συναντῶμεν μίαν ὁμαλὴν διαβάθµισιν ἀπὸ τῶν λίαν πλατειῶν 
μετοπῶν τοῦ κέντρου πρὸς τὰς γωνιαίας, μὲ µεγίστην διαφορἀν πλάτους 0,10 µ., τοῦθ' ὅπερ εἴχεν ὡς ἀποτέλεσμα οὐδεμία 
τρίγλυφος τῶν προσόψεων νὰ εὑρίσκεται ἀκριβῶς εἰς τὸν ἄξονα τοῦ ἀντιστοίχου κίονος, 
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ἄτινα δὲν ἔχουν πάντοτε τοὺς ἁρμούς των συμπίπτοντας ἀκριβῶς μὲ τὸν ἄξονα τῶν κι- 
όνων, ἀλλ᾽ εὑρισκόμενον συχνὰ πέραν ἐκείνων |. 

Γενικῶς ἡ διαφορὰ πλάτους τῶν μετοπῶν φαίνεται ὅτι ὀφείλεται εἰς διορθώσεις γε- 
νοµένας ἐκ τῶν ὑστέρων, λόγῳ ἀνίσων µετακιονίων καὶ ἀνίσου µήκους τῶν τεµαχίων. 
τῶν ἐπιστυλίων”. Ἡ ἀνωτέρω μνημονευθεῖσα κλιµάκωσις τοῦ πλάτους τῶν μετοπῶν 
τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς τοῦ Παρθενῶνος, ἀπὸ εὑρυτέρων (1.331 μ.) εἰς τὸ κέντρον 
πρὸς στενοτέρας (1,226 μ.) εἰς τὰς γωνίας, εἶναι ἀντίθετος πρὸς τὸ κανονικὸν σύστημα, 
ὅπερ ἐφηρμόζετο ἰσχυρῶς μὲν κατὰ τὴν ἀρχαϊκὴν ἐποχήν, ἀσθενέστερον δὲ κατὰ τὴν 
κλασσικήν, λόγῳ τῆς ἀναγκαστικῆς τοποθετήῄσεως τριγλύφου εἰς τὴν γωνίαν τοῦ ναοῦ, 
ὁπότε τὸ πλάτος τῶν μετοπῶν εἶναι παρὰ τὴν γωνίαν μεγαλύτερον τοῦ ἐπομένου. Λό- 
γῳ τῆς εἰρημένης κλιμακώσεως τοῦ πλάτους τῶν μετοπῶν εἰς τὸν Παρθενῶνα, ὡς καὶ 
ἕνεκα μικρῶν τινων λαθῶν εἰς τὴν τοποθέτησιν τῶν κέντρων τῶν κιόνων καὶ τῶν 
τριγλύφων κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν, εἰς τὴν ἀνατολικὴν πρόσοψιν οἱ ἄξονες τῶν τριγλύ- 
φων δὲν συμπίπτουν πρὸς τοὺς ἄξονας τῶν ἓξ µέσων κιόνων, ἀλλ) εὑρίσκοντο ἔξω καὶ 
ἔσω αὐτῶν κατὰ τὰ ἑξῆς κατὰ σειρὰν µέτρα ἀπὸ Ν. πρὸς Β.3 
Εἰς τὸν 2ον κίονα ὁ ἄξων τῆς τριγλύφου πίπτει κατὰ 0,075µ.. ἔσω τοῦ ἄξονος τοῦ κίονος 


» » 3ον » ». »ὃ » » ». 0023µμ. ἔσω τοῦ ἄξονος » » 
» » 4ον » » » » ». » ϱ0037δμἔω» » » » 
» »5ον » » » » ». » 000Ιµ.ἔω» » » ὁ 
» » 6ον » » » » ». » 001δμ. ἔων » » ὁ 
». » Ἱον » ».» » » ». 0113µμ. ἔσω » » » » 


Τὸ γεγονός, ὅτι τὸ ἄθροισμα τοῦ πλάτους τριγλύφου καὶ µετόπης εἶναι µικρότερον. 
τοῦ ἡμίσεος τοῦ µετακιονίου ο ο μ.) μᾶς ἀναγκάζει νὰ δεχθῶμεν, ὅτι αἱ 


τρίγλυφοι κατενέµοντο οὕτως, ὥστε νὰ ἀντισταθμίζουσι τὴν µετάθεσιν τῆς γωνιαίας, 
ὁπότε αἱ λοιπαὶ τρίγλυφοι τίθενται μὲ ἑλαφρῶς διάφορον θέσιν ἄξονος ἀπὸ τὴν τῶν 
κιόνων, ὡς τοῦτο συμβαίνει καὶ εἰς τὴν Φιγάλειαν καὶ τὴν Ἐγέστην. 

Ὅσον ἀφορᾷ τὰς ἀναλογίας τῆς µετόπης αὗται μᾶς παρουσιάζουν αὐτὴν μετὰ 
τῆς κεφαλῆς εἰς μὲν τὴν ἀνατολικὴν πλευρὰν περίπου τετράγωνον, κατὰ δὲ τὰς λοι- 
πὰς ὀρθογώνιον καθ’ ύψος". Ἴσως μάλιστα ἐπεδίωκον νὰ ἐπιτύχουν διὰ τῶν ἀκανονι- 
στιῶν µίαν ποικιλίαν καὶ ἕνα παιγνίδισµα φωτός, τὸ ὁποῖον τόσον εὐχαριστεῖ τὸ βλέμμα. 

Παρακολουθοῦσα τὴν γενικὴν κλίσιν τῆς ἐξωτερικῆς ἐπιφανείας τοῦ θριγκοῦ, κλί- 
νει καὶ ἡ µετόπη πρὸς τὰ ἔσω κατὰ 0102 µ. ἤτοι ἀκριβῶς ὅσον καὶ ἡ τρίγλυφος, ὁλι- 
γώτερον μὲν κατὰ τὰς γωνίας περισσότερον δὲ εἰς τὸ μέσον". 


1: Οὔτω π.χ. εἰς τὴν ἀνατολικὴν πλευρὰν τὸ 2ον ἀπὸ Β. ἐπιστύλιον ἔχει τὸν ἁρμόν του κατὰ 0,173 μ. νοτιώτερον τοῦ ἄξο- 
νος τοῦ ἀντιστοίχου κίονος. Ὡσαύτως καὶ ὁ ἄξων τοῦ δευτέρου ἀπὸ Ν. ἐπιστυλίου ἀποκλίνει τοῦ ἀντιστοίχου ἄξονος τοῦ κίο- 
νος κατὰ 0091 µ. 

3, Βλ. σχετικῶς καὶ ΟΛΡΕΝΤΕΝ ἐν τέλει τοῦ βιβλίου του, Τε Ατοβίιοει» οἵ νο Ῥαγίμοποπ, Ηαγπποπάκννοσῖν 1970. 

3. Βλ. σχετικῶς καὶ ἨΝ. Β. Ώινδνουκ, Ηαερογία 30, 1961, σ. Ι8Ι, σημ. 9. 

4. Τὸ ἐπὶ πλέον τοῦ πλάτους ὕψος θὰ ἐδόθη πιθανῶς, λόγῳ τοῦ ὅτι ἡ ἐξοχὴ (0069 μ.) τῆς κάτωθεν τῆς µετόπης ταινίας 
τοῦ ἐπιστυλίου θὰ ἀπέκρυπτε τμῆµα τοῦ ὄψους της ἀπὸ τὸν παρατηρητήν. 

5. Μιοµα Εις, Ώος Ῥαίμοποη, σ. 19. 
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Ἵχνη ἐρυθροῦ χρωματισμοῦ διετηρήθησαν εἰς τὴν κεφαλὴν δύο μετοπῶν τῆς ἆνα- 
τολικῆς πλευρᾶς. ᾽Αναμφιβόλως δὲ βαμμένα πλὴν τῶν γυμνῶν μερῶν, τὰ ὁποῖα ἀφίεντο. 
λευκά, θὰ ἦσαν καὶ τὰ ἀνάγλυφα ἐνδύματα τῶν μορφῶν τῶν μετοπῶν!', συμφώνως πρὸς 
τὴν γενικὴν συνήθειαν τῆς χρώσεως τῶν ἀρχαίων πλαστικῶν ἔργων, χάριν µεγαλυτέρας 
ἐξάρσεως αὐτῶν. Τὸ ἰσχυρῶς ἀνάγλυφον τῶν μετοπῶν ἁρμονίζεται πρὸς τὴν ἔντονον. 
πλαστικότητα τῶν γλυφῶν τῆς τριγλύφου καὶ δικαιολογεῖται λόγῳ τοῦ μεγάλου ὕψους, 
(12 περίπου µέτρων), εἰς τὸ ὁποῖον εἶναι τοποθετηµέναι. Τὸ βάθος ὅλων τῶν μετοπῶν 
ἐβάφετο ἐρυθρόν. 

Αἱ µετόπαι ἦσαν ἐν συνόλῳ 92. Ἐξ αὐτῶν µέρος μὲν ἀπωλέσθη”. Μία ἐξ αὐτῶν 
κατεστράφη κατὰ τὴν κακότεχνον καταβίβασιν αὐτῆς ὑπὸ τῶν ἐργατῶν τοῦ Γμφίοτῖ, ἔνερ- 
γοῦντος κατ’ ἐντολὴν τοῦ λόρδου Ἔλγιν". 41, ἀρκετὰ ἐφθαρμέναι, εὑρίσκονται ἀκόμη εἰς 
τὴν ἀρχικήν τῶν θέσιν, ὀλίγαι ἀπόκεινται εἰς τὸ Μουσεῖον τῆς Ακροπόλεως", µία εἰςτὸ 
Λοῦβρον, τὸ δὲ πλεῖστον αὐτῶν, ἰδίᾳ τῆς νοτίας πλευρᾶς, καλῶς διατηρούµεναι, περι- 
λαμβάνονται μεταξὺ τῶν Ἐλγινείων μαρμάρων τοῦ Βρεταννικοῦ Μουσείου. Αἱ τῶν 
λοιπῶν πλευρῶν ἐβλάβησαν κατὰ μέγα µέρος κατὰ τὴν εἰς ἐκκλησίαν μετατροπὴν. 
τοῦ Παρθενῶνος. Ἡ εἰς τὰς διαφόρους πλευρὰς τοῦ ναοῦ κατανομή των ἀκολουθεῖ τὸ 
ἑξῆς σαφὲς πρόγραµµα: εἰς τὴν ἀνατολικὴν πλευρὰν εἴκονίζεται ἡ Γιγαντοµαχία 
μὲ τὴν ᾿Αθηνᾶν ὡς δεσπόζουσαν µορφήν, εἰς τὴν νοτίαν ἡ Κενταυρομαχία 5, ἤτοι µυ- 
θικὰ ἀμφότερα θέµατα" τοὐναντίον εἰς τὴν βόρειον καὶ τὴν δυτικὴν εἰκονίζονται 
ἱστορικὰ θέµατα καὶ δἡ εἰς μὲν τὴν βόρειον ἡ Ἰλίου Πέρσις ἤτοι ὁ ἀγὼν τῶν Ἑλλήνων 
κατὰ τῆς Τροίας ---καὶ ὄχι, ὡς γενικῶς ἐδέχοντο µέχρι τοῦδε, ᾽Αμαζονομαχία ἳ --- μὲ 
τὸν Μενέλαον καὶ τὴν Ἑλένην, ὡς ἑταυτίσθησαν καὶ εἰς τὰ δύο ἄκρα, δεξιὰ καὶ ἀρι- 
στερὰ τὸν Ηλιον καὶ τὴν Σελήνην, κατὰ δὲ τὴν δυτικἠν µάχη Ἑλλήνων κατὰ Περσῶν. 
Αί µετόπαι θεωροῦνται ὡς ἀρχαιότερον τμῆμα τοῦ γλυπτοῦ διακόσµου τοῦ Παρθενῶ- 
νος, κατεσκευάσθησαν δὲ πιθανώτατα μεταξὺ τῶν ἐτῶν 447 καὶ 442 ἢ 440 π.Χ. Τεχνο- 
τροπικῶς εἶναι ἀρχαιότεραι τῆς ζωφόρου καὶ τῶν ἀετωμάτων, παρουσιάζουσαι ἐνιαίαν 
σύλληψιν' παρατηρεῖται ὅμως εἰς αὐτὰς ἐκτέλεσις διὰ διαφόρων χειρῶν. Οὕτω µία 
ὁμὰς τεχνιτῶν ἐπιμένει ἀκόμη εἴς τινας σκληρότητας τοῦ αὐστηροῦ ρυθμοῦ, µία ἄλλη. 
ἵσταται εἰς τὸ ύψος τῆς ἐλευθέρας τέχνης τῆς ζωφόρου καὶ τέλος µία τρίτη, μᾶλλον 
ἄτονος καὶ ψυχρά, ἀναγγέλλει τὸ ὕφος τῶν ἀετωμάτων ᾿. Αἱ διαφοραὶ ὕφους, τὰς ὁποίας 
παρουσιάζουν αἱ µετόπαι, ὀφείλονται εἰς τὸ γεγονός, ὅτι πλείονες τεχνῖται ὀξειργά- 


1, Ἐκ. Βπονλίωκ, Ὠίο Μείοροη 4ος Ῥασίίοπου, Μαΐηε 1967, Τοχίδαμά, σι 159. 

2. 19 ὃξ αὐτῶν τῆς βορείου πλευρᾶς καὶ πλείονες τῆς μιᾶς τῆς ΝΑ. ἄκρας τοῦ ναοῦ εἶδε καταβιβαζοµένας καὶ καταπεσού- 
σας εἰς τὸ ἔδαφος ὁ Ώοῦννκει, (Α Οἰασείεα! απά Τοροφταργίεαί Τους ιΜγουμίν ὤξοοοο, τ. 1, Γοράση 1819, σ. 322, 323 ἐ6)). 

3, ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ, Ὁ λόρδος Ἔλγιν κλπ. Ἐν ᾿Αθήναις 1910, σ. 80 - ΒΙ. 

4. Μία ὁλόκληρος καὶ πολλά τεμάχια, ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗ, Μουσεῖον ᾿Ακροπόλεως, ᾿Αθῆναι 1974 (ἀριθ. εὑρετ. 727, 720, 
Ί05, 3244, 765, 3319, 1017 καὶ 196, 2176, 1309, 6511). 

3. Συμπλοκαὶ Κενταύρων πρὸς Λαπίθας. Μία σχεδὸν ἀλώβητος µετόπη τῆς Κενταυροµαχίας διατηρεῖται κατὰ τὴν ΝΔ. 
Ἰωνίαν τοῦ ναοῦ (εἰκ. 140 καὶ πίν. 33). 

6. Εκ. ΒΝΟΝΝΣΝ, Ὠ]ο Μοίοροη ἀος Ῥατίμεηση, ΜαΐηΣ 1967, σ. 191. 

7, Βλ. σχοτικῶς (. ῬκΑδοινικεκ, Ὠἱο Μοίορεη ἀος ΝοσάοκίοσΚος ἄος Ῥατίίκπον, Ο). 14, 1911, σ. 135 ἐδ. καὶ τοῦ αὐτοῦ, 
Ῥαίλοπσπνίυάΐοη, Αιιβοδυτᾳ - Ψ/ίοη 1928. Ἐν. Ώκονοικκ, Ὠίο Μείορεπ ἆος Ῥατίίοποι, Μαΐηχ 1967 καὶ Ἑ. ΟΑΡΕΝΤΟΝ, Τηο 
Ατοίιοςϊς οἳ ἵλνο Ῥασίμούση, Ηασπιοπάφμοτιὴν 1979, σι 55 - 68. 
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σθησαν αὐτὰς ταυτοχρόνως: οὕτω στοιχεῖα ἀρχαϊκὰ ἐμφανίζονται παραλλήλως πρὸς 
ἄλλα νεώτερα. ὍὉ Φειδίας φυσικά, ὡς πάντων ἐπίσκοπος, ἦτο ἐπιφορτισμένος νὰ ἐπι- 
βλέπῃ τὴν ἐκτέλεσιν ὅλων, πρᾶγμα ποὺ διακρίνεται εἰς τὰς γενικὰς γραμμὰς τῆς τέ- 
χνης τῶν γλυπτῶν καὶ εἰς µίαν νέαν ἀντίληψίν των, ἐκφραζομένην κυρίως εἰς τὴν διάπλα- 
σιν τῶν σωμάτων καί τινας λεπτοµερείας. Ὁ Φειδίας ἔδιδε τὴν ἀκολουθητέαν γραμμὴν 
εἰς τὰ ἔργα καὶ ἄφινε τὴν ἐκτέλεσίν των εἰς τοὺς µαθητάς του. Αὐτὸς µόνος του ἔκαμε 
τὰ σκαριφήµατα τῶν θεμάτων τῶν μετοπῶν, οἱ δὲ ἄλλοι καλλιτέχναι θὰ εἰργάζοντο 
συμφώνως πρὸς αὐτά. 


Αντιθήματα τοῦ διαζώµατος. Όπισθεν τῶν τριγλύφων καὶ τῶν µε- 
τοπῶν ἐτοποθετοῦντο ἀντιθήματα εἰς δύο καὶ αὐτὰ παραλλήλους σειράς, ὅπως τὰ τοῦ 
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146. Κατακόρυφος τοµὴ εἰς τὴν ιετόπην, δεικνύουσα τὰ ὄπισθεν αὐτῆς ἀντιθήματα (Α. Β) 


ἐπιστυλίου μὲ ταύτην τὴν διαφοράν, ὅτι ἐπειδὴ ἡ κάτω αὐτῶν ἐπιφάνεια δὲν ἐφαίνετο, 
ἐτοποθετοῦντο τὰ ἐνδιάμεσα μὲ οὐχὶ πάντοτε ἀπολύτως κανονικά, αὐστηρῶς ὀρθογώ- 
νισµένα σχήµατα οὕτως, ὥστε ν᾿ ἀφίνουν μεταξύ των μεγάλα σχετικῶς κενὰ καὶ τοῦτο. 
βεβαίως χάριν ἑλαφρότητος ἅμα καὶ οἰκονομίας μαρμάρου (εἶκ. 146, 147, 149 καὶ πίν. 35). 
Ἡ ἁραίωσις αὕτη παρατηρεῖται ἰδίᾳ κατὰ τὰς μακρὰς πλευρὰς τοῦ ναοῦ, ἔνθα μάλιστα 
δύναταί τις καὶ νὰ βαδίστ μεταξὺ τῶν ἀντιθημάτων, οὐχὶ πολὺ ἀνέτως βέβαια. Διὰ τὰ, 
μνημονευθέντα ὄπισθεν τῶν τριγλύφων καὶ τῶν μετοπῶν κενὰ τοῦ θριγκοῦ (εἰκ. 146, 
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149) φαίνεται, ὅτι κάτι θὰ ἐγνώριζεν ὁ Εὐριπίδης, ὅταν εἰς τὴν Ἰφιγένειάν του ἓν Ταύ- 
ροις (στ. 113 - 114) ἔθετεν εἰς τὸ στόµα τοῦ Πυλάδου, συζητοῦντος μετὰ τοῦ Ὀρέ- 
στου κατὰ ποῖον τρόπον θὰ ἠδύναντο νὰ εἰσδύσουν εἰς τὸν κλειστὸν ναὸν τῆς Αρτέ- 
µιδος διὰ νὰ ἀπαγάγουν τὸ ἄγαλμα τῆς θεᾶς, τὴν ἑξῆς χαρακτηριστικὴν φράσιν : ὅρα 
δὲ γ᾿ εἴσω τριγλύφων ὅποι κενὸν δέµας καθεῖναι, ἤτοι κύτταξε ἂν µέσα ἀπὸ τὰς τριγλύ- 
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ΣΥΝΔΕΚΙέ ΤΡΙΓΛΥΦΩΝ. 
ΚΑΙ ΜΕτοπον προς 


᾿ΑΝΤΙΘΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ 


141. Σύνθεσις τριγλύφων, μετοπῶν καὶ ἀντιθημάτων ἐν ὁριζοντίᾳ τοµῇ. 


φους ὑπάρχῃ κάποιο κενὸν διὰ νὰ κατεβάσῃς δι αὐτοῦ τὸ σῶμά σου. Ἐκ τῶν δύο 
σειρῶν ἀντιθημάτων ἡ μεσαία ἀποτελεῖται ἓξ ὁρθίων πρισματικῶν λίθων τῶν ὁποίων, 
ὡς μὴ ὁρατῶν, αἱ παρειαὶ εἶναι ἁδρῶς διὰ τοῦ κοπέως (βελόνι) εἰργασμέναι, ἡ δὲ ἄνω 
ἐπιφάνεια συνεδέετο πρός τε τὰς τριγλύφους καὶ τὰς µετόπας διὰ μεγάλων σιδηρῶν 
συνδέσμων σχήµατος διπλοῦ ταῦ (μήκους 0,345 -0,46 μ.), οἵτινες κατὰ µέγα µέρος τοῦ. 
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μήκους των ἦσαν συχνάκις ---λόγῳ τῶν κενῶν --- μετέωροι(εἰκ. 147 ἄνω), πάντοτε ὅμως 
περιβεβλημένοι διὰ σφυρηλατηµένου, µολυβδίνου µανδύου πρὸς ἀποφυγὴν τῆς ὀξει- 
δώσεως αὐτῶν. 

Τὰ μεσαῖα ἀντιθήματα ἦσαν ἰσοῦψῆ πρὸς τὰς τριγλύφους μετὰ τῶν ὁποίων συνεµερί- 
ζοντο τὸ βάρος τῶν ἐπικαθημένων γείσων, τῆς λεπτῆς µετόπης μὴ μετεχούσης τῆς 
στηρίξεως πρὸς ἀποφυγὴν ἐνδεχομένης θραύσεως αὐτῆς. Καὶ δι’ αὐτὸν λοιπὸν ἀκόμη 
τὸν λόγον ἐπεβάλλετο νὰ κατασκευασθῇ κατά τινα χιλιοστὰ χαμηλοτέρα τῆς τριγλύ- 
φου ἡ µετόπη. Ἡ δευτέρα σειρὰ τῶν ἀντιθημάτων τῆς ζωφόρου, ἡ βλέπουσα πρὸς τὸ 
ἐσωτερικὸν τοῦ πτεροῦ, ἔχει διατομὴν σχήματος γάμμα: ἀποτελεῖται δηλαδὴ ἀπὸ ὀρθίους 
µασχαλιαίους λίθους, ἰσοὐψεῖς πρὸς τὰς τριγλύφους ἐσωτερικῶς, χαμηλοτέρους δ᾽ ἐξω- 
τερικῶς (βλ. κατακόρυφον τομὴν εἰκ. 146, 149). Τούτων ἡ μὲν ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια εἶναι 
τελείως λεία, ἡ δ᾽ ἐσωτερικὴ ἀνώμαλος. Οἱ λίθοι της ἐφάπτονται ἀλλήλων πλαγίως 
κατὰ µίαν στενὴν µόνον ἀναθύρωσιν, συνδεόµενοι ἄνω τόσον πρὸς ἀλλήλους, ὅσον 
καὶ πρὸς τὰ διάµεσα ἀντιθήματα διὰ συνδέσμων σχήµατος διπλοῦ ταῦ (εἰκ. 147). 

Ὅσον ἀφορῇ τὴν µασχάλην, αὕτη ἔχει πλάτος μὲν 0,30 µ. ὕψος δὲ 0.325 μ. ἐχρη- 
σίµευε δὲ διὰ νὰ ὑποδέχεται τὸ μικρὸν ἐκεῖνο ἀρχιτεκτονικὸν µέλος, τὸ χρησιμεῦον 
ὡς ὑπόθημα τῶν δοκῶν τῆς ὀροφῆς ἢ τῶν φατνωµάτων καὶ ὀνομαζόμενον διὰ τοῦτο 
ὑποδόκιον ἣ θρᾶνος (βλ. κατωτέρω). ᾽Αναβάλλοντες τὴν ἐξέτασιν τοῦ μέλους τούτου 
ἐπὶ τοῦ παρόντος, ἵνα τὸ συνεξετάσωµεν μετὰ τῆς ὀροφῆς, ἀρκούμεθα νὰ σημειώσω- 
μεν, ὅτι οἱ μασχαλιαῖοι λίθοι τοῦ ἀντιθήματος, ἐφ᾽ ὧν ἐπικάθηται ὁ θρᾶνος, παρουσιά- 
ζουσιν, ἐφ᾽ ὅσον προχωροῦμεν ἀπὸ τῶν ἄκρων πρὸς τὰ µέσα τῶν πλευρῶν, µείωσιν 
τοῦ ὕψους των (πίν. 32 ἄνω) καὶ τοῦτο, ἵνα ἡ καμπύλη ἐπιφάνεια τοῦ ἐπιστυλίου µετα- 
βληθῇ ἐσωτερικῶς, δηλαδἡ κατὰ τὴν βάσιν τῆς ὀροφῆς, εἰς ὁριζοντίαν, εἲς τρόπον, 
ὥστε καὶ ἡ ὀροφὴ νὰ εἶναι καὶ αὐτὴ ὁριζοντία' οὕτω ἐνῶ περὶ τὰ ἄκρα τῆς Β. πλευρᾶς 
τὸ ἐσωτερικὸν ὕψος τῶν ἀντιθημάτων εἶναι (ὑπὲρ τὸν 3ον κίονα) 1,057 µ., εἰς τὸ µέσον 
αὐτῆς (ὑπὲρ τὸν 9ον κίονα) ἀποβαίνει 1.053 μ. Εἰς τὰ ἀντιθήματα λοιπὸν τῆς ζωφόρου 
ἐπέρχεται ὁ συμψηφισμὸς τῶν καμπύλων ἐσωτερικῶν γραμμῶν πρὸς τὰς ὁριζοντίας, 
πρᾶγμα, ὅπερ δὲν συμβαίνει καὶ ἐξωτερικῶς' διότι ἡ καμπυλότης συνεχίζεται καὶ εἷςτὸ 
γεῖσον, ὡς θέλοµεν ἴδει μετ’ ὀλίγον. 

Ἡ πρὸς τὸ ἑσωτερικὸν τοῦ πτεροῦ βλέπουσα λεία ἐπιφάνεια τῶν µασχαλιαίων ἄν- 
τιθηµάτων τῆς ζωφόρου εἰσέχει τοῦ ἐσωτερικοῦ ἀντιθήματος τοῦ ἐπιστυλίου "κατὰ 
0918-0032. (εἰκ. 149), παρουσιάζει δὲ καὶ αὐτή, ὅπως καὶ ἡ τοῦ ἀντιθήματος τοῦ 
ἐπιστυλίου, κλίσιν πρὸς τὰ ἔσω κατὰ 0,006 -0,007 μ. περίπου (εἰκ. 146), μένει δὲ πάν- 
τοτε ἐντελῶς ἀκόσμητος (εἰκ. 149). 


1. Βλέπε τὰς σχετικὰς διαστάσεις τῶν ὑψῶν τῶν ἀντιθημάτων εἰς ἡμέτερον πίνακα 32 ἄνω καὶ παρὰ ΜΠΛΛΑΝΩΙ (ΆἌνα- 
στήλωσις, πίν. 9). 
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ΤΟ ΓΕΙΣΟΝ 


Τὸ τρίτον κατὰ σειρὰν καὶ ἀνώτατον µέλος τοῦ θριγκοῦ --- τὸ ὑπὸ τῶν ἀρχαίων κα- 
λούμενον γεῖσον] --- σημειώνει τὸ τέρμα τῆς ἀνοδικῆς κινήσεως τοῦ ὅλου ἐξωτερικοῦ. 
ρυθμοῦ τοῦ ναοῦ. Εἶναι µία παχεῖα (0,59 µ. - 0,614 μ.), ὁριζοντία καὶ λίαν ὑπὲρ τὴν 
ζωφόρον ἐξέχουσα πλάξ, χρησιµεύουσα κυρίως ἵνα προστατεύῃ τὸν πλαστικὸν διάκο- 
σμον τῶν μετοπῶν καὶ τὸν γραπτὸν διάκοσµον αὐτοῦ τούτου τοῦ γείσου ἀπὸ τῶν ἐκ 
τῆς στέγης καταρρεόντων ὁὀμβρίων ὑδάτων καὶ τῶν ἄλλων ἀτμοσφαιρικῶν ἐπιδρά- 
σεων. Χάριν ἰσορροπίας τοῦ ἰσχυρῶς (0,701 - 0,706 μ.) προκρεµαμένου προσθίου µέ- 
ρους του, ἐδίδετο εἰς τὸ γεῖσον μακρὰ οὐρά, διὰ τῆς ὁποίας τὸ ὁλικὸν μῆκος τῆς τομῆς 
τοῦ γείσου ἔφθανε τὰ 2,07 µ. ἕως 2.30 µ., φθάνουσα ὄπισθεν μέχρι τοῦ ἐσωτερικοῦ 
ἀντιθήματος τῆς ζωφόρου καὶ συνδέουσα οὕτω ἐκ τῶν ἄνω τὰς τριγλύφους πρὸς τὰ 
ἐνδιάμεσα ἀντιθήματα τριγλύφων καὶ μετοπῶν (εἰκ. 148, 149 καὶ πίν. 30, 36). 

Ἐν ἐγκαρσίᾳ διατομῇ τὸ γεῖσον παρουσιάζει ἄνω μὲν ἓν στέφον δωρικὸν κυµάτιον, 
ὕψους 0,05 µ. ἕως 0,055 µ. καὶ ἐξοχῆς 0,0525µ., κατὰ δὲ τὴν βάσιν του ἁπλῆν κατακόρυ- 
φονταινίαν, ὕψους 0,114 μ. (εἰκ. 150), κοσμουμένην δι’ ἐγκαυστικοῦ µαιάνδρου (εκ. 144, 
πίν. 35): καὶ περιβάλλουσαν καθ᾽ ὅλας τὰς πλευράς του τὸν ναόν. Κατὰ τὰλοιπὰ ἡ κατα- 
τοµή του ὑπαγορεύεται καὶ ἐκ τῆς ἀνάγκης τῆς ἐλαφρύνσεως τοῦ βάρουςτου, κυρίως δέ, 
ὣς εἴπομεν, ἐκ τῆς ἀνάγκης νὰ ἀποτρέπωνται τὰ καταρρέοντα ὄμβρια ὕδατα νὰ φθά- 
σουν µέχρι τῆς ζωφόρου. Οὕτω τὸ μὲν µέτωπὀν του, δηλαδὴ ἡ εὐθὺς ὑπὸ τὸ στέφον 
κυµάτιον κατακόρυφος ταινία, ὄχι µόνον κατεσκευάσθη μὲ ἐλαφρὰν κλίσιν πρὸς τὰ 
ἔξω (εἰκ. 149, 150), ἀλλὰ καὶ διακόπτεται εἰς τὸ κάτω µέροστης ἀπὸ µίαν κοίλην ἐσοχήν, 
τὴν σκοτίαν (εἰκ. 148, 150)”, ἥτις, κάµπτουσα καμπύλως πρὸς τὰ ἄνω κατὰ 0,018 µ., ἄνε- 
χαίτιζε τὰ καταρρέοντα ὕδατα καὶ τὰ ἠνάγκαζε νὰ στάζουν ἀπὸ τὴν ἄκραν της πρὸς 
τὰ κάτω, χωρὶς νὰ περιλείχουν τὴν κάτω ἐπιφάνειαν τοῦ γείσου, ἥτις διὰ τὸν αὐτὸν 
λόγον κατεσκευάσθη καὶ αὐτὴ κεκλιµένη πρὸς τὰ ἔξω. 

᾽Αλλὰ καὶ ὅσα νερὰ κατώρθωνον νὰ περάσουν κάτω ἀπὸ τὴν σκοτίαν δὲν θὰ ἡμπο- 
ροῦσαν νὰ προχωρήσουν εἰς τὴν κάτω ἐπιφάνειαν τοῦ γείσου καὶ νὰ φθάσουν µέχρι 
τῆς ζωφόρου: διότι ἡ κάτω αὐτὴ ἐπιφάνεια δὲν ἦτο ὁριζοντία, ἀλλὰ ἔκλινε πρὸς τὰ 
ἔξω κατὰ γωνίαν 79 πρὸς τὸν ὁρίζοντα, ἤτοι μὲ κλίσιν 1:8, δηλαδὴ µικροτέραν τῆς 


1.16 1 372 (Ἐρεχθείου) 132: γεῖσα µέκος τετράποδα καὶ 188: γεῖσα ἐπὶ τὸς αἰετός. 1Ο ΙΙ 13 461 (Μακρῶν τειχῶν), 5Ι 
24, 72. 10 ΙΙ 23 (1) 1666β (Ἐλευσίνος), 9: γεῖσα ἐργάσασθαι ἰωνικὰ ΠΠεν/τεληικά. 1Ο ΙΙ 2 (1) 1668 (Ἐλευσίνος), 30, 34, 38, 
39. ΙΟ ΙΙ 23 (1) 1685Β4 (Ἀθηνῶν), 5. 1Ο Ἡ 23 (1) 1669 (Πειραιῶς), 35. ΙΟ Χι 2, 1442 (Δήλου), 58. 62, 77. 80, 108. Ἰηοος. 
4ς Ὠέ]ος, ἀριθ. 290, 125, 169, 219, ἀριθ. 403, 10, 44, ἀριθ. 406Α, 24, ἀριθ. 500Α, 22, 27, 28, 29, 39. Οι. 38, 1933, σ. 58 
ϐἈμφιαρείου), 20. Ἰηδος. ἆς Ὠέ]ος, ἀρ. 400, 40 (τὸ γεῖσος καὶ τὰ γείση)' βλ. σχετικῶς Ἡ. Κ. Ἀοπεκοττ, Οἰγτηρίκοίε Ῥος- 
πολιβρεη 1, 1944, σ. 128. ΜΑΜΑ 8, σ. 498 (Ἀφροδισιάδος), 20 (τὸ γεῖσος). Έκηνε, Ῥίάγπια 1, ἕ-ᾱ. 36, 16 (τὰ γείση). δυρρ]. 
Ερ. Θ. 13, 521 (Περγάμου) 138 (τὰ γείση). 

2. Τοῦ µαιάνδρου τούτου τοῦ Παρθενῶνος τὴν ἐπὶ καννάβου γεωµετρικὴν κατασκενἠν παρέχει καὶ ὁ Ἠλνωιρος, Τλο Ρατίλο- 
ποη, Νον Ἠανεα 1924, οἷκ. 87, ἐγκλείων αὐτὸν ἑντὸς ὀρθογωνίου τοῦ τύπου ο τῆς σελίδος ΧΙΝ αὐτοῦ, ἀναλογίας δηλ. Ι:1472µ. 
Τὸ ὀρθογώνιον τοῦτο διαιρεῖται εἰς 11 µέρη ὁριζοντίως καὶ εἰς 16 κατακορύφως. Ὅμοιος ἁπλοῦς µαίανδρος εἰς τὴν αὐτὴν 
θέσιν, ἐγκαυστικᾶς ἐκτελεσμένος, κοσμεῖ καὶ τὸ γεῖσον τοῦ ἐν Σουνίῳ ναοῦ τοῦ Ποσειδῶνος (ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΑΕ 1953-54, Γ, 
σι 8, εἰκ. Ώ. 

3, ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΣ, Ὡς Αοβίς. ΙΨ, 3, 6, 
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ως 





θε οεο 
Ορος κ ἕλτης αΝτιοµλλα Τόν. 








148. ᾿Ἐγκαρσία τομὴ τοῦ γείσου τῶν στενῶν πλευρῶν: Α, μακρῶν πλευρῶν, Β στενῶν πλευρῶν. 
Κάτω, στενῶν πλευρῶν, μὲ τὴν τομὴν εἰς τὰς αὕλακας τῶν προβόλων (βλ. κατωτέρω). 
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149. Κατακόρυφος τοµὴ τοῦ θριγκοῦ καὶ τῶν προσκειµένων εἰς αὐτὸν τεµαχίων τῆς ὀροφῆς καὶ τοῦ ἀετώματος. 
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κλίσεως τῆς στέγης (139), τοῦθ) ὅπερ δυσκόλως δικαιολογεῖ τὴν ἐκ ξυλίνων προτύπων 
καταγωγήν του, περὶ τῆς ὁποίας ὁμιλεῖ ὁ Βιτρούβιος]. 

Πρὸς συμπλήρωσιν τῆς τομῆς θὰ προσθέσωµεν, ὅτι καὶ ἡ ἄνω ἐπιφάνεια τοῦ γείσου 
παρουσιάζει κλίσιν πρὸς τὰ ἔξω (0,03 µ. κατὰ µέτρον εἰς τὰς μακρὰς καὶ 0,02 µ. εἷς 
τὰς στενὰς πλευράς), τὸ δὲ ἐξωτερικὸν µέτωπον κλίνει πρὸς τὰ ἔξω κατὰ 0.0025-0,003 µ. 
κατὰ µέτρον (εἰκ. 148, 149) προφανῶς καὶ πάλιν (ὡς εἲς τὸν ἄβακα ἀνωτέρω), χάριν ἔπι- 
τεύξεως τοῦ παιγνιδίσµατος τοῦ φωτός, ὅπερ προσπίπτει κατὰ διάφορον γωνίαν ἐπὶ τοῦ 
μετώπου τοῦ γείσου καὶ ἐπὶ τῆς κατ᾽ ἀντίθετον διεύθυνσιν κλινούσης ζωφόρου. 


πο 








με. ο 5 «ααπατανκα 


ν 


150. ᾿Ἐγκαρσία κατακόρυφος τομὴ τοῦ ἐξέχοντος τμήματος τοῦ γείσου (αἱ διαστάσεις εἰς χιλιοστά). 


Πολύπλοκος καὶ πλαστικὴ ἐμφανίζεται ἡ κάτω ἐπιφάνεια τοῦ προκρεµαμένου τµή- 
µατος τοῦ γείσου. Αὕτη, ἐξαιρέσει τῶν γωνιῶν, ἔνθα παρουσιάζει δύο γυμνὰς ἔπιφα- 
νείας τεμνοµένας κατ’ εἰσέχουσαν διαγώνιον ἀκμήν, φέρει κάτωθεν κρεµαμένους λε- 
πτοὺς ὀρθογωνίους πίνακας, τοὺς προµόχθους», χωριζοµένους ἀπ᾿ ἀλλήλων διὰ στενῶν 
διαδρόμων, τοὺς ὁποίους ὁ Βιτρούβιος” ὀνομάζει ὁδοὺς (νίας) (εἰκ. 151, 152 καὶ πίν. 35). 
Οἱ πρόμοχθοι, τῶν ὁποίων τὸ ἐλεύθερον µέτωπον εἶναι, ὡς καὶ τὸ τοῦ γείσου, κεκλι- 
µένον πρὸς τὰ ἔξω, ἔχουν μῆκος ἴσον πρὸς τὸ πλάτος μιᾶς τριγλύφου, τίθενται δὲ 
ἀκριβῶς ὑπεράνω τῶν τριγλύφων καὶ τοῦ µέσου τῶν μετοπῶν. Ἐπειδὴ δὲ αἱ µετόπαι 
ἔχουν πλάτος ἴσον πρὸς τὰ 3/2 τοῦ πλάτους τῶν τριγλύφων, ἔπεται, ὅτι τὸ ἥμισυ τῆς 


1. Ῥο Αποίς ΙΝ, 2, 3 
2. Πρόμοχθος: Ἰηδοτ. ἆε Ὠέ]ος, 2085 καὶ 2086, 8 
8. Ρο Απο. ΙΝ, 3, 6 (Εκδ. Κτολα, σ: 93, 2). 

σ 
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διαφορᾶς τοῦ πλάτους των ἀποτελεῖ τὸ πλάτος μιᾶς ὁδοῦ. “Επομένως ἂν Τ εἶναι τὸ 


πλάτος τῆς τριγλύφου, τῆς µετόπης τὸ πλάτος θὰ εἶναι 3/2 Τ καὶ ἄρα τὸ τῆς ὁδοῦ 
12(42Τ-Τ)--ΤΜ. 














151. ἼΑποψις ἐκ τῶν κάτω τῶν ὑπεράνω τῶν τριγλύφων καὶ τῶν μετοπῶν προµόχθων. 
μετὰ τῶν σταγόνων των καὶ τῶν ὁδῶν. 


Κάθε πρόµοχθος ἐκοσμεῖτο κάτωθεν μὲ 18 κυλινδρικὰ περίπου σωμάτια (ἤλους ἢ 
σταγόνας), τοποθετημένα συμμετρικῶς ἀνὰ 6 εἰς τρεῖς παραλλήλους σειράς(εἶκ. 151, 
152 ἄνω). Τὰ σωμάτια αὐτὰ ὁμοιάζουν πρὸς τὰς σταγόνας ποὺ συνηντήσαµεν εἰςτοὺς 
κανόνας τοῦ ἐπιστυλίου καὶ καθὼς εἶναι διατεταγμένα μαρτυροῦν, ὅτι προέρχονται 
--- ὅπως καὶ οἱ πρόμοχθοι --- ἀπὸ τὴν ἐπὶ τοῦ λίθου µίµησιν ξυλίνης κατασκευῆς, εἷς 
τὴν ὁποίαν θὰ ἐχρησίμευον ὡς κεφαλαὶ ἤλων, δι’ ὤν ἐκαρφώνοντο τεμάχια σανίδων 
(οἱ πρόμοχθοι) κάτω ἀπὸ τὰ ἐξέχοντα ξύλα τῆς κεκλιµένης στέγης!. Ἐκτὸς ὅμως τῶν 


1. Βλ. σχετικῶς Ἡ. Μοποαν ἐν Ηατνατά δειάῖος η Οἰακείσα! Ῥμή]οίομν, 1910, σ. 211 καὶ Ώποος, Ατοιοοιησο, σ. 57. 
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152. Ὄψις ἐκ τῶν κάτω τῶν προµόχθων ἐν ὁριζοντίᾳ προβολῆ, ἐν σχέσει πρὸς τὰς ὑπ' αὐτοὺς τριγλύφους καὶ µετόπας. 
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199, Τομὴ τοῦ κάτω µέρους τοῦ γείσου καὶ λεπτομέρεια τῶν προµόχθων καὶ τῶν σταγόνων των. 
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καρφιῶν ἀπομιμοῦνται τὰ ἐν λόγῳ σωμάτια τῶν προµόχθων καὶ κρεµι µένας σταγόνας 
ὕδατος: διότι οὕτω µόνον δύναται νὰ ἐξηγηθῇ ὄχι µόνον, ὅτι εἶναι παχύτεραι πρὸς τὸ 
κάτω µέρος των (εἶκ. 150), ἀλλὰ καὶ διότι ἡ μὲν µία τῶν πλευρὰ --- ἡ πρὸς τὰ ἔξω --- 
εἶναι κατακόρυφος, ἡ δὲ ἄλλη ἐλαφρῶς καμπύλη (εἰκ. 150, 153), πρὸς δὲ τούτοις καὶ 
ὅτι τὸ κάτω χεῖλός των ἐλαξεύθη περιφερικῶς μὲ λοξὴν πρὸς τὰ κάτω κατεύθυνσιν 
(φαρσί), ἡ ὁποία τοὺς προσδίδει µίαν περίπου σφαιροειδῆ ἀπόληξιν. Ἐν γένει δὲ 
τὸ ὅλον σχῆμα τῶν σταγόνων κανονίζεται προφανῶς ἀπὸ τὴν βαρύτητα καὶ προῦπο- 
θέτει µίµησιν ρευστοῦ, μᾶλλον, κρεµαµένου, σώματος (σταγόνος) ἢ στερεοῦ ὀμπεπη- 
Ὑμένου (ἤλου). Εἰς τὰ Προπύλαια καὶ τὸν ἐν τῇ ᾽Αγορᾷ τῶν ᾽Αθηνῶν ναὸν τοῦ 
ἜΑρεως, ἡ κάτω ἐπιφάνεια τῶν σταγόνων φέ- - 

Ρει ἐσωτερικῶς τοῦ κύκλου τῆς βάσεως χαρα- 
γμένον ἕτερον κύκλον εἰς ἀπόστασιν 0,0045 µ. 
ἀπὸ τοῦ ἔξω, ὁρίζουσαν τὸ ὅριον τοῦ χρώματος]. 
Ὁμοίαν σταγόνα σχεδιάζει ὁ Ῥεητοςς" διὰ τὸν 
ἀρχαιότερον Παρθενῶνα. 

Ἕκαστον τεμάχιον κοινοῦ γείσου ἀπετελεῖτο 
ἐξ ἑνὸς προµόχθου καὶ μιᾶς ὁδοῦ, ἑπομένως 
τὸ μῆκός του ἐκυμαίνετο ἀπὸ 1,02 ἕως 1.09 µ. 
καὶ τοῦτο διότι, ἐνῶ οἱ πρόμοχθοι ἔχουν πλά- 
τος σχεδὸν σταθερὸν καὶ ἴσον πρὸς τὸ τῶν κά- 
τωθεν τριγλύφων, αἱ ὁδοὶ ἔχουν κάπως µετα- . 
βλητὸν πλάτος, ἐπειδὴ ἑξαρτῶνται ἀπὸ τὸ πλά-  ζιραγιίας το γονκαίον Ἠὰ γείσον κικὰ Ἐπασατὰ 
τος τῶν ἀντιστοίχῶν μετοπῶν, τὸ ὁποῖον, ὡς καὶ Μαμπο (Εουβὂτος). 
ἤδη εἴπομεν, δὲν ἦτο σταθερόν. 

Ἐντελῶς ἐξαιρετικὴν διάταξιν καὶ διαστάσεις (ἀπὸ 2,54 Χ2,54µ. µέχρι 2,595 Χ 2,588 
μ.) εἶχον τὰ τέσσαρα γωνιαῖα γεῖσα. Ἕκαστον αὐτῶν ἀπετελεῖτο ἀπὸ δύο προµόχθους καὶ 
δύο ὁδοὺς ἐφ᾽ ἑκάστης πλευρᾶς τῆς γωνίας, ἔφερον δὲ κατὰ τὴν συνάντησιν τῶν πλευρῶν, 
ὡς ἤδη εἴπομεν, ἁπλῆν τετράγωνον, εἰς δύο τρίγωνα τεθλασμένην ἐπιφάνειαν (εἰκ. 
152, 154 καὶ πίν. 35). ᾿Ἐπειδὴ δὲ ἡ τοποθέτησις ἤρχιζε πάντοτε ἀπὸ τὰς γωνίας, ὁ μὲν 
πρῶτος ἁρμὸς ἑκάστης πλευρᾶς ἔπιπτε πάντοτε εἰς τὸ ἄκρον προµόχθου, τὸ δὲ πρῶτον. 
μετὰ τὰ γωνιαῖα τεµάχιον γείσου εἶχε δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ ὁδόν, ἀναλόγως τῆς πλευ- 
ρᾶς, ἐφ᾽ ἧς εὑρίσκετο. Διατασσομένων ὅμως οὕτω τῶν κοινῶν γείσων θὰ ἔπρεπε ἓν 
ἓκ τῶν µέσων γείσων νὰ ἀποτελῆται ἓξ ἑνὸς προµόχθου καὶ δύο ὁδῶν. Τοῦτο δὲ καὶ 
πράγματι συνέβαινεν, ἀλλ᾽ οὐχὶ κατὰ τὴν αὐτὴν πάντοτε θέσιν δι’ ὅλας τὰς πλευράς. 
Οὕτω π.χ. ἐκ τῶν δύο σωζοµένων πλευρῶν εἰς μὲν τὴν ἀνατολικὴν τὸ μεταβατικὸν 
γεῖσον εὑρίσκεται ὑπεράνω τοῦ 2ου ἀπὸ Β. µετακιονίου (πίν. 4,5), εἰς δὲ τὴν δυτικὴν 
ὑπὲρ τὸν 4ον ἀπὸ Β. κίονα (πίν. 6, Τ)3. 





1. Ώπνδκοοκ, Ἡοοροτία 9, 1940, σ. 31. 

2. Ρηπαῖριες!, πίν. σχ. 3 (θὰ πρόκειται ἴσως διὰ τὸν ἱκτίνειον). 

3. Ἐσφαλμένως σχεδιάζει ὁ Ῥεπγοσο τὸ μεταβατικὀν τοῦτο γεῖσον ὡς τρίτον ἀπὸ τῆς ΝΔ. γωνίας (Ῥεποῖρ]ες, πίν. 18), 
ὁπότε κατ ἀνάγκην μεταβάλλεται καὶ ὅλη ἡ σειρὰ τῶν ἁρμῶν τοῦ δυτικοῦ ὁριζοντίου γείσου. 
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Ἰδιαιτέρας προσοχῆς ἀξία εἶναι ἡ ἄνω ἐπιφάνεια τῶν τεσσάρων μεγάλων γωνιαίων 
γείσων τοῦ ναοῦ. Ταῦτα, εἰργασμένα ἐπὶ ἑνὸς καὶ µόνον τεµαχίου, ἔχουν διαστάσεις 
τὸ μὲν τῆς ΒΑ. γωνίας 2,59 µ., τὸ δὲτῆς ΝΑ. γωνίας 2,595 Χ 2,588 μ. (εἰκ. 155) καὶ τὸ τῆς 
ἨΔ. 2,54 Χ 2,54 μ. μὲ πάχος 0,60µ. ἐμπρὸς καὶ 0,65 µ. εἰς τὴν οὐράν (εἰκ. 155). Ὁ ὄγκος 















- ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΝ ΓΕΙΕΟΝ 
ΒΔ ΓαΝιας 



























































ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ 
ΓΟΝΙΑΙΩΝ ΓΕΙςΟΝ 

















155. Κάτοψις τῶν γωνιαίων ὁριζοντίων γείσων τῆς ΝΑ. καὶ τῆς ΒΔ. γωνίας 
καὶ τοµαὶ κατακόρυφοι αὐτῶν εἰς διάφορα σημεῖά των. 
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των ἑπομένως ἀνέρχεται εἰς 3,90 κυβ. µέτρα, ἄτινα, πολλαπλασιαζόµενα ἐπὶ τὸ εἰδικὸν 
βάρος τοῦ μαρμάρου (2,500 - 3000 χ/µα), μᾶς δίδουν γινόμενον ἄνω τῶν ΙΟτόννων. Ἐκ 
τῶν ἄνω ἐπιφανειῶν τῶν γείσων τούτων ὁρατὰ ἐν προσόψει εἶναι µόνον μικρὰ τμήματα, 
εὑρισκόμενα κάτωθεν τοῦ ἀκροτάτου καταετίου γείσου(εἰκ.55)'.διαιτέρως τὸ γωνιαῖον 
γεῖσον τῆς ΝΑ. γωνίας(εἰκ. 155), θραυσθὲν ἀπὸ τὰς βόμβαςτοῦ Μοροζίνη καὶ συναρµο- 
λογηθὲν ὑπὸ τῆς Ἑλληνικῆς ὑπηρεσίας ἀναστηλώσεως παρέσχεν ὁλόκληρον τὸ σχέδιον 
τῆς ἄνω αὐτοῦ ἐπιφανείας, ἐνῶ τὸ τῆς ΒΑ. γωνίας εἶναι ὁλόκληρον κεκαλυμµένον. 
ὑπὸ τοῦ βάθρου τοῦ ἀκρωτηρίου. ᾽Αμϕότερα τὰ γωνιαῖα γεῖσα τῆς δυτικῆς πλευρᾶς 
καλύπτονται σήµερον ὑπὸ τῶν βάθρων τῶν σχετικῶν ἀκρωτηρίων. Τὸ σχέδιόν των 








156. Προοπτικὴ ἄποψις τοῦ γωνιαίου ὁριζοντίου γείσου τῆς ΝΔ. γωνίας τοῦ ναοῦ. 


ὅμως τοῦ μὲν τῆς ΝΔ. γωνίας παρεσχέθη κατὰ τὸ ἥμισυ ὑπὸ τοῦ Ῥεπτοςς”, ὅταν ἀκόμη 
ἦτο ἐλεύθερον (εἰκ. 156), ὁλόκληρον δὲ τὸ τῆς ΒΔ. γωνίας ἐλήφθη κατὰ τὰς ἐργασίας. 
τῆς Ἑλληνικῆς ὑπηρεσίας ἀναστηλώσεως καὶ ἐδημοσιεύθη ὑπὸ τοῦ Ν. Μπαλάνου". 
Ἔχομεν κατὰ ταῦτα ἐκ τῶν τεσσάρων γὠνιαίων γείσων τὸ σχέδιον τῶν τριῶν (ΝΑ., 
ΒΑ. καὶ ΝΔ. γωνίας, εἰκ. 155 καὶ πίν. 36). 

Καὶ τἀτρία ταῦτα σχέδια παρουσιάζουν ἐν κατόψει τὰ ἑξῆς κοινὰ στοιχεῖα: α) ἀνὰ δύο 
ἄλλοτετετραγώνους (ΝΔ. γωνία, εἰκ. 156) καὶ ἄλλοτε ὀρθογωνίους, διαστάσεων 0,21 Χ 
0,35 μ. (ΒΔ. γωνία, εἶκ. 155 ΜΜ), κατακορύφους ὁπάς, διηκούσας καθ’ ὅλον τὸ πάχος τοῦ 
γείσου (0,60 µ., εἶκ. 155, σχ. 2), τεταγµένας δὲ κατὰ τὴν περιοχἡν τοῦ κέντρου βάρους τοῦ 
γείσου, εἴτε παραλλήλως πρὸς τὴν πρόσοψιν τοῦ ναοῦ (ΝΔ. γωνία), εἴτε καὶ πρὸς τὴν 
πλαγίαν αὐτοῦ ὄψιν (ΒΔ. γωνία, εἶκ. 155, σχ. 1). Τῆς ΝΑ. καὶ τῆς ΝΔ. γωνίας ἰδιαιτέ- 
ρως ἡ τομὴ τῆς ὁπῆς παρουσιάζει προσηρτηµένον εἰς µίαν τῶν στενῶν πλευρῶν αὐ- 


1. ΜΠΑΛΑΝΟΣ, ᾽Αναστήλωσις, πίν. 44. 
2. Ρεϊηείρ]ες, πίν. ΧνΊϊ, κάτω ἀριστερά. 
3. ᾽Αναστήλωσις, πίν. 7, σχ. 1, ὁπόθεν ἡ ἡμετ. εἰκ. 155, σχ. 1. 
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τῆς ἡμικύκλιον (εἰκ. 155, σχ.5, ΜΜ, εἰκ. 156).᾽Αφ’ ἑτέρου εἰς τὰς ὁπὰς τῆς ΒΔ. γωνίας 
παρουσιάζεται εἰς τὸ µέσον τοῦ ὕψους των µία ὁριζοντία ἐγκοπή (0:03 µ., εἰκ. 155, σχ. 2). 
Αἱ μνημονευθεῖσαι κατακόρυφοι ὁπαί, διήκουσαι καθ’ ὅλον τὸ πάχος τοῦ γείσου καὶ 
τεταγµέναι, ὡς εἴπομεν, κατὰ τὴν περιοχὴν τοῦ κέντρου βάρους τοῦ γείσου, ἐχρησί- 
µευον ἀναμφιβόλως διἀτὴν διὰ σχοινίων ἀνύψωσιν τῶν μεγάλων γωνιαίων τεμαχίων", χά- 
ριν τῆς ὁποίας δὲν παρατηροῦνται ἄλλαι σχετικαὶ ὁπαὶ ἀνυψώσεως ἐπὶ τῆς ἄνω ἐπιφανεί- 
ας τῶν γείσων, β) ὀρθογώνια κοιλώματα κ,κ(εϊκ. 155, σχ.3' βλ. καὶ εἰκ. 156),πλάτους0,535 
μ.καὶ βάθους 0,149 µ., ἔχοντα κεκλιµένα τὰ ὅρθια τοιχώματα αὐτῶν (εἰκ. 155),λαξευ- 
θέντα δὲ ἐπὶ τῆς ἄνω ἐπιφανείας τῶν γείσων εἰς ἀπόστασιν 0,17 µ. ἀπὸ τοῦ ἔξω χεί- 





157. Τεμάχια µεταδοκίων πλακῶν τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς (σήμερον ἐπὶ τοῦ ἐδάφους), παρουσιάζοντα, 
κατὰ τοὺς ἁρμοὺς ὥσεώς των διαδοχικὰς βαθύνσεις, διευκολυνούσας τὴν καταβίβασιν αὐτῶν. 
εἰς τὴν τελικήν τῶν θέσιν τῇ βοηθείᾳ λοστοῦ. 


λους, ἀκριβῶς ὑπεράνω τῶν προμόχθων καὶ βαίνοντα παραλλήλως πρὸς τὴς πλευρὰς 
τοῦ γείσου, γενόµενα δὲ προφανῶς χάριν ἐλαφρύνσεως τοῦ μεγάλου βάρους τῶν γεί- 
σων τούτων”, Υ) μικρὰ λοξὰ λαξεύµατα ὁρατὰ εἲς τὸ ὄπισθεν µέρος τοῦ γείσου τῆς 
ἘΔ. γωνίας (εἰκ. 155, οο, σχ. 1, 2). Εἰς ταῦτα εἰσήρχοντο, λοξῶς διευθυνόµεναι, ὀρει- 
χάλκιναι ράβδοι5, μήκους 0,45 μμ. καὶ διατομῆς 0,03 Χ 0,05 µ., διὰ τῶν ὁποίων ἡ ὤθησις 
τῶν κεκλιµένων γείσων τοῦ ἀετώματος µετεδίδετο εἲς τὸ ὁριζόντιον γωνιαῖον γεῖσον 


1. Ὅμοιαι δίδυμοι, τετράγωνοι, διαμπερεῖς ὁπαὶ εὑρέθησαν καὶ εἰς τὸ ἐπίκρανον τῆς παραστάδος τοῦ Βουλευτηρίου 
τῆς Ὀλυμπίας (Οἶυτηρία, Ρἱς Βωμάεπκπιᾶίος, Τα[εΙδαπά, πίν. 1Υ1Ι καὶ Τεχίδαπά, σ. 78). 

2, Τὰ κοιλώματα ταῦτα, ὡς ἀναφέρει ὁ Μπαλάνος, εὑρέθησαν, κατὰ τὴν ἀναστήλωσιν, πλήρη τεµαχίων «πωρωδῶν λί- 
θων» (Αναστήλωσις, σ. 102. ΄Ὅμοια ὀρθογώνια κοιλώματα, χάριν ἐλαφρύνσεως τῶν ἐξεχόντων μερῶν, παρουσιάζουν καὶ τὰ 
καταέτια γεῖσα τοῦ Ἑκατομπέδου (/ΙΕΟΑΝΟ, Ρίο αγολαἰςε]ο Ῥοτοσατολίίεκιως 4ος Ακτοροῖΐο Συ Αἰῑνεπ, 1 αἱραίᾳ υπά Οασςεῖ 
1904, σ. 122, εἰκ. 118). 

3, Αἱ ράβδοι αὗται σώζονται εἰσέτι κατά χώραν, ἀλλὰ δὲν φαίνονται πλέον πρβλ. ΜΠΑΛΑΝΟΝ, ξ-ᾱ, πἰν. 7, σχ. 6 καὶ 
σ. 103 
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καὶ οὐχὶ εἰς τὸ ἄκρον τεµάχιον τοῦ ἀετώματος, ὅπερ οὕτω θὰ ἐκινδύνευε νὰ ὀλισθήσῃ 
πρὸς τὰ ἔξω. Ἔχομεν λοιπὸν ἐνταῦθα νέον παράδειγµα ἐνισχύσεως τοῦ μαρμάρου 
διὰ μετάλλου, προσθετέον εἲς ὅσα παρέθεσε παλαιότερον ὁ Ν. Β. Ὠϊπαπιοος]. 

᾿Αναφέρομεν ἐν τέλει, ὅτι εἰς τὸ σημεῖον Ν τοῦ γείσου τῆς ΒΔ. γωνίας(εἰκ. 155, σχ. 
1) παρουσιάζεται ὀρθογώνιον κοίλωµα, διαστάσεων 0,29 χθ,35 µ. καὶ βάθους 0,045 µ. 
Ἐπ) αὐτοῦ εὑρέθη μικρὰ µαρμαρίνη πλάξ, πάχους 0,065 µ. ἐπὶ τῆς βορείου πλευρᾶς 
της καὶ 0,075 µ. ἐπὶ τῆς νοτίας, ἤτοι ἔχουσα κλίσιν τῆς ἄνω ἐπιφανείας της ἀντιστοι- 
χοῦσαν πρὸς τὴν κλίσιν τῆς ἄνω ἐπιφανείας τῶν γείσων τῶν πλαγίων πλευρῶν τοῦ 
περιστυλίου. Εἶναι προφανές, ὅτι ἡ πλὰξ αὕτη θὰ ἐχρησίμευε πρὸς διατήρησιν τῆς 
κλίσεως τοῦ ἐπ᾽ αὐτῆς τεθειµένου λίθου, τοῦ φέροντος τοὺς ἀνθεμωτοὺς καλυπτῆρας 
ὡς ἡ εἰκ. 155, σχ. 1, Ν δεικνύει. Τὰ γωνιαῖα μεγάλα τεμάχιατῶν γείσων συνεδέοντο πρὸς, 
τὰ γειτονικά των διὰ δύο συνδέσμων σχήματος δ'πλοῦ ταῦ, ἑνὸς μήκους 0,34 µ. καὶ 
ἑνὸς πολὺ µεγαλυτέρου µήκους 0,65 µ. (εἰκ. 155, σχ. 1,Ε). 

Ἐπὶ τῶν γείσων τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς παρατηροῦνται ἐφ᾽ ἑκάστου τεµαχίου, 
παρὰ τὸν ἁρμόν, αἱ λοξαὶ ἐκεῖναι ἐγκοπαί, αἵτινες ἐχρησίμευον διὰ τὴν εἰς τὴν τελικήν. 
του θέσιν καταβίβασιν ἑκάστου τεµαχίου τῇ βοηθείᾳ λοστοῦ (εἰκ. 157). Ὁ Μπα- 
λάνος" σχεδιάζει τὰ λαξεύµατα ταῦτα, χωρὶς ὅμως καὶ νὰ ἑρμηνεύῃ τὸν σκοπόν των”. 

Ὅπως καὶ τὰ λοιπὰ µέλη τοῦ θριγκοῦ, οὕτω καὶ τὸ γεῖσον ἐχρωματίζετο καὶ διεκο- 
σμεῖτο. Ἴχνη ἐρυθροῦ χρώματος παρετηρήθησαν ὑπὸ παλαιοτέρων ἐρευνητῶν"' εἰς τὴν. 
κάτω ἐπιφάνειαν τῶν ὁδῶν, κυανοῦ δὲ ἐπὶ τῶν προμόχθων. Ὁ µαίανδρος δὲν εἶχεν 
ὠρισμένον χρῶμα», ἴσως θὰ ἦτο χρυσοῦς. Αί σταγόνες, κατὰ τὸν Ῥαοσατά, ἦσαν κίτρι- 
ναι». Κατὰ Ῥοητοςε” τὰ ὑπὲρ τὰς µετόπας τμήματα τοῦ γείσου ἦσαν ἐρυθρά, ὡς ἧτο καὶ 
τοῦ προκρεµαµένου γείσου ἡ κάτω ἐπιφάνεια καὶ τὸ µέτωπον τῆς ἐπὶ τῆς τριγλύφου. 
βαινούσης ἐπιφανείας. 

᾽Αφ᾽ ἑτέρου τὸ στέφον τὴν προσθίαν ἐπιφάνειαν τοῦ γείσου δωρικὸν κυµάτιον καὶ ἡ κα- 
τὰ τὴν βάσιν αὐτοῦ ταινία διατηροῦν σαφῆ τὰ ἴχνη ἐγκαυστικῶς ἐπιτεθειμένων κοσµη- 
µάτων, τὸ μὲν τὸν συνήθη φυτικὸν διάκοσµον, μὲ ἐναλλὰξ κυανᾶ καὶ ἐρυθρὰ ὀρθο- 
γώνια φύλλα, ἡ δὲ ἁπλοῦ µαιάνδρου», ὅστις περιθέει ὁλόκληρον τὸν ναόν, ὁμοίας μὲν 
μορφῆς πρὸς τὸν τῆς ταινίας τοῦ ἐπιστυλίου, ἀλλὰ µεγαλυτέρου ὕψους, 0,113 -0,114μ. 
Ὁ µαίανδρος οὗτος ἀπεικονίσθη ὑπὸ τοῦ Ρεπτοςε ἀριστερόστροφος, ἐνῶ εἶναι πρά- 


1, διευοιωταὶ Ίτοη ἵπ ΟΓεεΚ Ατοβίιοσιωτς, Α1Α 26, 1922, σ. 148 - 158. 

2. Αναστήλωσις, πἰν. 110, 115. 

3. Τὰ ἀγελαῖα γεῖσα θὰ ἀνυψοῦντο εἰς τὴν θέσιν των δι’ ἀγκώνων ἀφιεμένων κατὰ τὰς ἡμιτελεῖς πλευράς των (ἆρμῶν ᾱ- 
εως). Τὰ τελευταῖα ὅμως, τοποθετούµενα (καταφραγαῇ), ἀνειλκύοντο διὰ καρκίνου, τῇ βοηθείᾳ λοξῶν ὁπῶν, ἀνοιγομένων 
ἐπὶ τῆς ἄνω ἐπιφανείας των. Τοιαῦται λοξαὶ ὁπαὶ παρατηροῦνται καὶ ἐπί τινων γείσων τῆς ἀνατολικῆς (ἀριθ. 20 καὶ 21) καὶ 
τῆς δυτικῆς πλευρᾶς (ἀριθ. 13), εἶναι δὲ ὅμοιαι πρὸς τὰς τῶν πλινθίδων τῶν τοίχων τοῦ σηκοῦ (βλ. κατωτέρω). 

4. Ῥενκοκε, Ρε]ηκίρ]ες, σ. 56. ΜΙαΜΑΕΙΗ5, Ώοι Ῥαγίμοηο, σ. 16 καὶ 190: πρβλ. καὶ Ῥεναεκ, Ὠοτίκεῖνο Ῥο]γολεοπιίο, 

5. Κατὰ τὸν Ἠσκννανν, Αἴϊρ. Βαισείεμηᾳ 1836, σ. 85 καὶ τὸν Ῥαοσλκυ, ἐρυθρὸν ἐπὶ κυανοῦ, κατὰ δὲ τὸν Έκανεκε ἐρυ- 
θρὸν ἐπὶ ἀνοικτοῦ ἐδάφους; πρβλ. ΗσΡΤΟΝΗΣ, Ατοῄιοσιυτο ροἱγολτοπις, ξ-ᾱ. σ. 66, πίν. 8, 1. 

6. ΜισµΑξιας, ξ-ᾱ. σ. 190, ἴσως χρυσαῖ (σ. 16). 

7. Ρεϊπαῖρ]ες, σ. 56. 

Β. Ἡ διακόσµησις τῆς κάτω κατακορύφου ταινίας τοῦ γείσου διὰ γρακτοῦ µαιάνδρου ἀπέβη τυπικἡ καὶ διά τοὺς ναοὺς 
τοῦ 4ου αἰῶνος, ὡς μαρτυροῦσι τὰ παραδείγµατα τοῦ ἓν ᾿Επιδαύρῳ ναοῦ τοῦ ᾿Ασκληπιοῦ (Π5οµατ - Ώεσκακκε, Ερίάαυτε, ἔ-ά. 
εἰκ. σ. 58) καὶ τοῦ ἐν Δελφοῖς ναοῦ τοῦ ᾽Απόλλωνος (Ε. ΟουκΒγ, Ε. ἆ. ΡΕ. 1, 1, Ραεῖς 1915, σι 20, εἰκ. 19). 
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γματί δεξιόστροφος, ἤτοι ὣς αἱ προοπτικαὶ ἡμῶν εἰκόνες 144 καὶ 160 καὶ ὁ πίν. 35 
δεικνύουν. 
Πλὴν ὅμως τῶν ἄνω μνημονευθέντων μερῶν, διὰ γραπτῆς ἐγκαυστικῆς διακοσµήσεως 
































198. ᾿Αναπαράστασις τῆς δι ἀνθεμίων διακοσµήσεως τῆς κάτω ἐπιφανείας τῶν Ἰωνιαίων γείσων κατὰ Ῥαοσαγά. 
ἐκαλύπτετο καὶ ἡ γωνιαία τετράγωνος τεθλασµένη ἐπιφάνεια τῶν τεσσάρων γωνιαίων. 
γείσων. Ταύτης ὅμως τὸ κόσµηµα κατέστη ἐξίτηλον καὶ δὲν δύναται νὰ ἐξακριβωθῇ. 
τελείως τὸ διάγραµµά του1" τούτου δ᾽ ἕνεκα ἄλλοι ἄλλως τὸ συμπληρώνουν. Οὕτω ὁ 


1. Ῥεκκοςε, Ῥεϊηείρίες, σ. 10. 
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199. Τὸ κατὰ διµατι καὶ Ἠενειι ἀνθέμιον τῆς κάτω ἐπιφανείας τῶν γωνιαίων γείσων. 




















τι 
ΠΡΟΟΠΙΤΙΚΟΝ ΓΟΝΙΑΙΟΝ ΠΡΟΜΟΧΘΟΝ 





160. Προοπτικὴ ἀναπαράστασις τῆς κάτω ἐπιφανείας τοῦ Ἰωνιαίον ΒΑ. γείσου μετὰ τῶν κοσμημάτων της (βλ. καὶ εἰκ. 158). 
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μὲν Αἰεχί Ρασσατά] σχεδιάζει τὸ τοῦ γείσου τῆς ΝΔ. γωνίας ὡς πολύπλοκον σύμπλε- 
γμα ἀνθεμίων (εἰκ. 154.158), οἱ ]. δίπατί” καὶ Ν. Εενείί καὶ κατ᾿ αὐτοὺς ὁ ΜΙο]ιας]!ς» καὶ 
ὁ Βὔβίπιαππ!, ὡς ἁπλοῦν, ἰσχνὸν ἀνθέμιον, οἵον συναντᾶται εἰς τὴν αὐτὴν θέσιν καὶ εἰς 


1 





161. ᾿Ανθέμια τοῦ παρθενωνείου τύπου ἐπὶ ἀγγείων τοῦ φειδιακοῦ λεγομένου ρυθμοῦ. 
Αριστερά, ἐπὶ ληκύθου τῆς Βοστώνης καὶ δεξιά ἐπὶ λαβῆς ἀγγείου τῆς Βιέννης. 


1, Παρὰ 1 ΑΒΟΚΟΣ, Τε Ῥατίμέποη, Ῥατίς 1848, εἰκ. 45 καὶ παρὰ ΜΙΟµΑσΙ15, Ώες Ῥατίλεποη, Τα[ε]δά. εἰκ. 24. 
2. Ἐν Απιημῄιίες οἳ Αϊῑκης ΙΙ, 1 οπάοη 1787, κεφ. 1, πίν. ΥΙ, εἰκ. 3. 

3. Ώες Ρατίνποη, σ. 118 καὶ Τα[εΙὸ. εἰς. 23. 

4. Ρὶε ΑτοτεΚίις ἀες Κἱασείσοίνεηι ΑἰἰετίιπιΣ μηᾷ ἀ4οτ Βοπαίκσαπος, Εαλίπρεπ 1913, πίν. 6, εἰκ. 3. 
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τὸν ναὸν τῆς Ἐγέστης (εἶκ. 159):, προφανῶς φανταστικὸν καὶ παρεφθαρµένον, ὡς γρά- 
φει καὶ ὁ Μἰομαε]ίς". Ὁ Μαρπε» τὸ σχεδιάζει ὡς ἓν ἐξωτερικὸν τμῆμα τοῦ σχεδίου τοῦ 
Ῥαοσατά. Ὁ Ῥεπτοςε ἀφ᾽ ἑτέρου εἰκονίζει τὸ γεῖσον τῆς ΒΔ. γωνίας κεκοσμηµένον 
μὲ τὰ ἀνθέμια τοῦ Ῥασσατά µόνον εἰς τὰ ἄκρα τῶν διαγωνίων". Σήµερον σώζεται µόνον 
ἓν τμῆμα ἀνθεμίου εἰς τὴν ἐσωτερικὴν γωνίαν τοῦ μεγάλου ΒΔ. γείσου (εἰκ. 160), ση- 
μειούμενον ἐπὶ τῆς εἰκόνος διὰ κοκκιδώσεως. 

Ἡ συγγένεια τῶν ἀνθεμίων πρὸς τὰ ἐπὶ ἀγγείων τοῦ φειδιακοῦ λεγοµένου ρυθμοῦ 
εἶναι προφανής, ὣς ἡ παρατιθεµένη ἐκ τοῦ Ιαοοῦκίμα[” κ.ἀ. εἰκ. 161 μαρτυρεῖ. Ὁμοία 
σύνθεσις ἀνθεμίων εὑρίσκεται καὶ εἰς τὸν λαιμὸν ληκύθου, χρονολογουµένης ἀπὸ 
τῶν µέσων τοῦ 5ου π.Χ. αἰ.» Κατὰ τὸν Ῥεπτοςε7 τὸ κόσμημα θὰ ἦτο διάφορον εἰς τὰς 
τέσσαρας γωνίας. Τὸ βάθος του θὰ ἦτο πιθανῶς ἐρυθρόν», τὰ δὲ ἀνθέμια χρυσίζοντα. 

Προσθέτοµεν ἓν τέλει, ὅτι ὣς τῶν ἐπιστυλίων καὶ τῆς ζωφόρου οἱ λίθοι, οὕτω καὶ οἱ 
τοῦ γείσου ἔχουσι τοὺς μὲν ὀρθίους αὐτῶν ἁρμοὺς σχεδὸν ἐντελῶς κατακορύφους, 
τὰς δὲ πλαγιαστὰς ἐπιφανείας των κεκλιµένας καὶ παρακολουθούσας τὴν ὅλην καμπυ- 
λότητα τοῦ κτιρίου. Ἑπομένως καὶ τούτων τὸ σχῆμα εἶναι παραλληλόγραβμον. 


Ὑποδόκιον ἢ θρᾶνος. ᾽Αντιστοίχως πρὸς τὸ ἐξωτερικὸν γεῖσον, ἀλλ) εἲς 
στάθµην ἱκανῶς χαμηλοτέραν, ἐτίθετο, ἐπὶ τῆς µασχαλιαίας ἐγκοπῆς τοῦ ἔσωτερι- 
κοῦ ἀντιθήματος τῆς ζωφόρου (εἰκ. 149, πίν. 30 καὶ 37), κυματιοφόρον τεµάχιον, ὕ- 
Ψους 0,227 - 0.3535 µ., ὅπερ τρόπον τινὰ ἀπετέλει τὸ γεῖσον τῆς ἐσωτερικῆς παρειᾶς 
τοῦ θριγκοῦ. Τὸ τεµάχιον τοῦτο, καθ ὃ βλέπον πρὸς τὸ ἑστεγασμένον πτερόν, δὲν 
ἦτο ἀνάγκη νὰ ἐξέχῃ τοῦ ἀντιθήματος τῆς ζωφόρου, ὡς τὸ ἐξωτερικὸν γεῖσον, ὡς 
ἀποτελοῦν ὅμως τὴν στέψιν τοῦ θριγκοῦ ἐσωτερικῶς, διεμορφοῦτο πλαστικῶς διὰ 
δύο κυµατίων, ἑνὸς μικροῦ σχετικῶς, δωρικοῦ ἄνω, καὶ ἑνὸς ἀδροτέρου, λεσβίου 
κάτω, μεταξὺ τῶν ὁποίων παρενεβάλλετο ἐπίπεδος ταινία, κλίνουσα πρὸς τὰ ἔξω κατὰ 
3 - 3,5 χιλιοστά (εἰκ. 149). Πλὴν δὲ τοῦ προορισμοῦ του ὡς στέψεως τοῦ ἐσωτερικοῦ. 
θριγκοῦ, ἐχρησίμευε τὸ εἰδικὸν τοῦτο τεµάχιον συγχρόνως καὶ ὡς βάθρον ἢ θρανίον, 


1. ΚΟνΡΕΝΕΥ - Ῥυομστεικ, ἔίά. σ. 135. Ἠϊττοκεε, Κεο. Ρ]. 6. 

2. Ώετ Ρατίνεποη, σ. 118, 123. 

8, Παρὰ Εουσδκες, Γ Ῥασιβόποη, ξ-ᾱ. πἰν. 42 (τεἰονές «ο 1». οἱ Μ. Μαμπο). 

4- Ρεϊποίρ]ος, κεφ. ΨΠ!, πίν. 1. 

5. Οππαπηεπίς βεἰοσήσελες Ὑασο, Βετ]ίη 1927, εἰκ. 544. Τῆς ἐξ ἐγγεγραμμένων ἀνθεμίων, τοκοθετηµένων κατὰ τὰ ἄκρα τῶν 
διαγωνίων τοῦ τετραγώνου, συνθέσεως τοῦ γωνιαίου Τείσου φέρει ὀρθῶς ὡς παράλληλα παραδείγματα ὁ αὐτὸς .]Αοοβατηα:. 
(Οσααππεη!ο, σ. 148), τὰ ἑξῆς: α) τὸ κεντρικὸν θέµα Κλαζοµενίας σαρκοφάγου τῆς Εὐαγγελικῆς Σχολῆς Σμύρνης (Οµ. Ώσολ», 
ΒΟΗ 34, 1910, πίν. ΧΙΙ), β) τὴν ἐπὶ ἐγκοίλου τετραδράχµου τῆς Μένδης εἰκόνα τοῦ φυτικοῦ κοσµήµατος, συγχρόνου τῶν Προ- 
πυλαίων (Ἀκομινο, Ζεἰινοῖνεῖβι Ες Νιπηήσπι. 34, πίν. 3, 26, σ. 24 ἐξ-), γ) τὸ ἐπὶ πηλίνων μετοπῶν τῶν ΄Ακρων φυτικὀν κόσµηµα 
(Κεκυνέ, Ὠῖο ΤογταΚοϊίεη νου δἱΣΗἱεη, πἰν. 1.1 καὶ Ώυπλε, Βαικμηςι», εἰκ. 2384) καὶ δ) κόσµηµα τῆς κατὰ κλασσικὰ πρότυπα 
ἐκτελεσμένης δι’ ἐπιπλάσματος ὀροφῆς τῆς ἐν Ῥώμῃ ὑπογείου βασιλικῆς τῆς Ῥοτία Μαμείοτε (Ν. ομμχγε καὶ Ἑ. 8τπονο, 
29 44, 1924, πίν. ΠΠ; πρβλ. καὶ τὰ ἐπὶ τοῦ ἄκρου ἀκρωτηρίου τοῦ ἐν Ὀλυμπίᾳ ἐργαστηρίου τοῦ Φειδίου ἐγγεγραμμένα 
ἀνθέμια παρά Α. ΜαιαλνττΣ, Οἰγπιρία υπά φείης Βαμίεη, Μήπείνεη 1972, σ. 259, εἰκ. 207 καὶ τὴν λήκυθον τῆς Ζυρίχης, παρὰ 
Ώοννα Όλοι. ΚυντΣ, Αἰλοπίαη ἨΜίιο Γακγύνοί, Οχῖοτά 1975, εἰκ. Ί ἔζ,, πἰν. 21, 6 καὶ 28, 14. 

6. Ρ. Ώενληκξ, ΑΑ 88, 1973, σ, 714 καὶ εἰκ. 4, σ. Τ17. 

7. Ρεηκρίες, σ. 56. 

Β. Ρεπείρίς, πίν. ΝΠΙ, 11. 
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ὑπ ὔ πὺν 


162. Σχέδιον διακοσµήσεως τοῦ θράνου καὶ δεξιά κατακόρυφος τοµὴ αὐτοῦ. 











163. Φωτογραφία σωζοµένης διακοσµήσεως θράνου τοῦ ὀπισθονάου καὶ δεξιά κατακόρυφος τομἠ αὐτοῦ. 
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ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἑπάτουν αἱ δοκοὶ τῆς ὀροφῆς τοῦ πτεροῦ, τούτου δ᾽ ἕνεκα καὶ ἐκαλεῖτο, 
ἄλλοτε μὲν θρᾶνος], ἄλλοτε δὲ ὑποδόκιον". ᾽Αμϕότερα τὰ κυµάτια τοῦ θράνου, ὡς καὶ ἡ µε- 
ταξὺ αὐτῶν ταινία, διεκοσμοῦντο δι’ ἐγκαυστικῶς ἐζωγραφημένων κοσμημάτων, τὰ 
μὲν διὰ φύλλων εὐθυγράμμων γεωμετρικῶν (ἄνω) καὶ καρδιοσχήµων (κάτω) (εἶκ. 162), 
ἡ δὲ διὰ διπλοῦ ἢ συνθέτου µαιάνδρου, οὗτινος τὸ σχέδιον παρέχουν αἱ παρατιθέµεναι 
εἰκόνες 162, 163 καὶ ὁ πίν. 38. Ὁμοίαν διακόσµησιν θράνου δι᾽ εὐθυγράμμων γεωµετρι- 
κῶν φύλλων (ἄνω) καὶ διπλοῦ µαιάνδρου παρουσιάζει καὶ ὁ αὐτοτελὴς ἐπίσης θρᾶ- 
νος τοῦ Ἡφαιστείου «Θησείου» (449 - 444 π.Χ.), ὅστις ὅμως δὲν φέρει κάτω καὶ γλυπτὸν. 
λέσβιον κυµάτιον” καὶ δύο ἄλλοι, περίπου σύγχρονοι ναοί: ὁ τοῦ ἐν Σουνίῳ ναοῦ 











164. Μασχαλιαῖος θρᾶνος τῶν γωνιῶν τοῦ πτεροῦ. 


τοῦ Ποσειδῶνος (444 - 440 π.Χ.), ὅστις ἐπίσης δὲν φέρει κάτωθεν λέσβιον κυμάτιον", 
καὶ τοῦ ἐν Ραμνοῦντι ναοῦ τῆς Νεμέσεως (436 - 432π.Χ.)". 

Τὰ ἀπαρτίζοντα τοὺς θράνους τοῦ περιστυλίου συνήθη τεμάχια εἶχον μῆκος ποι- 
κίλλον κατὰ μὲν τὴν Δ. πλευράν, ἔνθα σώζονται περὶ τὰ 10 κατὰ χώραν, ἀπὸ 1.435 - 
1,543 µ., κατά δὲ τὴν Β., ἔνθα σώζονται ἐλάχιστα εἲς τὴν θέσιν τῶν, ἀπὸ 1.23 - 1,38. 
Τὰ γωνιαῖα ὅμως τεμάχια ἐσχηματίζοντο, χάριν σταθερότητος τῆς γωνίας καὶ ἄπο- 
φυγῆς λοξῶν τµήσεων, µασχαλιαῖα, ἤτοι γαμματοειδῆ κατ’ ὀρθὴν γωνίαν, τῆς ὁποίας 
τὸ ἓν τῶν σκελῶν ἦτο πολὺ βραχύ (:- 0,13 μ.), τὸ δὲ ἄλλο μακρόν (1225 - 1.235 µ., 
(εἶκ.. 164α). Ἔκ τῶν σωζοµένων µασχαλιαίων τεµαχίων, τὸ μὲν ἓν (εἰκ. 164α) εὑρίσκε- 
ται κατὰ χώραν εἲς τὴν ΒΔ. γωνίαν (βλ. πτ. πίν. ΥΙ καὶ πίν. 8 ἄνω ἀριστερά)», τὸ δὲ 


1. Θράνος: σημαίνει κυρίως κάθισµα, ἁδώλιον, θρανίον, ΑΡΙΣΤΟΦ. Πλοῦτος, στ. 545, ἀλλά καὶ ξυλίνην δοκόν: [6 1 13 
463, 51-75, ἀκόμη δὲ καὶ τὰς ὑποβασταζούσας δοκοὺς τῆς ὀροφῆς: 16 1 23 1668, 8, 84 - 1672, 298 - 1685 Β 4, 2-ΧΙ 2, 
161Α, 49, 50, 

2. Ὑποδόκιον: 1Ο ΙΝ 13, 102 59/60, 233. Ε:4.Ρ. ΠΗ (5) 25, ΗΒ, 19 καὶ 1! Α, 7. 

3, Βλ. σχετικῶς τὸ σχέδιον τοῦ Ευ. δοµλυνκτ (1804 - 1860), διατηρηθὲν εἰς τὰ κατάλοιπα αὐτοῦ (Οοην. Ἡ, φύλ. 58) καὶ 
ἀναδημοσιευθὲν ὑπὸ τοῦ Ἡ. Κοοµ, διμάίεη, ἔ-ᾱ. εἰκ. 82 καὶ αὐτόθι εἰκ. 8 καὶ τίν. 56, 2. 

4. 1.1 Βππτοκγε, Ίος απἰζημίιός ἰωέάϊιες ἆο ΓΑιίαμο, Ραηῖς 1832, Κεφ. ΥΠ, πίν. ΥΠΙ. Α. ΟΡΑΑΝΔΟΣ, ΑΕ 1953-34, 5, 
σ. 10, εἰκ. 10. 

5. Απιϊμίος οἳ Αϊἰίςα, Ιοπάση 1433, 2α ἔκδ., πίν. Π1, Υ. Α.Ο. ΟκιΑΝρος, ΒΟΗ 48, 1924, σ. 313, εἰκ. 5Α. 

6. Ὀρατόν καὶ παρὰ Εουοξκνο - ΒΟινΟΝΝΑ», ξ-ά, κίν. 72. 
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ἄλλο (εκ. 164 β) κεῖται ἐπὶ τοῦ ἐδάφους παρὰ τὴν ΝΑ. γωνίαν τοῦ ναοῦ, μεταξὺ αὐτοῦ. 
καὶ τοῦ Μουσείου, προερχόµενον ἀναμφιβόλως ἐκ τῆς ΝΑ. γωνίας τοῦ περιστυλίου. 

Ἕκαστον τεµάχιον θράνου, ἐφωδιασμένον δι’ ἐπιμελοῦς ἀναθυρώσεως κατά τε τὴν 
ἄνω του ἐπιφάνειαν καὶ κατὰ τὴν προσθίαν πλευράν του, συνεδέετο πρὸς τὰ γειτονι- 
κἁ αὐτοῦ διὰ συνδέσμων σχήµατος διπλοῦ ταῦ, μήκους 0,25 -0,2δ μ., ἐγομφοῦτο δὲ 
ἐπὶ τῶν κάτωθεν ἀντιθημάτων τῆς ζωφόρου διὰ σιδηρῶν γόμφων μολυβδοχοουμένων. 

᾽Αντιστοίχως πρὸς τὸν θρᾶνον τοῦ ἑξωτερικοῦ θριγκοῦ εὑρίσκετο, ἐπὶ τοῦ ἀπέναντι 
τοίχου τοῦ σηκοῦ, ἄλλος ὅμοιος καὶ εἰς τὴν αὐτὴν στάθµην θρᾶνος (πίν. 8, 9 - 14, 
ὅρα καὶ ἀνωτέρω), ὑπεράνω δ᾽ ἀμφοτέρων ἔβαινον κατὰ μὲν τὰς στενὰς πλευρὰς τοῦ 
ναοῦ ἐγκαρσίως καὶ κατὰ κανονικὰς ἀποστάσεις αἱ δοκοὶ καὶ τὰ φατνώµατα τῆς ὁ- 
ροφῆς (περὶ τῶν ὁποίων βλ. λεπτομερῶς κατωτέρω εἰς τὰ ἀντίστοιχα κεφάλαια), κατὰ 
δὲ τὰς μακρὰς µόνον αἱ πλάκες τῶν φατνωμάτων ἢ σελίδες. 


ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΡΙΓΚΟΥ. 


Εἰς τὸ ἓκ τριγλύφων καὶ μετοπῶν ἀποτελούμενον καὶ ὑψηλὰ τοποθετηµένον διάζω- 
µα τοῦ θριγκοῦ δὲν ἐπικρατεῖ ὁριστικῶς, ὡς θὰ ἡδύνατό τις νὰ ὑποθέσῃ, ἡ πρὸς τοὺς 
κάτω κατακορύφους κίονας ἀντιτιθεμένη ὁριζοντία κατεύθυνσις τῆς κρηπῖδος καὶ τοῦ. 
ἐπιστυλίου. ᾽Αντιθέτως μάλιστα συνεχίζεται καὶ ἐδῶ, μὲ νέαν ὅμως µορφήν, ὁ ἄντα- 
γωνισμὸς τῶν ἀντιρρόπων τεκτονικῶν δυνάµεων, μὲ ζωηρὸν τὸν διάλογον μεταξὺ 
ὁριζοντίας καὶ κατακορύφου, ἤτοι μεταξὺ βάρους καὶ ἀντιστάσεως. Συνεχίζεται δ᾽ ἐ- 
πίσης καὶ ἡ προσπάθεια ζωντανῆς (ὄχι στατικῆς καὶ νεκρᾶς) ἰσορροπήσεως τῶν µε- 
λῶν, μὲ τὴν διαφοράν, ὅτι ἡ σκηνἡ αὕτη παίζεται ἐδῶ ἐλαφρότερον ἀπὸ τὰς κιονο- 
στοιχίας, μὲ µέλη δηλαδὴ πολὺ μικροτέρων διαστάσεων ὡς ἁρμόζει διὰ τὰ ὑψηλό- 
τερα µέρη τοῦ κτιρίου. 'Ὁ διάλογος λοιπὸν ἐξακολουθεῖ, ἀλλὰ «γυρίζει εἷς στιχομυ- 
θίαν»1. διότι ἑνῶ ἡ κάτω ἀπὸ τὸν θριγκὸν ἐπιφάνεια ἔχει χωρισθῆ διὰ τῶν κιόνων 
εἰς µικροτέρας ρυθμικὰς ἑνότητας, ἐπάνῶ ἀπὸ τὸ ἐπιστύλιον, εἲς τὸ διάζωµα, ἀρχίζει 
πάλιν ἡ ἐναλλαγὴ τῶν κατακορύφων τριγλύφων πρὸς τὰ μεταξὺ αὐτῶν κενὰ τῶν σχε- 
δὸν τετραγώνων μετοπῶν καὶ μάλιστα εἲς πολὺ μικρότερα μεγέθη (εἶκ. 165 καὶ πίν. 8 
κάτω), ἤτοι μὸ πυκνότερον ρυθµόν. 

Μία τελευταία ἀπήχησις τῆς στιχοµυθίας τοῦ διαζώµατος εὑρίσκεται εἰς τὸ ὑπερά- 
νω αὐτοῦ ἐκτεινόμενον ὁριζόντιον γεῖσον, τὸ ὁποῖον περιζώνει τελικῶς τὸ κτίριον, 
φέρον εἰς τὴν κάτω προκρεµαμένην ἐπιφάνειάν του µίαν ἀκόμη πυκνοτέραν σειρὰν ἐκ. 
μικρῶν ὁριζοντίων πινάκων μὲ σταγόνας --- τῶν προµόχθων --- ἐναλλασσομένων πρὸς 
τὰς μεταξύ των στενὰς ὁδούς (νίας). 

Ἠρέπει ἀκόμη νὰ παρατηρηθῇ γενικῶς, ὅτι εἲς τὸν θριγκὸν δρῶσιν μὲν ἐντόνως 


1. Χρ, ΚΑΡΟΥΖΟΣ, περ. Παιδεία καὶ ζωή τοῦ 1952, σ. 337. 
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ἀντίρροποι δυνάµεις, αὗται ὅμως ἐξασθενοῦν πολὺ εἰς ὑλικότητα καὶ ἀποβαίνουν ἔλα- 
φρότεραι, ἕνεκα τῆς διαδοχῆς τῶν διαφόρων στοιχείων, τὰ ὁποῖα, μὲ τὴν ἐξοχὴν καὶ 
ἐσοχήν των δημιουργοῦσιν ἐντόνους φωτοσκιάσεις, αἴἵτινες συντελοῦν, ὡς γνωστόν, 
εἰς τὴν ἐλάφρυνσιν τῆς ὕλης των. 

Θὰ προσθέσωμεν ἐν τέλει, ὅτι αἱ ὑπεράνω ἑκάστου ἄξονος κίονος καὶ ἑκάστου µε- 





165. Διασωθὲν τμῆµα τῆς βορείου κιονοστοιχίας μετὰ τοῦ θριγκοῦ αὐτῆς, ἀλλ’ ἄνευ τοίχου βάθους. 


ταξονίου τοποθετηµέναι τρίγλυφοι συνδέονται θεματικῶς πρός τε τὸ κάτωθεν αὐτῶν 
ἐπιστύλιον καὶ τὸ ὑπεράνω αὐτῶν γεῖσον, διὰ ταινίας ἐκ σταγόνων ἀφ᾿ ἑνὸς καὶ προ- 
µόχθων μετὰ σταγόνων ἀφ᾿ ἑτέρου. Καὶ τὸ μὲν γεῖσον τῶν στενῶν πλευρῶν σχηµατί- 
ζει τὴν βάσιν τοῦ τριγωνικοῦ ἀετώματος, ὡς δὲ θὰ ἴδωμεν κατωτέρω, εἰς τὰς μακρὰς, 
πλευρὰς τοῦ ναοῦ τὸ γεῖσον ἔφερεν ὑπεράνω ἑκάστης τριγλύφου καὶ ἑκάστης µετό- 
πης ὄρθιον κατὰ τὸ χεῖλος τῆς στέγης ἀνὰ ἓν ὑψηλὸν ἀνθέμιον ἡγεμόνος κεράµου, 
ρυθμικῶς ἐναλλασσόμενον (πίν. 90η). Οὕτω διὰ τῶν ἐπαλλήλων ρυθμικῶς διατεταγµέ- 
νων καὶ ὀργανικῶς δρωσῶν ὁριζοντίων ζωνῶν τοῦ κτιρίου συγκροτεῖται µία θελκτικἡ 
πολυφωνία, τῆς ὁποίας αἱ φωναὶ κάτω μὲν εἶναι ἰσχυραὶ καὶ βαρεῖαι, γίνονται δὲ ὅλο- 
νὲν πολλαπλότεραι καὶ ἐἑλαφρότεραι πρὸς τὰ ἄνω. 
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Ο ΣΗΚΟΣ 
ΓΕΝΙΚΑ. 


Πρὶν ἢ μεταβῶμεν εἰς τὴν ἐξέτασιν τῶν ἄνω τοῦ γείσου μερῶν, ἤτοι τῆς ὀροφῆς 
καὶ τῆς στέγης, κρίνοµεν σκόπιµον νὰ ὁμιλήσωμεν περὶ τοῦ ὑπὸ τοῦ πτεροῦ περιβαλ- 
λομένου κυρίου σώματος τοῦ ναοῦ, ἤτοι τοῦ σηκοῦ. Ὁ σηκός, ἀποτελῶν ἓν αὐτοτελὲς 
ἀπὸ τοῦ περιβάλλοντος αὐτὸν περιστυλίου κτίσμα (εἰκ. 166 ἄνω, πίν. 52), εἶχε τὴν διά- 
ταξιν ἑνὸς ἐπιμήκους ἀμφιπροστύλου' ναοῦ, ἔφερε δηλαδἡ ἐμπρὸς (πρὸς Α.) καὶ ὀπίσω 
(πρὸς Δ.) ἀνὰ µίαν ἐξέχουσαν κιονοστήρικτον πρόστασι» (εἰκ. 166 κάτω, ἀριθ. 14, 
πίν. 39ζ)3, ἑκάστη τῶν ὁποίων ἐπεκοινώνει διὰ θύρας, ἀνοιγομένης ἐπὶ τοῦ ὄπισθεν 
αὐτῆς ἐγκαρσίου τοίχου, πρὸς εὐρύχωρον θάλαμον (εἰκ. 166 κάτω, ἀριθ. 2 καὶ 3) καὶ 
δὴ ἡ μὲν ἀνατολικὴ πρὸς τὸν ὀρθογώνιον κυρίως ναόν (ἀριθ. 2), ἡ δὲ δυτικἡ πρὸς 
τὸν τετράγωνον ὀπισθόδομον (ἀριθ. 3)". Ὁ τελευταῖος οὗτος, ἀρχικῶς μὲν ὠνομά- 
σθη εἰδικώτερον Παρθενών, ἤτοι θάλαμος τῆς παρθένου θεᾶς, ἀργότερον δέ, διὰ τῆς 
γλώσσης τοῦ λαοῦ, τὸ ὄνομά του ἐπεξετάθη εἰς ὁλόκληρον τὸ μνημεῖον. 

Χαρακτηριστικὸς τῆς ἀνωτέρω διατάξεως εἶναι ὁ αὐστηρὸς χὠρισμὸς τῶν δύο πρὸς 
Α. (ἀριθ. 1 καὶ 2) ἀπὸ τῶν δύο πρὸς Δ. (ἀριθ. 3 καὶ 4) διαμερισμάτων, μεταξὺ τῶν. 
ὁποίων οὐδεμία ὑφίσταται ἄμεσος ἐπικοινωνία. Πρόκειται λοιπὸν καὶ ἐνταῦθα κατ’ 
οὐσίαν περὶ ἑνὸς διπλοῦ ναοῦ", τοῦ ὁποίου ἡ γενικἡ διάταξις σχεδὸν ἀντιγράφει τὴν. 
τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος (εἰκ. 33), ὁμοιάζει δὲ πολὺ καὶ πρὸς τὴν τῶν ἀκόμη 
ἀρχαιοτέρων ναῶν, τοῦ «Ἑκατομπέδου» (εἰκ. 7) καὶ τοῦ ᾽Απόλλωνος τῆς Κορίνθου 5 
(πίν. 30ς). Ἐπιβίωσιν τῆς διατάξεως ταύτης εἰς τοὺς ἑλληνιστικοὺς χρόνους συναντῶ- 
μεν καὶ εἰς τὸν ἓν Μαγνησίᾳ τῇ ἐπὶ Μαιάνδρῳ ἰωνικὸν ναὸν τῆς Λευκοφρυηνῆς ᾿Αρ- 
τέµιδος (περίπου 175 π.Χ.), τοῦ ὁποίου ὅμως ὁ εὐρὺς ὀπισθόδομος στηρίζει τὴν ὀροφήν. 
του ἐπὶ δύο µόνον ἐσωτερικῶν κιόνων". 

"Ας ἐξετάσωμεν ἤδη λεπτομερέστερον τὰ κατὰ τὸν σηκὸν καὶ δἡ ἐν πρώτοις τὴν το- 
ποθέτησιν αὐτοῦ ἐντὸς τοῦ περιστυλίου. 

Ὡς βλέπει τις ἐκ τῆς συνηµµένης κατόψεως (εἰκ. 166) ἡ περίστασις ῆτοι ἡ ἐξωτερικὴ 
κιονοστοιχία τοῦ ναοῦ περιβάλλει πανταχόθεν τὸν ἐπιμήκους ὀρθογωνίου σχήματος, 
πυρῆνά του --- τὸν σηκὸν΄ --- (αβδγ). Ὁ πυρὴν οὗτος εἶναι ἐνταῦθα τοποθετημένος 


1. ΒΙΤΡΟΥΜΙΟΣ, Ώο Αγοήί, 1, 2, 1 καὶ 4. 
373, 58, Τ/ - 374, 15. ΙΝ 102, 41 - 109 1Η, 85. Ε. 4, Ὀ. 1Η (ϐ) 25, στ. Π, 137 -26, στ. ΤΑ 32-28, 4. 
Ἰωφος. 46 Ὠδό]ος, 309, 9, 365, 47. 

3. Ὀπισθόδομος: ΙΟ 1, 91/92, 15/16, 4, 313, 178, 314, 14. 1, 1 (2) 1131, 6. ΙΙ 23 (1) 1378, 12, 1469 Β 85. Ε.4Ρ.Η (5), 
25 (8, Α), 25 411, Α), 18, 21 (11) 7. Εκμνε, Ὀἰάγσια Π, 25, Β 17, -26, Α4, 50, 268 21, 278, 80. 1Ο ΠΙ (2) 11, 3/4. 8105 246, 1Η 
36. ΑΒ 1917 (8), σ. 483, Α2, 4, 12. ΔΗΝΟΣΘ. 13, 14. ΠΟΛΥΝ. 12, 11, 2. ΔΙΟΔ. Σεκ. 14, 41. ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ Υ, 10, 9, 13, 1. 15, 1, 
16, 1. Παλατ, ᾿Ανθολ. ΧΙ, 223. ΛΟΥΚ. Περὶ τῆς Περεγρίνου τελευτῆς, 32. ΑΠΠΙΑΝ. Ἐμφυλίων Α, 20. ΠΟΛΤΑ. Ὃν. 9, 40. 

4- Βλ. σχετικῶς τὰ εἰς τὴν σ. 5, σημ. 1 περὶ διπλῶν ναῶν γραφέντα. 

5. Ῥοψνει., Α1Α 9, 1905, πίν. 3. θτιμωνεαα, ΟοτίαίΝν 1, ξ-ὰ, εἰς. 82. 

6. Βλ. τὸ σχέδιόν του παρὰ ]. Κοητε, Ώἱο ΒαυΚυηςί ἀος ΚΙασίνείνε Αἰίογιωπης, Βεαιιησοὴψείᾳ 1915, εἰκ. 116 - 117. 

Τι Σηκός: 1Ο ΙΙ 23 (1) 1685 Α 35 (Ἀθηνῶν). 1Ο 1 33 (1), 5185. 10 ΝΗΙ 3073, 90, 94 (Λεβαδείας). Ι.ΑΤΤΕΝΝΑΝ, ΟΥ. Βαμήποςὴντ. 
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συμμετρικῶς μὲν ὡς πρός τε τὸν κατὰ πλάτος καὶ τὸν κατὰ μῆκος ἄξονα τοῦ ὅλου. 
ναοῦ, οὐχὶ ὅμως καὶ ὁμολόγως πρὸς τὸ ὀρθογώνιον τοῦ ἐξωτερικοῦ στυλοβάτου (εζθη): 
διότι ἐνῶ αἱ στεναί του πλευραὶ (αβ καὶ Ύδ) ἀπέχουν τῶν ἀντιστοίχων πλευρῶν (εζ. 
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166. "Ανω, θέσις τοῦ σηκοῦ αβηδ ἐν σχέσει πρὸς τὸν στυλοβάτην εζηθ. Κάτω, κάτοψις τοῦ περικλείου 
Παρθενῶνος ; 1, πρόναος, 2, ἑκατόμποδος νεώς, 3, ὀπισθόδομος ἢ κυρίως Παρθενών, 4, ὀπισθόναος, 


καὶ ηθ) τοῦ ὀρθογωνίου τοῦ στυλοβάτου κατὰ 4,843 µ. κατὰ μέσον ὅρον, αἱ µακραί του 
πλευραὶ (αδ καὶ βΥ) ἀπέχουν τῶν ἀντιστοίχων πλευρῶν τοῦ ὀρθογωνίου τοῦ στυλοβά- 
σ. 53, 48. 16 ἵν 1 102, 11, 15, 11, 22, 29, 31, 85, 108, 124, 125, 133 (Ἐπιδαύρον). Ε.4.Ρ. ΠΗ (5), 25, στ. 1 Β2. ΙΟ Χι (4), 1299, 


32 (Δήλου). ΧΙ (2), 11, 29 (Λέσβου). Βιὴ]. 8ος. Ατεϊν. 4 Αἰεχ. 30 - 31 (9), 1936/7, 166. 616 ΠΙ, 4264, 4265, 4955, 5235 (Αἰγύ- 
πτου). ΙΟ ΧΙΝ, 451, 2 (Σικελίας). ΔΙΟΔ. Σεκ. 13, 82. 17, 50. ΔΙΟΝ. Αλί. Ῥωμ. Αρχ. Γ΄ 69, 4 -Δ΄ 61, 4. 
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του (εθ καὶ ζη) µόνον κατὰ 4,262 µ. κατὰ μέσον ὅρον. Δημιουργεῖται λοιπὸν πέριξ τοῦ 
σηκοῦ εἷς περιφερικὸς διάδρομος ---τὸ πτερόν ---, εὐρύτερος μὲν κατὰ τὰς στενὰς αὐτοῦ 
πλευράς, στενότερος δὲ κατὰ τὰς μακράς. Ἡ διάταδις αὕτη ἦτο λίαν συνήθης εἰς τοὺς 
ναοὺς τῆς κυρίως Ἑλλάδος ἀπὸ τοῦ β΄’ ἡμίσεος τοῦ 6ου π.Χ. αἰῶνος µέχρι τέλους τῆς 
ἀρχαιότητος, προῆλθε δ᾽ ἐκ τῆς ἀνάγκης αὐξήσεως τοῦ πλάτους τῶν ἀρχαιοτάτων (δου 
καὶ α΄ ἡμίσεος τοῦ Του αἰ.) στενοµήκων, ἁπλῶν (εἰκ. 167, 3) ἢ καὶ δι’ ἐσωτερικῶν ἀξονι- 
κῶν (εκ. 167, 1, 2) ἢ στενῶς τοποθετηµένων δύο παραλλήλων κιονοστοιχιῶν! ἐφωδια- 











167. Τέσσαρες κατόψεις ἀρχαιοτάτων ναῶν μὲ πανταχόθεν Ισοπλατὲς πτερὀν : 1, Σάμου, ναὸς ρας Ἱ. 2, Θέρμου, ναός 
"Απόλλωνος, 3, Σάμου, ναὸς Ἡρας ΤΙ καὶ 4, Κερκύρας, ναός ᾿Αρτέμιδος (κατὰ Βωρεποτ καὶ Οου]ιο). 


σµένων σηκῶν (εἷκ. Ι67, 4), χάριν εὑρυχωροτέρας ἐν αὐτοῖς τοποθετήσεως μεγαλυτέρων. 
διαστάσεων λατρευτικῶν ἀγαλμάτων. Οἱ ἀρχαιότεροι ὅμως ἐκεῖνοι ναοὶ εἴχον τοῦτο τὸ 
προσόν, ὅτι ἐπέτρεπον τὴν καθ’ ὅλας τὰς πλευρὰς τοῦ σηκοῦ ἰσότητα πλάτους τοῦ πτε- 
ροῦ, τοῦθ' ὅπερ ἐφήρμοσαν καὶ οἱ μεγάλοι, πολυκίονες ἀρχαϊκοὶ ναοὶ τῆς Ἰωνίας», ἀπὸ 
δὲ τοῦ 3ου π.Χ. αἰ. καὶ οἱ ἁπλούστεροι ναοὶ τῆς αὐτῆς περιοχῆς”. Χαρακτηριστικὴ διὰ 
τὸν Παρθενῶνα καί τινας ἄλλους ναοὺς τοῦ 5ου” καὶ τοῦ 4ου” π.Χ. αἰῶνος, ἐξ αὐτοῦ ἄναμ- 
φιβόλως ἐπηρεασθέντας, εἶναι ἡ ἀπόλυτος ἰσότης πλάτους τῆς ἀνατολικῆς καὶ τῆς δυ- 


1. Σάμος, ἀρχαιότατος ναὺς Ἡρας (Ἑκατόμπεδος 1), ἀρχῶν 8ου π.Χ. εἰκ. 167,1. ᾿Ἑκατόμπεδος ΠΙ, µέσα 7ου π.Χ. αἰ. εἰκ. 
1673, ΟπύΜΕΝ, Ὠίο Τοπιρο] ἁος Οτἱοοΐνοη, Μήηκηεη 1966, εἰκ. 255. Ναός Ποσειδῶνος Ἰσθμίας, Βονεεε, Ιειμπιία, 1, εἰκ. 66, 
Του αἱ. Θόρμον, ναός ᾿Απόλλωνος, 4- 630 π.Χ. εἰκ. 167:2, Κ. ΡΩΜΑΙΟΣ, ΑΔ. 1, 1915, σ. 231, εἰκ. 2. Ποσειδωνία, Βασιλική 
(νῦν ναὸς ρας Ι), µέσα Του αἰ., Ἑκ. Κκλυλ», Ῥαοσίμπη, Βετίίη 1943, εἰκ. 1. Σελινοῦς, ναός Ο, ΚΟΝΟΕΜΝΕΥ - Ῥυομοτειν, ἔὰ. 
Τοκιῦ. σ. 103, οἰκ. 79 (περὶ τὸ 550 π.Χ). Ἐξαίρετον παράδειγµα τοιούτου ναοῦ παρέχει καὶ ὁ ναός τῆς ᾽Αρτέμιδος Κερκύ- 
ρας, -- 600 π.Χ. ἡμετ. εἰκ. 167,4, (. Κουεννναιοτ - Ἡ. Βαµι στ, Κοτκγτα 1, Ώος Αγιοπησιεπηρεῖ, Βετίία 19490, εἷκ. 56. 

2. Ἐφεσίας ᾽Αρτέμιδος, Διδυμαίου ᾿Απόλλωνος (Μιλήτου) κλπ. 

3, '᾽Αθηνᾶς Πολιάδος Πριήνης (340 π.Χ»), ᾿Αθηνᾶς Πολιάδος Νικηφόρου Περγάμου (250 π.Χ.) ᾽Αρτέμιδος Λευκοφρυη- 
γῆς Μαγνησίας τῆς ἐπὶ Μαιάνδρῳ (175 π.Χ’) κλπ. 

4. Ναοϊ: Ποσειδῶνος Ποσειδωνίας (νῦν Ἡρας ΠΠ) (460 π.Χ.), Διὸς Ὀλυμπίας (460 π.Χ.), Ἐπικουρίου ᾽Απόλλωνος Φιγα- 
λοίας (450 -25 π.Χ.), Ποσειδῶνος Σουνίου (444 - 440 π.Χ.). Νεμέσεως Ραμνοῦντος (436 - 432 π.Χ). 

5. Ναὸς "Αλέας ᾿Αθηνᾶς Τογέας (350 π.Χ.), Διὸς Στράτου (321 π.Χ.), Μητρφον Ολυμπίας (320 π.Χ). 
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τικῆς πλευρᾶς τοῦ πτεροῦ, ἐνῶ εἰς ἄλλους πάλιν ναοὺς ἀρχαιοτέρους!, συγχρόνους" ἢ 
καὶ τοῦ 4ου π.Χ. αἰ.' προετιµήθη ἡ κατασκευἠ πλατυτέρου τοῦ ἀνατολικοῦ πτεροῦ, 
ἤτοι τῆς πλευρᾶς εἰσόδου τοῦ ναοῦ. 

Ἐὰν θεωρήσωμεν τὴν γενικὴν κάτοψιν τοῦ Παρθενῶνος (εἰκ. 166, κάτω) θὰ διακρίνω- 
μεν ὁποία ἐναρμόνισις ὑφίσταται μεταξὺ τῶν χώρων καὶ τοῦ σχεδίου τοῦ περιστυλίου 
ἀφ᾿ ἑνὸς καὶ τῶν χώρων τοῦ σηκοῦ μεταξύ των ἀφ᾽ ἑτέρου. Οὕτω αἱπροστάσεις τοῦ προ- 
νάου καὶ τοῦ ὀπισθονάου ἐπαναλαμβάνουν τρόπον τινὰ τὰς στοὰς τῶν στενῶν πλευρῶν 









Ες 


κρηπις εΗκου-- 





ζζ ΠΘΡΟΣ 


168, Τομὴ τῆς κρηπῖδος τοῦ σηκοῦ καὶ τοῦ παρ’ αὐτὴν στρώματος τοῦ πτεροῦ. 


τοῦ περιστυλίου, ἐνῶ οἱ κίονές των µένουν σαφῶς ἐνσωματωμένοι εἰς τὸν σηκόν. Εἰς 
τὰς πλαγίας πλευρὰς οἱ μακροὶ λευκοὶ τοῖχοι τοῦ σηκοῦ καταλήγουν, ἄνευ οὐδεμιᾶς, 
διασπάσεως ὑποδηλούσης τὰς ἐσωτερικὰς διαιρέσεις, ἑκατόρωθεν εἰς µίαν παραστάδα 
καὶ ἕνα κίονα, οὕτως, ὥστε εἰς ἕκαστον ἄκρον των νὰ γίνεται αἰσθητὴ ἡ µετάβασις 
ἀπὸ τῶν στερεῶν λευκῶν τοίχων πρὸς τὸ μετὰ κιόνων σχέδιον τοῦ περιστυλίου. Τέ- 
λος αἵ πλάγιαι στοαὶ τοῦ περιστυλίου συνεχίζουν μὲ τὸ αὐτὸ πλάτος τὰς πρὸ τῶν στε- 
νῶν πλευρῶν τοῦ ναοῦ στοάς (εἰκ. 166, κάτω). 

Ἡ κρηπίς. Ὁ σηκὸς δὲν ἧτο ἰσοπέδῶς προσιτὸς ἀπὸ τοῦ πτεροῦ, ἀλλ) ὑψοῦτο 
ὑπεράνω τοῦ δαπέδου αὐτοῦ ἐπὶ ἰδιαιτέρως ἀναδεικνυούσιις αὐτὸν διβάθµου κρη- 
πῖδος (εἰκ. 95, 168), ἑδραζομένης ἐπὶ τοῦ πωρίνου θεµελίου τοῦ πυρῆνος". 

Ἐκ τῶν δύο ἀναβαθμῶν τῆς κρηπῖδος, ὁ μὲν κατώτερος εἶχεν ἐν ὅλῳ ύψος 39,2 ἕκατο- 
στῶν, ἀλλ) ἐκ τούτων ὁρατὰ ἦσαν µόνον τὰ 31, τῶν ὑπολοίπων δ,2 καλυπτοµένων ὑπὸ 


1, Αφαίας Αἰγίνης (485 π.Χ»), ᾿Αθηνᾶς Συρακουσῶν (480 π.Χ.), 'Ἡφαιστείου («Θησείου») (449 - 44 π.Χ.) κλπ. 
2. Ναὸς Νομέσεως Ῥαμνοῦντος (436 - 32 π.Χ.) κλπ. 

3. Ναὸς ᾽Ασκληπιοῦ Ἐπιδαύρου (380 π.Χ.), ᾽Απόλλωνος Πτῴου (νεώτερος) (316 π.Χ.) κλπ. 

4. Βλ. ἀνωτέρω σ. 104, σημ. 1. 
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τοῦ στρώματος τοῦ πτεροῦ᾿. Ὁ ἀνώτερος ἀναβαθμὸς εἴχεν ὕψος 0, 391 -0.393 μ. ὁρατὸν. 
βεβαίως ἐξ ὁλοκλήρου. Κατὰ ταῦτα τὸ ὁλικὸν ὕψος τῆς κρηπῖδος ἀνήρχετο εἰς 0,702 µ., 


Β.Δ. ΓΩΝΙΑ 
ΤΟΥ ΞΗΙΚΟΥ 

































































102. Αεπτοµέρεια τῆς ΗΔ. γωνίας τοῦ σηκοῦ. 


ἐνιαχοῦ δὲ καὶ εἰς 0,703 µ. Μεγάλη ποικιλία παρατηρεῖται ὡς πρὸς τὸ πλάτος (τὸ 
πάτημα) τοῦ πρώτου ἀναβαθμοῦ (εἰκ. 166, πίν. 52 μέσον), ὅπερ, κατὰ μὲν τὴν ἀνατολικὴν. 


1, Καὶ τοῦ ναοῦ τῆς ᾿Αφαίας ὁ κάτω ἀναβαθμός τοῦ σηκοῦ, καλυπτόµενος ἐν µέρει ὑπὸ τοῦ στρώματος τοῦ πτεροῦ, εἶναι, 
πολὺ μικρότερος τοῦ ἄνω (Ε.Εικοµτεν, Ώος Τοπιροί ἀο; Αρβαΐα αμί Αθβίπα, Μίπείοη 1904, σ. 20: πρβλ. καὶ εἰκ. 6 καὶ 7, σι 10). 
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πλευρὰν εἶναι 0,383 µ., κατὰ δὲ τὴν δυτικὴν 0,42 μ., ἐνῶ κατὰ τὴν βόρειον καὶ τὴν νοτίαν. 
κατέρχεται εἰς 0,3168 µ. κατὰ μέσον ὅρον. Ἕνεκα τῆς σημαντικῆς ταύτης διαφορᾶς. 
πλάτους, τὴν ὁποίαν παρουσιάζει ὁ πρῶτος ἀναβαθμὸς κατὰ τὰς τέσσαρας αὐτοῦ πλευ- 
ράς, ὁ ἐπὶ τοῦ β΄ ἀναβαθμοῦ ὀρθούμενος σηκὸς ἐμφανίζεται ὀλίγον τι µετατεθειµένος 
καὶ τρόπον τινὰ ἐξωθημένος πρὸς τὰ ΒΑ., ἐνῶ ἡ εὐθυντηρία, ἤτοι ὁ πρῶτος ἀναβαθμός, 
εἶναι ἀπολύτως ὁμοκέντρως τοποθετημένη ἓν σχέσει πρὸς τὸ ὀρθογώνιον τοῦ ἔξωτε- 
ρικοῦ στυλοβάτου (εἰκ. 166 καὶ πίν. 52 ἀριστερά). 

















110. Σχέδιον συνδέσµων σχήµατος διπλοῦ ταῦ, διαρόρων διαστάσεων, 
ἐπὶ τῶν βαθμίδων τῆς κρηπῖδος τοῦ σηκοῦ καὶ τῶν ὀρθοστατῶν, 


ὍὉ ἀνώτερος ἀναβαθμός, ὅστις εἰδικώτερον ἐχρησίμευε κατὰ μὲν τὰ μέτωπα τῶν. 
στενῶν πλευρῶν ὡς στυλοβάτης τῶν κιόνων τῶν προστάσεων, κατὰ δὲ τὰς μακρὰς 
πλευρὰς ὡς τοιχοβάτης τῶν πλαγίων μακρῶν τοίχων, παρουσίαζε καὶ αὐτὸς ποικιλίαν. 
πλάτους. Οὕτω ὡς στυλοβάτης τῆς μὲν ἀνατολικῆς προσϊάσεως εἶχε πλάτος 1,765 µ., 
τῆς δὲ δυτικῆς 1,794 ἕως 1,824 µ., ὥς τοιχοβάτης δὲ μεταξὺ μὲν τῶν γωνιαίων κιόνων 
καὶ τῶν θυραίων τοίχων εἴχε πλάτος 1,649 µ., κατὰ δὲ τὰς περαιτέρω μακρὰς πλευράς, 
τοι ὑπὸ τοὺς τοίχους τοῦ σηκοῦ, τὸ πλάτος του ἐμειοῦτο εἰς 1.336 µ., ὃξ ὦν ἐλεύθερα 
ἀπέμενον ἐξωτερικῶς μὲν 0,07 µ. (Β. πλευρά) ἢ 0,10 µ. (Ν. πλευρά), ἐσωτερικῶς δὲ 
0065 µ. 

Τὸ ὁλικὸν μῆκος τῆς κρηπῖδος τοῦ σηκοῦ κατὰ τὴν βάσιν τοῦ ἄνω αὐτῆς ἀναβαθμοῦ. 
εἶναι 59.02 μ.!, τὸ δὲ πλάτος 21,72 μ. (κατὰ Ῥεητοςε 21, 74 μ.). Ἑπομένως τὸ ὀρθογώνιον 
τοῦ σηκοῦ παρουσίαζεν ἐπιμηκεστέρας ἀναλογίας (1:2,71) ἀπὸ τὸ ὀρθογώνιον τοῦ ἐξω- 
τερικοῦ στυλοβάτου (1:2,251). 


1, Κατὰ Ῥεναονε 59404 µ., κατὰ Ὠὔπρεειο καὶ Μλονε 59, 02 µ. 
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Τὰ µήκη τῶν λίθων τῆς κρηπῖδος τοῦ σηκοῦ ἐποίκιλλον ἀπὸ 125 µ. (Α. πλευρὰ) 
μέχρι 3,70 µ. (Β. πλευρά). Ἰδιαιτέρως ὅμως μακρὰ τεμάχια ἐχρησιμοποιήθησαν διὰ τὸν. 
πρῶτον ἀναβαθμὸν εἰς τὰς τέσσαρας γωνίας τῆς κρηπῖδος καὶ δὴ µασχαλιαῖα, ἤτοι ἐν 
σχήµατι πλαγιαστοῦ κεφαλαίου γάμμα, τῶν ὁποίων τὸ μακρὸν σκέλος φθάνει τὸ μῆ- 
κος τῶν 3.702 µ. εἲς τὴν ΒΔ. γωνίαν͵ τῶν 2,9075 μ. εἲς τὴν ΝΔ., τῶν 2,685 µ. εἰς τὴν ΝΑ. 
καὶ τῶν 2,976μ., εἲς τὴν ΒΑ. (εἰκ. 169 καὶ πίν. 94).᾿Αξιοσημείωτος εἴναι ἡ εἰς τοὺς ἄνα- 
βαθμοὺς ἄφθονος χρῆσις ὑλικοῦ (βαθμίδων προφανῶς) τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος!, 
ἥτις ἀποδεικνύεται ὄχι µόνον ἐκ τοῦ μήκους τῶν, ὅπερ εἶναι πολλαπλάσιον τοῦ ἀρ- 
χαιοτέρου (Σολωνείου) ποδός (0,296 μ.), ἀλλὰ καὶ ἐκ τοῦ σχήµατος τῶν τόρµων τῶν 
συνδέσμων τῶν, τινὲς μάλιστα τῶν ὁποίων παρέμειναν καὶ ἀκάλυπτοι καὶ τὸ σπου- 
δαιότερον, δὲν ἔχουν συνέχειαν ἐπὶ τοῦ γειτονικοῦ λίθου (εἶκ. 54 καὶ πίν. 1, ἀνατολικὴ 
πλευρὰ τοῦ σηκοῦ, παρὰ τὸν 2ον ἀπὸ Ν. κίονα). 

Πάντες οἱ λίθοι τῆς κρηπῖδος φέρουσι κατὰ τοὺς ἁρμοὺς ὥσεως πλατεῖαν (0,06 - 
0.09 μ.) ἀναθύρωσιν, συνεδέοντο δ᾽ ἄνω πρὸς ἀλλήλους διὰ δύο συνδέσμων σχήματος 
διπλοῦ ταῦ, μήκους 0,24 - 0.28 µ.. τοποθετουµένων εἰς καλυπτόµενα ὑπὸ λίθων µέρη 
(εἰκ. 170). 


Ἔντασις. ᾽Αντιστοίχως πρὸς τὴν ἐξωτερικὴν τοῦ ναοῦ κρηπῖδα παρουσίαζε καὶ 
ἡ τοῦ σηκοῦ ἔντασιν, κυρτότητα δηλαδὴ ἓν κατακορύφῳ ἐπιπέδῳ, συμμετρικὴν πρὸς 
τὴν χορδὴν αὐτῆς καὶ κατὰ τὰς τέσσαρας πλευρὰς αὐτῆς καὶ παράλληλον πρὸς τὴν 
καμπύλην τοῦ ἐξωτερικοῦ στυλοβάτου”. Τὸ µέγιστον βέλος τῆς καμπύλης ταύτης εὖ- 
ρέθη, ὅτι εἶναι κατὰ τὰς στενὰς πλευρὰς 0,030 ἕως 0,033 µ. κατὰ τὸν πρόναον καὶ 0,020: 
ἕως 0,027 µ. κατὰ τὸν ὀπισθόναον. Κατὰ δὲ τὸν κυρίως ναὸν (ἔσωτ. στυλοβάτην) τὸ 
βέλος τῆς καμπυλότητος εἶναι 0,023 µ. (βλ. τὴν εἶκ. 97 τῆς ἡμετέρας χωροσταθµήσεως 
καὶ πίν. 20). Λόγῳ τῆς καμπυλότητος τῆς κρηπῖδος αἱ ἄνω ἐπιφάνειαι ἀμφοτέρων 
τῶν ἀναβαθμῶν αὐτῆς παρουσιάζουν κλίσιν πρὸς τὰ ἔξω, κατὰ 5 περίπου χιλιοστά. 
Κατὰ τὴν γενοµένην χωροστάθµησιν τῆς κρηπῖδος τοῦ σηκοῦ ἐπιστοποιήθη, ὅτι ὁ 
στυλοβάτης τοῦ μὲν ὀπισθονάου εὑρίσκεται κατὰ 0,041 µ. βαθύτερον τοῦ ὑψηλοτέ- 
ρου σηµείου τῆς καμπύλης, ὁ δὲ τοῦ προνάου κατὰ 0,08 µ. Ὑφίσταται λοιπὸν μεταξὺ 
τῶν δύο στυλοβατῶν διαφορὰ ὑψομέτρου κατὰ στρογγύλον ἀριθμὸν 0,04 µ. 

Τὸ ὕψος τῆς καμπύλης, μετρούμενον εἰς τὴν ἄνω βαθµίδα τῆς μακρᾶς πλευρᾶς 
τοῦ σηκοῦ εἶναι 0,053 µ. (κατὰ Ῥεπτοςο 0.055 μ.), ἐνῶ εἰς τὴν ἄνω ἀκμὴν τῶν ὀρθο- 
στατῶν εἶναι 0,0328 μ. Κατὰ τὸν Ηοβετ” ἡ καμπύλη τοῦ στυλοβάτου τῶν προστά- 
σεων, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν τοῦ στυλοβάτου τῆς περιστάσεως δὲν εἶναι αὐστηρῶς 
κυρτὴ καμπύλη, ἀλλὰ µία πολυγωνικῶς τεθλασµένη εὐθεῖα. 

Καμπυλότης ἐν κατακορύφῳ ἐπιπέδῳ παρουσιάζεται ἐπίσης καὶ εἲς τὸ ἐπιστύλιον 
τοῦ ὀπισθονάου καὶ τὸν ἄνωθεν αὐτοῦ θριγκόν, μετρηθεῖσα µόνον εἰς τὸν ὀπισθό- 


1. Β. Η. Ἠτωι, Α)Α 16, 1912, σ. 550 καὶ 558: βλ. καὶ Μέρος Α΄ σ. 70 καὶ 71. 

2. Ἔντασιν εἰς τὴν κρηπῖδα τοῦ σηκοῦ (ἑλαχίστην ὅμως 0,02 μ.) παρουσιάζει καὶ ὁ ἐν Ποσειδωνίᾳ (Ραεσιιπι) ναὺς τοῦ. 
Ποσειδῶνος (νῦν Ἡρας Π)), Εκ. Κκλυκς, Ραοσίμπι, αῑς μεἱοολίςοίνοη Τοπηρε! (Β/Ιάεσμο[ίς απιίκες Κυμο:, Ηε[! Β, 1941, σ. 58 ἐξ). 

3, Ἔμά. σ. 381. 








Η. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 265 


ναον, ἔνθα αὕτη σώζεται. Εἶναι δ᾽ αὕτη τόξον κύκλου, συμμετρικῶς πρὸς τὴν χορδὴν 
ἐκτελεσθὲν καὶ μὲ βέλος 0,025 μ. Ὁμοία καµπυλότης συνεχίζετο ἐπίσης καὶ εἰς τὰ 
ὑπεράνω τοῦ ἐπιστυλίου µέλη τοῦ θριγκοῦ. 


ΤΟΙΧΟΙ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ 


"Ας ἐξετάσωμεν τώρα τὸ σῶμα τῶν τοίχων, ἀρχόμενοι ἀπὸ τῶν μακρῶν, ἤτοι τῶν 
πλαγίων πλευρῶν τοῦ σηκοῦ. Τοῦτο καθ’ ύψος συνετέθη καθ’ «ὁριζοντίας» στρό- 
σεις ὡς ἑξῆς: εἰς μὲν τὸ κατώτατον µέρος ἐτοποθετήθη µία ὑψηλὴ (1,156 μ.) στρῶσις, 
ἀποτελεσθεῖσα ἐκ δύο κατὰ τὸ πάχος λίθων --- τῶν ὀρθοστατῶν --- ὑπεράνω τῶν ὁποίων 
ἠκολούθουν στρώσεις ἰσοὺψεῖς (0,521 ἕως 0,528 μ.) ἐκ λίθων ὀρθογωνίων παραλληλε- 
πιπέδων, οἵτινες, λόγῳ τῆς ὁμοιότητος τοῦ σχἡματός των πρὸς τὸ τῶν ὠμῶν πλίνθων, 
ὠνομάζοντο πλινθίδες (εἰκ. 171). 

"Ὅσον ἀφορῇ τὸ πάχος τῶν διαφόρων τοίχων τοῦτο ὀποίκιλλεν ἀναλόγως τοῦ βάρους, 
ὅπερ εἶχε νὰ βαστάσῃ τὸ ἀντίστοιχον τμῆμα. Ἰσχνότατος πάντων κατεσκευάσθη ὁ χω- 
ρίζων τὸν κυρίως ναὸν ἀπὸ τοῦ ὀπισθίου χώρου τοῖχος, ὅστις μετρεῖ, εὐθὺς ὑπὲρ τοὺς. 
ὀρθοστάτας, µόνον 0,894 µ., κατὰ δὲ τοὺς ὀρθοστάτας 0,902 μ. (εἰκ. 166, 183 καὶ πίν. 43). 
Ἔρχονται ἔπειτα τὰ εἰς τὸν κυρίως ναὸν καὶ τὸν ὀπισθόδομον ἀντιστοιχοῦντα τμήματα 
τῶν μακρῶν πλευρῶν τοῦ ναοῦ, τῶν ὁποίων τὸ πάχος, ὁμοίως εὐθὺς ὑπὲρ τοὺς ὀρθο- 
στάτας µετρούμενον, εἶναι 1,155 μ.' ᾿Ακόμη παχύτεροι (1,53 μ.) εἶναι, λόγῳ τῆς πα- 
χυτέρων παραστάδων, οἱ πλευρικοὶ τοῖχοι τῶν προστάσεων (Β., Ν., 1,53 - 1,54 μ., εἰκ. 
174), τέλος δὲ τὸ µέγιστον πάχος (2.058 ἕως 2.06 μ.) ἔχουσιν οἱ φέροντες τὰς θύρας 
ἐγκάρσιοι τοῖχοι τοῦ κυρίως ναοῦ καὶ τοῦ ὀπισθοδόμου. 

Τὸ µέγα πάχος τῶν ἐγκαρσίων τούτων τοίχων συνηθίζετο καθ᾽ ὅλας τὰς ἐποχὰς καὶ 
πανταχοῦ τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ κόσμου. Οὕτω π.χ. συναντῶμεν αὐτοὺς παχυτέρους 
τόσον εἰς Σικελίαν καὶ Μ. Ελλάδα”, ὅσον καὶ εἰς τὴν κυρίως Ἑλλάδα». 


1, Ἐσφελμένως ὁ Ἠ/πκολνο, Ῥεΐοπο, ἔ-ά. σ. 87, σημ. 3 καὶ κατὰ τοῦτον ὁ Μακτιν ἐν Μαηις! 4᾿Ατολιοσίυσο μτοσηυο, 1, Ρατίς 
1965, σ. 449, ἀναγράφει ὡς πάχος τῶν τοίχων τοῦ σηκοῦ 1,33 µ. Τὸ πάχος τοῦτο ἀφορᾷ τὸ πλάτος τοῦ τοιχοβάτου καὶ οὐχὶ 
τῶν ὀρθοστατῶν, ἐπὶ τῶν ὁποίων γίνονται συνήθως αἱ µετρήσεις τοῦ πάχους τῶν τοίχων (βλ. ἡμετ. εἰκ. 17! καὶ 173). 

2. Παραδείγματα: ναοὶ Ο καὶ Ὦ Σελινοῦντος (6ου π.Χ. αἰί) (Κονρενεν - Ῥυσηκτκιν, ξ-ᾱ. πίν. 13 καὶ Ῥεκκοτ - ΟΜΙΡΙΕΣ, 
Ἠίαι, 4ο /Ατι, τ. 7, πίν. ΧΝΙ ἔναντι σι 392 καὶ εἰκ. 212, 4090 ἀντιστοίχως). Ἡρακλέους᾽ Ακράγαντος (5ου π.Χ. αἰ.) (Κοινενύκν- 
Ῥυονατειν, ἔ-ὰ, πὶν. 21), Β Ἴμέρας (5ου π.Χ. αἱ.) (Ν. ΒονλΟλΣΑ, Ηίπιετα 1, Βοπια 1970, σ, 33, πίν.1ν καὶ ν). Ποσειδῶνος 
Ποσειδωνίας (5ου π.Χ. αἰ., νῦν Ἡρας 1) (Κου οεννεΥ - Ῥυομκτειν, ἔ-ᾱ, πίν. 4). Ἡρας Λακινίας ᾿Ακράγαντος (5ου π.Χ. αἰ)) 
(Κουρινεν - Ῥυομστειν, ἔίά, πίν. 15). Ὁμονοίας ᾿Ακράγαντος (ὅου π.Χ. αἰ-) (Κοιβρεννεν - Ῥυομετειν, ἔίά. πίν. 25) καὶ Α 
Σελινοῦντος (ὅου π.Χ. αἰ) (Κοιρενύκγ - Ῥυομντειν, ἔ-ᾱ, πίν. 15). 

3. Παραδείγματα: ναὸς ᾿Αρτέμιδος Κερκύρας (περὶ τὸ 600) (Κορεννύαιώτ - δοµιε!ν, Κοηκντα |, εἰκ. 56, σ. 70), Αφαίας 
Αἰγίνης (5ου π.Χ. αἰ΄) (Β. Εικοµτεκ, παρὰ Α. ΕυκτννΆνοιακ, Αθίπα, Μήπολεη 1904, σ. 33, πίν. 2,4, 31, 33), Διὸς Ὀλυμπίας. 
(Φου π.Χ. αἰ) (Ουκτιύν- Αρεν, Οἰγπιρία: Πίο Εεμοῦηίκοο 1, Ρίο Βαιάεηκηιάῖος, Ηῑν. ΥΠΙ - ΙΧ), Μέγας ναὸς ᾽Απόλλωνος. 
Δήλου (5ου π.Χ. αἰ΄) (Ε. Οούµυν, Εκρὶ. Ατολόο!. ἀο Ὠέίον, 12, πἰν. ΙΥ), Ἐπικουρίου Απόλλωνος Φιγαλείας (5ου π.Χ. αἰ) 
(0. Μ. Δτλοκειρεκο, Ώου Αροϊιοἰοπηρεῖ, Κοπι 1826, πίν. 18 καὶ Ῥικονουκ, Αποήιεσιωτο εἰκ. 56), ναός ᾿Αθηναίων Δήλου 
Φου π.Χ. αἰ.) (Οουκον, ἔ-ά, πἰν. ΧΙ, ᾿Αθηνᾶς Πολιάδος Πριήνης (4ου π.Χ. αἲί) (ΊΜ1εολνο - ΒΟΜΚΑΡΕΝ, Ῥεΐεπο, Βοε]ίη 1904, 
πίν. ΙΧ), Δωδεκάθοον Δήλου (4ου π.Χ. αἰ.) (Κ.. Ψλικοις, Τορομταρβίο Ῥε[έδηπο, ΒΟΗ 53, 1929,πίν. ΧΙ), Διὸς Στράτου (4ου π.Χ. 
αἰ) (Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΑΔ 8, 1923, σ. 16, εἰκ. 14 καὶ σ. 29, πἰν. Α., Ε. Όουκην - Οµ. ΡισλΑῦ, Κοζλοτείοσα τολέο]οβίᾳ μον ἆ δίΤα- 
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Διὰ ποῖον λόγον ἐγίνοντο παχύτεροι οἱ ἀνωτέρω ἐγκάρσιοι τοῖχοι ἐδόθησαν διά- 
φοροι ἑρμηνεῖαι. Ὁ ἨΜιεραπά!, ὁ Εἰεομίοτ" καὶ ὁ ΟουτΌγ” ἐσχέτισαν τὸ µέγα πάχος 
των πρὸς τὸ µέγα ἄνοιγμα τοῦ τοίχου (θυραίαν 3), ὅπερ διατρυπῶν τὸν τοῖχον εἰς µεγά- 





{ΥΝΘΕΕΙέ ΜΑΚΡΟΝ ΤΟΙΧοΝ ΝΑΟΥ 




















τώῤ ά ο ΕΚΚΑ Δο] 
171: Σύνθεσις τῶν μακρῶν τοίχων τοῦ σηκοῦ ἐξ ὀρθοστατῶν καὶ κλινθίδων ἐναλλάξ διατόνων καὶ παρὰ µῆκος. 





τος 4᾿Ασαγηαηίο, Ρατίς 1924, πίν. ΠΙ καὶ Υ) ναὺς Διὸς Νεμέας (4ου π.Χ. αἰ.) (Β. Η. Ηιεα,, Τῆο Τοπιρ]ο οἵ Ζειν αἲ Νοπιοα, 
Ῥηίηοίοη 1966, πἰν. ΙΥ). Περὶ τῶν µεταγενεστέρων παραδειγµάτων βλ. Κ. Αλ, δγεῖα 27, 1950, σι 125 - 135. 





4. Θυραΐα: 1Ο 25, 1668. ΗΣΥΧΙΟΣ ἐνλ. ΦΩΤΙΟΣ, Λέξεων συναγωγή, λ., θυρέα. 98, 5 θυραία. ΜΕΝΑΝΑΡΟΥ ᾿Απόσπ, 189. 
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λην ἕκτασιν, ἐξησθένει αὐτόν, συγχρόνως δὲ ἐπέφερεν εἰς αὐτὸν τὴν μεγάλην πίεσιν 
τοῦ κατ᾽ ἀνάγκην μακροῦ καὶ βαρέος ὑπερθύρου, ὅπερ τὸ ἐκάλυπτε. Τὸ μῆκος τοῦ ἐκ 
4 λίθων ὑπερθύρου τούτου ἔφθανεν εἲς τὸν Παρθενῶνα τὰ 7,50 µ. διὰ τὰς µέσας πλιν- 
θίδας, διὰ δὲ τὰς ἄκρας τὰ 7,56 καὶ 7,75 µ. ἐπὶ ἀνοίγματος 5µ. ᾽Ανάλογον θὰ ἧτο καὶ 
τὸ μῆκος τοῦ ὑπερθύρου τῆς Πριήνης, ἡ θυραία τοῦ ὁποίου εἶχεν ἄνοιγμα 5 µ. Καθ) ἡ- 
μᾶς εἰς τὰς ἀνωτέρω ὀρθὰς αἰτιολογίας πρέπει νὰ προστεθῇ καὶ ἡ πίεσις, τὴν ὁποίαν 
ἤσκει ἐπὶ τῶν ἐγκαρσίων θυραίων τοίχων καὶ ἡ ὑπεράνω αὐτῶν βαρεῖα, µαρμαρίνη 
ὀροφὴ τοῦ προνάου καὶ τοῦ ὀπισθονάου. 


9 4 ἀ ι 
























































δα --- | 
ἃ 
6 
Ἕ- Ἕ- π 
»ἃ]|-- «-- 
ο ” 
ᾖ- 8 8- ] Ῥ Η 
“8 --- | | 
-Ἡ- υ ὃ ἃ .. 
τ ' 
38 | ---ε ἁ τος ι 
ἑ - } - |-ᾱ- η αι 
28 αι ᾿ 
 α να ν ο κ αι 
{δῃ---ο σ- | 
ἑ ὁ | - 1 ος μα | 
λαιζωωννας | 
ξ ο--- 8 ἓ ή 
ὃς δ δ 5 ! 
ο. 25 . ἡ 
μι . Πα 
12 127 12 205 ΕΝ] 

















2ο| 





172. Σύνθεσις τοῦ τοίχου τοῦ σηκοῦ κατά τὴν ΒΔ. γωνίαν. 


Τὸ πάχος λοιπὸν τῶν τοίχων µετεβάλλετο ἀναλόγως τῆς θέσεως τοῦ τοίχου καὶ 
ἰδίᾳ τοῦ ὑλικοῦ, ἐξ οὗ ἧἦτο κατεσκευασµένη ἡ ὀροφή, ἣν ἕκαστος τοῖχος εἶχε νὰ βα- 
στάσῃ. Πράγματι, ὡς κατωτέρω θὰ ἴδωμεν, τοῦ μὲν κυρίως ναοῦ καὶ τοῦ ὀπισθοδόμου 
(κυρίως Παρθενῶνος) ἡ ὀροφὴ ἦτο ξυλίνη καὶ διὰ τοῦτο δὲν ἀπήτει µέγα πάχος τῶν 
κάτωθεν τοίχων, ἐνῶ ἡ τοῦ πτεροῦ, ἡ τοῦ προνάου καὶ ἡ τοῦ ὀπισθονάου ἠτο λιθίνη, 
ἀπαιτοῦσα μεγαλύτερα πάχη τοίχων. 


Ὀρθοστάται. Ὡς καὶ ἀνωτέρω εἴπομεν οἱ τοῖχοι ἀποτελοῦνται ἐκ μιᾶς καθ 
ὕψος σειρᾶς ὀρθοστατῶν κάτω καὶ πλειόνων ὑπὲρ αὐτοὺς χαμηλοτέρων στρώσεων 
ἄνω (εἶκ. 171, 172). Κατὰ τὰς μακρὰς πλευρὰς τοῦ κυρίως ναοῦ οἱ ὀρθοστάται ἔτοποθε- 
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τήθησαν εἰς δύο κατὰ τὸ πάχος τοῦ τοίχου παραλλήλους σειράς, αἵτινες δὲν ἐφάπτον- 
ται ἀλλήλων ἐσωτερικῶς, ἀλλ᾽ ἀφίνουσι μεταξύ των κενόν, ὅπερ, λόγῳ τῆς ἀκανονι- 
στίας καὶ τῆς χονδρολαξεύσεως τῆς ἐσωτερικῆς παρειᾶς τῶν λίθων, κυμαίνεται ἀπὸ 
0,17 μέχρι 0,20 μμ. (εἰκ. 171, 173 καὶ πίν. 1 καὶ 40 κάτω δεξιά). Τοὐναντίον εἰς τοὺς παχεῖς 
ἐγκαρσίους (θυραίους) τοίχους οἱ ὀρθοστάται ἀπαρτίζονται ἐκ πλειόνων κατὰ τὸ πά- 
χοςτεμαχίῶν, τεσσάρων (πίν. 1 καὶ εἲκ. 174) ἢ καὶ πέντε (εἰς τὸν δυτικόν, πίν. 1) διὰ τὰ. 
ὁποῖα μάλιστα ἐχρησιμοποιήθησαν, εἰς δευτέραν χρῆσιν καὶ λίθοι τοῦ ἀρχαιοτέρου 
Παρθενῶνος (βλ. Μέρος Α΄, σ. 70), ὡς μαρτυροῦσιν οὐ µόνον ἡ κατεργασία των, ἀλλὰ 

















173: Διάταξις τῶν ὀρθοστατῶν καὶ τῶν ἀντιθημάτων των κατὰ τὴν νοτίαν πλευρὰν τοῦ κυρίως Παρθενῶνος. 


καὶ οἱ σύνδεσμοι καὶ οἱ γόμφοι, οἵτινες σώζονται ἐπ᾽ αὐτῶν. Ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὰς 
ἁδρῶς διὰ τοῦ κοπέως (βελονίου) λαξευµένας ἐσωτερικάς, αἱ ἐξωτερικαὶ παρειαὶ τῶν. 
ὀρθοστατῶν ἐλαξεύθησαν τελείως λεῖαι. 

Τὸ πάχος τῶν ὀρθοστατῶν, μετρούμενον κάτω μὲν εἶναι --- κατὰ τὸν κυρίως ναὸν 
καὶ τὸν ὀπισθόδομον --- 0,52, 0,58, 0,61 µ., ἄνω δὲ κατὰ 0,012 μ. µικρότερον, ἑπομένως. 
ἔχομεν µείωσιν περίπου 0,012 μ. κατὰ λίθον. Ὅσον δ᾽ ἀφορᾷ τὸ μῆκός των, τοῦτο. 
εἶναι ἐξωτερικῶς διὰ μὲν τοὺς ἀντιστοιχοῦντας πρὸς τὰς μακρὰς πλευρὰς τοῦ κυρίως. 
ναοῦ ἴσον πρὸς τὸ τῶν ἐσωτερικῶν, ἤτοι τῶν ἀντιθημάτων των (πίν. 1 καὶ εἷκ. 173), 
διὰ δὲ τοὺς ἀντιστοιχοῦντας πρὸς τὴν Β. καὶ Ν. πλευρὰν τοῦ κυρίως Παρθενῶνος (3), 
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ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΔΟΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ 









































































































































Βδ. ΝΔ. 


174, Σχῆμα καὶ σύνθεσις τῶν παραστάδων καὶ τμήματος τῶν θυραίων τοίχων τοῦ σηκοῦ (ἀνατολικοῦ ἄνω καὶ δυτικοῦ κάτω). 
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διπλάσιον τοῦ τῶν ἀντιθημάτων, ἤτοι 244 μ.,ἴσον δηλαδἡ περίπου πρὸς 8 ἀττικοὺς 
πόδας (πίν. 1). Κατὰ ταῦτα εἰς ἕκαστον ἐξωτερικὸν λίθον, µήκους 244 µ., ἀναιστοιχοῦ- 
σιν ἐσωτερικῶς δύο ἀντιθήματα!, µήκους 1,22. Οἱ δύο ἀκραῖοι ὀρθοστάται εἶναι κατε- 
σκευασμένοι ἐξ ἑνὸς τεµαχίου μετὰ τοῦ ἀντιστοίχου λίθου τῆς παραστάδος, ἔχοντες 
διὰ τοῦτο µήκη μεγαλύτερα τῶν λοιπῶν καὶ εἶναι, πρὸς τούτοις, καὶ µασχαλιαῖοι, ἤτοι 
σχήµάτος κατακεκλιµένου κεφαλαίου γάµµα (εἰκ. 174, 175). Τοῦτ) αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ. 
τοὺς ὀρθοστάτας, οἵτινες ἀποτελοῦσι τοὺς σταθμοὺς τῶν θυρῶν τοῦ κυρίως ναοῦ καὶ 
τοῦ ὀπισθοδόμου. Τέλος, ὅσον ἀφορᾷ τὸ ύψος τῶν ὀρθοστατῶν, τοῦτο ἐποίκιλλεν. 





115. Μασχαλιάϊος ὀρθοστάτης παραστάδος (ἑσωτερικὴ ὄψις) 


Εἰς τὰς μακρὰς πλευρὰς παρατηρεῖται ἑλάττωσις αὐτοῦ, ἐφ᾽ ὅσον προχωροῦμεν ἀπὸ 
τῶν ἄκρων πρὸς τὸ μέσον". Οὕτω εἰς τὴν βόρειον πλευρὰν ὁ μὲν ὀρθοστάτης τῆς ΒΔ. 
παραστάδος ἔχει ὕψος 1,172 µ., ἐνῶ ὁ 5ος ἀπ᾿ αὐτοῦ πρὸς Α. ἔχει 1,155 µ. (πίν. 19 κά- 
τω). Ἑπομένως ἐπὶ µήκους 17,13 μ. ἐγένετο µείωσις ὄψους ἴση πρὸς 0,017 µ. Ομοίως. 
εἰς τὴν Ν. πλευράν, ὁ μὲν ὀρθοστάτης τῆς ΝΔ. παραστάδος ἔχει ύψος |,Ι64 µ., ἐνῶ ὁ 
5ος 1,155 µ. Ἑπομένως εἰς µῆκος 12,332 µ. ἔχομεν µείωσιν ύψους 0.009 µ. 

ἛἜκ τῶν ἀνωτέρω στοιχείων συνάγεται, ὅτι ἡ ἄνω γραμμὴ τῶν ὀρθοστατῶν διέγραφε 
κυρτὴν καμπύλην, τῆς ὁποίας τὸ βέλος ὑπολογίζεται εἰς 0.025 µ. διὰ τὴν Β. καὶ 0,024 μ. 
διὰ τὴν Ν. πλευράν. Ἑπομένως ἡ καμπύλη τῶν ὁρθοστατῶν ἦτο πλέον χαμηλωμένη 
ἀπὸ τὴν καμπύλην τῆς κάτωθεν αὐτῶν κρηπῖδος. Πάντως λόγῳ τῆς καμπυλότητος 
τῶν στενῶν πλευρῶν καὶ ἡ ἄνω ἐπιφάνεια τῶν ὀρθοστατῶν παρουσιάζει, ὡς καὶ ἡ τῆς 
κρηπῖδος, κλίσιν τινὰ πρὸς τὰ ἔξω. 

Μείωσις τοῦ ύψους τῶν ὀρθοστατῶν παρατηρεῖται καὶ εἰς τοὺς θυραίους τοίχους 


1. Οὐχὶ δὲ ἓν ἰσόμηκες ἀντίθημα, ὡς σχεδιάζεται παρὰ ΜΠΑΛΑΝΩΙ (Αναστήλωσις, πίν. 3), ὅστις γράφει (σ. 73) καὶ ὅτι «οἱ 
κατακόρυφοι ἁρμοὶ τῶν λίθων τῆς ἐξωτερικῆς σειρᾶς τῶν ὀρθοστατῶν ἀντιστοιχοῦσι πρὸς τὸ μέσον ἑκάστου (ἐσωτερικοῦ) 
λίθου». Τοῦτο ἰσχύει μὲν διὰ τὸν κυρίως ναὸν οὐχὶ ὅμως καὶ διὰ τὸν ὄπισθεν αὐτοῦ κυρίως Παρθενῶνα ἢ ὀπισθόδομον. 

3. Πρβλ. σχετικᾶς καὶ ΡΕΝΝΟΦΕ (Ρεληαίρὶες, σ. 32) καὶ ΜΠΑΛΛΑΝΟΝ (5.4. σ. 73 καὶ 8). 
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καὶ δὴ µεγαλυτέρα μὲν εἲς τὸν ἀνατολικόν (0,016 - 0017 μ.), µικροτέρα δὲ εἰς τὸν δυ- 
τικόν (0,012 μ.) (εἲκ. 176). 

Κατὰ τοὺς ἁρμοὺς ὥσεως αὐτῶν φέρουσιν οἵ τε ὀρθοστάται καὶ τὰ ἀντιθήματα αὖ- 
τῶν πλατεῖαν ἀναθύρωσιν (ἄνω μὲν 0,14. καὶ πλαγίως πρὸς τὰ ἔξω 0,08 μ.) (εἰκ. 171). 
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176. Μείωσις τοῦ ὕψους τῶν ὀρθοστατῶν τῶν θυραίων τοίχων τοῦ σηκοῦ (ἄνο, ἀνατολικὴ ὄψις, κάτω, δυτικἡ ὄψις ). 





Πρὸς τοὺς λίθους τοῦ τοιχοβάτου ἐγομφοῦντο οἱ ὀρθοστάται καὶ τὰ ἀντιθήματα αὐ- 
τῶν διὰ γόμφων ὕψους 0,14 - 0,155. καὶ μάλιστα κατὰ τὸν ἑξῆς τρόπον: ἕκαστος ἐξω- 
τερικὸςλίθος ὀρθοστατῶν ἔφερεν ἕνα κύριον καὶ ἕνα βοηθητικὸν γόμφον (παράγομφον). 
ὍὉ κύριος εὑρίσκετο εἰς τὸ μέσον τοῦ πάχους τοῦ ἁρμοῦ ὥσεως καὶ ἐμολυβδοχοεῖτο ἀπ᾽ 








ο 
.. 


177. Γόμφοι καὶ παράγοµφοι τῶν πλινθίδων τοῦ σηκοῦ. 






εὐθείας ἅμα τῇ τοποθετήσει τοῦλίθου (εἰκ. 171, 177), ὁ δὲ βοηθητικὸς ἐτοποθετεῖτο, πρὸ 
ἢ μετὰ τὴν µολυβδοχόησιν τοῦ κυρίου, ἀλλ) εἰς τὸ ἐσωτερικὸν ὀπίσθιον µέρος (ἁρμοῦ 
ὥσεως) τοῦ αὐτοῦ λίθου, τῇ βοηθείᾳ λοξοῦ λαξεύµατος, ἀνοιγομένου εἰς τὸ πρὸς τὰ 
ὄπισθεν µέρος τοῦ προηγουμένου ἁρμοῦ ὥσεως. 








212 Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ 


Ἡ ὕπαρξις δύο γόμφων ἐφ᾽ ἑκάστου ὀρθοστάτου μαρτυρεῖ, ὅτι πρῶτοι ἐτοποθετοῦν- 
το οἱ ἐξωτερικοὶ λίθοι, ἔπειτα δὲ τὰ ἀντιθήματα, ἄτινα ἔφερον ἕνα μόνον γόμφον ἐφ᾽ 
ἑκάστου λίθου, συνεδέοντο δὲ ἄνω πρὸς ἄλληλα διὰ δύο μεγάλων (µήκους 040 -048 
μ.) συνδέσμων σχήματος διπλοῦ ταῦ, μολυβδοχοουμένου καὶ σφυρηλατουμένου τοῦ 
μολύβδου αὐτῶν (εἰκ. 170). Οἱ βοηθητικοὶ γόμφοι (παράγοµφοι), οὓς καὶ κατωτέρωλε- 
πτομερῶς περιγράφοµεν, συνεκράτουν ἐν ἀκινησίᾳ τοὺς σχετικοὺς ὀρθοστάτας, µέχρι 
πλησιάσεως τῶν κατὰ μῆκος γειτονικῶν λίθων. 

Ὡς πρὸς τὴν σειρὰν τοποθετήσεως τῶν ὀρθοστατῶν παρατηροῦμεν τὰ ἑξῆς: εἰς τὴν 
βόρειον μακρὰν πλευράν, εἰς μὲν τὸ διάστηµα τοῦ κυρίως Παρθενῶνος, τὰ ἀντιθήματα 
ἔχουν διπλοῦς γόμφους. Ἑπομένως αὐτὰ ἐτοποθετήθησαν πρῶτα, ἡ δὲ τοποθέτησίς 
τῶν ἔβαινεν ἀπὸ Δ. πρὸς Α. Εἰς τὸ διάστηµα τοῦ κυρίως ναοῦ οἱ ἐξωτερικοὶ ὀρθο- 
στάται ἔχουν διπλοῦς Ὑόμφους ἄρα αὐτοὶ ἐτοποθετήθησαν πρῶτοι καὶ μὲ φορὰν 
ἀπὸ Δ. πρὸς Α. 

Εὶς τὴν νοτίαν πλευράν, εἲς μὲν τὸ ἥμισυ ἀνατολικὸν τμῆμα τοῦ κυρίως ναοῦ, δη- 
λαδὴ μέχρις 8,62 µ. (ἤτοι µέχρι τοῦ 4ου ὀρθοστάτου ἀπὸ τοῦ ἀνατολικοῦ τοίχου), οἱ 
ἐξωτερικοὶ ὀρθοστάται ἔχουν διπλοῦς γόμφους (σώζονται καὶ παράγομφοι) καὶ φορὰν 
τοποθετῄσεως ἀπὸ Α. πρὸς Δ. Εἰς τὸ ἄλλο ἥμισυ τὰ ἀντιθήματα φέρουν διπλοῦς γόµ- 
φους καὶ ἡ τοποθέτησίς των ἐγίνετο ἀπὸ Δ. πρὸς Α. 

Εἰς τὸ ἀντιστοιχοῦν πρὸς τὸν κυρίως Παρθενῶνα τμῆμα ἡ τοποθέτησις ἐγίνετο ἀπὸ 
Δ. πρὸς Α., τὰ ἀντιθήματα ἔχουν διπλοῦς γόμφους, εἲς δὲ τοὺς ὀρθοστάτας παρατη- 
ροῦνται παράγοµφοι, εἷς τῶν ὁποίων εἶναι καὶ ἐξωτερικῶς ὁρατός, εἰς τὸ κατώφλιον. 
τῆς βυζαντινῆς θύρας. 

Σημειώνομεν ἐν τέλει, ὅτι ἡ ἄνω ἐπιφάνεια τῶν ὀρθοστατῶν, ἀκολουθοῦσα τὴν καµ- 
πύλην τῆς κρηπῖδος, παρουσιάζει κλίσιν πρός τε τὰ πλάγια καὶ πρὸς τὰ ἐμπρός. 


Πλινθίδες'. Αἱ ὑπεράνω τῶν ὀρθοστατῶν στρώσεις τῶν πλινθίδων εἶναι τεθει- 
µέναι ἓν ἐλαφρᾷ (0,007 - 0.01 μ.) ἐσοχῇ πρὸς τοὺς ὀρθοστάτας (εἰκ. 171): ἐξαίρεσιν. 
κάµνουν µόνον αἱ στρώσεις τῶν παραστάδων, τῶν ὁποίωῶν τὸ πρόσωπον εὑρίσκεται 
εἰς τὴν προέκτασιν τοῦ ἐπιπέδου τῶν ὀρθοστατῶν των (εἰκ. 172, 178), προφανῶς ἵνα 
δώσῃ εἰς τὴν παραστάδα τὴν ἐντύπωσιν μονοκομµάτου καὶ ἑπομένως ἰσχυροτέρου 
στηρίγµατος”. Αἱ πλινθίδες ἐτοποθετήθησαν ἐδῶ ἐναλλὰξ κατὰ δύο συστήµατα στρώ- 
σεως, ἤτοι αἱ μὲν περιττοῦ ἀριθμοῦ (1η, Άη, 5η, Τη κλπ.) ἀπετελέσθησαν ἐκ πλίνθων. 
διατόνων» (κ. μπατικῶν) (εἰκ. 171), δηλαδὴ ἐχουσῶν πλάτος ὁλόκληρον τὸ πάχος τοῦ 
τοίχου (1,157 μ.), αἱ δὲ ἀρτίου ἀριθμοῦ (2α, 4η, 6η, δη κλπ.) ἀπετελέσθησαν ἐκ δύο 


1. Πλινθίς: ΑΘΗΝ. Ε. 2069. ΗΣΥΧΙΟΣ ἐν λ. Έκηνι, Ὠἰάνπια Ἡ 426, 10. 16 Π 25, 1, Ἰ666α, 69: πλινθίδας ἐξεργάσασθαι 
Πεντεληνκὰς µῆκος τεττάρων ποδῶν καὶ παλαστῆς 1668, 26,93 (Ἐλευσῖνος).ΙΟ 23 (1) 1685 Α2,5 (Αθηνῶν).Ἐπιγρ. Λεβαδείας, 
Ψνπεπειας, ΑΜ 22, 1897, σι 180, 2, 4, 20: τὴμ πλι/νθίδα τὴν ἀγ/ελαίαν τ/ἠν δὲ γωνιαίαν... ΦΙΛΩΝΟΣ Ῥελοπ. σ. 260, 16: πρβλ. 
καὶ ΤΣΟΥΝΤΑΝ, ΑΕ 1883, σ. 134. Ώόκνεειο, ΑΜ 8, 1883, σ. 152. Ἑ. Ἑλρκιοτυς, Ἠετπιος 17, 1883, σ. 566, 569. 

2. Ἐσφαλμένως σχεδιάζει ὁ Ῥενκοσε (Ῥεπείρίος, πίν. 16) ἑξέχοντας τοῦ σώματος τῆς παραστάδος τοὺς ὀρθοστάτας της. 
Τοῦτ' αὐτὸ πράττουν καὶ ὁ Ώύμν, Βαικυης, ἔά, σ. 162, εἰκ. 134 καὶ ὁ ΜΠΑΛΑΝΟΣ, ᾽Αναστήλωσις, πίν. Ιί5, σχ. 8. 

3. Διάτονος: Ἰωφος. 4ο Ὠέίος 290, 216, ΒΙΤΡΟΥΡΙΟΣ, Ώο Αποήι. Π, Β, 7: «Ρτας εβείετα Ἰπίοτροπιπί οἱηᾳυ]ος οταρο]ειάίπο, 
Ῥοτροίμα μἰταβιο Ρατίο [(οπίαίο5, 4μο5 διατόνους αρρεῖαπυ». 
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παραλλήλων σειρῶν μὲ µεσολάβησιν κενοῦ (0,0! - 0,02 μ.) καὶ μὲ ἀνωμάλους τὰς ἔσω- 
τερικάς των ὀπιφανείας, ὅπως δηλαδὴ καὶ οἱ ὀρθοστάται (εἰκ. 171). 
Αί σωζόµεναι οἰκοδομικαὶ ἐπιγραφαὶ χαρακτηρίζουσι τὸ εἶδος τοῦτο ὡς ἐκτελού- 


ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΟΣ Β.Δ. ΠΑΡΑΣΤΑΔΟΣ 
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178. Σύνθεσις τῶν λίθων τῆς παραστάδος πρὸς τοὺς τοίχους τοῦ σηκοῦ. 





µενον φορμηδὸν ὶ καὶ παρὰ µῆκος' αἵ περιττοῦ ἀριθμοῦ στρώσεις εἶναι ἐδῶ αἱ φορμη- 
δὸν τιθέµεναι (µπατικα!), ἐνῶ τῶν ἀρτίων οἱ λίθοι ὅλοι τίθενται παρὰ μῆκος (δροµικοί). 
Τὸ πάχος τῶν τοίχων τῶν μακρῶν πλευρῶν τοῦ κυρίως ναοῦ δὲν μειοῦται ἐφ᾽ ὅσον 


1, Φορμηδόν: 1Ο ΙΙ 23, 1671, 15, 21/28 - 31. ΥΠ 4255, 12. 1Ο Ἡ 1054, Ψι. 1Ο 1 23, 1668, 15. ΑΕ 192, σ. 39, 36, 45, 26, 16. 
ΘοΥκ. παρὰ ΣΟΥΔΑΙ 1, 78. ΠΡΟΚΟΠΙ. Κτισµ. ν, 3, 8. 


ο 
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προχωροῦμεν πρὸς τὰ ἄνω, ὁλόκληρος ὅμως ὁ τοῖχος, παρακολουθῶν τὴν ὅλην πυρα- 
μιδοειδῆ κίνησιν τοῦ οἰκοδομήματος, κλίνει πρὸς τὰ ἔσω, κατὰ συµπάθειαν πρὸς τοὺς 
ἀντιστοίχους κίονας τοῦ περιστυλίου καὶ τοὺς γωνιαίους τῶν προστάσεων. 

Ἡ κλίσις τοῦ τοίχου ἐξωτερικῶς μὲν δύναται νὰ μετρηθῇ ἀκριβῶς παρὰ τὴν ΒΔ. 
παραστάδα τοῦ σηκοῦ, οὐχὶ εὐκόλως ὅμως καὶ ἐσωτερικῶς,λόγῳ τῆς μεγάλης φθορᾶς 
τὴν ὁποίαν παρουσιάζουν σήμερον ἐσωτερικῶς οἱ λίθοι (εκ. 179). 





119, "ποψις τοῦ ΒΔ. τμήματος τοῦ τοίχου τοῦ σηκοῦ (κυρίως Παρθενῶνος ) ἐσωτερικῶς, ὡς ἔχει σήμερον, 


Ἡ ἐξωτερικὴ κλίσις τοῦ τοίχου, μετρηθεῖσα ὑπὸ τοῦ Ῥεητοςε! διὰ τῆς στάθµης 
παρὰ τὴν ΒΔ. παραστάδα τοῦ σηκοῦ, εὐρέθη, ὅτι εἶναι, μεταξὺ τοῦ ὀρθοστάτου καὶ 
τοῦ κάτω μέρους τῆς ταινίας τοῦ ἄνωθεν ἐπιστυλίου, 0,382 ἀγγλ. πόδες ἤτοι 0,138 γαλ. 
μέτρα. 

Κατὰ τὰς μετρήσεις τῆς Ἑλληνικῆς τοπογραφικῆς ὑπηρεσίας” ἡ κλίσις τοῦ αὐτοῦ 
τοίχου, μετρουµένη ἀπὸ τοῦ ἄνω µέρους τοῦ ὀρθοστάτου µέχρι τοῦ ἄνω µέρους τῆς 
Ίόης στρώσεως, ἤτοι ἐπὶ ύψους 8.42 µ., εὑρέθη ἴση πρὸς 0,1005 µ., ὅπερ ἀντιστοιχεῖ 
πρὸς ὁλικὴν κλίσιν Θ,117 µ. μέχρι τοῦ κάτω µόρους τῆς ταινίας τοῦ ἐπιστυλίου 
(εἴκ. 180β). 

Κατὰ τὰς ἡμετέρας μετρήσεις (εἰκ. 181) ἡ κλίσις τοῦ Β. τοίχου, μετρηθεῖσα µετα- 
ξὺ τοῦ κάτω μέρους τῆς Ίης στρώσεως (τοι τοῦ ἄνω µέρους τοῦ ὀρθοστάτου) καὶ 
τοῦ ἄνω μέρους τῆς 17ης στρώσεως, εὑρέθη ἴση πρὸς 0,286 - 0,183 µ. -- 0,103 µ. ἤτοιπε- 
ρίπου ἡ αὐτή”. 


1. Ρηπείρίος, πἰν. 16. 
2, ΜΠΑΛΑΝΟΣ, ᾽Αναστήλωσες, πίν. 1849, σχ. 2. 
3, Κατὰ τὸν Έακναυιο (Ζε[ικονηῇι Γὰς Οοςσλήοίνίο ἀετ ΑτοίεΚίΗε ὅ, 1913) οἱ πλάγιοι τοῖχοι τοῦ σηκοῦ κλίνουν περί- 
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ἛἜκ τῆς μετρήσεως τῆς Ἑλληνικῆς τοπογραφικῆς ὑπηρεσίας προκύπτει ἀκόμη καὶ 
ὅτι ἡ γραμμὴ τῆς κλίσεως δὲν εἶναι εὐθεῖα, ἀλλὰ παρουσιάζει ἐλαφροτάτην ἐξόγκωσιν 


ἔπση πα ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΣΕΟΣ 
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140. Μέτρησις τῆς κλίσεως τοῦ Β. τοίχου τοῦ σηκοῦ ἐξωτερικῶς (α) κατά Ῥεηγοςο καὶ 
() κατὰ τὴν Ἑλληνικὴν τοπογραφικὴν ὑπηρεσίαν, 


που κατὰ τὸ 1/90 πρὸς τὰ ἔσω. Κατὰ τὸν Ώυν (ΒαυΚυποῦ, σ. 147) ἡ κλίσις τοῦ τοίχου εἶχεν ὡς ἑπακόλουθον τὴν κλίσιν. 
τοῦ κίονος. 
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(ἔντασιν) περὶ τὸ μέσον περίπου τοῦ ὕψους της (εἰκ. 180, μέσον), ὑπολογιζομένην εἰς 
0,0042 - 0,0045 μ. Ἡ ἑξόγκωσις αὕτη ἐθεωρήθη ὑπὸ τῆς Ἑλληνικῆς τοπογραφικῆς ὑπη- 


ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΤΕΡΙΚΗΣ. 
ΚΛΙΣΕΟΣ ΤΟΥ ΤοΟιχοΥ 
ΤΟΥ ΣΞΗΙΚΟΥ 
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181, Μετρήσεις τῆς ἐξωτερικῆς κλίσεως τοῦ τοίχου τοῦ σηκοῦ κατὰ τὸν συγγραφέα. 


ρεσίας καὶ τοῦ Μπαλάνου! ὡς ὀφειλομένη εἰς ἔντασιν τοῦ τοίχου. Καθ’ ἡμᾶς ἐντούτοις ἡ 
ἐνλόγφ ἐξόγκωσις εἶναι μᾶλλον ἀποτέλεσμα µετακινήσεως τῶν λίθων ἐκ τῆς ἐκρήξεως 


1. ΜΠΑΛΑΝΟΣ, ᾿Αναστήλωσις, πἰν. Ιδί5 σχ. 2, ἡμετ. εἰκ. Ι80β. 
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τοῦ Μοροζίνη καὶ τοῦτο ὄχι µόνον διότι εἶναι ἐλαχίστη (0,0042 ἔναντι 0.014 μ. τῶν 
κιόνων τοῦ περιστυλίου), ἀλλὰ καὶ διότι ἡ ἐκτέλεσις μιᾶς τόσον ἐλαφρᾶς ἐντάσεως 


ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΣΟΤΕΡΙΚΗΣ 
ΚΛΙΣΕΟοςΣ ΤΟΥ τοιχοΥ 
ΤΟΥ ΣΗΙΚΟΥ 
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182. Μετρήσεις τῆς ἐσωτερικῆς κλίσεως τοῦ τοίχου τοῦ σηκοῦ κατὰ τὸν συγγραφέα. 


εἰς µίαν πελωρίαν ἐπιφάνειαν τοίχου, οἵα ἦτο ἡ τῶν μακρῶν πλευρῶν τοῦ σηκοῦ, εἶναι 
τεχνικῶς λίαν δυσεκτέλεστος ἂν μὴ καὶ ἀνέφικτος. ᾿Αρνεῖται ἄλλωστε καὶ ὁ Ὠίπς- 
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πποοτ γενικῶς τὴν ὕπαρξιν ἐντάσεως εἰς τοὺς τοίχους τῶν περικλείων οἰκοδομημάτων !. 

Ἡ ἑξωτερικὴ κλίσις τοῦ μεσημβρινοῦ μακροῦ τοίχου, μετρηθεῖσα ὑφ᾽ ἡμῶν παρὰ τὴν. 
ΝΔ. παραστάδα, εὑρέθη κατά τι µεγαλυτέρα τῆς τοῦ βορείου τοίχου ἤτοι Ο,113 µ. 
(εἰκ. 181). 

Ὅσον ἀφορῇᾷ τὴν κλίσιν τῶν ἐσωτερικῶν παρειῶν τοῦ τοίχου, ἥτις δὲν δύναται νὰ 
μετρηθῇ ἀκριβῶς καθ) ὅλον τὸ ὕψος, λόγῳ τῆς μεγάλης φθορᾶς, ἣν παρουσιάζουσιν. 
ἐσωτερικῶς οἱ λίθοι (εἶκ. Ι79), ταύτην µόνον εἰς τὴν ΒΔ. καὶ ἓν µέρει εἰς τὴν ΝΔ. γωνίαν 
τοῦ ὀπισθοδόμου δύναταί τις νὰ µετρήσῃ’ διότι εἰς τὰς θέσεις ταύτας παρέµεινεν ὁ 
τοῖχος ἐν καλῇ σχετικῶς καταστάσει, ἂν καὶ ὄχι εἰς ὅλον τὸ ὕψος του. Ἡ ἐσωτερικὴ 
λοιπὸν κλίσις τοῦ τοίχου, μετρηθεῖσα ὑφ᾽ ἡμῶν, εὑρέθη κατὰ μὲν τὴν ΒΔ. γωνίαν καὶ 
ἀπὸ ὕψους 1,675 μ. μέχρις ύψους 6,775 µ., δηλαδἡ ἐπὶ ύψους 5,10 µ., ἴση πρὸς 0,085 µ. 
(εἰκ. 182, δεξιά), κατὰ δὲ τὴν ΝΔ. γωνίαν, ἀπὸ τῆς Ί5ης στρώσεως µέχρι τῆς τρίτης, 
0,067 μ. (εἰκ. 182, ἀριστερά). 

Λόγῳ τῆς ὁμοιομόρφου κλίσεως τῶν παρειῶν τοῦ τοίχου καὶ τοῦ ἴσου πάχους των 
κάτω καὶ ἄνω, συνάγεται, ὅτι αἱ παρειαὶ αὐτῶν ἦσαν παράλληλοι πρὸς ἀλλήλας, δη- 
λαδή, ὅτι οἱ τοῖχοι ἑστεροῦντο µειώσεως, ἑστεροῦντο δ’ ὡσαύτως καὶ ἐντάσεως. Ἐσφαλ- 
µένως λοιπὸν ἐδέχθη ὁ Μπαλάνος”, ὅτι ἡ ἐσωτερικὴ ὀπιφάνεια τῶν τοίχων ἧτο κοίλη, 
τοῦθ) ὅπερ καὶ αἰσθητικῶς καὶ στατικῶς θὰ ἠτό τι τὸ παράδοξον. Ἡ ἀπαράδεκτος 
ἐσωτερικὴ καμπυλότης τοῦ τοίχου, ἣν παρεδέχθη ὁ Μπαλάνος, παρέσυρε δυστυχῶς 
καὶ ἄλλους ἑρευνητάς, ὡς π.χ. τὸν Δ. Μαυρίκιον”. 

Κλίσιν τῶν πλαγίων τοίχων τοῦ σηκοῦ παρουσιάζουσιν ἀκόμη καὶ οἱ ἑξῆς ἄλλοι 
ναοί: ὁ δωρικὸς θησαυρὸς τῆς Μαρμαριᾶς τῶν Δελφῶν (τέλους 6ου αἰῶνος)", μὲ κλί- 
σιν κατ’ ἀμφοτέρας τὰς παρειάς, ὁ ἓν Δελφοῖς θησαυρὸς τῶν Μασσαλιωτῶν (τέλους 
όου αἰῶνος)” µόνον ἐξωτερικῶς, ἐνῶ ἐσωτερικῶς ἵσταται κατακόρυφος, ὁ ἐν Δήλῳ µέ- 
γας ναὸς τοῦ ᾿Απόλλωνος (5ου αἰῶνος)", ὁ ἓν Δήλῳ ναὸς τῶν ᾿Αθηναίων (5ου αἰῶνος)] 
κατ᾽ ἀμφοτέρας τὰς πλευράς, ὁ ναὸς τῆς ᾿Αθηνᾶς Νίκης (5ου αἰῶνος)" ἐσωτερικῶς καὶ 
ἐξωτερικῶς, τὸ Ἐρέχθειον κατά τε τὸν βόρειον καὶ τὸν νότιον αὐτοῦ τοῖχον, μὲ κλί- 
σιν ἀμφοτέρων πρὸς τὰ ἔσω καὶ τέλος ὁ ἑλληνιστικὸς ναὸς τοῦ Διδυμείου ᾽Απόλλωνος 
(8ου π.Χ. αἰῶνος) 1. 

Οἱ τοῖχοι τῶν ἰωνικῶν θησαυρῶν τῶν Δελφῶν εἶναι κατακόρυφοι ἐσωτερικῶς καὶ 
κεκλιμένοι ἐξωτερικῶς ", ἀλλὰ μὲ θλάσεις, διότι ἡ µείωσίςτων αὐξάνει ἐφ᾽ ὅσον ὑψοῦ- 
ται ὁ τοῖχος καὶ ἡ ἐξωτερική των ὀπιφάνεια ἀντὶ εὐθείας ἀποδίδεται μᾶλλον διὰ μιᾶς 


1. Ατοβήιοσιωτς, σ. 169. 
2. Αναστήλωσις, σ. 74. 

3, Α)Α 69, 1965, σ. 267 

4.Ώλυχ, Εἰὰ.Ρ. τ. ΙΙ, σι 82. 

, σ. 188 καὶ Ώιννμουκ, ΒΟΗ 37, 1913, σ. 40. 

, Ἐκρὶ, Ατοόοὶ. 4ο Ὠέ]ος ΧΙΙ, Ραείς 1931, σι 59. 

7. Ἑ. Όουκον, αὐτόθι σ. 144. 

Β. Α.Ο. Οκιλλρο5, ΒΟΗ 71 - 72, 1947 -48, σ. 16. 

ϱ, 8τενενε - Ῥατον, Το Εεοσίνίνουπη, ἔ-ὰ. σ. 34 καὶ 46. 

10. Τη. Ἠικοακο, Πάνια 1. Ώίε Βαμδεσσμτείσμηᾳ, Βετ]ία 1941, σ. 64. 
Η. Ῥαυχ, Ε.ά Ρ. τ. 1, σ. 57. 
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σειρᾶς τμημάτων ὁλονὲν περισσότερον κλινόντων πρὸς τὸν σηκὸν ἢ καλύτερον διὰ 
μιᾶς πολὺ ἐλαφρᾶς καμπύλης, ἀναλόγου πρὸς τὴν ἔντασιν τῶν κιόνων. 


Ἐγκάρσιοι τοῖχοι. Ὡς πρὸς τὴν γενικὴν διάρθρωσιν τῶν ὁρατῶν των ἔπι- 
φανειῶν οἱ ἐγκάρσιοι τοῖχοι τοῦ σηκοῦ ἦσαν ὅμοιοι πρὸς τοὺς κατὰ μῆκος' ἄπετε- 
λοῦντο δηλαδἡ καὶ αὐτοὶ κάτω μὲν ἐξ ὀρθοστατῶν, ἄνω δὲ ἐξ, ἰσοῦψῶν πλίνθων (πίν. 66), 
ὧν οἱ ὁριζόντιοι ἁρμοὶ ἀντεστοίχουν πρὸς τοὺς τῶν στρώσεων τῶν. μακρῶν πλευ- 
ρῶν. Διέφερον ὅμως οἱ ἐγκάρσιοι τοῖχοι ἀπὸ τοὺς τῶν μακρῶν πλευρῶν ὡς πρὸς τὸ 
πάχος καὶ τὴν ἐσωτερικὴν σύνθεσιν, ὡς εἴδομεν (σ. 265). 

᾿Αντιθέτως πρὸς τοὺς μακροὺς τοίχους ὁ δυτικὸς θυραῖος τοῖχος, ἀναμφιβόλως δὲ 
καὶ ὁ ἀνατολικός, παρουσιάζουν κατὰ Μπαλάνον" αὔξησιν ἀντὶ µειώσεως τοῦ πά- 
χους των’ διότι τοῦτο, λέγει, ἐνῶ κάτω εἶναι 2.032 µ., ἀποβαίνει ἄνω κατά τι μεγαλύτε- 
Ρον (2.06 μ.). Κατὰ Ῥεπτοςο ὅμως ὁ τοῖχος εἶναι τελείως κατακόρυφος, ὥς δέχεται 
καὶ ὁ Ὠϊηςπιοογ” καὶ ὡς ἐπιστοποιήσαμεν καὶ ἡμεῖς, µετρήσαντες τὸ πλάτος τῶν στα- 
θμῶν τῆς Δ. θύρας ἀπὸ κάτω ἕως ἄνω (πίν. 60) (2.045 µ. εἲς τὴν Ίην καὶ 2.045 µ., εἲς 
τὴν Ί4ην στρῶσιν). Ὁ κανὼν τῆς ἀπολύτου κατακορυφότητος τῶν ἐγκαρσίων τοίχων 
εἶναι γενικὸς καὶ τούτου ἐξαίρεσιν δὲν ἀποτελεῖ οὔτε ὁ Παρθενών. 


Ἡ µείωσις καὶ κλίσις τῶν τοίχων τῶν ἀνωτέρω μνημείων γίνεται, ὡς ἀνωτέρω 
ἐξεθέσαμεν, κατὰ δύο τρόπους: 1) εἴτε ἀμφότεραι αἱ παρειαί των κλίνουσι πρὸς τὸν 
ἄξονα τοῦ κτιρίου, ὁπότε αἱ πλινθίδες λαμβάνουν παραλληλόγραμμον µορφήν, μὲ δύο, 
ὀξείας καὶ δύο ἀμβλείας διαγωνίως ἀντικειμένας γωνίας καὶ τὸ πάχος τοῦ τοίχου 
δὲν μεταβάλλεται ἀπὸ τῆς βάσεως µέχρι τῆς κορυφῆς ---, λύσις ἐφαρμοσθεῖσα εἰς 
τὸν ναὸν τῆς ᾿Αθηνᾶς Νίκης, εἰς τὸ Ἐρέχθειον, εἰς τὸν ναὸν τῆς ᾽Αλέας ᾿Αθηνᾶς 
ἓν Τεγέᾳ, εἰς τὸν δωρικὸν θησαυρὸν τῆς Μαρμαριᾶς τῶν Δελφῶν καὶ εἲς τὸν ναὸν τῶν 
᾿Αθηναίων τῆς Δήλου ---, 2) εἴτε, καὶ τοῦτο συχνότερον, µόνον ἡ ἐξωτερικὴ παρειὰ πα- 
ρουσιάζει κλίσιν πρὸς τὰ ἔσω, ἐνῶ ἡ ἐσωτερικὴ μένει κατακόρυφος, ὁπότε οἱ λίθοι 
παρουσιάζουν πρὸς τὰ ἔξω μὲν µίαν ὀξεῖαν κάτω καὶ µίαν ἀμβλεῖαν ἄνω γωνίαν, πρὸς 
δὲ τὰ ἔσω δύο ὀρθὰς γωνίας κάτω καὶ ἄνω. 

Ἐδαιρέσει τῶν μετὰ τῆς παραστάδος συναπτοµένων πλινθίδων, αἴἵτινες ἔχουσι µε- 
γαλύτερα μήκη (εἶκ. 178), πᾶσαι αἱ λοιπαὶ πλινθίδες τῶν τοίχων ἔχουσι μῆκος κατὰ µέ- 
σον ὅρον 1,22. (4-4 ἀττικῶν ποδῶν)», ἤτοι τὸ ἥμισυ τοῦ τῶν ὀρθοστατῶν (εἰκ. 172). 
Εϊναι δὲ τοποθετηµέναι οὕτως, ὥστε ἕκαστος κατακόρυφος ἁρμὸς νὰ διχοτομῇ τὸ 
μῆκος τῆς ὑποκάτω καὶ τῆς ὑπεράνω αὐτοῦ πλινθίδος (εἰκ. 172). Ἐπειδὴ τὸ ὕψος τῶν 
πλινθίδων εἶναι περίπου σταθερόν (0,525 μ.)", ἑκάστη στρῶσις διαγράφει τὴν αὐτὴν κυρ- 


1. Πρβλ. ΜΠΑΛΑΝΟΝ, ᾿Αναστήλωσις, σ. Ί4 καὶ πἰν. 1, σχ. 1. 

2. Αποίιοσϊυτο, σ. 166. 

3, Αἱ ἀνωτέρω διαστάσεις τῶν κλινθίδων ἦσαν φαίνεται γενικαί, ὡς προκύπτει καὶ ἐκ τῆς ἐπιγραφῆς τῆς Σκευοθήκης τοῦ 
Φίλωνος (1Ο ΙΙ/ΠΙ 2, 1, 1668, 26 τοῦ 347/6 π.Χ.) ἣτις λέγει: ἐπὶ δὲ τοῦ ὀρθοστάτου πλινθίσιν οἰκοδομήσει τοὺς τοίχους, µῆκος. 
τετράποσιν, πλάτος πέντε ἡμιποδίων, ἐπὶ δὲ ταῖς γωνίαις µῆκος ἐκ τοῦ µέτρου τῶν τριγλύφων. 

4. Ρεπεῖριες, σι. 37. 
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τὴν καμπύλην, ἣν καὶ οί ὀρθοστάται. Εἶναι δ᾽ ἡ καμπύλη αὕτη κατὰ τὰς μακρὰς πλευ- 
ρὰς ἀκριβῶς ἀντίστοιχος πρὸς τὴν καμπύλην, ἣν διαγράφει τὸ ἀντίθημα τῆς ζωφόρου 
τοῦ πτεροῦ!, ἀποβαῖνον ἄνω ὁριζόντιον. Τὴν ἀντιστοιχίαν ἄλλωστε τῆς καμπύλης 
ἀπήτει καὶ ἡ ἀνάγκη τῆς ὁμοιομόρφου ὁριζοντίας ἑδράσεως τῆς φατνωματικῆς ὀρο- 
φῆς, ἥτις ὤφειλε νὰ ἑδράζεται ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἑκατέρωθεν στάθµης (πτ. πίν.ΥΠ- ΧΙ καὶ 
πίν. 9 - 14). 

3Αλλ’ ἐρωτᾶται ἤδη: διατί ἐμειώθη εἰς τοὺς τοίχους ἡ κυρτότης τῆς κρηπῖδος καὶ 
ἀπέβαινον αἱ στρώσεις οἱονεὶ πρὸς τὰ ἄνω ὁριζοντιώτεραι; ὁ Ῥεηγοδο” ὑπέθεσεν, ὅτι 
εἰς τὸν περιπατοῦντα ἐντὸς τοῦ πτεροῦ δὲν θὰ ἦσαν εὐχάριστοι αί εἰς τὸ ύψος τοῦ ὀφθαλ- 
μοῦ καὶ ἄνω αὐτοῦ ἰσχυραὶ καμπύλαι, τούτου δ᾽ ἕνεκα ἐκρίθη σκόπιµον νὰ μετριασθῶ- 
σιν, ἵνα μὴ γίνῃ ἀπότομος ἡ ἀπὸ τῆς καμπύλης εἲς τὴν εὐθεῖαν γραμμὴν µετάβασις. 

Οἱ τελείας, τριχοειδοῦς ἐπαφῆς, ἁρμοὶ ὥσεως τῶν πλινθίδων τῶν μακρῶν τοίχων 
ἵστανται τελείως κατακόρυφοι, ἑπομένως τὸ σχῆμα ἑκάστου λίθου ἐν προσόψει, ἐξαι- 
ρέσει ὀλίγων εἰς τὸ μέσον ἑκάστης πλευρᾶς εὑρισκομένων, δὲν εἶναι ἐντελῶς ὀρθο- 
γώνιον, ἀλλ) ἐλαφρῶς τραπέζιον καὶ δὴ μὲ διάφορον γωνίαν εἰς ἕκαστον λίθον. 

Τοῦ ἑνδιαμέσου τοίχου αἱ ἄκραι πλίνθοι τοῦ περιττοῦ ἀριθμοῦ στρώσεων (1ης, 3ης, 
δης κλπ.) ἁπλῶς ἐφήπτοντο, τῇ βοηθείᾳ ἀναθυρώσεως, τῶν ἀντιστοίχων ἐσωτερικῶν. 
πλίνθων τῶν μακρῶν πλευρῶν, τῶν ἀρτίου ὅμως ἀριθμοῦ στρώσεων (2ας, 4ης, δης κλπ.) 
αἱ ἄκραι πλίνθοι εἰσεχώρουν εἰς τὸ πάχος τῶν τοίχων τῶν μακρῶν πλευρῶν κατὰ 0,645 
µ. (εἰκ. 183). Ἐπειδὴ δὲ εἰς τὰς ἀρτίου ἀριθμοῦ στρώσεις τῶν ἐγκαρσίων τοίχων ἄντε- 
στοίχουν ἐπὶ τῶν μακρῶν πλευρῶν στρώσεις, ἀποτελούμεναι ἐκ δύο παρὰ μῆκος το- 
ποθετηµένων λίθων, αἱ σχετικαὶ πλίνθοι τῶν μακρῶν πλευρῶν ἤλλασσον σύνθεσιν, 
εἰς ἃ µέρη ἐγίνετο ἡ σύνδεσις πρὸς τοὺς ἐγκαρσίους, κατασκευαζόµεναι διάτονοι ἢ 
ἀκριβέστερον εἰπεῖν µασχαλιαῖαι (εἰκ. 183), προφανῶς ἵνα μὴ ἐξασθενήσῃ ἡ κατα- 
σκευή. Τὴν σχετικὴν πλοκὴν τῶν λίθων κατὰ τὴν σύνδεσιν ἐγκαρσίου καὶ μακρῶν. 
τοίχων παρέχει τὸ παρατιθέµενον προοπτικὸν σχέδιον (εἷκ. 183 καὶ πίν. 40). 

Κάτι τι ἀνάλογον ἐγίνετο καὶ εἲς τὴν σύνδεσιν τῶν θυραίων πρὸς τοὺς μακροὺς τοί- 
χους. Ἐκεῖ ὅμως αἱ στρώσεις τῶν ἐγκαρσίων τοίχων δὲν εἰσεχώρουν εἰς τοὺς μακρούς, 
εἰμὴ µόνον κατὰ 0,12 μ. Τὴν σχετικὴν πλοκὴν τῶν λίθων κατὰ τὴν σύνδεσιν τοῦ δυ- 
τικοῦ θυραίου πρὸς τὸν νότιον μακρὸν τοῖχον παρέχει τὸ παρατιθέµενον προοπτικὸν 
σχέδιον (εἰκ. 184). Ἐννοεῖται, ὅτι αἱ ἄκραι πλίνθοι τῶν ἐγκαρσίων δὲν εἰσέδυον ἁπλῶς 
εἰς τὸ πάχος τῶν μακρῶν, ἀλλὰ καὶ συνεδέοντο μετὰ τῶν ἀντιστοίχων πλίνθων τῶν µα- 
κρῶν πλευρῶν διὰ συνδέσμων σχήµατος διπλοῦ ταῦ, τιθεµένων καθέτως ἢ καὶ διαγῶ- 
νίως {εἰκ. 84), δι’ ὁμοίων δὲ συνδέσμων συνεδέοντο πρὸς ἀλλήλας καὶ πᾶσαι αἱ πλίν- 
θοι τῶν ἐγκαρσίων τοίχων, γομφούμεναι ἐπὶ τῶν κάτωθέν των διὰ τῶν συνήθων χυτο- 
σιδηρῶν γόμφων (ὅρα εἰκ. 183, 184 καὶ πίν. 40). 

Αἱ στρώσεις τῶν πλινθίδων διῆκον καθ’ ύψος ἀπὸ τῶν ὀρθοστατῶν µέχρι τοῦ ἄνω 
µέρους τοῦ ἐπικράνου τῆς παραστάδος' ἦσαν δ᾽ ἐν ὅλῳ 17 μετὰ τοῦ ἐπικράνου (εἰκ. 


1. Τοῦτο ὅμως δὲν συμβαίνει καὶ διά τὰς στενὰς πλευράς, ὡς ἤδη παρετήρησεν ὁ ΜΠΑΛΑΝΟΣ (ξἀὰ. σ. 74} αἱ στρώσεις τῶν 
πλινθίδων εἰς αὐτάς εἶναι ὁριζόντιαι. 
2. Ρεἰηκίριες, σ. 34. 
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185). Ἔκ τούτων ἡ βαίνουσα ἀμέσως ἐπὶ τῶν ὀρθοστατῶν ἔχει ἄνισα ὕψη ἐξωτερικῶς. 
καὶ ἐσωτερικῶς καὶ τοῦτο, ἵνα ἐπαναφέρῃ τὴν ἄνω αὐτῆς ἐπιφάνειαν εἰς τὴν ὁριζον- 
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183, Σύνδεσις τοῦ ἐγκαρσίου (σηκοπισθοδομίου) τοίχου πρὸς τὸν μακρὸν τοῖχον τοῦ σηκοῦ. 


τίαν, ἐπειδὴ ἡ κάτω, λόγῳ τῆς πρὸς τὰ ἔξω κλίσεως τῆς ἄνω ἐπιφανείας τοῦ ὀρθοστά- 
του, ἧτο κατ᾽ ἀνάγκην κεκλιµένη πρὸς τὰ ἔξω κατὰ 0,006 µ. 

Ὡς τῶν ὀρθοστατῶν οὕτω καὶ τῶν πλινθίδων οἱ κατακόρυφοι ἁρμοὶ ἔφερον ἀναθύ- 
ρῶσιν πλάτους 0,09 µ., δι᾽ ἧς ἐπετυγχάνετο τελεία, τριχοειδἠς ἐπαφὴ τῶν ἐπιφανειῶν, 
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μέχρις ἀφανείας τοῦ σχετικοῦ ἁρμοῦ. Ἡ ἐπαφὴ αὕτη ἐξησφαλίζετο περαιτέρω ἀφ᾿ ἕ- 
νὸς μὲν διὰ διπλῶν συνδέσμων σχήματος διπλοῦ ταῦ (μήκους 0,28 μ.), συνενούντων 
τοὺς λίθους πρὸς τοὺς γειτονικούς των, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ δι’ ὀρθίων γόµφων, στερεούντων. 





ΞΥΝΔΕΕΙΣς ΝΟΤΙΟΥ ΚΘΥΡΑΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 














184, Σώνδεσις τοῦ νοτίου μακροῦ μετὰ τοῦ δυτικοῦ θυραίου τοίχου (ΝΑ. γωνία). 


ἕκαστον λίθον ἐπὶ τοῦ ἀμέσως ὑποκειμένου (εἰκ. 172). Πλὴν ὅμως τῶν συνήθων τούτων. 
γόμφων ἐγένετο εἲς τὸν Παρθενῶνα (ὡς καὶ εἲς ἄλλα σύγχρονα! ἢ ἀρχαιότερα μνημεῖα) 
χρῆσις καὶ ἑνὸς ἄλλου εἴδους γόµφων, τοὺς ὁποίους πρῶτος εἶχα τὴν τύχην νὰ παρατη- 


1. Ὡς π.χ. εἰς τοὺς τοίχους τοῦ σηκοῦ τοῦ ἐν τῇ ᾿Αγορᾷ τῶν ᾿Αθηνῶν ναοῦ τοῦ Ἴρεως, Μ. Ηοικ νο - ΜοΑμστες, 
Ἠεορετία 28, 1959, σι 52. 
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ρήσω καὶ καθορίσω τὸν σκοπόν των, ἤδη ἀπὸ τοῦ 19151, ὀνομάσας αὐτοὺς παραγόμφους” 
(εἰκ. 177). Ἰδοὺ δὲ ποία ἦτο ἡ θέσις, ἡ μορφὴ καὶ ὁ προορισμὸς τῶν ἰδιαιτέρων αὐ- 
τῶν γόμφων”»: παραπλεύρως ἑκάστου καθαυτὸ γόμφου, ἤτοι παρὰ τὴν βάσιν τοῦ ὁτέ- 
ρου τῶν κατακορύφων ἁρμῶν ἑκάστου λίθου, ἐλαξεύετο ἐπὶ τοῦ κάτωθεν λίθου κεκλι- 
µένον τι λάξευµα, ὀἐντὸς τοῦ ὁποίου ἑτοποθετεῖτο σιδηροῦν ὀρθογώνιον παραλληλεπί- 
πεδον ἔλασμα, μήκους 0,11 µ., τομῆς 0,02 χ 0,03 ἢ 0,04 µ. μὴ μολυβδοχοούμενον, ὅπερ. 
προεκτεινόµενον, εἰσέδυεν εἰς ἀντίστοιχον μικρὰν κεκλιμένην κοιλότητα, ἀνοιγομένην. 
ἐπὶ τοῦ κατακορύφου ἁρμοῦ τοῦ γομφωτέου λίθου, ὡς τὸ παρακείµενον σχέδιον (εἰκ. 
177) δεικνύει. Ὁ κεκλιµένος λοιπὸν αὐτὸς γόμφος ἐχρησίμευεν ὡς µία μικρὰ ἀντηρίς. 
᾿Ἐπειδὴ δὲ καὶ ἡ θέσις καὶ ἡ κεκλιµένη διεύθυνσις αὐτοῦ μαρτυροῦσιν, ὅτι οὗτος ἐτο- 
ποθετεῖτο πρὶν ἢ ἀκόμη τεθοῦν οἱ ὁριστικοὶ γόμφοι πρέπει νὰ δεχθῶμεν, ὅτι οἱ παρά- 
Ύομφοι ἐχρησίμευον ἵνα κρατοῦν τὸν γομφωτέον λίθον ἓν ἀκινησίᾳ κατὰ τὴν διάρ- 
κειαν; α) τῆς λαξεύσεως τοῦ ἄνω ἡμίσεος τοῦ καθαυτὸ γομφικοῦ τόρµου --- ὅπερ ἥμισυ 
ἐλαξεύετο συνήθως μετὰ τὴν τοποθέτησιν τοῦ λίθου, ὡς ἀποδεικνύει ἡ κεκλιµένη συ- 
χνὰ ἄνω του ἀπόληξις, ἡ ὀφειλομένη εἰς τὴν δυσκολίαν, ἣν παρουσίαζεν ἡ ὁριζον- 
τία λάξευσις χαμηλοῦ τόρµου --καὶ β) τῆς µολυβδοχοήσεως τοῦ καθαυτὸ γόμφου. 
Περίεργον εἶναι, ὅτι οἵ παράγοµφοι δὲν ἀφῃροῦντο μετὰ τὴν γόμφωσιν, ἀλλὰ παρέµε- 
νον εἰς τὴν θέσιν των, εἰς ἣν καὶ τοὺς εὐρίσκομεν µέχρι σήμερον. ᾿Ἐπειδὴ δέ, λόγῳφ 
τῆς κεκλιµένης του θέσεως, ἡμπόδιζεν ὁ παράγοµφος τὴν τοποθύτησιν τοῦ ἀμέσως ἑρ- 
χομένου λίθου, ἐκοιλαίνετο ὁ τελευταῖος οὗτος κατὰ τὸν ἀντίστοιχον (πρβλ. εἰκ. 177) 
ὑπεράνω τοῦ παραγόµφου, χῶρον. 

"Ἡ τοποθέτησις τῶν λίθων ἑκάστης στρώσεως (ὁρθοστατῶν καὶ πλινθίδων) ἤρχιζε 
πάντοτε ἀπὸ τῶν γωνιῶν (παραστάδων) καὶ ἐπροχώρει πρὸς τὸ μέσον (εἶκ. 172). Κατὰ 
τὸν τρόπον ὅμως αὐτὸν ὁ τελευταῖος τοποθετούµενος λίθος --- ἡ σήµερον κοινῶς ὑπὸ 
τῶν τεχνιτῶν ὀνομαζομένη καταφραγἡ --- θὰ ἔμενε κατ’ ὀνάγκην ἀγόμφωτος καὶ ἔπο- 
µένως ἐκτεθειμένος εἰς τὸν κίνδυνον τῆς µετακινήσεως, λόγῳ δονήσεων (σεισμῶν 
κλπ'). Πρὸς θεραπείαν τοῦ κακοῦ ἐχρησιμοποιήθη διὰ τὸν λίθον τοῦτον ἄλλοτε 
μὲν ἓν ἰδιαίτερον εἶδος γόµφου, μεγαλυτέρων διαστάσεων ἀπὸ τοὺς κοινούς, ὁ ὁποῖος 
ἐξεῖχε κατὰ τὸ ἥμισυ τοῦ προτελευταίου λίθου καὶ κατὰ τὸ ἕτερον ήμισυ εἰσέδυεν εἰς 
τὸν τελευταῖον (εἰκ. 172 καὶ 186, 187), ὅστις κατεβιβάζετο εἰς τὴν θέσιν του μὺ τὸν γοµ- 
φικὸν τόρµμον ἤδη ἐκ τῶν προτέρων ἀνοιγμένον καὶ ἀντιστοιχοῦντα πρὸς τὸ ἐξέχον 
Άμισυ τοῦ ἐπὶ τοῦ γειτονικοῦ λίθου ἐμπεπηγμένου διπλοῦ γόµφου. Ἐπειδὴ δὲ ἡ µολυ- 
βδοχόησις τοῦ τελευταίου τούτου γόμφου δὲν ἧτο δυνατὸν νὰ γίνῃ ἀπ᾿ εὐθείας, ἠνοί- 
γετο λοξἡ ἢ κατακόρυφος4 αὖλαξ (εἰκ. 187, 188) εἰς τὸ ἄνω µέρος τοῦ ἁρμοῦ, ἥτις 


1.Α2Α 19, 1915, σι 175 - 178’ πρβλ. καὶ τὴν Πολυτεχνικὴν Ἐπιθεώρησιν τοῦ ἔτους 1915, σ. 28-29 ὡς καὶ ΑΜ 66, 1941, 
σ.]66, σημ. Ι. 

2. Ανακριβᾶς γράφει ὁ µελετήσας ἀργότερον τοὺς παραγόµφους Α. ΤΦΟΜΙΚΑ (ΑΜ. 66, 1941, σ. 168, σημ. !), ὅτι τοὺς 
ὑπ' ὄψει γόμφους ὠνόμασε πρῶτος ὁ ΝΨει-τεκ παραγόµφους (ΑΜ 17, 1922, σ. 64): διότι τὸ περὶ Ὀλυμπιείου ἄρθρον τοῦ 
Ἠήκετκκ, ἔνθα οὗτος μνημονεύει τοὺς παραγόµφους, ἐδημοσιεύθη μόλις τὸ 1922, ἤτοι ἑπτὰ ὅλα ἔτη μετὰ τὸ ἰδικόν µου. 

3, Τοὺς παραγόµφους ἀγνοοῦν τελείως ὄχι µόνον ὁ Ῥεητονο, ἀλλὰ καὶ ὁ Μπαλάνος ! 

4. Λοξὴ ὡς εἰς τὸ παράδειγµα τοῦ 2ου ναοῦ τοῦ ᾿Απόλλωνος ἐν Δελφοῖς (ΟΡΛΑΝΔΟΣ, 'Ὑλικὰ Δομῆς, τ. 2. εἰκ. 132 καὶ 
ἡμετ, οἰκ. 188Β), κατακόρυφος ὡς εἰς τὸ Ἐρέχθειον (Ὑλικά Δομῆς, τ. 2, εἰκ. Ι51 καὶ ἡμετ. εἰκ. 187 καὶ 188Α). 
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Β.Δ. ΠΑΡΑΣΤΑΣ 
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145. Αριστερά: Βόρειος ὄψις τῆς ΒΑ παραστάδος µετά τμήματος τοῦ βορείου τοίχου τοῦ ναοῦ. Δεξιά: Δυτικὴ, 
ὄψις τῆς ΒΔ παραστάδος µετά τμήματος τοῦ ὀπισθοδομίου τοίχου, 











Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ. 285 


ἔφθανε κάτω μέχρι τοῦ γόμφου καὶ δι’ αὐτῆς ἐχύνετο ὁ τετηκὼς μόλυβδος εἰς τὸν γόµ- 
φον. Τοιοῦτο δεῖγμα γόμφου σώζεται ἄριστα ἐν τομῇ ἐπὶ τοῦ 1ου ἀπὸ τῆς ΝΔ. παρα- 
στάδος λίθου τῆς πρώτης ὑπὲρ τοὺς ὀρθοστάτας στρώσεως πλινθίδων τοῦ βορείου καὶ 
τοῦ νοτίου τοίχου (εἶκ. 172), ἔνθα οἱ λίθοι τῆς καταφραγῆς σημειοῦνται καὶ διὰ τῶν δια- 
γωνίων των. Συνηθέστερον ὅμως οἱ λίθοι καταφραγῆς ἔμενον τελείως ἀγόμφωτοι, ἆνοι- 
γοµένων µόνον ἐπὶ τῆς ἄνω ἐπιφανείας των λοξῶν καὶ βαθειῶν ὁπῶν, προοριζοµένων 
ἵνα δέχωνται τὰ ἄκρα τῶν σκελῶν τοῦ καρκίνου ἀνυψώσεως. Τοιοῦτοι λίθοι καταφρα- 


ΑΜΦΙΓΟΦΟΣ Β. ΤΟΙΧΟΥ ΣΗΙΚΟΥ 
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146. Λεπτομέρεια τοῦ ἀμφιγόμφου τοῦ βορείου τοίχου τοῦ Παρθενῶνος. 


γῆς, ἀνήκοντες εἷς διαφόρους στρώσεις τοῦ τοίχου τοῦ σηκοῦ, ἀπόκεινται ἀκόμη 
πλείονες ἔξω τῆς νοτίας πλευρᾶς τοῦ ναοῦ (εἰκ. 189), ἀναγνωριζόμενοι ὡς τοιοῦτοι: 
α) ἐκ τῶν διαστάσεων αὐτῶν (τοῦ συνήθους µήκους 1,219 μ. - 1,230 µ. καὶ ψους 0,519. 
µ. - 0,521 μ.), β) ἐκ τῆς ἐλλείψεως τόρµων γόμφων κατ’ ἀμφότερα τὰ ἄκρα τῆς βάσεώς 
των καὶ γ) ἐκ τοῦ ἐπὶ τῆς ἄνω ἐπιφανείας των λαξευµένου ζεύγους ὁπῶν, λοξῶς καὶ 
καμπύλως πρὸς τὰ κάτω διευθυνοµένων (εἰκ. 189), προοριζοµένων δ᾽ ἀναμφιβόλως 
διὰ νὰ δέχωνται τὰ καμπύλα σκέλη τοῦ μεταλλικοῦ καρκίνου (εκ. 189 ἄνω ἀριστερά, 
καὶ πίν. 41), δι’ ὧν ἀνυψοῦντο καὶ κατεβιβάζοντο. Τοιαῦται χαρακτηριστικαὶ ὁπαὶ 


1. Καρκίνος: ἐπιγραφὴ Παρθενῶνος, Ν. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ, ΑΔ 11, 1921 - 1928, σ. 127, ἀρ. 2, στ. Β, στίχ. 142: καρύκινος λι- 
θάρτης. Τὸ ἐπὶ τῆς ἐπιγραφῆς ἀναγινωσκόμενον καρύκωος θὰ εἶναι ἀσφαλῶς λάθος τοῦ χαράκτου. ΟΙΟ 1 2139, 3. 10 1, 
313, 130. Χϊ 2, 165, 11, 28. Ὁ ΒΙΣΡΟΥΡΙΟΣ, Ώο Αγοϊήι. Χ, 2, 2 τοὺς ὀνομάζει Γοτείρες. Ἠσαν δ' οὗτοι σιδηροῖ ([οτοίρος 
Πεττοί). Λεπτοµερείας περὶ τοῦ καρκίνου καὶ τῆς ἐφαρμογῆς αὐτοῦ εἰς τὰ ἀρχαῖα κτίρια βλ. εἰς Α. ΟΡΛΑΝΔΟΝ, Ὑλικὰ Δο- 
μῆς, τ. 2, σ. 172, εἰκ. 1367 πρβλ. καὶ εἰκ. 138, 139, 142. 
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ἀνυψώσεως ἐλαξεύοντο ἀποκλειστικῶς ἐπὶ τῆς ἄνω ἐπιφανείας τῶν τελευταίων τοπο- 
θετουµένων λίθων (τοίχων σηκοῦ, γείσων, εἰκ. 190, πίν. 72 κλπ.)'. 

Καὶ ἐπειδὴ ἐνταῦθα ὁ λόγος περὶ τεχνικῶν λεπτομερειῶν νομίζω καλὸν νὰ προσθέ- 
σω µίαν ἀκόμη λεπτοµέρειαν, ἥτις δὲν παρατηρεῖται µόνον ἐπὶ τῶν πλίνθων τοῦ ση- 
κοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ἄλλων ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν, ὡς π.χ. τῶν θράνων, τῶν δοκῶν τῆς 
ὀροφῆς κλπ. 

Ἐπὶ τῆς ἄνω ἐπιφανείας τῶν πλινθίδων ὑπάρχει εἲς τὸ μέσον περίπου τῆς ἄνω ἀκμῆς 





147. Κατακόρυφος αὕλαξ µολυβδοχοῖας Ύόμφου τοῦ 188. Λοξὴ αὖλαξ µολνβδοχοῖας γόμφου τοῦ. 
Ἐρεχθείου (βλ. καὶ εἰκ, 188,Α). 2ου ναοῦ τοῦ ᾿Απόλλωνος Δελφῶν (Β). 


τοῦ ἑτέρου τῶν ἁρμῶν ὥσεως ἐλαφρῶς κεκλιμένον πρὸς τὰ ἔξω λάξευµα (εἰκ. 191). 
Αντιστοίχως πρὸς τὸ λάξευµα τοῦτο εὑρίσκεται ἐπὶ τοῦ ἁρμοῦ ὥσεως τοῦ γειτονικοῦ 
λίθου σειρὰ ἐπαλλήλων ὁριζοντίων λαξευµάτων (εκ. 157), ἐξ ὤν καθίσταται φανε- 
ρόν, ὅτι ὁ ἑκάστοτε τοποθετούµενος λίθος κατεβιβάζετο κατακορύφως εἰς τὴν θέσιν 
του, συγκρατούµενος διὰ λοστοῦ λοξῶς τοποθετουµένου ἐπὶ τῆς ἐγκοπῆς τοῦ ἑνὸς 
λίθου καὶ τῆς κοιλότητος τοῦ ἁρμοῦ ὥσεως αὐτοῦ, πρῶτον τῆς κατωτάτης, ἔπειτα δὲ 
διαδοχικῶς τῶν ὑπεράνω αὐτῆς". Μία µόνον πλινθίς, ἡ πρώτη, τοποθετουµένη, ἀντὶ 
ἑνός, ἔφερεν ἄνω δύο λοξὰ λαξεύματα: διότι ἡ τοποθέτησις τῶν ὑπολοίπων ἔβαινεν 
ἑκατέρωθεν αὐτῆς, δι’ ὃ καὶ ἔφερεν αὕτη ἀνὰ ἕνα γόμφον ἑκατέρωθεν. 

Ἡ διαφορὰ τοῦ πάχους τῶν τοίχων προεκάλεσε καὶ διάφορον ἐσωτερικὴν σύνθεσιν 


1. Ὁμοίαν διάταξιν ὁπῶν προσεκτικῆς καταβιβάσεως λίθων συναντῶμεν ἐφηρμοσμένην: ϱ) εἰς ἀντιθήματα ἐπιστυλίων 
καὶ ὑπέρθυρα τοῦ ἐν Σουνίῳ ναοῦ τοῦ Ποσειδῶνος (ΟΡΑΑΝΑΟΣ, ΔΕ 1971, σ. 221, εἰκ. 13) καὶ β) εἰς ἀντιθήματα ἐπιστυλίων 
τοῦ ἐν Ῥαμνοῦντι μείζονος ναοῦ τῆς Νεμέσεως (ΟπιΑκρος, ΒΟΗ 48, 1924, σ, 314, εἰκ. 6). 

2. Ὅμοιον λάξευµα παρατηρεῖται καὶ εἰς τὴν εὐθυντηρίαν τοῦ ἐν τῇ ᾿Αγορᾶ τῶν ᾿Αθηνῶν ναοῦ τοῦ "Αρεως (Μ. Ηοσκανο- 
ΜοΑιατεν, Ἠεορεεία 28, 1959, σ. 10, εἰκ. 3, Α2253). 





ἀ.λ, 


ο. 





Ἡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ. 
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189. Πλινθίδες καταφραγῆς τῶν τοίχων τοῦ σηκοῦ, ἀποκείμεναι νοτίως τοῦ ναοῦ. 
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τῶν ἐγκαρσίων τοίχων. Οὕτω οἱ θυραῖοι τοῖχοι δὲν ἀπετελέσθησαν, ὡς οἱ τῶν μακρῶν 
πλευρῶν, ἐκ δύο κατὰ τὸ πάχος ὀρθοστατῶν, ἀλλ) ἐκ τεσσάρων (ὅρα πτ. πίν. 1, πίν. ! 
κατόψεως καὶ εἰκ. 174) ἢ καὶ πέντε, ὡς τοῦτο γίνεται φανερὸν εἰς τὸ σωζόμενον νό- 
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190, Ὑπαέτιον γεῖσον καταφραγΏς τῆς Δ. πλευρᾶς μετὰ ὁπῶν καθελκύσεως καρκίνου. 


τιον ἥμισυ τοῦ ἀνατολικοῦ καὶ ἰδίᾳ εἰς τὴν ἐσωτερικὴν ΝΔ. γωνίαν τοῦ κυρίως Παρθε- 
νῶνος, ἔνθα ὁ τοῖχος φαίνεται τρόπον τινὰ ἐν τομῇ, λόγῳ τῆς κατὰ τὴν θέσιν ταύτην 
διανοίξεως µεταγενεστέρας θύρας, χάριν τοῦ πύργου τοῦ βυζαντινοῦ κωδωνοστασίου). 





1, Ὁ πύργος οὗτος, θεωρούµονος ἀτόπως, ὅτι κατεσκευάσθη τὸ πρῶτον μετὰ τὴν τουρκικὴν κατάκτησιν, ἵνα χρησιµεύση: 
ὡς μιναρὲς τοῦ ἐν τῷ Παρθενῶνι ἱδρυθέντος τζαµίου, ἀπεδείχθη ὅτι εἶναι 3 ἣ 4 αἰῶνας προγενέστερος, κτισθεὶς χάριν τοῦ 
κωδωνοστασίου τῆς ἐν τῷ Παρθενῶνι βυζαντινῆς ἐκκλησίας τῆς Θεοτόκου (ὅρα σχετικῶς Α. ΞΥΓΓΟΠΟΤΑΟΝ ἐν ΑΕ 1929, 





σ. 17). Ὁ Οπυνεν, Ὠἱε Τοπυρεἱ «ος Οµεείνοη, Μήηκίνεα 1966, σ. Ι73, γράφει, ὅτι τὸ κωδωνοστάσιον κατεσκευάσθη ἐπὶ 
Φραγκοκρατίας. 
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Ἡ µελέτη μάλιστα τῶν τεµαχίων, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν τὸ γέμισμα (ἀντιθήματα) τοῦ 
τοίχου, ἀπέδειξεν, ὅτι ταῦτα προέρχονται ἐκ κανονικῶν µαρμαρίνων μελῶν τοῦ ἀρχαιοτέ- 
ρου Παρθενῶνος (ΝΔ. γωνία)1, ἀκόμη δὲ καὶ ἐκ πωρίνων κτιρίων (ἀνατολικὸς τοῖχος). 




















191, Βοηθητικά, ἐλαφρῶς κεκλιµένα λαξεύματα ἐπὶ τοῦ ἄνω καὶ τοῦ κάτω µέρους τοῦ ἁρμοῦ ὥσεως τῶν πλινθίδων. 


᾽Αλλὰ καὶ αἱ ἄνω τῶν ὀρθοστατῶν στρώσεις τῶν ἐγκαρσίων τοίχων διαφέρουν ὡς 
πρὸς τὴν ἐσωτερικὴν σύνθεσιν ἀπὸ τὰς τῶν μακρῶν πλευρῶν. Οὕτω τῶν μὲν θυραίων 
τοίχων πᾶσαι αἱ στρώσεις ἀποτελοῦνται ἐκ δύο κατὰ τὸ πάχος λίθων (ἤτοι δὲν ὑπάρ- 
χουσιν ἐνταῦθα διάτονοι), ἐνῶ ἀντιθέτως τοῦ ἐνδιαμέσου τοίχου πᾶσαι αἱ στρώσεις 
εἶναι διάτονοι (ἤτοι δὲν ὑπῆρχον ἐνταῦθα λίθοι τεθειµένοι παρὰ μῆκος Κατὰ τὰ λοι- 
πὰ ὃ ἐνδιάμεσος τοῖχος δὲν διαφέρει τῶν μακρῶν' διότι κάτω ἀπετελέσθ. »ἱ αὐτὸς ἐκ 
δύο κατὰ τὸ πάχος ὀρθοστατῶν, ὡς συνάγοµεν ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν ἐκ τῶν (διπλαν) γόμφων, 
οἵτινες διετηρήθησαν ἐπὶ τοῦ σχετικοῦ τοιχοβάτου, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ ἀπὸ ἐνδιάμεσα κατὰ 
µῆκος λαξεύματα, μαρτυροῦντα, ὅτι δύο λίθοι ἀπήρτιζον τὸ πάχος τῶν ὀρθοστατῶν. 


1. Β. Η. Ηταν, Α)Α 16, 1912, σ. 553 καὶ 558. 
5' 





290 Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ 


"Ὅσον αφορᾷ τὰς ὄψεις τῶν ἐγκαρσίων τοίχων, ἤτοι κυρίως τὰ μεγέθη τῶν χρησιµο- 
ποιηθέντων δι’ αὐτοὺς λίθων παρατηροῦμεν, ὅτι ταῦτα δυνάµεθα νὰ µετρήσωμεν τε- 
λείως µόνον ἐπὶ τοῦ δυτικοῦ θυραίου τοίχου, ὅστις σώζεται σχεδὸν ἀκέραιος (πίν. 66) 
καὶ τοῦ κάτω µέρους τοῦ ἀνατολικοῦ καὶ τοῦ ἐγκαρσίου, διαχωριστικοῦ ναοῦ καὶ ὁπι- 
σθοδόµου. 

"Ὅσον δ᾽ ἀφορᾷ τὰ µήκη τῶν λίθων παρατηροῦμεν τὰ ἑξῆς: εἰς τοὺς θυραίους τοί- 
χους ἐχρησιμοποιήθησαν διὰ τοὺς ὀρθοστάτας ἐξωτερικῶς καὶ ἐσωτερικῶς (ἀντιθή- 
µατα) λίθοι ἐξαιρετικῶν διαστάσεων (πίν. 19 κάτω). Οὕτω π.χ. οἱ πρὸς Ν. καὶ πρὸς 
Β. τῆς ἀνατολικῆς θύρας ἐξωτερικοὶ ὀρθοστάται, μὴ σωὠζόμενοι μάλιστα καὶ καθ᾽ 
ὅλον αὐτῶν τὸ μῆκος, μετροῦσιν ἀντιστοίχως 4,08 μ. καὶ 4,225 μ. Ὡσαύτως οἱ παρὰ 
τὴν ΝΑ. γωνίαν τοῦ ναοῦ καὶ οἱ παρὰ τὴν ΝΔ. γωνίαν τοῦ κυρίως Παρθενῶνος ἔσω- 
τερικοὶ ὀρθοστάται μετροῦσιν ἕκαστος 3,87 µ., ὁ δὲ παρὰ τὴν ΒΔ. παραστάδα ἐξωτερι- 
κὸς 3404 µ. κ.ο.κ. Οὐ µόνον ὅ᾽ εἲς τοὺς ἐξωτερικούς, ἀλλ) ἀκόμη καὶ εἰς τοὺς ἐσωτερι- 
κοὺς --- καίπερ μὴ ὁρατοὺς ---λίθους τοῦ γεμίσµατος τῶν θυραίων τοίχων, ἐδόθησαν 
μεγάλα µήκη, ὡς βλέπομεν π.χ. εἲς τὸ βόρειον ἥμισυ τοῦ ἀνατολικοῦ θυραίου τοίχου, 
ἔνθα οἱ σχετικοὶ λίθοι ἔχουσι µήκη 2,53 µ., 2,56 µ. κλπ. 

Κανονικώτερα σχετικῶς μήκη (1.32 µ., δυτικοῦ τοίχου) παρουσιάζουσιν αἱ πλίνθοι 
τῶν στρώσεων ἄνω τῶν ὀρθοστατῶν. Ταῦτα εἰς τὸν δυτικὸν τοῖχον κυμαίνονται ἀπὸ 
1.32 µ. μέχρι 1, 434 μ. 

Ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸν ἀκέραιον σχεδὸν διατηρηθέντα δυτικὸν θυραῖον τοῖχον, ὁ 
ἐνδιάμεσος ἐξηφανίσθη ὁλοσχερῶς μετὰ τῶν συνεχοµένων τμημάτων τῶν τοίχων τῶν 
μακρῶν πλευρῶν, ἀναμφιβόλως κατὰ τὴν ἔκρηξιν τοῦ 1687. Ἔγινε δὲ τοῦτο καὶ διότι 
ὁ ἐνδιάμεσος τοῖχος ἧτο ὁ πλησιέστερος πρὸς τὴν ἑστίαν τῆς ἐκρήξεως καὶ διότι ἦτο 
ὁ λεπτότερος πάντων. Τοῦ τοίχου λοιπὸν τούτου οὐδὲν ἄλλο περιεσώθη εἰμὴ µόνον ὁ 
τοιχοβάτης: διότι τὰ ἑκατέρωθεν ὀρθούμενα σήμερον τμήματα τῶν μακρῶν πλευρῶν 
προέρχονται ἐκ τῆς ἓν ἔτει 1842 γενομένης ὑπὸ τοῦ Εο»» πρώτης ἀναστηλώσεως τοῦ 
μνημείου. 

Ἐκ τῶν ἐπὶ τοῦ τοιχοβάτου σωζομένων ἰχνῶν τοῦ ἐνδιαμέσου τοίχου καὶ τῶν ἐπὶ 
τῶν τοίχων τῶν μακρῶν πλευρῶν ὀρθῶς ἀναστηλωθεισῶν προσφύσεων αὐτοῦ ἐπεχει- 
ρήσαμεν τὴν ἀναπαράστασιν τοῦ συστήµατος τῶν ἁρμῶν αὐτοῦ (πίν. 43). Πρὶν ἢ προ- 
βῶμεν ὅμως εἰς περιγραφήν της εἶναι ἀνάγκη νὰ λεχθῇ, ὅτι ὁ διάµεσος τοῖχος διῆκε 
συνεχῶς ἀπὸ τοῦ Ν. πρὸς τὸν Β. τοῖχον, ἄνευ δηλαδἡ διακοπῆς τινος, λόγῳ ἀνοίγμα- 
τος ἢ κουφώµατος. Τονίζω δὲ τοῦτο, διότι παλαιότερον εἶχεν ὑποτεθῆ: α) ὅτι ὑπῆρχον 
κατὰ τὰ ἄκρα τοῦ τοίχου ἀνὰ µία μικρὰ θύρα, δι’ ἧς ὁ ναὸς συνεκοινώνει πρὸς τὸν ὅπι- 
σθεν θάλαμον: καὶ β) ὅτι ἓν τῷ µέσῳ τοῦ µήκους του, ἤτοι κατὰ τὸν ἄξονα τοῦ ναοῦ 
ὑπῆρχεν ὀρθογώνιος μυχός (Ππἰςμϱ), δημιουργηθεὶς χάριν τῆς ἐν αὐτῷ τοποθετήσεως 
ξυλίνης κλίµακος, ἀγούσης ἄνω εἰς τὸ ὑπερῷον”. Καὶ τὴν μὲν πρώτην ὑπόθεσιν ἤλεγ- 


.Ὁ, ΒὔττιαµΕΝ. Βοηοῖι ὕδες ἀῑο Ὀπιοτευςμυπῃεη αιξ 4ος ΑΚτοροῖΐς, Βετ]ίη 1863, σ. 165 - 172 καὶ εἰκ. 34 -36. 
2. 1. Μλοκε, ο Ῥαγιλέποτι, Ρατίς 1895, σ. 49. 
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ξαν ἀσύστατον, ἤδη ἀπὸ μακροῦ, ὁ Βευὶό' καὶ ὁ Ὠδτρ/ε]ά”, ἐξ ὤν ὁ τελευταῖος ἀπέ- 
δειξεν, ὅτι τὰ ἑκατέρωθεν παρὰ τοὺς μακροὺς τοίχους ὑφιστάμενα ἐπὶ τοῦ τοιχοβάτου 
κατώφλια θυρῶν δὲν εἶναι ἀρχαῖα, ἀλλὰ προέρχονται, ὡς καὶ τὸ µεσαῖον, ἐκ τῆς κατὰ 
τοὺς παλαιοχριστιανικοὺς χρόνους γενομένης μετασκευῆς τοῦ σηκοῦ εἲς τρίκλιτον 
χριστιανικὴν βασιλικήν, ὁπότε ἦτο ἀπαραίτητος ἡ ἐπικοινωνία ἑκάστου κλίτους αὖ- 
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Ίδια. ᾿Αναπαράστασις τῆς ἑντὸς μυχοῦ, παρὰ, 

τὸν ὀπίσθιον τοῖχον τοῦ ναοῦ, τοποθετήσεως 

τοῦ ἀγάλματος τῆς ᾿Αθηνᾶς κατὰ «, Βδιιίοβοτ. 

καὶ Α. Μίομαοίίς. Αριστερά, τομὴ κατὰ µῆκος, 
δεξιά, κάτοψις. 







































































τῆς πρὸς τὸν εἰς ἐσωνάρθηκα µεταβληθέντα ὀπίσθιον θάλαμον. 'Ἡ δευτέρα ὅμως ὑπό- 
θεσις, ἡ τοῦ Μασπε, δὲν ἀνηρέθη, ἐφ' ὅσον τοὐλάχιστον γνωρίζω, µέχρι τοῦδε. ᾽Αλλὰ 
καὶ αὕτη δὲν εὐσταθεῖ: διότι ἡ βάσις, ἐφ᾽ ἧς ἑστηρίχθη καὶ ἥτις συνίσταται εἰς τὴν 
κατὰ τὸ µέσον τοῦ µήκους τοῦ τοίχου παρατηρηθεῖσαν δῆθεν ἀπουσίαν συνδέσμων. 
τῶν λίθων τοῦ δυτικοῦ τοιχοβάτου --τῶν ἐσωτερικῶν κιόνων, οἵτινες τούτου ἕνεκα 
θὰ ἦσαν ἐνταῦθα ἀκάλυπτοι --- δὲν ἀληθεύει, ἀφοῦ σύνδεσμοι ὑπάρχουν καὶ ἐκεῖ, δὲν. 
εἶναι ὅμως τόσον εὐδιάκριτοι, ὅσον οἱ λοιποί, ἐπειδὴ τὸ κατὰ τοὺς χριστιανικοὺς χρό- 
νους τοποθετηθὲν ἑἐκεῖ κατώφλιον τῆς µέσης θύρας ἀπῄτησε τὴν λάξευσιν τῶν πλα- 
κῶν τοῦ τοιχοβάτου µέχρι βάθους --0,04 µ. Διὰ τῆς λαξεύσεως δὲ ταύτης οἱ σύνδεσμοι 
τῶν λίθων καὶ οἱ τόρµοι των ἠφανίσθησαν' διὰ προσεκτικῆς ἐντούτοις παρατηρήσεως 
δύναταί τις νὰ ἀνακαλύψῃ --- καὶ ἀρκετὰ σαφῶς µάλιστα --- τὰ ἴχνη τοῦ λείου πυθµένος. 
τῶν ἐγκοπῶν, ἐντὸς τῶν ὁποίων ἐτίθεντο οἱ σύνδεσμοι. Κατὰ ταῦτα καὶ ἡ ὑπόθεσις 
αὕτη, ἥτις ἄλλωστε παρουσιάζει τὸ μέγα αἰσθητικὸν μειονέκτημα τῆς προβολῆς τοῦ 


ἂν 1) Αοτορο]ο ἆ Αἰνέπες, Ραεῖς 1854, σ. 44. 
2. ΑΜ 6, 1881, σ. 285. 
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χρυσελεφαντίνου ἀγάλματος ἐπὶ μιᾶς κλίµακος, πρέπει νὰ παραμερισθῇ. ᾽Αλλὰ καὶ ἡ 
τρίτη ὑπόθεσις τοῦ Βδιἱἱομες', ἣν ἐδέχθη καὶ ὁ Μίοἰιασ]!ς", καθ’ ἣν ἑκατέρωθεν τοῦ µέ- 
σου μήκους τοῦ τοίχου καὶ κατὰ τὴν προέκτασιν τῶν κατὰ μῆκος κιονοστοιχιῶν τοῦ 
σηκοῦ ὑπῆρχον δύο τοιχία, βαίνοντα καθέτως ἐπὶ τοῦ ἐγκαρσίου τοίχου καὶ σχηματί- 
ζοντα μυχὸν (πἰομε) (εἰκ. 191α) χάριν τοῦ ἀγάλματος τῆς θεᾶς, ἀπεδείχθη ὡσαύτως ἀσύ- 
στατος ὑπὸ τοῦ Ὠδτρ[ε]ά». Κατὰ ταῦτα ὁ ἐνδιάμεσος τοῖχος ἔβαινεν ἁδιάτρητος καὶ 
εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ἑνὸς εἲς τὸν ἄλλον μακρὸν τοῖχον τοῦ σηκοῦ’, ἀπαρτιζόμενος κάτω μὲν 
ἐξ ὀρθοστατῶν, ἄνω δ᾽ ἐκ στρώσεων ἰσοῦψῶν πρὸς τὰς τῶν μακρῶν πλευρῶν (πίν. 43). 
Τὰ µήκη τῶν ὀρθοστατῶν δυνάµεθα νὰ συναγάγωµεν ἐκ τῶν ἐπὶ τοῦ τοιχοβάτου καλῶς 
σῳζομένων τόρµων τῶν γόμφων των’ ἔχουσι δὲ ταῦτα ὡς ἑξῆς, κατὰ σειρὰν ἀρχομέ- 
νην ἀπὸ Ν. 2,367, 1.805, 1,805 µ. κλπ 

Ἐκ τῆς σχετικῆς μάλιστα θέσεως τῶν µοχλοβοθρίων (5ίεπιπι]δομετ) πρὸς τοὺς γόμ- 
φους διδασκόµεθα καὶ τὴν σειρὰν τῆς τοποθετήσεως τῶν ὀρθοστατῶν, ἥτις διά τε τοὺς 
πρὸς τὸν σηκὸν βλέποντας --- οἵτινες καὶ ἐτοποθετήθησαν πρῶτοι --- καὶ τὰ ἀντιθήμα- 
τα αὐτῶν, τὰ βλέποντα πρὸς τὸν Παρθενῶνα, ἤρχιζεν ἀπὸ τοῦ µέσου καὶ ἔβαινε πρὸς 
τὰ ἄκρα. Ὡς δὲ ἤδη ὁ Ὠδτρ[ε]ά» διηυκρίνησεν, ἕκαστος μὲν ὀρθοστάτης τῆς ἀνατολι- 
κῆς πλευρᾶς ἔφερε δύο γόμφους, ἤτοι ἀνὰ ἕνα ἐφ᾽ ἑκάστου ἁρμοῦ, ἐξ ὧν ὁ πρὸς τοὺς 
τοίχους τῶν μακρῶν πλευρῶν (ἀνοιγόμενος καὶ τοποθετούµενος ἐκ τῶν προτέρων) θὰ 
ἐμολυβδοχοεῖτο διὰ κρυφῆς ἐσωτερικῆς αὕλακος, ἕκαστος δὲ ὀρθοστάτης τῶν ἀντι- 
θηµάτων ἔφερεν ἕνα καὶ µόνον Ὑόμφον, οὐχὶ ὅμως ὡς ἀμφίγομφον, ὡς δέχεται ὁ Ώδτρ- 
Γεἰά, δηλαδὴ ὡς ἐκτεινόμενον καὶ ἐπὶ τῶν δύο συνεχοµένων λίθων, ἀλλ) ὡς ἁπλοῦν' 
διότι τὸ μῆκός του εἶναι τόσον μικρόν (0:08 μ.), ὥστε οὐδέτερον τῶν ὀρθοστατῶν θὰ ὃ- 
φέλει ἂν ἦτο ἀμφίγομφος. Ὅπου ἄλλωστε ἐγένετο εἰς τὸν Παρθενῶνα χρῆσις ἀμφιγόμ- 
φων ἐδόθησαν εἰς αὐτοὺς διαστάσεις πολὺ µεγαλύτεραι τῶν κανονικῶν, ὡς π.χ. εἲς 
τὰς ἄκρας πλίνθους τῶν τοίχων τοῦ σηκοῦ (εἰκ. 186), τοὺς ὀρθοστάτας τοῦ τυμµπάνου. 
τοῦ ἀετώματος κλπ. 

Μεγαλυτέρα δυσκολία παρουσιάζεται διὰ τὸν καθορισμὸν τῶν μηκῶν τῶν πλίνθων, 
ἓκ τῶν ὁποίων θετικῶς ἔχομεν µόνον ἕνα, ἐκεῖνον δηλαδἡ ὅστις προκύπτει ἐκ τοῦ λ{- 
θου τῶν ἀρτίου ἀριθμοῦ στρώσεων, τῶν στρώσεων δηλαδὴ αἵτινες εἰσχωροῦσιν εἰς τὸ 
σῶμα τῶν μακρῶν τοίχων. Διὰ τοὺς λοιποὺς ὅμως εἶναι ἀνάγκη νὰ καταφύγωμεν εἲς 
πιθανὰς λύσεις. 





1. Βαείοδί ἤδος ἀῑο Ὀπίογουενυηβεη αμί ἀος ΑΚτοροίί», ἔ-ᾱ. σ. 1. 

2. Βλ. εἰκόνα τοῦ κατωφλίου τῆς µέσης θύρας παρὰ Εκ. Ώκιοηνανν, Ὠῖο Βασί]κα ἵπι Ῥαγίήοποπ, ΑΜ 63 - 64, 1938-39, 
πὶν. 21, 2. 

3, ΑΜ 6, 1881, σ. 291. 

4. Ώὔπρεκιο, ΑΜ 6, 1881, σ. 289. 

4. Μέσος ὄρος κατὰ Ώόπνεκο 2, 20 µ. (ΑΜ 6, 1881, σ. 258). 

6.ΑΜ «Ι88Ι, σ. 286. 
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΄Άποψις ἐκ τοῦ ἐσωτερικοῦ τοῦ καταστραφέντος νοτίου μακροῦ τοίχου τοῦ σηκοῦ καὶ τῆς παραστάδος του καὶ τοῦ 
διατηρηθέντος τμήματος τῆς ΝΑ. γωνίας τῶν κιόνων τοῦ περιστυλίου καὶ τοῦ Α. ἀετώματος. 
(φωτ, Π. Βοντσᾶ) 








Ἡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ. 


Ο ΠΡΟΝΑΟΣ 
ΓΕΝΙΚΑ 


"Ας ἐξετάσωμεν ἤδη ἓν ἕκαστον ἐκ τῶν τεσσάρων διαδοχικῶν διαμερισμάτων {(εἶκ. 
166, κάτω) εἲς τὰ ὁποῖα, ὡς εἴπομεν, διῃρεῖτο ἐσωτερικῶς τὸ ὀρθογώνιον τοῦ σηκοῦ. 

Θὰ ἀρχίσωμεν ἀπὸ τὸ πρὸς ᾿Ανατολὰς µικρότερον, ὑπ᾿ ἀριθ. 1 διαμέρισμα, ὅπερ, 
ὡς ἀποτελοῦν τὴν εἴσοδον ἢ τὸν προθάλαµον τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. 2 κυρίως ναοῦ, ὠνομάζετο 
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192. Κάτοψις τοῦ προνάου. (Ἡ διαµόρφωσις τῆς κόγχης κατὰ Τραυλόν). 


ὑπὸ τῶν ἀρχαίων πρόναος" ἢ προνήιον" καὶ πρόδοµος". Τὸ διαμέρισμα τοῦτο ἔχει 
ἓν κατόψει (πίν. 1, 2, πτ. πίν. 1, Π], εἰκ. 192) τὸ σχῆμα ἐπιμήκους, πλαγιαστοῦ ὀρθογω- 
νίου, περιοριζοµένου πρὸς ᾿Ανατολὰς μὲν ὑπὸ τῆς ἑξαστύλου κιονοστοιχίας τῆς 
προστάσεως, πρὸς Λυσμὰς δὲ ὑπὸ τοῦ παχέος (2.056 μ.) θυραίου τοίχου", ὅστις ἐχώ- 





1. Ὁ πρόναος καὶ τὸ πρόναον: 1Ο 1, 239, 80. ΝΙΙ, 225. ΧΙ, 5, 738, 3, ΟΙΟ ΠΙ 3847 αὐά. Ε.ά.Ὀ. ΠΙ (5), 35, 8. 10 4, 203, 12. 
ΒΙΤΡΟΥΡΙΟΣ, Ώο Απο, ΠΠ], 2, 8 5, 4, ΙΝ, 8, 4. Ψ, 1, 8. ΝΠ, 5, 5. ΝΗΙ, 5, 7, 2, 6, 1 -4, 1. ΔΙΟΝ. ΑΛΙΚ. Ρωμ. ᾿Αρχ. Γ΄ 69,4, 
ΑΙοδ. ΣΚ. 14, 41. ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΙΧ, 4, 2. Χ, 24, 1. Λοῦκ. Περὶ τῆς Συρ. Θεοῦ, 30. Ερμεσος ΙΙ, 134.ΒΟΗ 28, 1904, σ.45, 3. ινε. 
0016 661,3. Ιπςοτ. Ῥοπίί Ευκίη! ΤΝ, 67,6. Ο1Ο ΠΠ, 4955, 4. ΑΜ 29, 1895, σ. 504, 2. ΑΜ.35, 1910, σ. 442, 2. Πρόναον, τό: ΠΑΕ. 
1498, σ. 86. Φιχυηβοδοτ. . ΑΚαά. 2, 1494, σ. 918. 9ΕΟ 2,724, 2. ΠΛΥΣΑΝΙΑΣ ΝΗΙ, 12, 2. ΣΤΡΑΝ. 17 1, 28. ΦΙΛΩΝ2, 150/296. 

2. Προνήιον: 10 52), 520,3. ΒΟΗ 26, 1902, σ. 302. ΗΡΟΔ. 1, 51. Παλ. ᾿Ανθ. γΙ, 281. ΙΩ5. Ἰουδ. Αρχ. ΥΠΠ,1,2. 

3. Πρόδοµος: ἓν ἐπιγραφΏ τοῦ ναοῦ Διός Λεβαδείας (Α. Ἠήπµει, ΑΜ 22, 1897, σ. 180, στ. ϐ). 

4. Θυραῖος τοῖχος ἐν ἐπιγραφῇ 1Ο ΧΙ, 2, 14. 
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΓΙΑΡΑΣΤΑΣΙΣ Της Β.Α. ΓοΝΙΑΣ ΤΟΥ Προναου | 

















193, Προοπτικἡ ἀναπαράστασις τῆς ΒΑ. γωνίας τοῦ προνάου. 
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ριζε τὸν πρόναον ἀπὸ τὸν κυρίως ναόν. Πρὸς Βορρᾶν καὶ πρὸς Νότον κλείεται τὸ 
ὀρθογώνιον ἀφ᾿ ἑνὸς ὑπὸ τῶν γωνιαίων κιόνων τῆς προστάσεως καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου ὑπὸ 
τῶν ἀντικρυζουσῶν τοὺς κίονας τούτους δύο παραστάδων, αἴἵτινες προβάλλουσι κατὰ 
1.70 μ. ἀπὸ τοῦ θυραίου τοίχου (εἶκ. 193, 194). Τὸ πλάτος τοῦ προνάου, μετρούµενον 
κατὰ τὸν στυλοβάτην τῆς ἀνατολικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς, εἶναι 21,71 µ., τὸ δὲ βάθος αὐτοῦ. 
ἀπὸ τοῦ χείλους τοῦ αὐτοῦ στυλοβάτου µέχρι τοῦ θυραίου του τοίχου 5.43 µ. 

Τὸ δάπεδον ὁλοκλήρου τοῦ προνάου ---λίαν ἐφθαρμένον ἐκ τῶν ποικίλων περιπε- 
τειῶν καὶ ἰδίᾳ τῆς πυρκαϊᾶς τοῦ ναοῦ, ἀποτελεῖται ἐκ δύο εἰδῶν ὀρθογωνίων πλακῶν. 





ΠΑΡΘΕΝΟΝ μας 1ροναο 






































194, Προοπτικὴ ἄποψις τῶν κατωτάτων σφονδύλων τῆς ἀνατολικῆς προστάσεως, 


ήτοι: Ιον) ἐκ τῶν σχηματιζουσῶν τὸν στυλοβάτην τῶν κιόνων τῆς προστάσεως, α- 
τινες ἔχουσι πάχος ὅσον τὸ ύψος τοῦ ἀνωτέρου ἀναβαθμοῦ τῆς κρηπῖδος τοῦ σηκοῦ, 
ἤτοι 0,391 µ. καὶ 2ον) ἐκ τῶν πλακῶν, αἴἵτινες καλύπτουσι τὴν ὑπόλοιπον ἐπιφάνειαν 
τοῦ ὀρθογωνίου, εὑρίσκονται ὅμως 0,064 μ.' βαθύτερον τῶν πλακῶν τοῦ στυλοβά- 
του, σχηματιζοµένης οὕτω μιᾶς ἀβαθοῦς λεκάνης μεταξὺ τοῦ στυλοβάτου καὶ τοῦ τοι- 
χοβάτου τοῦ θυραίου τοίχου, διαστάσεων 3,665 Χ 18.425 µ. Ἡ λεκάνη αὕτη εἶναι 
ἐστρωμένη διὰ 13 μὲν κατὰ τὸ μῆκος αὐτῆς καὶ 3 κατὰ τὸ πλάτος σειρῶν ὀρθογωνίων 
πλακῶν, πάχους 0,32 ἕως 0,35 µ. (πίν. 10), καολῶς δι’ ἀναθυρώσεως πρὸς ἀλλήλας προ- 
σαρμοζοµένων. Αἱ πλάκες τῆς λεκάνης δὲν παρουσιάζουν ἀπόλυτον ἀντιστοιχίαν ἁρ- 
μῶν πρὸς τὰς τοῦ στυλοβάτου (εἰκ. 192), ὁ δὺ πυθμὴν αὐτῆς παρουσιάζει καμπυλότητα 
ἐν κατακορύφῳ ἐπιπέδῳ, παρακολουθοῦσαν τὴν τῆς κρηπῖδος. 

Τρανὴν ἀπόδειξιν τῆς καὶ διὰ χωροσταθµήσεως πιστοποιηθείσης καμπυλότητος. 
ταύτης ἀποτελεῖ καὶ τὸ γεγονός, ὅτι σήμερον, ὁπότε ἑλλείπει ἡ στέγη τῆς προστάσεως, 
τὰ ἐν αὐτῇ σωρευόµενα ὕδατα τῶν βροχῶν, μὴ δυνάµενα ἄλλως νὰ διαφύγουν, ἐπειδὴ 
οὐδεμία ὑπάρχει διέξοδος αὐτῶν, λιµνάζουν εἰς τὸ βόρειον καὶ τὸ νότιον ἄκρον καὶ 
ἰδίᾳ εἰς τὰς στενὰς πλευρὰς τῆς λεκάνης, ἐνῶ τὸ µέσον αὐτῆς παραμένει στεγνόὀν. 

Διὰ τῆς βαθύνσεως τῆς ἐσωτερικῆς ἐπιφανείας τοῦ προνάου ἑξαίρεται ἰδιαιτέρως ὁ 
ἐσωτερικὸς στυλοβάτης τῆς προστάσεως. Ὅσον δ᾽ ἀφορᾷ τὰς 15 πλάκας τοῦ στυλο- 


1. Κατά τὸν Μιομλεια (Ώες Ῥατίλεποη, σ. 22) 01066 µ. 
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195.“Αποψις τῆς κρηπῖδος τῶν κιόνων τῆς προστάσεως τοῦ προνάου μὲ τὸν ἀναστηλωθέντα ΝΑ. κίονα εἰς τὸ βάθος. ᾿Αριστερὰ 
ἡ ἀνατολικὴ πλευρά τοῦ περιστυλίου, μεταξὺ τῶν δύο ἐκτείνεται τὸ εὐρὺ ἀνατολικὸν πτερόν. 
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βάτου τούτου, αἱ μὲν δύο γωνιαῖαι εἶναι τετράγωνοι, μὲ μικρὰν ἐσωτερικῶς ἀποτετμη- 
µένην γωνίαν (0.025 κ 0,025μ.), ὁμοίαν τῆς ὁποίας συνηντήσαµεν καὶ εἰς τὰς ἔσωτε- 
ρικὰς γωνίας τῶν πλακῶν τοῦ περιστυλίου (βλ. ἀνωτέρω σ. 143, εἰκ. 96) (εἰκ. 192), αἱ 
δὲ ἄλλαι εἶναι οὕτω διατεταγµέναι, ὥστε ὁ Άος, όος, Όος καὶ 12ος ἁρμός των νὰ εὗρί- 
σκεται ὑπὸ τὸν ἄξονα τοῦ 2ου, 3ου, 4ου καὶ 5ου κίονος τῆς προστάσεως. ᾿Ακολουθοῦ- 





196. Ὁ ἐκφυγῶν τῆς κανονικῆς του θέσεως κατώτατος σφόνδυλος τῆς ΒΑ. γωνίας τοῦ προνάον. Ὄψις ἀπὸ ΒΑ. 


σιν ἑπομένως καὶ οἱ κίονες τῆς προστάσεως τὸ αὐτὸ σύστημα τοποθετήσεως, τὸ ὁποῖον. 
ἐφηρμόσθη καὶ εἲς τοὺς κίονας τοῦ περιστυλίου, καθ’ ὃ οἱ μὲν γωνιαῖοι κίονες πα- 
τοῦσιν ἐπὶ πλήρους τετραγώνου πλακὸς τοῦ στυλοβάτου, οἱ δὲ ἐνδιάμεσοι ἐπὶ τοῦ ἁρ- 
μοῦ δύο συνεχοµένων πλακῶν αὐτοῦ (βλ. σχετικῶς ἀνωτέρω σ. 143). 


Οἱ κίονες τῆς προστάσεως. "Ἡ κατὰ τὴν Α. πλευρὰν τοῦ προνάου ἔκτει- 
νοµένη πρόστασις ἀπετελεῖτο ἀπὸ ἓξ δωρικοὺς κίονας. Ἐκ τούτων ὁ μὲν ἄκρος ΝΑ. 
διεσώθη μὲν ὁλόκληρος, πλὴν πολὺ βεβλαμμένος ἰδίᾳ κατὰ τὴν ἐσωτερικὴν αὐτοῦ 
πλευράν, τόσον, ὥστε οὐδεμία κἂν ράβδωσίς του νὰ διακρίνεται (εκ. 195), διελύθη. 
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δὲ καὶ ἀνεστηλώθη ὑπὸ τῆς Ἑλληνικῆς ὑπηρεσίας ἀναστηλώσεως!. ᾽Απετελεῖτο δὲ 
οὗτος ἐκ δώδεκα σφονδύλων, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ μὲν κατώτατος δὲν στερεοῦται ἐπὶ τοῦ 
στυλοβάτου δι’ ἐμπολίου, πάντες ὅμως οἱ ὑπόλοιποι παρουσιάζουσι τοὺς σχετικοὺς 
τόρµους διὰ τὰ ἐμπόλια καὶ τοὺς πόλους τῆς περιστροφῆς των. Ὁ ἄλλος ἄκρος κίων 
τῆς προστάσεως, ἤτοι ὁ ΒΑ.,διετηρήθη µόνον κατὰ τοὺς δύο κατωτάτους αὐτοῦ σφον- 





191. Δύο κίονες τῆς προστάσεως τοῦ προνάου ἀπὸ ΝΑ. Εἰς τὸ βάθος κίονες τοῦ Β. ποριστυλίου. 


δύλους, ἔχει ὅμως ἐκφύγει ἀπὸ τὴν κανονικὴν θέσιν του καὶ ὀλίγον στραφῆ πρὸς Β. 
μετὰ τοῦ κάτωθεν αὐτοῦ τετραγώνου στυλοβάτου (εἰκ. 196, 197, 198)3. Ἐπὶ τοῦ στυ- 
λοβάτου μάλιστα τούτου ὁ Ο. Βδιίίομοτ", διέκρινε τὸ 1862: α) δύο διασταυρουµένας 
κατὰ τὸ κέντρον τοῦ λίθου χαραγὰς τοῦ μαρμάρου (ἤτοι σημεῖα, τὰ κοινῶς λεγόμενα 
µπάξια), σημειούσας βεβαίως τὴν θέσιν τοῦ κέντρου”, καὶ β) σιδηροῦν στέλεχος ἐμ- 


1. ΜΠΑΛΑΝΟΣ, ᾿Αναστήλωσις, σ. 67. 

2. Αὐτόθι πίν. 128β καὶ ἡμετέρα εἰκὼν 198. 

3, Ὀπιετουκμμηρεα αι[ ἂες Ακτοροῖϊς, ξ-ᾱ- σ. 160 καὶ 161. 

4. Μικρὸς µολύβδινος δίσκος εἰς τὴν θέσιν τοῦ κέντρου κατωτάτου σφονδύλου παρουσιάζεται καὶ εἰς τὸν ἀρχαιότερον 
Παρθενῶνα” βλ. σχετικῶς ΟΡΛΑΝΔΟΝ, Ὑλικὰ δοµῆς, τ. 2, σ. 149, εἰκ. 9Ι κάτω καὶ Μέρος Α΄, εἰκ. 61. 
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πεπηγμένον εἰς τὸ κέντρον τῆς ἕδρας τοῦ πρώτου σφονδύλου, πριονισμένον ἄνω εἰς 
τὸ ἐπίπεδον τοῦ μαρμάρου καὶ µολυβδοχοημένον, σημειῶνον βεβαίως καὶ αὐτὸ τὴν. 
θέσιν τοῦ κέντρου τοῦ πρώτου σφονδύλου]. Ἐκ τῶν ὑπολοίπων τεσσάρων µέσων σφον- 
δύλων τῆς προστάσεως, σώζονται εἰσέτι κατὰ χώραν, ἓν μέρει ἀναστηλωθέντες, οἱ 
πρῶτοι 3 ἢ 4 σφόνδυλοι (εἷκ. 195), εἲς ἕνα δ᾽ ἓξ αὐτῶν εὑρέθη εἲς τὴν θέσιν του καὶ τὸ 











199. Ἐμπόλιον καὶ 
πόλος ἐξ ἑνὸς τῶν 
κιόνων τῆς ἀνατολι- 
198. Κάτοψις τῆς ΒΑ. γωνίας τοῦ προνάου μετὰ τοῦ ἐκφυγόντος ἐκ τῆς τῆς ἠῤθεζιώς 0 
θέσεώς του ΒΑ. κίονος. τὰς, ΒδιείοΙκη) 








σχετικὸν ἐμπόλιον ἐκ κέδρου, μετὰ τοῦ πόλου αὐτοῦ”, ὅπερ σήμερον ἀπόκειται εἲς 
τὸ Μουσεῖον τῆς ᾿Ακροπόλεως (εἶκ. 199). Οἱ δύο µέσοι κίονες ἐμφανίζουσι πρὸς Δ. 
κατακορύφως ἀπολαξευμένον, μέγα τμῆμα τοῦ κορμοῦ των, ἀφαιρεθὲν µεταγενεστέρως, 
χάριν τῆς διαμορφώσεως τῆς ἐσωτερικῆς ἡμικυκλικῆς κόγχης τοῦ ἱεροῦ τῆς ἐν τῷ 
σηκῷ τοῦ Παρθενῶνος ἐγκατασταθείσης χριστιανικῆς ἐκκλησίας (εἰκ. 192). 

Οἱ κίονες τῆς προστάσεως Πὐλακοῦντο μὲ 20 ραβδώσεις, χορδῆς 0,261 µ. (κατὰ τὴν 
βάσιν) καὶ βέλους 0,047 µ., χαρασσομένας δι) ἑνὸς µόνον κέντρου καὶ ἀκτῖνος 0,2025 μ.» 
(εἲκ, 200). Ἐκ τῶν µεταξονίων τῶν κιόνων τὰ μὲν ἄκρα μετροῦσι 3,667 µ., τὰ δὲ λοιπὰ 
κατὰ σειρὰν ἀπὸ Β. πρὸς Ν. 4.203 -4,1Τ1 µ. καὶ 4,187 µ. Ἡ κατὰ 0,56 µ. συστολὴ 
τῶν γωνιαίων κιόνων προαναγγέλλει τὴν ὕπερθεν αὐτῶν σχεδιασθεῖσαν, ἀλλὰ μὴ ἐκ- 
τελεσθεῖσαν παρουσίαν τριγλύφων καὶ μετοπῶν, περὶ τῆς ὁποίας θὰ εἴπωμεν κατωτέρω. 

΄Ἡ κάτω διάµετρος τῶν κιόνων, μετρουµένη ἀπὸ ἀκμῆς εἲς ἀκμὴν εἶναι 1,651 µ. καθ΄ 
ἡμᾶς, 1,641 μ. κατὰ δίενεῃς καὶ 1,646 µ. κατὰ Ῥεητοςο, ἤτοι σημαντικῶς μικροτέρα τῆς 
κάτω διαμέτρου τῶν κιόνων τοῦ περιστυλίου (1.905 µ. - 1,915 μ.), συμφώνως καὶ πρὸς 


1, Ὅμοιαι χαραγαὶ παρετηρήθησαν καὶ εἰς στυλοβάτας τοῦ ναοῦ τῆς ᾿Αφαίας, Α. ΕυκτννΆναικκ, Ἀρίπα, ξ.ὰ. σ. 125, 
εἰκ. 87, 88 καὶ σ. 133, εἰκ. 102. 

2. Τοῦτο ἀπεικονίσθη προοπτικῶς ὑπὸ Ο. Βὔττιομεν (Σά. εἰκ. 33) ἄνευ ὅμως ἀναγραφῆς τῶν διαστάσεων αὐτοῦ. 

3. Ὁ Ῥενκους (Ρηπείρίες, σ. 33 καὶ πίν. 21, σχ. 16) παρέσχε πολυπλοκωτέραν χάραξιν τῆς ραβδώσεως τῶν κιόνων τοῦ προ- 
νάου, τῇ βοηθείᾳ πλειόνων κέντρων, δι ὤν ἡ µορφή της πλησιάζει τὴν τῆς λαβῆς κανίστρου. Ἡ ἡμετέρα χάραξις (εἰκ. 200 
καὶ πίν. 471), πολὺ ἁπλουστέρα, ἐπιτυγχάνεται δι’ ἑνὸς µόνον τόξου κύκλου, συνήχθη δὲ ὑφ' ἡμῶν διά τῆς λήψεως ἐκμαγείου. 
τῆς ραβδώσεως. 
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τὸν κανόνα τοῦ Βιτρουβίου!, ὁ ἀριθμὸς ὅμως 20 τῶν ραβδώσεών των, ὡς εἴδομεν, δὲν 
συμφωνεῖ πρὸς τὸν κανόνα τοῦ Βιτρουβίου, καθ’ ὃν πρέπει νὰ εἶναι μεγαλύτερος, 
ἵνα διακρίνεται καλύτερον ἡ λεπτότης των. Εἰς οὐδένα ἄλλωστε ναὸν παρατηρεῖται 
τοιαύτη διαφορὰ ἀριθμοῦ ραβδώσεων μεταξὺ περιστυλίου καὶ προνάου". 














300. Χάραξις τῆς κάτω ραβδώσεως τῶν κιόνων τῆς Α. προστάσεως δι΄ ἑνὸς μόνον κέντρου (κατὰ Ὀρλάνδον). 
Κάτω ἀριστερὰ τοµὴ τῶν ἱμάντων τοῦ κιονοκράνου. 


ὍὉ ἀναστηλωθεὶς ΝΑ. κίων ἔχει ὁλικὸν ύψος 10.00 µ., ἀποτελεῖται δέ, ὡς εἴπομεν, 
ἐκ 12 σφονδύλων (εἰκ. 195). Μἡ σωζοµένων ὅμως τῶν ὑπολοίπων κιόνων ἀγνοοῦμεν 
ἐκ πόσων σφονδύλων ἀπετελοῦντο οὗτοι. 

Κατὰ τὴν γενομένην ἀναστήλωσιν τοῦ ΝΑ. κίονος παρετηρήθη, ὅτι αἱ ἀκμαὶ τῶν 
ῥαβδώσεων τῶν δύο ἄκρων διαµέτρων τῶν καθέτων ἐπὶ τὴν διχοτόµον τῆς ὀρθῆς ΝΑ. 


1. Ώο Ατοῖ. ΙΝ, 4, 2. Ὁ κανὼν οὗτος ἐτηρήθη καὶ εἰς τοὺς κίονας τοῦ ναοῦ τῆς ᾿Αφαίας, ὡς καὶ τοῦ ἐν Ὀλυμπίᾳ ναοῦ. 
ποῦ Διός, ἔνθα οἱ κίονες τοῦ προνάου εἶναι περίπου τὰ 5/6 τῶν κιόνων τοῦ περιστυλίου (Οἶυπηρία, Τα[ο]ναπά 1, πίν. ΙΧ. καὶ Χ). 
2. Ριοννκκ, ἔίά. σι 131. 
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γωνίας τοῦ σηκοῦ, κεῖνται ἓν τῷ κατακορύφῳ ἐπιπέδῳ τῷ διερχοµένῳ διὰ τοῦ ἄξονος 
τοῦ κίονος, ἐνῶ εἰς τὸν ἀντίστοιχον κίονα τοῦ περιστυλίου αἱ ἀκμαὶ αἱ κείµεναι ἓν 
τῷ κατακορύφῳ ἐπιπέδῳ τῷ διερχοµένῳ διὰ τοῦ ἄξονος τοῦ κίονος εὑρίσκονται ἐπὶ 
τῆς διαμέτρου τῆς διχοτομούσης τὴν ΝΑ. ὀρθὴν γωνίαν, τὴν σχηματιζομένην ὑπὸ τῶν 








301. Σχέσις τῶν γωνιαίων κιόνων τοῦ περιστυλίου. 202. Κλίσις τοῦ ΝΑ. κίονος τοῦ προνάου 
καὶ τῶν γωνιαίων τοῦ σηκοῦ. πρὸς τὰ ΒΑ. 


δύο πλευρῶν τοῦ στυλοβάτου (εἰκ. 201). Ἐκ τούτου ἔπεται, ὅτι τὰ κατακόρυφα ἐπί- 
πεδα, τὰ διερχόμενα διὰ τῶν μνημονευθεισῶν ἀκμῶν τῶν γωνιαίων κιόνων τῆς ἐξωτερι- 
κῆς καὶ τῆς ἐσωτερικῆς κιονοστοιχίας, διευθύνονται καθέτως πρὸς ἄλληλα (εἲκ. 201). 
ὍὉ ἀναστηλωθεὶς ΝΑ. κίων τοῦ προνάου παρουσιάζει κλίσιν (εἰκ. 202) καὶ ἔντασιν. 
Ἡ κλίσις του ὅμως φέρεται περιέργως πρὸς τὰ ΒΑ., ὑπελογίσθη δὲ εἰς 0,064 μ.ὶ, ἡ δὲ 
ἔντασις αὐτοῦ ἐμφανίζει τὸ µέγιστον αὐτῆς ποσὸν (0.015 μ.)'μεταξὺ τοῦ 6ου καὶ τοῦ. 
Του ἐκ τῶν κάτω σφονδύλου, ἤτοι εἰς ὕψος 4,773 μ. ἀπὸ τοῦ στυλοβάτου. 

Ἐκ τῶν στεφόντων τοὺς κίονας κιονοκράνων, εἰργασμένων, ὡς συνήθως, ἐξ ἑνὸς 
τεµαχίου μετὰ τοῦ ὑποτραχηλίου τῶν, διετηρήθησαν, πλὴν τοῦ ἀναστηλωθέντος τῆς 
ΝΑ. γωνίας, καὶ δύο ἄλλα, ἀποκείμενα ἄλλοτε ἐπὶ τοῦ ἐδάφους”. Εἰς ἓν μάλιστα τῶν 
κιονοκράνων τούτων διατηροῦνται εἰσέτι καὶ αἱ σιδηραῖ περόναι, δι’ ὧν ἐπεσκευάσθη, 
τοῦθ) ὅπερ, ὡς θὰ εἴπωμεν κατωτέρω, συνέβη καὶ εἰς πάντα τὰ κιονόκρανα τοῦ ὁπι- 


1, ΜΠΑΛΑΝΟΣ, ᾽Αναστήλωσις, σ. 67, σημ. Ἱ. Περὶ τῆς καθ' ἡμᾶς ἀδικαιολογήτου ταύτης κλίσεως, βλέπε ὅσα θὰ εἴπωμεν 
σχετικῶς εἰς τὸ περὶ ὀπισθονάου κεφάλαιον, ἔνθα παρουσιάζεται ὁμοία περίπτωσις κλίσεως κίονος, ἣτις δὲν εἶναι ἀπίθανον. 
νὰ προέρχεται ἐκ τῆς ἐκρήξεως τοῦ Μοροζίνη. 

2. Πρβὰ. ΑΕ 1895, στ. 22. 
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σθονάου!. Ἑν κιονόκρανον, ἀνῆκον πιθανώτατα εἲς τὸν ΒΑ. κίονα τοῦ προνάου, διεσώθη 
σχεδὸν ἄρτιον καὶ μὲ τελείαν διατήρησιν (εἲκ. 203, 204), δι’ ὃ καὶ μᾶς ἐπέτρεψε τὴν 
ἀκριβῆ καταµέτρησιν τῶν ἀπαρτιζόντων αὐτὸ μερῶν (εἰκ. 205, 206, πίν. 47α,β). Εὐρέθη. 
λοιπὸν «κατὰ ταύτην, ὅτι τὸ ὁλικὸν αὐτοῦ ὕψος μετὰ τοῦ ὑποτραχηλίου εἶναι 0,704 µ. 
(ἔναντι 0,866 µ. τοῦ περιστυλίου). Ἐκ τοῦ ύψους τούτου τὸ μὲν ὑποτραχήλιον κατα- 





203. Κιονόκρανον ἐκ τῆς προστάσεως τοῦ προνάου (ἀντεστραμμένον). 


λαμβάνει τὰ 0,148μ., οἱ ἵμάντες τὰ 0,0485 μ., ὁ ἐχῖνος τὰ 0,219 μ. καὶ ὁ ἄβαξ τὰ 0,2885 μμ. 
(εἰκ. 206). Ὁ τετράγωνος ἄβαξ του ἔχει μῆκος πλευρᾶς 1,702 μ. (κατὰ Ῥεπτοςε 17065 
μ.), ὁ δὲ τοῦ ἀναστηλωθέντος 1.708 μ. Αί ἔρθιαι πλευραὶ τοῦ ἄβακος παρουσιάζουν 
εἲς ἀμφότερα τὰ κιονόκρανα ἐλαφρὰν πρὸς τὰ ἔξω κλίσιν 0.05 µ. καὶ δὴ εἲς μὲν 
τὸ ἐλεύθερον κιονόκρανον ἴσην πρὸς 0.003 µ. (εἰκ. 206), εἰς δὲ τὸ ἀναστηλωθέν, 
κατὰ μὲν τὴν ΒΑ. διαγώνιον ἴσην πρὸς 0,002 µ., κατὰ δὲ τὴν ΝΑ. οὐδεμίαν (0,000 μ.) 
(κ. 202). Ἐξέχει δὲ ὁ ἄβαξ κατὰ τὸ μέσον αὐτοῦ ὑπὸρ τὴν ἄνω καμπύλην τοῦ ἐχίνου 
00165 μ. Ἡ καμπύλη αὕτη ἀποτελεῖται καὶ ἐδῶ ἐκ δύο τόξων ὑπερβολῆς, ὅπως καὶ 
εἲς τὸ σχέδιον τῶν κιονοκράνων τοῦ περιστυλίου (εἰκ. 121), ὡς καὶ τὸ συνημμένον 
σχῆμα δεικνύει (εἷκ. 207)."Αξιον σηµειώσεως εἶναι, ὅτι ἡ ἐφαπτομένη τῆς ὕπερβο- 
λικῆς τομῆς καμπύλης τοῦ ἐχίνου, ἡ ἀρχομένη ἀπὸ τοῦ ἄνω µέρους τῶν ἵμάντων καὶ 
ἀγομένη µέχρι τῆς κάτω ἀκμῆς τοῦ ἄβακος, σχηματίζει πρὸς τὸν ὁρίζοντα πολὺ µε- 
γαλυτέραν (530) γωνίαν ἀπὸ τὴν ἀντίστοιχον γωνίαν τοῦ κιονοκράνου τοῦ περιστυ- 
λάου, ἥτις ἰσοῦται πρὸς 480 Τ’, ἐν ἄλλοις λόγοις ὁ ἐχῖνος παρουσιάζεται εἲς τὸν πρό- 
ναον ὡς κῶνος κλειστότερος πρὸς τὰ ἄνω, ἴσως διότι τὸ φῶς εἰς τὸν πρόναον εἶναι 
ἀτονώτερον. Διαφορὰ ἀπὸ τῶν κιόνων τοῦ περιστυλίου παρουσιάζεται ἐπίσης καὶ εἲς 
τὸν ἀριθμὸν τῶν περισφιγγόντων τὴν βάσιν τοῦ ἐχίνου ἵμάντων, οἵτινες ἐδῶ περιορί- 


1. Ῥλ. λεπτομερῇ εἰκόνα του παρὰ ]. Ώυκν ἐν ΑΕ 1895, στ. 23, σχ. 6. 
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ζονται εἰς τρεῖς ἀντὶ τῶν πέντε τοῦ περιστυλίου (εἰκ. 200, κάτω ἀριστερά, καὶ 208). Εἰς 
τὴν βάσιν τοῦ ὑποτραχηλίου ὑπάρχει καὶ ἐδῶ ἡ δακτυλιοειδἠς ἐντομή, ὕψους 0,0025µ. 
καὶ βάθους 0,065 µ., ἥτις τὸ χωρίζει ἀπὸ τὸν ὑπόλοιπον κορμὸν τοῦ κίονος καὶ οἱο- 
νεὶ τὸ ὑπογραμμίζει διὰ τῆς ἰσχυρᾶς σκιᾶς, τὴν ὁποίαν δημιουργεῖ ὁ δακτύλιος. 

Ἡ ἄνω διάµετρος τοῦ κίονος μετρεῖ εἰς τὸ ὑποτραχήλιον ἀπὸ ἀκμῆς μὲν εἰς ἀκμὴν 





304. Αποψις τμήματος κιονοκράνου τῆς ἀνατολικῆς προστάσεως τοῦ προνάου. ἀποκείμενον σήμερον μεταδὺ 1ου καὶ 2ου 
ἀπό Α. κίονος τῆς Β. πλευρᾶς τοῦ περιστυλίου. 


ραβδώσεως 1,274 µ., ἀπὸ µέσου δὲ εἰς µέσον αὐτῶν 1,194 μ. Εἶναι κατὰ ταῦτα ἡ ἄνω 
διάµετρος (1,274 μ.) κατά τι µικροτέρα τῶν 4/5 τῆς κάτω (1,641 κ 45 -- 1.315 μ.). Τοῦ 
ὁλικοῦ δὲ ύψους τοῦ κίονος ὄντος --Ι0,00 µ. ἡ ἀναλογία αὐτοῦ πρὸς τὴν κάτω διάµε- 
τρον φθάνει τὸ 6,10 μ.' Πολὺ ραδινοὶ ἑπομένῶς παρουσιάζοντο οἱ κίονες τῆς άνατο- 
λικῆς προστάσεως ἐν ἀντιθέσει πρὸς τοὺς τοῦ περιστυλίου, ἔνθα Υ -- 5,48 Δ, ἀκόμη 
δὲ καὶ πρὸς τοὺς τοῦ ὀπισθονάου, ὡς θὰ ἴδωμεν ἀργότερον. Ἡ χορδἡ τῶν ραβδώσεων 
μετρεῖ κατὰ τὴν ἄνω διάµετρον 0,20 µ., τὸ δὺ βέλος αὐτῆς" 0,034 µ., ὥστε μαζὶ μὲ τὴν 


1, Κατὰ Ώινδίοον, Ηεφρεγία 37, 1968. σ. 174, |: 613. 
2. Ρηἰποῖρ]ες, σ. 53 καὶ πίν. 21, σχ. 16. 
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305. Πρόσοψις ἄνω καὶ ἄνοψις κάτω τῆς ὑπὸ τὸ ὑποτραχήλιον ἕδρας κιονοκράνου τῆς Α. προστάσεως, 
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χορδὴν μειοῦται ἄνω καὶ τὸ βάθος τῆς ραβδώσεως ἀπὸ 0,047 εἰς 0,034 μ. Διὰ τὴν χάρα- 
ξιντῆς ραβδώσεως ὁ Ρεητοςε, ὡς ἐλέχθη ἤδη (σ. 299, σημ. 3), προέτεινελύσιν μετὰ πλειό- 
νων κέντρων, δι’ ὤν ἐπιτυγχάνεται τομὴ πλησιάζουσα τὴν τῆς λαβῆς κανίστρου. Καθ᾽ 
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ΤΟΗΗ ΤΟΥ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟΥ. 
Του ΠΡΟΝΑΟΥ 








ο. .. 
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306. Κατακόρυφος τομὴ τοῦ κιονοκράνου τῶν ὑπ ἀριθ. 204 καὶ 205 εἰκόνων (κατὰ τὸν συγγραφέα). 
ἡμᾶς καὶ ἡ κάτω καὶ ἡ ἄνω ράβδωσις δύνάται νὰ χαραχθῇ ἁπλουστέρα, ἤτοι ὡς τόξον 
κύκλου, μὲ ἓν µόνον κέντρον καὶ ἀκτῖνα 0,161 μ. διὰ τὴν ἄνω (βλ. σχετικῶς εἰκ. 200). 

Αἱ ραβδώσεις τῶν κιόνων τῶν προστάσεων, χαρασσόμµεναι διὰ τοῦ πολυπλοκωτέρου 
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τρόπου, τὸν ὁποῖον δέχεται ὁ Ῥοπτονε', ἀποβαίνουν νὰ ἔχουν κατ’ ἀναλογίαν βαθυτέ- 
ῥραν κοιλότητα τῆς τῶν ραβδώσεων τῶν περιστυλίων, ἐπειδὴ τὸ µέσον τρίκεντρον τό- 
ον τείνει νὰ ἀποβῃ σχεδὸν ἓν µόνον τόξον, τῶν ἑκατέρωθεν αὐτοῦ μικροτέρων τό- 
ξων περιοριζοµένων εἰς τὸ ἐλάχιστον. Ἡ βαθυτέρα λάξευσις τῶν ραβδώσεων τῶν κιό- 
νων τῶν προστάσεων ὀφείλεται ἀναμφιβόλως εἲς τὴν διάφορον θέσιν των ἐν τῷ ναῷ 





ΤΟΜΗ ΙΚΙΟΝΟΙΝΚΡΑΝΟΥ 
ΤΟΥ ΠΡΟΝΑΟΥ Ι«ΑΤΑ 








ΡΕΝΡΟΡΕ 














207. Τομὴ κιονοκράνου τοῦ προνάου (κατὰ Ῥεπτοσο) 


καὶ ἑπομένως εἰς τὸν διάφορον φωτισμὸν αὐτῶν. Πράγματι, ἐνῶ οἱ κίονες τοῦ περι- 
στυλίου δέχονται ἀπ᾿ εὐθείας τὸ ἡλιακὸν φῶς, οἵ τῶν προστάσεων, ὡς ἐσωτερικοί, 
δέχονται αὐτὸ ---πλὴν ὠρισμένων τμημάτων των---. διάχυτον ἐξ ἀντανακλάσεως καὶ ἦτο 
διὰ τοῦτο ἀνάγκη αἱ ραβδώσεις νὰ παρουσιάζουν ἁπαλωτέρας καμπύλας, κατασκευα- 


1. Ρεϊποῖριες, πίν. 21. 
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ζόμεναι περισσότερον πεπλατυσμέναι. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος διὰ τὸν ὁποῖον καὶ αἱ ρα- 
βδώσεις των κατεσκευάσθησαν περίπου ὡς ἁπλᾶ τόξα κύκλου. Ἐπειδὴ δ᾽ ἀφ᾿ ἑτέρου 
οἱ κίονες τῶν προστάσεων εὑρίσκονται εἰς δευτερεύουσαν ἐν σχέσει πρὸς τοὺς τοῦ 
περιστυλίου θέσιν, ἧἦτο ἀνάγκη ἡ κοιλότης τῶν ραβδώσεών των νὰ γίνῃ µεγαλυτέρα, 
διὰ νὰ μὴ ἐξαφανίζεται ὁ κίων ἐντὸς τοῦ ὄπισθεν αὐτοῦ σκοτεινοῦ κενοῦ. 





ΙΜΑΝΤΕΣ ΙΜΑΝΤΕΣ 
ΕΧΙΝοΥ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΥ ΕΧΙΝΟΥ προναοΥ σε, 











208. Συγκριτικὴ τομὴ τῶν ἱμάντων τῶν κιονοκράνων τοῦ περιστυλίου (ἀριστερὰ) καὶ τῶν τοῦ προνάου τοῦ σηκοῦ (δεξιά). 


Χαρακτηριστικὴν καὶ διδακτικὴν ἀφ᾽ ἑνὸς τοῦ τρόπου συνθέσεως τοῦ ἐξεταζομένου. 
κιονοκράνου καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου τῆς κατεργασίας τῶν διαφόρων μερῶν τῆς κάτω αὐτοῦ 
ἐπιφανείας εἰκόνα παρέχει τὸ παρατιθέµενον σχέδιον (εἰκ. 205) καὶ ἡ φωτογραφία 
(εἲκ. 209, πίν. 47), εἲς τὰ ὁποῖα ἐμφανίζονται ὅλα τὰ σχετικὰ τεχνικὰ στοιχεῖα ἥτοι: 1) ἡ 
ἐν τῷ κέντρῳ αὐτοῦ τετράγωνος κοιλότης διὰ τὸ ἐμπόλιον (διαστάσεων 0,117 χ0,12μ.) 
μὲ τὴν ἑλαφρῶς κωνικὴν πρὸς τὰ κάτω τοµήν της καὶ 2) αἱ τέσσαρες ἀλλεπόλληλοι 
περιφερικαὶ λωρίδες, αἱ δεικνύουσαι τοὺς ἐφαρμοσθέντας ποικίλους τρόπους λαξεύ- 
σεως. Ἐκ τούτων ἡ πρώτη, εὐθὺς πέριξ τοῦ εἰρημένουλαξεύµατος, διαμέτρου 0,232 μ., εἷ- 
ναι εἰργασμένη τελείως λεία διὰ τοῦ λειστρίου (λαμάκι), ἡ εὐθὺς μετ’ αὐτὴν δευτέρα, πλά- 
τους 0,137 µ., εἰργασμένη ἁδρότερον καὶ ὀλίγον βαθύτερον τῆς πρώτης διὰ τοῦ κοπέως. 
(βελονίου) (εἰκ. 205, 209), ἧἦτο προωρισµένη νὰ δέχεται τὴν ἐκ τῆς μερικῆς πρὸς ἀλλή- 
λους περιστροφῆς τῶν λίθων ἀποπίπτουσαν κόνιν, ἡ τρίτη, πλάτους 0,21 µ., εἰργασμένη 
πολὺ ἐλαφρότερον διὰ τῆς ἐπικονημένης ὀδοντωτῆς ξοΐδος (ντισλίδικο) καὶ τέλος ἡ τε- 
τάρτη, πλάτους 0,12 µ., εἰργασμένη τελείως λεία διὰ τοῦ λειστρίου, ἦτο προωρισµένη, 
μετὰ τῆς πέριξ τοῦ ἐμπολίου πρώτης, νὰ ἀποτελῇ τὴν καθαυτὸ ἐπιφάνειαν ἑδράσεως 
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τοῦ κιονοκράνου. Ἡ ἐξωτερικὴ γραμμὴ τῆς λωρίδος ταύτης (εἰκ. 205 Δ, Δ) συμπίπτει 
πρὸς τὴν ἐσωτερικὴν γραμμὴν τῆς δακτυλιοειδοῦς ἐντομῆς, περὶ τῆς ὁποίας εἴπομεν 
ἀνωτέρω καὶ ήτις ἀπέχει ἀπὸ μὲν τῆς ἀκμῆς τῶν ραβδώσεων 0,055 ἕως 0,065 µ., ἀπὸ 
δὲ τοῦ βάθους αὐτῶν 0,015 µ. (εἰκ. 205 καὶ πίν. 47β). 

Οἱ κίονες τῆς ἀνατολικῆς προστάσεως εἶχον τοὺς ἄξονας αὐτῶν κεκλιµένους} καὶ 
μάλιστα κατὰ διαφόρους διευθύνσεις. Καὶ δὴ οἱ μὲν ἄκροι ἔκλινον ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν πρὸς 





209. Φωτογραφία δεικνύουσα τὰ διάφορα εἴδη λαξεύσεως μιᾶς ἕδρας σφονδύλου κίονος τοῦ Παρθενῶνος. 


τὸν κατὰ μῆκος, ἤτοι τὸν µέγαν ἄξονα τοῦ ναοῦ, ὡς ὀρθῶς ἤδη ἐσημείωσεν ὁ Ῥεπτοςο” 
καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου πρὸς τὴν ἀντικρύζουσαν αὐτοὺς παραστάδα. Οἱ δὲ µέσοι κίονες ἔκλι- 
νον µόνον ἐλαφρῶς πρὸς Δυσμάς, ἤτοι πρὸς τὸν θυραῖον τοῖχον καὶ ἦσαν ἑπομένως 
σχεδὸν κατακόρυφοι (εκ. 194 καὶ πίν. 49 ἄνω). 

Αίἱ κλίσεις αὗται τῶν κιόνων διεπιστώθησαν διὰ τῆς μετρήσεως τοῦ ὕψους τῶν σω- 
ζομένων κατωτάτων σφονδύλων των, κατὰ τὰ τέσσαρα κύρια σημεῖα τοῦ ὁρίζοντος 
(εἰκ. 194)5. Διεπιστώθη οὕτω, ὅτι ἡ κεκλιµένη ἄνω ἐπιφάνεια τοῦ κατωτάτου σφονδύλου. 
τοῦ μὲν ἄκρου ΝΑ. κίονος κλίνει πρὸς Β. (ἤτοι πρὸς τὸν µέγαν ἄξονα τοῦ ναοῦ) κατὰ. 
(0.919 -0,902 -Ξ) 0,017 µ. (εἰκ. 194), τοῦ δὲ ἄκρου ΒΑ. κίονος πρὸς Ν. κατὰ (0,861 - 
0850 Ξ5)0/011 µ. (εἰκ. 194, ἄκρον δεξιά). Ἡ αὐτὴ ὅμως ἄνω ἐπιφάνεια τοῦ κατωτάτου 


1, Καὶ οὐχὶ ὅλους κατακορύφους ὡς ἐσφαλμένως γράφει ὁ Ἡ. ἘΙΕΜΑΝΝ, Ζηπι βε]εολήσοῖι -ἀοτίκοῖνεη Ῥετίριογα[ιεπηρεῖ, 
Ῥίτεα 1902, σ. 109. 

2. Ῥεϊπεῖρ]ες, σ. 36 καὶ πίν. ΧΙΙ. 

3. Σημειωτέον, ὅτι λόγῳ φθορᾶς τῶν ἀκμῶν τῶν ραβδώσεων αἱ εἰς τὸν κατώτατον σφόνδυλον μετρήσεις ὕψους (εἷκ. 194) 
ἐγένοντο εἰς τὸ βάθος τῆς αὕλακος τῶν ραβδώσεων, 
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σφονδύλου κλίνει ἐπίσης τοῦ μὲν ΒΑ. πρὸς Δ., ἤτοι πρὸς τὴν ἀπέναντι αὐτῆς παρα- 
στάδα κατὰ (0,863 -0,864 --) 0,009 µ. (εἰκ. 194), τοῦ δὲ ΝΑ. πρὸς Δ. ἐπίσης κατὰ 
(0915 -0,906 --) 0,009 μ. (εἰκ. 194). 

Αντιθέτως οἱ τέσσαρες ἐνδιάμεσοι κίονες παρουσιάζουν ἑλαφροτάτην μὲν κλίσιν. 
καὶ δὴ µόνον πρὸς Δ., ἤτοι πρὸς τὸν τοῖχον (ὁ 2ος ἀπὸ Β. 0,007 µ. καὶ ὁ τρίτος 0,10 µ., 
τοῦ ὕψους τῶν λοιπῶν μὴ µετρουµένου, λόγῳ φθορᾶς ἢ ἀπολαξεύσεως τοῦ σφονδύ- 





3210. Σωζόμενον τμῆμα παραστάδος τοῦ προνάου (προσθία ὄψις). 


λου), ἐλαφρὰν δ᾽ ἐπίσης πρὸς τὸν ἄξονα τοῦ ναοῦ (0,0075 µ. ὁ 2ος ἀπὸ Β. καὶ 0011 µ. 
ὁ 3ος: βλ. εἰκ. 194). 

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγεται, ὅτι ἐφηρμόσθη καὶ ἐνταῦθα ὁ ὑπὸ τοῦ Βιτρουβίου! διὰ 
τοὺς ἰωνικοὺς ναοὺς ἀναφερόμενος κανών, καθ’ ὃν οἱ μὲν ἄκροι κίονες τῆς προστά- 
σεως τοῦ προνάου καὶ τοῦ ὀπισθονάου, παρακολουθοῦντες τὴν κλίσιν τῶν τοίχων τοῦ 
σηκοῦ, κλίνουν πρὸς τὸν κατὰ μῆκος ἄξονα τοῦ ναοῦ, οἱ δὲ µέσοι ἵστανται κατακό- 
ρυφοι. 


Ὁ θριγκὸς καὶ ἡ ὀροφή. Ἐκ τοῦ ὑπεράνω τῶν κιόνων τῆς ἀνατολικῆς 
προστάσεως θριγκοῦ, ἤτοι τοῦ ἐπιστυλίου, τῆς ζωφόρου καὶ τοῦ θράνου αὐτοῦ, ὡς καὶ 
ἐκ τῆς ὀροφῆς, ἥτις ἐκάλυπτε τὸν πρόναον (εἰκ. 193), ἐξαιρέσει μικροῦ τεµαχίου 
γωνιαίου ἐπιστυλίου (εἴκ. 195), ὅπερ, συµπληρωθέν, ἑτοποθετήθη εἲς τὴν ἀρχαίαν του 


1, ο Αποήι, ΠΗ, 5, 4. Ἰδοὺ πῶς ἔχει τὸ σχετικὀν χωρίον: «Βρίτίς οοπ[οσι(ς οἱ οοηἱοσαεῖς ομ/πηηαο πηοά[! οεηΙγΙ οοπἱοσαηάαο, 
ΑπβυΙαγες αμίοπῃ 4μοάμς ε γοβῖοηο 6αΓυπι Γαΐυτας 5υπὶ ἵη ΙΑίογίθιις αοάῖς ἄοχιγα 4ο αἰπίσιτα, υἱί Ραζίος [η[οείοτος, 4µ4ο αἆ ρᾶ- 
Μἰείος οεἶ]ας «ρεείαπί αά ρεγρεπά(ου]επι Ίαιυς Μαδομηί οοπ]οεαιωπη» κλπ. 
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θέσιν͵ οὐδὲν ἄλλο τεµάχιον διετηρήθη κατὰ χώραν, ἐπειδὴ τὰ πάντα ἀνετινάχθησαν, 
κατεσπάσθησαν καὶ ἔπειτα διηρπάγησαν μετὰ τὴν ὀλεθρίαν ἔκρηξιν τοῦ Μοροζίνη τῆς 
26ηςΣεπτεμβρίου1 687.Διεσώθησαν ὅμως εὐτυχῶς:α)ἀποκεκρουμένον τὸ ἐπίκρανονμιᾶς 
(τῆς ΒΑ.:) παραστάδος, ἀποκείμενον σήμερον ἐπὶ τῶν βορείων ὀρθοστατῶν τοῦ θυραίου 


͵ ασ γησ κ 





211. Σωζόμενον τμῆμα παραστάδος τοῦ προνάου (πλαγία ὄψις) 


ἐγκαρσίου τοίχου (εκ. 210, 211) καὶ β) ἀνάγλυφοί τινες πλάκες ἐκ τῆς πομπῆς τῶν 
Παναθηναίων, αἵτινες ἑκόσμουν τὴν ζωφόρον τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς τοῦ σηκοῦ -- 
φιλοξενούµεναι σήµερον εἲς τὸ Βρεταννικὸν Μουσεῖον] --- καὶ εἰκονίζουσαι τὴν συνέ- 
λευσιν τῶν θεῶν, πρὸς τοὺς ὁποίους νεάνιδες τῶν καλυτέρων οἰκογενειῶν τῶν ᾿Αθη- 


1, Βλ. εἰκόνας των παρά Α. Μισπλειις, Ώςς Ῥαίίνοηοη, πίν. 14. Α. Ἡ. θΜετε, Α Οαἱα]ορυο οἵ Βουἱριωτε η ἴἶνο Βεήςη Μυ- 
φουπι, 1, Γοπάση 1892, σ. 152 ἐξ. Β. Ε. 1». Ἠλυκες, Αη Ἠϊφιοτίσα! Οάο 1ο εἶνο δουΙριυτες οἵ νε ΡαΓίβεποη, 1 οπάση 1965, σι 
31, εἰκ. 14 καὶ ὅλως προσφάτως (1975) παρὰ ΑΗΡΟΝ ἘκαντΣ, Τβο Ῥαγίπεποη Εείοτο, Γοπάοη 1975, ν 30 - 40. 
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νῶν --- αἱ καθ’ 'Ἡσύχιον ἐργαστῖναι --- προσφέρουν τὸν ὑπ᾿ αὐτῶν διὰ χρυσῶν νηµά- 
των ὑφανθέντα ἱερὸν πέπλον τῆς θεᾶς (εἰκ. 212). Καίΐτοι ὅμως δὲν σώζονται ἀρχιτεκτο- 
νικά µέλη ἐκ τοῦ θριγκοῦ τοῦ προνάου, ὅμως γνωρίζοµεν τὴν ἀκριβῆ των διάταξιν 
ἐκ τοῦ διασωθέντος, πανομοιοτύπου σχεδόν, θριγκοῦ τοῦ ὑπ᾽ ἀριθ. 4 διαμερίσματος, 
ἤτοι τοῦ ὀπισθονάου, τὸν ὁποῖον θὰ ἐξετάσωμεν, ὅταν ἔλθωμεν εἰς τὴν µελέτην τοῦ 
εἰρημένου διαμερίσματος. Ἐπὶ τοῦ παρόντος, ἐπανερχόμενοι εἲς τὸν πρόναον, θὰ µε- 
λετήσωμεν τὴν ἔπισθεν τῆς προστάσεως διάταξιν τῶν τοίχων αὐτοῦ. 

















212. Πλάκες τῆς ζωφόρου τοῦ προνάου ἀποκείμεναι σήμερον εἰς τὸ Βρεταννικὸν Μουσεῖον. 


Τὸ ἔπισθεν τῆς προστάσεως τμῆμα τοῦ προνάου περιεκλείετο ἐντὸς τριῶν τοίχων, 
σχηματιζόντων ἓν κατόψει ἓν ἀνεστραμμένον ἀνοικτὸν κεφαλαῖον πεῖ(ι !), ἤτοι τὸ ἄλλως, 
λεγόμενον «σχῆμα ὑποδοχῆς» (εἰκ. 213). Τὸ καθαρῶς ἰωνικῆς ἐμπνεύσεως σχῆμα τοῦτο 
ὑποκατέστησεν ἐνταῦθα τὸ παλαιότερον δωρικὸν ἐν παραστάσι σχέδιον προνάου, καθ’ 
ὃ τὰ δύο πλάγια σκέλη τοῦ πεῖ, κλείοντα ὁλοσχερῶς τὰς πλαγίας αὐτοῦ πλευράς, ἔφθα- 
νον ὡς πλήρεις τοῖχοι µέχρι τῶν γωνιῶν τῆς κρηπῖδος, καταλήγοντα εἰς παραστάδα 
(βλ. εἰκ. 8,9 καὶ 23). Εἰς τὸν Παρθενῶνα τοὐναντίον οἱ βραχεῖς (1,70 μ.) πλάγιοι τοῖ- 
χοι τοῦ προνάου καταλήγουσι μὲν καὶ αὐτοὶ εἰς παραστάδας, ἀφίνουσιν ὅμως ἀρκετὸν. 
κενὸν διάστηµα μεταξὺ αὐτῶν (εἰκ. 213) καὶ τῶν γωνιαίων κιόνων τῆς προστάσεως, 
οἵτινες, κατὰ ταῦτα, παρουσιάζουσι τοῦτο τὸ χαρακτηριστικόν, ὅτι δὲν ἀντικρύζουσιν 
ἐλαφρῶς ἀπὸ τοῦ ὀπισθίου τοίχου, ἐξεχούσας παραστάδας, ὥς συμβαίνει εἲς τοὺς ἁτ- 
τικοὺς ἰωνικοὺς ναοὺς τοῦ 5ου π.Χ. αἰ. (Ἐρέχθειον, ναὸς ᾿Αθηνᾶς Νίκης), ἀλλὰ παρα- 
στάδας, αἵτινες ἀποτελοῦσι τὰ μέτωπα παχέων (1,55 μ.) καὶ ἰσχυρῶς (1,70 μ.) ἀπὸ τοῦ 
ὀπισθίου τοίχου ἐξεχόντων πλαγίων τοίχων, πολὺ δὲ παχυτέρων ' τῶν τοίχων τοῦ ση- 
κοῦ (19155 μ.)", τοὺς ὁποίους µόνον κατὰ τὴν ἐξωτερικὴν πλευρὰν συνεχίζουν". 

Τὴν διάταξιν ταύτην, ἥτις, σημειωτέον, συναντᾶται καὶ εἰς τὸν ἐν Ποσειδωνίᾳ ἑξά- 


1. Προφανῶς διότι ὁ πρόναος ἦτο κεκαλυµμένος διὰ λιθίνης ὀροφῆς καὶ ἑπομένως εἶχεν ἀνάγκην παχυτέρων τοίχων στη- 
ρίξεως. 

3. Ὁμοίως παχυτέρους παρουσιάζει κατὰ τὰς παραστάδας τοὺς πλαγίους τοίχους τοῦ προνάου καὶ ὁ ναός τῆς ᾿Αρτέμιδος 
τῶν Σάρδεων (Ἠ. Ο. Βυτεκκ, δαταῖν, νοῖ. Π, Ρατ: 1, Γεγάση 1925, πίν. Α). 

3, Οἱ πλάγιοι τοῖχοι τοῦ προνάου τοῦ Παρθενῶνος ἐσφαλμένως σχεδιάζονται ὡς ἰσοπαχεῖς καὶ κατὰ προέκτασιν τῶν τοί- 
χων τοῦ σηκοῦ εἰς τὴν ἐν ΒάΙεχίκον (εἰκ. 564) κάτοψιν τοῦ Ἰ. Τραυλοῦ. 
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στυλον ναόν (τὸν λεγόμενον τῆς Δήμητρος)!, εἰςτὸν ἐν Σελινοῦντι ναὸν «, τὸν 
ἓν Λίνδῳ ναὸν τῆς Λινδίας ᾿Αθηνᾶς» καὶ εἰς τὰ Προπύλαια", ὑπεστηρίχθη ἐἑσχάτως» 
καὶ οὐχὶ ἄνευ λόγου, ὅτι προετίµα ἰδιαιτέρως ὁ ἕτερος τῶν ἀρχιτεκτόνων τοῦ Παρθενῶ- 
νος Καλλικράτης, ὅστις καὶ τὴν ἐφήρμοσεν εἰς τὸν ναὸν τῆς ᾿Αθηνᾶς Νίκης», εἷς 
τὸ παρὰ τὸν Ἰλισὸν Μητρῷον ἐν Αγραιςῖ (:) καὶ εἰς τὸν ἐν Δήλῳ ναὸν τῶν Αθηναίων», 
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213, Κάτοψις τοῦ προνάου ἐν ἀναπαραστάσει. 


μὲ τὴν διαφοράν, ὅτι εἰς τὰ τρία ἀνωτέρω παραδείγματα παρεμβάλλονται μεταξὺ τῶν 
παραστάδων καὶ ἐνδιάμεσα ἐγκάρσια στηρίγµατα, κίονες (Ἰλισὸς) ἢ πεσσοί (ναοὶ Νίκης 


1ς Κοκρεννεν - Ῥυομστειν, Ὀἱο ατὶοο. Τοπηρε! ἵη Ὀπιετί(αίΐοη υπά ΒίΙὕεη, ἕ-ᾱ., Τεκι, σ. 23 καὶ εἰκ. 23. Ἐν. Κκλυκ. Ρίο 
Τοπιροὶ νοΏ Ῥαεσίυπ, Βεη]α 1943, εἰς. 3. 

2. Κοιῶενεν - Ῥυαμστειν, ξ-ά. κάτοψις σ. 134. Ἠυιοτ - Εουσδκκς, Φε]ῄποπίς, Ῥατῖ» 1919, εἰκ. σι 279 (0). 

3. Ε. Ώγσονε ἐν Ππάος ΠΠ, Π, Βοη]ία -Οοροπβακυο 1960, σ. 532, εἰκ. ΧΙν, 6 (Α). 

4. Κ. Ῥομν, Ὠἱς Ῥτοργίάση, Βε]ίη υπά Φιμιίρατί 1882, πίν. ΠΙ. 4. Α. Βύνρολλκο, ΜπεσίκΙες, Κοδεημανη 1957, εἰκ. 6, 
ἄνω. (. Οκυμεν, Ρἱο Τεαρὶ 4ετ Οεἰούεη, ξά. εἰκ. 143. 

5. ]. Μυιονλ» - δΗΕΑΕ, Ηεοροτία, 32, 1963, σ. 315 ἐξ. Βλ. σχετικῶς καὶ Ε. Ολκνεντεκ, Τις Απολίοί5 οἳ νο Ρασίμεπος,, 
κά. σ. 83 ἐξ, 

4, Τούτου ὁ σηκὀς καὶ ὁ πρόναος ἔχουν συγχωνευθῆ, 

7.1. Φτυλατ - Ν. Ἐενεττ, Τηο Απιζημήίος οἳ Αἰἴνεης, 1οπάση 1762, κεφ. 11, πίν. 1. ]ύρσχοιι, Τορομτ. α. 371. ΜΥιονλς- 
Άηλκ, Ηεοροτία 32, 1963, πίν. 87, α. Τκανιος, Βάϊοκίκοη, εἰκ. 136. Τὴν κάτοψιν τοῦ παρὰ τὸν Ἴλισὸν ναοῦ συμπληρώνει 





ὁ Τραυλὸς διὰ δύο πεσσῶν ἐν παραστάσιν, οἱ δὲ Α. Βλκκεττ καὶ Μ. Ψπακεκα (Οοωπηις ἵη απεἰ ἴη ἶνο Τεπηρ]ο ο (ἶο ΠΗσειις, 
Ἠ8Α 70, 1975, σ. 11 ἐξ.)ἀνιὶ τῶν πεσσῶν τοποθετοῦσι δύο κίονας, τῶν ὁποίων τὰς βάσεις ταυτίζουν πρὸς τὰς ὑπὸ τοῦ Α. Κυνρε 
βορείως τοῦ Πύργου τῶν ᾽Ανέμων εὐρεθείσας δύο τοιαύτας, ὡς σχεδιάζονται ὑπὸ τοῦ Α. Μαιαλνστα (ΑΜ 76, 1961, σ.16, εἰκ. 1). 
Διά τῆς προσθήκης ὅμως κιόνων ὡς στηριγµάτων μεταξὺ τῶν παραστάδων ἀλλάσσει καὶ ὁ τῦκος τοῦ προνάου, ἐπανερχόμε- 
νος εἰς τὸν ἐν παραστάσι. 

Β. Ε. ΟούπΒγ, Εκρὶ. Απελνέοϊ. 4ο Ὠέῖος, ΧΙΙ, Ρατ 1931. κίν. ΧΙΙ. 
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καὶ ᾿Αθηναίων ἐν Δήλφ), ἄτινα δὲν ὑπάρχουσιν εἰς τὰ ἄλλα παραδείγματα. ᾿Αργότερον 
(Άος π.Χ. αἰ.) εὑρίσκομεν αὐτὴν καὶ εἰς τὸν ἓν Λυκοσούρᾳ ναὸν τῆς Δεσποίνης), τὸν 
ἓν Μαγνησίᾳ τῇ ἐπὶ Μαιάνδρῳ ναὸν τοῦ Σωσιπόλιδος Διὸς" καὶ ἀκόμη ἀργότερον 
(125 μ.Χ.) εἰς τὸν ἓν Ἐλευσῖνι ναὸν τῆς Προπυλαίας ᾽Αρτέμιδος”, τὸν ἐν τῇ ἀγορᾷ, 
τῆς Περγάμου ναὸν τοῦ Διονύσου! καὶ τὸν αὐτόθι εἰς τὸ 2ον ἄνδηρον κατασκευασθέντα 
ναὸν καὶ τέλος εἰς τὸν ἓν τῇ ἀγορᾷ τῆς ΄Ασσου ναόν". 

Τὸ πλεονέκτημα τῆς διατάξεως ταύτης συνίσταται εἰς τὴν κατάργησιν τῆς ἀπολύτου 
πρὸς τὰ πλάγια κλειστότητος τοῦ προνάου καὶ ἑπομένως εἰς τὸν μεγαλύτερον φωτισμὸν 
καὶ ἀερισμὸν αὐτοῦ. Ἡ πρὸς µεγαλύτερον φωτισμὸν προσπάθεια ἐνισχύεται εἰς τὸν 
Παρθενῶνα καὶ ἐκ τῆς ἐφαρμογῆς µικροτέρας κάτω διαμέτρου τῶν κιόνων αὐτοῦ (1,64 
μ.), ἔναντι τῶν κιόνων τοῦ ὀπισθονάου (1,71 μ.). 

Εἴπομεν ἀνωτέρω, ὅτι οἱ δύο βραχεῖς πλάγιοι τοῖχοι τοῦ προνάου εἶχον πάχος 1,55 µ. 
Τὸ µέγα τοῦτο πάχος ἐπεβάλλετο νὰ λάβουν οἱ τοῖχοι οὗτοι, ἐπειδὴ κατέληγον εἰς 
παραστάδας, αἵτινες ὤφειλον νὰ ἀνταποκρίνωνται εἰς πλάτος πρὸς τὰς διαστάσεις 
τῶν γωνιαίων κιόνων τῆς προστάσεως, τοὺς ὁποίους ἀντίκρυζον καὶ τῶν ὁποίων ἡ μὲν 
κάτω διάµετρος ἦτο 1,641 µ., ἡ δὲ ἄνω 1,274 μ. 

Τόσον οἱ πλάγιοι, βραχεῖς τοῖχοι, ὅσον καὶ ὁ ὀπίσθιος θυραῖος, ἔβαινον, ἐπὶ τοιχο- 
βάτου ἐξέχοντος, ὡς εἴπομεν, τῆς ἐσωτερικῆς ἐπιφανείας τοῦ δαπέδου κατὰ 0,064 µ. 
Ὑπεράνω τοῦ τοιχοβάτου τούτου καὶ εἰς ἀπόστασιν 0015 μ. ἀπὸ τῆς ἀκμῆς αὐτοῦ 
ἐτοποθετήθησαν κατ᾽ ἀρχὰς μὲν ὀρθοστάται, ἔπειτα δὲ πλινθίδες τοῦ τοίχου. Καὶ τῶν 
μὲν πλαγίων τοίχων οἱ ὀρθοστάται ἀπηρτίζοντο ἐκ δύο κατὰ τὸ πάχος μεγάλων λίθων, 
ὤν ὁ ἐξωτερικὸς ἧτο μασχαλιαῖος (εκ. 174, 175 καὶ πἰν. 1), τοῦ δὲ 2,056 µ. παχέος ϐυ- 
ραίου τοίχου, ἐκ τεσσάρων λίθων, μὴ προσαρμοζοµένων τελείως πρὸς ἀλλήλους (εἰκ. 
174). Τὸ ὕψος τῶν ὀρθοστατῶν τῶν σκελῶν τοῦ πεῖ μετρεῖ 1,167 µ., τὸ δὲ μῆκός των εἰς 
μὲν τοὺς πλαγίους τοίχους ἦτο 1,705 µ., εἲς δὲ τὰ ἑκατέρωθεν ἐλεύθερα τοῦ µέσου ᾱ- 
νοίγµατος τμήματα τοῦ θυραίου τοίχου, φθάνει πρὸς Ν. μὲν τὰ 2,54 μ. καὶ τὰ 4 µ., 
πρὸς Β. δὲ ὑπερβαίνει τὰ 3,625 µ. (εἰκ. 194 καὶ ἰδίᾳ 225). 

Ἐκ τῶν ἐπὶ τῶν ὀρθοστατῶν βαινουσῶν πλινθίδων διετηρήθησαν κατὰ χώραν µόνον 
αἱ δύο πρῶται τῆς α΄ στρώσεως παρὰ τὴν ΝΔ. γωνίαν τοῦ προνάου, μήκους ἀμφότεραι 
1,715 μ. καὶ ὕψους 0,53 µ. Τὸ αὐτὸ δ᾽ ἀκριβῶς μῆκος εἶχον καὶ αἱ μὴ σωζόμεναι γειτο- 
νικαί των πλινθίδες, ὡς συνάγεται ἐκ τῶν διατηρηθέντων ἐπὶ τῆς ἄνω ἐπιφανείας τῶν 
ὀρθοστατῶν τόρµων προσηλώσεως τῶν γόμφων των. Προκύπτει δ᾽ ἐκ τῶν διαστάσεων 
αὐτῶν, ὅτι, ἑκατέρωθεν τῶν σταθμῶν τοῦ μεγάλου (4,93 μ.) ἀνοίγματος, ὑπῆρχον ἀνὰ 
τέσσαρες τοιαῦται πλινθίδες (εἰκ. 194), τόσας δὲ ἀναπαρεστήσαμεν καὶ εἲς τοὺς σχετι- 
κοὺς πίνακας τῆς κατὰ πλάτος τομῆς τοῦ ναοῦ κατὰ τὸν πρόναον (πτ. πίν. ΥΠΠ, πίν. 10), 






1.Β. ΛΕΟΝΑΡΑΟΣ, ΠΑΕ 1896, πἰν. 1 
3. 6, Ηυνλκν -]. Κοητε - Ο, ΝΜΙΑΤΣΙνΟκΕ, Μαμηεσία απη Μᾶαπάος, Βετίίη 1904, κάτοψις σ. 139. εἰκ. 152. 
3, Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Αφιέρωμα εἰς Γ. Χατζιδάκιν, ᾿Αθῆναι 1925, σ. 166, εἰκ. 4 καὶ εἰς Ἐλευσινιακὰ 1, 1932, σ. 211, εἰκ. 5. 


4: Αἰιοτιὔπιος νο Ῥοτβαπηοη, ΠΗ, Βετ]ίω 1906, κἰν. 32. 
5. Ώὔπρνει», ΑΜ 29, 1904, σ. 149, εἰκ. 12 καὶ Αἰιετιίπιε νοη Ῥεγβαπιο 1, Βεηία 1885, σ. 2290, εἰκ. 55. 
6.Οιλκκε -Βλοον -ΚοιρΕν/ΕΥ, Πανοςιήραιίοης αἱ Α..ο5, Ἱοπάσα 1902, σ. 33, εἰκ. 4. 
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ἐνῶ ἀντιθέτως εἲς τὸν ὀπισθόναον ἑκατέρωθεν τοῦ ἀνοίγματος ὑπῆρχον πέντε πλινθίδες 
(ατ. πίν. ΧΙ, πίν. 13). 

Ἡ γενοµένη χὠροστάθµησις τῶν ὀρθοστατῶν τοῦ προνάου ἀπέδειξεν, ὡς εἴπομεν. 
ἤδη (σ. 271, εἶκ. 176), ὅτι τὸ ύψος αὐτῶν ἑλαττοῦται ἐφ᾽ ὅσον προχωροῦμεν πρὸς τὸν 
ἄξονα τοῦ ναοῦ: διότι ἐνῶ εἰς τὴν ΝΑ. παραστάδα τὸ ὕψος των εἶναι 1,175 µ. ἔξω, 
μειοῦται εἰς 1,167 µ. ἐσωτερικῶς, 2,70 μ. δὲ βορειότερον κατέρχεται εἰς 1,160 µ. καὶ 
τέλος εἲς τὸν σταθμὸν τοῦ ἀνοίγματος φθάνει τὰ 1.156 μ.' 

Ὑπεράνω τῶν ὀρθοστατῶν ὑπῆρχον ἐν ὅλῳ 17 μετὰ τοῦ ἐπικράνου στρώσεις (ἢ δό- 
μοι) πλινθίδων τοῦ αὐτοῦ ὕψους (0,53 μ.), φθάνουσαι ἄνω µέχρι τοῦ ἐσωτερικοῦ ἔπιστυ- 
λίου (βλ. πίν. 42). 


Αἱ παραστάδες. Αἱ αὐταὶ ἀκριβῶς στρώσεις συνεχίζοντο καὶ ὑπεράνω τῶν 
ὀρθοστατῶν τῶν πλαγίων τοίχων τοῦ προνάου, τὰ ἄκρα τῶν ὁποίων ἐσχημάτιζον τὰς 
παραστάδας. Ἐν ὁριζοντίᾳ τομῇ τὰ µέτωπα τῶν παραστάδων παρουσίαζον καθ’ ὅλον 
τὸ ὕψος των (3-10,06 μ.) πλάτος κατὰ 0,016 µ. µεγαλύτερον τοῦ πάχους τοῦ πρὸς αὐτὰς 
συνεχοµένου μακροῦ τοίχου. Ἡ κατὰ 0,016µ. διαφορὰ αὕτη πλάτους (εἰκ. 213, πίν. 1.2) 
τῆς παραστάδος ὀφείλεται εἰς ἐξοχήν, ἣν παρουσιάζει εἰς τὸ ἄκρον τῆς πρὸς τὸ πτερὸν 
βλεπούσης πλευρᾶς της ἡ παραστὰς ἐπὶ µήκους (κάτω) 0,47 µ. (πίν. 46). Αἱ αὐξήσεις τοῦ 
πάχους τῆς παραστάδος κατὰ τὸ µέτωπον θεωροῦνται ὥς ἐπιβίωσις ἑνὸς ξυλίνου ἐγκιβω-- 
τισμοῦ, ὅστις ἐπροστάτευε κατ’ ἀρχὰς τὴν ἄκραν ἑνὸς τοίχου ἐξ ὠμῶν πλίνθων (εἶκ.214). 
Τὴν ἀπόδειξιν τούτου παρέχουν ἀρχαϊκά τινα κτίρια τοῦ Σελινοῦντος, ὡς π.χ. τοῦ ναοῦ 
Ο. Εἰς τοῦτον ὑπάρχουσιν ἑκατέρωθεν τῆς ἀκμῆς τῆς γωνίας σκαλισµέναι κατακόρυφοι 
αὔὕλακες, πλάτους 0107 - 0,09 µ., καὶ βάθους 0.01 - 0.02 µ., αἱ ὁποῖαι ἐδέχοντο προφανῶς 
τὴν ἐντοίχισιν ξύλων, τὰ ὁποῖα ἐξωτερικῶς ἐπενεδύοντο διὰ σανίδων καθηλουµένων 
ἐπ) αὐτῶν, χάριν προστασίας τῆς γωνίας, ὡς ἡ εἰκ. 214 δεικνύει". Ὁμοία διάταξις εὖ- 
Ρέθη καὶ εἰς τὰ ἄκρα τοῦ τοίχου εἰσόδου τοῦ τεμένους τῆς Μαλοφόρου". Ἔτι πολυπλο- 
κωτέραν ἐντοίχισιν ξύλων παρουσιάζουν καὶ αἵ παραστάδες τοῦ Ἡραίου τῆς Όλυμ- 
πίας". Ἴχνη ἐπίσης τοιαύτης δυλίνης ἐπενδύσεως παραστάδος ἀνεγνώρισε καὶ ὁ Τἱ- 
ΠΙΔΠΠ εἰς µίαν τῶν παραστάδων τῆς προσόψεως τῆς Στοᾶς τῶν ᾿Αναθημάτων τοῦ ἱεροῦ 
τῆς Σαμοθράκης”. Ὁ Α. ν. Οετκαπ ὡσαύτως ἀνεγνώρισε ξύλινον ἐγκιβωτισμόν, προω- 
ρισμένον νὰ περιβάλη τὴν γωνίαν τοῦ τοίχου τοῦ ἐν Μιλήτῳ πρώτου ναοῦ τῆς ᾿Αθη- 
νᾶς». Συμφώνως πρὸς τὰ ἀνωτέρω παρατεθέντα παραδείγματα καὶ ἡ πλαγία λεπτὴ πά- 
χυνσις τῆς παραστάδος τοῦ Παρθενῶνος κατὰ 0,016 µ., ἀντιπροσωπεύει ἓν λίθῳ πα- 


1. Βλ. σχετικῶς ἡμετ. εἰκ. 194, πἰν. 49 ἄνω καὶ ΜΠΑΛΑΝΟΝ, ᾿Αναστήλωσις, πἰν. 3, σχ. 25. Οἱ ἐπὶ τοῦ πίν. 19 κάτω ση- 
μειούμενοι ἀριθμοὶ ὑψῶν τῶν ὀρθοστατῶν, ληφθέντες κατὰ πρόσφατον µέτρησιν ἡμῶν, δὲν συμφωνοῦσιν ἀπολύτως 
πρὸς τοὺς τῆς παλαιᾶς χωρ οσταθµήσεως (1942) καὶ τοῦ κειµένου. Ῥέβαιον πάντως εἶναι, ὅτι τὸ ὄψος τῶν ὀρθοστατῶν 
μειοῦται ὅπως εἰς τὰς πλαγἰὰς πλενάρς, οὕτω καὶ εἰς τὰς στενὰς πλευρὰς ἀπὸ τῶν ἄκρων πρὸς τὸν ἄξονα τοῦ ναοῦ (εἰκ. 176). 

3, Ε. ὤλλπιοι, 8ιυάϊ Ατεἰεοιομίοί δοῄπιωπιίηί, Μοη. Απι. 43, 1956, στ. 334, εἰκ. 52. 

3, Μοπ. Απι. 43, 1956, στ. 326-335. 

4. Οἰυπηρία 1, σ. 32 καὶ πἰν. ΧΧΗΙ, 3, 

5. Φαπιοίίταοε ΙΝ 1, ΚΑπι, ΓκηΜΑκκ, Τμο Ηα]! οἱ Υοιίνο Οἱ[ίς, Νοιν Ὑουκ 1962, σ. 21, εἰκ. 19. 

6 ΑΜ 58, 1911, σ. 150, εἰκ. 7 καὶ Μίΐι 1, Βοε]ία 1908, σ. ΤΙ. 
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λαιὰν ξυλίνην ἐπένδυσιν τοῦ ἄκρου τοίχου. 'Ἡ πάχυνσις εἲς τὸν Παρθενῶνα δὲν ὑπάρ- 
χει καὶ ἐἑσωτερικῶς, ἐπειδὴ ἡ ἐσωτερικὴ πλευρὰ δὲν ἀντικρύζει, ὡς ἡ πλευρὰ τοῦ µετώ- 
που, κιονοστοιχίαν. 

Τὸ κατὰ τὴν βάσιν πλάτος τοῦ μετώπου τῶν παραστάδων τῆς ἀνατολικῆς προστά- 
σεως ἰσοῦται ἀκριβῶς πρὸς τὴν κάτω διάµετρον τῶν γωνιαίων κιόνων τῆς ἀνατολικῆς 
προστάσεως, μετρουμένην εἲς τὸ βάθος τῶν ραβδώσεων. Τοῦτ᾽ αὐτὸ παρατηρεῖται καὶ 
εἲς τὸ Ἡφαίστειον («Θησεῖον») καὶ εἲς τὰ Προπύλαια. 

















214. Ἐπένδυσις γωνίας παραστάδος διὰ ξύλων τοῦ ναοῦ « τοῦ Σελινοῦντος. 


Ὅπως οἱ κίονες τῶν προστάσεων, οὕτω καὶ αἱ παραστάδες δὲν κατεσκευάσθησαν 
µονοκόμµατοι, ἀλλ) ἀπηρτίσθησαν ἐκ πλειόνων τεµαχίων, ἀνταποκρινομένων πρὸς τὴν 
καθ) ὁριζοντίας στρώσεις σύνθεσιν τῶν τοίχων, περὶ τῆς ὁποίας ὡὠμιλήσαμεν ἀνωτέρω. 
Ἔχομεν λοιπὸν καὶ ἐδῶ 17 ἐν συνόλῳ καθ’ ύψος τεμάχια, ἐξ ὧν τὸ ἀνώτατον, καλού- 
µενον εἰδικώτερον ἐπίκρανον 1, διαφέρει πάµπολυ τοῦ ἀντιστοίχου κιονοκράνου' διότι 
ἀντὶ ἐχίνου φέρει ὑπὸ τὸν ἄβακά του --- ὅστις σημειωτέον στέφεται ἐνταῦθα καὶ ὑπὸ 
μικροῦ λεσβίου κυµατίου --- (καὶ ἄλλος οὗτος ἰωνισμός, καθιστῶν ἠπιωτέραν τὴν ἄνω 


1: Επίκρανον: 16 13, 313 - Π 23 (1), 1665 - Ι666α - 1668 - 1678, 1680 - 1685 ΒΙΙ, Β'. ΙΝ 15, 106, 11 - 4,742. Ε.ά, Ρ. ΙΗ (928, 
καὶ ὅ5. ΑΕ 1923, σ. 39. Ἐλευσινιακὰ ], σ. 110. 
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ἀκμὴν τοῦ ἄβακος), δύο ἐπάλληλα κυµάτια ἤτοι ἓν µέγα δωρικὸν ἄνω καί, εὐθὺς ὑπ᾽ 


αὐτό, ἰωνικὸν μετ’ ἀστραγάλου (εἰκ. 215 καὶ πίν. 64)", ἄλλο ἓν ἀκόμη καὶ τοῦτο ση- 
μεῖον ἰωνισμοῦ τοῦ Παρθενῶνος. 















































οιο α2ο 


315. Σᾳέδιον προσόψεως καὶ κατακορύφου τομῆς τοῦ ἐπικράνου τῆς παραστάδος, 
μέχρι καὶ τοῦ ὑποτραχηλίου αὐτῆς. 


Ἡ εἰς τὸ ἐπίκρανον προσθήκη ἰωνικῶν στοιχείων, οἷον τὸ λέσβιον τοῦ ἄβακος, ὁ 
κανὼν τῶν Φῶν καὶ ὁ γλυπτὸς ἀστράγαλος, ὄχι µόνον ἐπλούτισε τὸ ἐπίκρανον, ἀλλὰ 
καὶ παρήγαγεν ἕνα ἐπιτυχῆ αὐτῶν πρὸς τὸ στέφον τὸ ἐπίκρανον δωρικὸν κυµάτιον συγ- 


1. Κανόνα ὡῶν κάτωθεν τοῦ µεγέλου δωρικοῦ κυµατίου ἔφερε καὶ τὸ ἐπίκρανον τῆς παραστάδος τοῦ ἐν Ῥαμνοῦντι ναοῦ. 
τῆς Νεμέσεως (Απιήσυἰιίος οἳ Αἱίσᾳ, Γοπάση 1933, Κεφ. ΥΙ πίν. 6. Ῥεπποτ -ΟµΗρΙΕΣ, Η9:. 4ο 1 Αι, τ. 7, πἰν. ΧΧΧΙΙ,σχ. ΧΙ. 
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316. Προοπτικὴ ἄποψις τοῦ ἐπικράνου τῆς παραστάδος κατὰ τὴν πρόσοψιν καὶ τὴν ἑσωτερικὴν αὐτῆς πλουράν. 
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κερασμµόν, διὰ τοῦ ὁποίου προσεδίδετο ἀττικὴ χάρις καὶ λεπτότης εἰς τὸ ἕως τότε ἓν 
χρήσει αὐστηρῶς δωρικὸν ἀλλὰ καὶ στυγνόν, πελοποννησιακὸν ἐπίκρανον τῶν ναῶν 
τῆς ᾿Αφαίας ἐν Αἰγίνῃ καὶ τοῦ Διὸς τῆς Ολυμπίας. 

"Αξιον σηµειώσεως ἐνταῦθα εἶναι, ὅτι τὸ ἰωνικὸν κυµάτιον παρουσιάζει --- καὶ µό- 
νον ἐνταῦθα --- ἀνάγλυφα τὰ ἁπαρτίζοντα αὐτὸ Φά, ὡς καὶ τοὺς ὑπ᾿ αὐτὰ ἀστραγάλους 
(εἰκ. 210, 211, 215, 216, πίν. ό3α, 64). Εἶναι δὲ μάλιστα ἡ μορφὴ τῶν Φῶν τούτων σχεδὸν 
«ἀρχαϊκή»" διότι δὲν παρουσιάζει τὸ κάπως μεταγενέστερον σχῆμα ἡμιελλείψεως, ἀλλ᾽ 
εἶναι μᾶλλον ὀρθογώνιος, ἀπολήγουσα κάτωεἰς ἐγγεγραμμένον ἡμικύκλιον. ᾽Αμϕότερα 
τὰ κυµάτια ἐνισχύοντο διὰ χρωμάτων ἐγκαυστικῶς ἐπιτεθειμένων' οὕτω τοῦ μὲν δω- 
ρικοῦ τὰ φύλλα ἐχρώσθησαν ἐναλλὰξ ἐρυθρὰ καὶ κυανᾶ, τοῦ δὲ ἰωνικοῦ ἐρυθραὶ μὲν 
αἱ λόγχαι, λευκὰ δὲ τὰ ὢά' χρυσοῖ δ᾽ ἐπὶ κυανοῦ βάθους ἀναπαρεστάθησαν ὑπὸ τοῦ 
Ῥεητοςε” οἱ ἀστράγαλοι. 

ὋὩς τρίτον μέλος τοῦ ἐπικράνου ἀκολουθεῖ, εὐθὺς ὑπὸ τὰ κυµάτια, τὸ ὑποτραχήλιον5 
ἤτοι εὑρεῖα, ἐπίπεδος ταινία, ύψους 0,241 µ., ἐλάχιστα (0,0075 - 0.009 μ.) ἐξέχουσα τοῦ 
κορμοῦ τῆς παραστάδος (εἰκ. 215 καὶ 216). 

Τὸ ἐπίκρανον ἕτρεχε καὶ κατὰ τὰς τρεῖς πλευρὰς τοῦ τοίχου, ἤτοι τὴν ἐσωτερικὴν 
μακράν, τὸ µέτῶώπον καὶ τὴν πρὸς τὸ πτερὸν στενὴν πλευρὰν τῆς παραστάδος. Τεμά- 
χιόν του, προερχόµενον ἐκ τῆς ΒΑ. (:) παραστάδος (εἰκ. 210, 211) ἀπόκειται, ὡς εἴπο- 
μεν, σήµερον ἐπὶ τῶν βορείων ὀρθοστατῶν τοῦ θυραίου τοίχου τοῦ προνάου. 

Ἠλείονας λεπτοµερείας (µειώσεως, ἐντάσεως κλπ. τῶν παραστάδων) ποριζόµεθα 
ἐκ τῶν παραστάδων τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. 4 διαμερίσματος (ὀπισθονάου), αἵτινες διετηρήθη- 
σαν ἀκέραιαι καὶ κατὰ χώραν. Ταύτας ὅμως θὰ ἐξετάσωμεν λεπτομερέστερον εἰς τὸ 
οἰκεῖον κεφάλαιον. 


Αί κιγκλίδες. Ἡ σχετικἡ εὐρυχωρία, τὴν ὁποίαν παρουσίαζον αἱ διαστάσεις 
τοῦ προνάου παρέσχε, μέχρι τέλους τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου”, πρόσφορον. 
χῶρον πρὸς ἐναπόθεσιν καὶ φύλαξιν πολυτίµων ἀναθημάτων, ἴδίᾳ δὲ σκευῶν. Ησαν 
δὲ τὰ σκεύη ταῦτα, ὡς μᾶς πληροφοροῦσι σχετικαὶ ἐπιγραφαί5, κατὰ τὸ πλεῖστον ἁρ- 
γυρᾶ, ἀλλὰ καί τινα χρυσᾶ, ἐκ τῶν χρησιμοποιουμένων κατὰ τὰς θυσίας καὶ τὰς δηµο- 
σίας τελετάς, μάλιστα δὲ κατὰ τὴν πομπὴν τῶν μεγάλων Παναθηναίων. Λόγῳ τῶν πολυτί- 
µῶν ἐν τῷ προνάῳ φυλασσομένων ὡς ἄνω ὑλικῶν, ἐλήφθησαν καὶ εἰδικὰ µέτρα ἀσφαλείας. 
αὐτῶν ἀπὸ κλοπῆς. Ἠσαν δὲ ταῦτα σταθεραί, πυκναί, διάτρητοι κιγκλίδες, δι’ ὧν ἐφρά- 
χθησαν οὐ µόνον τὰ µετακιόνια τῆς προστάσεως, ἀλλὰ καὶ τὰ μεταξὺ τῶν γωνιαίων. 


1. Πρβλ. Ἡ. δοµκλῦεκ, μἰάΐας, Εγαηκῆυσι α.Μ. 1924, σι 22. 

2. Ρεηκὶρὶος, πἰν. 23. 

3, Βλ. ἀνωτέρα, σ. 181, σημ. 2. 

4. Τῷ 407/6 π.Χ. δὲν ἐφυλάσσετο πλέον εἰς τὸν πρόναον οὐδεῖς θησαυρός: διότι ὅλον τὸ περιεχόµενον αὐτοῦ, µέχρι καὶ 
τοῦ τελευταίου χρυσοῦ στεφάνου, ἐξεποιήθη χάριν τῶν ἀναγκῶν τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου. 

5.10 1 232, 6- 233, 18234, 28 - 235, 38-26, 48, 231, 58, 238, Τι -239, 80 -240, 95 -241, 108 -242, 115 -243, 25 -244, 
138, 245, 156 - 246, 176 - 241, 196 - 248, 214 -249, 230 - 250, 241 - 253, 267 -254, 283 -255, 330 -313, 65. 

Εἰς τὰς ἀνωτέρω ἐπιγραφὰς ἀναφέρονται ἐν συνόλῳ: φιάλαι ἀργυραϊ 45, φιάλαι χρυσαῖ 22, κύλις ἀργυρᾶ |. στέφανοι 
χρυσοῖ 6, ποτήρια ἀργυρᾶ 19, λύχνοι ἀργυροῖ 13 καὶ µία φιάλη χρυσόµφαλος. 
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κιόνων καὶ τῶν ἀντικρυζουσῶν αὐτοὺς παραστάδων κενά, καὶ μάλιστα ἐξ ὁλοκλήρου, 
ῆτοι ἀπὸ τοῦ στυλοβάτου µέχρι τοῦ ἐπιστυλίου. Μόνον διὰ µέσου τῶν κιγκλίδων τού- 
των ἦσαν ὁρατὰ τὰ πολύτιμα ἀναθήματα, οὐχὶ δὲ ἀπ᾿ εὐθείας προσιτὰ εἰς τὸν λαόν, 
ἐξαιρέσει μιᾶς κινητῆς θύρας, ἀφεθείσης εἰς τὸ μέσον µετακιόνιον, δι᾽ ἧς ὅμως µόνον 
οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ ἐπιμεληταὶ τῶν θησαυρῶν ἠδύναντο νὰ εἰσέρχωνται. Σημειωτέον ὅτι 
καὶ ἄλλων ἀρχαίων ναῶν οἱ πρόναοι ἐκλείοντο διὰ θυρῶν. Οὕτω π.χ. εἰς ἐπιγραφὴν 
τῶν Θεσπιῶν! ἀναφέρονται τὰ ἐν τῷ προνάῳ θυρώματα. 





















































217. Κάτοψις τοῦ προνάον, ἐμφαίνουσα καὶ τά μεταξὺ τῶν κιόνων καὶ τῶν παραστάδων παρεμβαλλόµενα βάθρα τῶν κιγκλίδων. 


Αί κιγκλίδες ἔβαινον ἐπὶ µαρµαρίνου κατωφλίου, ἴχνη διαβρώσεως τοῦ ὁποίου ὑπὸ 
τοῦ ὕδατος (νεροφαγώμµατα) ἄφθονα διετηρήθησαν ἐπὶ τοῦ στυλοβάτου (πτ. πίν. 1, 
πίν. ), διακρινόµενα ἀπὸ τὴν ἀνομοιομερῆ διάβρωσιν τοῦ ὑπὸ τὰ κατώφλια τµήµα- 
τος τοῦ στυλοβάτου ἀπὸ τοῦ ὑπολοίπου μαρμάρου. Τὰ ἴχνη ταῦτα φαίνονται ἀκόμη 
σήμερον σαφῶς ἐπὶ τοῦ στυλοβάτου, εἴς τε τὰ µετακιόνια τῶν προστάσεων τοῦ προ- 
νάου καὶ τοῦ ὀπισθονάου, ἀλλοῦ ζωηρότερα καὶ ἀλλοῦ ἀσθενέστερα (εἰκ. 217). Ὡς 
δ᾽ ἐκ τῶν ἰχνῶν τούτων καὶ ἐξ εὑρεθέντων δύο τεµαχίων των 3 συνάγεται, τὰ κατώφλια 
ἦσαν ἐλαφρῶς τραπεζοειδῆ (σφηνοειδῆ) (εἰκ. 218, πίν. 505,6), τοῦθ ὅπερ ἀποδει- 
κνύει: α) ὅτι ἐτοποθετοῦντο εἰς τὰς θέσεις των, ὠθούμενα ἐκ τῶν ὄπισθεν, ἤτοι ἐκ 
τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ β) ὅτι ἡ τοποθέτησίς τῶν ἐγένετο μετὰ τὴν τῶν κατωτάτων 
σφονδύλων τῶν κιόνων, ὡς ἀποδεικνύουν ἄλλωστε καὶ τὰ ἴχνη, τὰ ὁποῖα ἀφῆκεν ἐπὶ 
τοῦ κάτωθεν τῶν σφονδύλων στυλοβάτου τὸ ἐργαλεῖον, δι’ οὗ ἐλαξεύθησαν εἰς τὴν 


1. Ῥ. Ἰλκοτ, ΒΟΗ 26, 1902, σ. 302. 
3. Τὰ τεμάχια ταῦτα εὑρέθησαν ὑπὸ τοῦ δίενεης εἰς τὸ ἱερὸν τῆς Βραυρωνιας ᾿Αριέμιδος, ἐδημοσιεύθησαν δ' ὑπ' αὐτοῦ ἐν 
Ἠεεροτία 11, 1943, σ. 356, εἰκ. 2 καὶ 3. 
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βάσιν των οἱ σφόνδυλοι, χάριν προσαρμογῆς τῶν κατωφλίων. Ἐπετεύχθη δ᾽ ἡ ἔργα- 
σία αὕτη τῆς προσαρμογῆς δι’ ἀναθυρώσεως (εἶκ. 219, 220, πίν. 509) καὶ δὴ μετὰ µε- 
γάλης προσοχῆς καὶ τελειότητος, μαρτυρούσης, ὅτι αἱ κιγκλίδες ἀπετέλεσαν µέρος 
τοῦ ἀρχικοῦ σχεδίου τοῦ Παρθενῶνος. Ὑπάρχει ἄλλωστε καὶ ἡ σχετικἡ ἐπιγραφικὴ 
μαρτυρία τοῦ 434 π.Χ.', ἡ ὁμιλοῦσα περὶ καταθέσεως πολυτίµων εἰδῶν ἐν τῷ προνάῳφ” 
καὶ τῷ ὀπισθονάφ, τὰ ὁποῖα βεβαίως ἔπρεπε νὰ ἀσφαλίζωνται κατά τινα τρόπον”. 
Ποία ἀκριβῶς ἧτο ἡ ἐγκαρσία τομὴ τῶν κατωφλίων τῶν κιγκλίδων συνάγεται ἄσφα- 





Νεροφαγομα. 





218. Μαρµάρινα σφηνοειδῆ βάθρα τῶν μεταξὺ τῶν κιόνων κιγκλίδων. ᾿Αριστερὰ λεπτομέρεια καὶ δεξιά ἰσομετρικὴ. 
ἀναπαράστασις (κατὰ διενεη»). 


λῶς ἐκ τῶν ἰχνῶν ἐπαφῆς αὐτῶν πρὸς τὸν στυλοβάτην, τοὺς κίονας καὶ τὰς παραστά- 
δας (εἰκ. 219, 220), ἐκ τῶν ἰχνῶν δὲ τούτων τὴν εἴχον συναγάγει καὶ δημοσιεύσει 
παλαιότερον μὲν ὁ Ρεητοςς΄ καὶ ὁ Ο. Βδι(ἱομοτ”, τὸ δὲ 1940 ὁ Βίενεπς” καὶ ὁ Μπαλάνος". 
Συνεπληρώθησαν ὅμως σημαντικῶς αἱ σχετικαί µας γνώσεις καὶ διὰ δύο τεµαχίων κατω- 


1.10 1391 - 92 καὶ 232-255: βλ. σχετικῶς Β. Μεκιττ - νλυς Οκμν - ΜοΏκεσοκν, Το Αἰἰοπίαα Ττίδυιε Γσις Β, Όµπη- 
Ὀηίάμο Μαςς. 1951, σ. | -2. 

3. Βλ. τὸν τελευταῖον κατάλογον τῶν ἐν τῷ προνάῳ ἀναθημάτων ὑπὸ . 5. Εκκουνον - ΥΝ. Β. Ώμκνουκ. ἐν Α1Α 37, 1933, 
σ. 52 ἐξ. 

3, Ξύλιναι (συνήθως δρύϊναι) κιγκλίδες φράξεως, ὀνομαζόμεναι ὑπὸ τῶν ἀρχαίων ὀρύφωτοι ἢ τούρακτοι, ὑπῆρχον καὶ εἰς 
ἄλλους ναούς, ὡς π.χ. εἰς πολλοὺς τῆς Δήλου, τοὺς ὁποίους κατέλεξελεπτομερῶς ὁ Ε. ΒΑΙΝΙΑΤ,ΒΟΗ 87, 1963,σ.259 ἐξ., ἀνα- 
φέρουσι δὲ καὶ δι ἄλλα µέρη ἐπιγραφαί (Αττικῆς, Εὐβοίας, Θήρας ἀντιστοίχως: 14 15, 88 καὶ 5ΕΑ 1, 3Α. 16 12 6), 151 
καὶ 16 12 (2) 326: βλ. σχετικῶς καὶ ΟΡΛΑΝΔΟΝ, Ὑλικά Δομῆς, τ. 1, σ. 16, 22, σημ. 1). 

4. ΡηπείρΙες, πἰν. 16 καὶ 21, εἰκ. 31. 

5, Ὀπιοτομείμηρεη αι 4ες Ακτοροῖῖ, ξ-ᾱ. σ. 144 καὶ εἰκ. 17-22. 

6. Ηεορεεῖα, δυρρ. ΠΙ, 1940, σ. 69 -Τ2, εἰκ. 54, 55, 56, 57. 








Τ. Αναστήλωσις, εἰκ. 55 ἄνω. Σημειωτέον, ὅτι κιγκλίδες ὑπῆρχον οὐ µόνον εἰς τὸν Παρθενῶνα, ἀλλά καὶ εἰς τὸ Ἠφαί- 
στειον («Θησεῖον»), τὰς ὁποίας εἴχον ἀπό μακροῦ ἤδη παρατηρήσει καὶ ὁ Ε. Ώορννκ:. (Α Οἰασοίζα! Τους (Ἡγομβ Ώτοοος, 
Ἰοηάοη 1819, 1, σι 365 καὶ ὁ Ο. ΒὔττιοΗκκ, Ὀπιογουεβυηφεη, ἔ-ὰ. σ. 149. Ἰδιαιτέρως δὲ ἀναφέρει αὐτὰς καὶ ὁ ὄτενενε ἐν 
Ἠεορετῖα 11, 1942, σ. 363). Τόση δὲ εἶναι ἡ πρὸς τὰς τοῦ Παρθενῶνος ὁμοιότης των, ὥστε ὁ δίενεπς γράφει, ὅτι δὲν δύναται 
νὰ προσδιορίση ποῖος ἐκ τῶν δύο ναῶν προηγήθη εἰς κιγκλίδωσιν τῶν µετακιονίων του. 
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319. Τὰ ἴχνη προσαρµογῆς τῶν βάθρων τῶν κιγκλίδων ἐπὶ τῶν ἑκατέρωθεν κιόνων. 





320. Φωτογραφία τῶν ἰχνῶν προσαρµογῆς τῶν βάθρων τῶν κιγκλίδων ἐπὶ τοῦ κάτω µέρους τῶν κιόνων. 
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φλίων (εἴκ. 218, πίν. 505,ε), τὰ ὁποῖα, ὡς εἴπομεν, ἀνεῦρε τὸ 1942 ὁ δίενεης δυτικῶς τοῦ. 
Παρθενῶνος. Ὅτι δὲ τὰ εἰρημένα τεμάχια ἀνήκουσιν ἀναμφιβόλως εἰς τὰς ἔξεταζο- 
µένας κιγκλίδας ἀποδεικνύεται ὄχι µόνον ἀπὸ τὸ ὑλικόν, ἀπὸ τὸ ὁποῖον εἶναι κατε- 
σκευασμένα --- ἀρίστης ποιότητος πεντελήσιον μάρµαρον ---, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν δια- 
στάσεων αὐτῶν, αἵτινες συμφωνοῦσι τελείως πρὸς τὰ ἐπὶ τοῦ στυλοβάτου καὶ τῶν κιό- 
νων ἴχνη των καὶ τέλος ἐκ τῆς ἐξαιρετικῆς ποιότητος ἐργασίας τῶν, ἀναγομένης ἄσφα- 
λῶς εἰς περικλείους χρόνους]. 








301. Αριστερά, κατακόρυφος τοµἠ τοῦ µαρμαρίνου βάθρου τῶν κιγκλίδων μὲ τὴν δεξιὰν πλευρὰν βλέπουσαν πρὸς τὸ 
ἐσωτερικὸν καὶ τὴν ἀριστερὰν πρὸς τὸ ἑξωτερικόν, καὶ δεξιά, λεπτομέρεια τοῦ ἐπὶ τῆς παραστάδος ἴχνους τοῦ βάθρου τῶν 
κιγκλίδων καὶ τοῦ κατὰ τὴν βάσιν αὐτοῦ κυµατίου. 


"Ας γνωρίσωµεν τώρα λεπτομερέστερον τὰ κατὰ τὰ κατώφλια ταῦτα. Εἰς τὸ µέσον 
ἑκάστου µετακιονίου τῆς προστάσεως, ὡς καὶ τοῦ μεταξὺ τῶν γωνιαίων κιόνων καὶ τῶν 
ἀντικρυζουσῶν αὐτοὺς παραστάδων κενοῦ, ἐτοποθετήθη ἐπὶ τοῦ στυλοβάτου ἀνὰ ἓν µο- 
νοκόμµατον”, ἑλαφρῶς λοξότµητον ἑκατέρωθεν κατώφλιον’ ἵνα δὲ τοῦτο στερεωθῇ ἐπὶ 
τῶν γειτονικῶν κιόνων, παρέστη ἀνάγκη νὰ ἀπολαξευθῇ εἰς βάθος 0,10 µ. καὶ ὕψος 
04183 ἕως 0,23 μ. τμῆμα τῶν ραβδώσεων τοῦ κατωτάτου σφονδύλου τῶν ἑκατέρωθεν 
κιόνων. Ἡ πρὸς τὸ βάθος τοῦ λαξεύματος τούτου προσαρμογὴ τῶν ἄκρων πλευρῶν 
τοῦ κατωφλίου ἐπετεύχθη τελείως δι’ ἀναθυρώσεως, πλάτους 0,035 µ., ὁρατῆς σήµε- 


1. Ὁ Μαρωο, ἀγνοῶν τὰ εὑρήματα τοῦ δίονεπς, θεωρεῖ τὰ ἐπὶ τῶν κιόνων σχετικὰ λαξεύματα μεταγενέστερα. 
3. Ἐξαίρεσιν κάµνει µόνον τὸ κατώφλιον τοῦ ἀμέσως πρὸς Ν. τοῦ µέσου µετακιονίου, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖται ἐκ δύο κατὰ, 
μήκος, περίπου ἰσοπλατῶν, τοµαχίων. 








ως 
Ῥ 
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ρον ἀφ᾿ ἑνὸς εἰς τὸ βάθος τῆς ἑγκοπῆς (εἰκ. 219, 220) καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου ἐπὶ τοῦ διατη- 
Ρηθέντος ἀριστεροῦ ἄκρου τοῦ τεµαχίου κατωφλίου τῆς εἰκ. 28. 

Εἰς τὰς γενικάς του γραμμὰς τὸ κατώφλιον ἔχει τὸ σχῆμα ἐλαφρῶς τραπεζιοσχήµου. 
παραλληλεπιπέδου (εἰκ. 218, ἀριστερά), τοῦ ὁποίου ἡ μὲν μακρὰ πλευρὰ ἔχει μῆκος ὅσον 
καὶ τὸ µεταξόνιον, εἰς τὸ ὁποῖον ἦτο τοποθετηµένον, ἡ δὲ στενἡ πλάτος ὅσον καὶ τὸ 
ἐπὶ τοῦ στυλοβάτου ἀποτυπωθὲν ἴχνος αὐτοῦ, ἤτοι ἀλλοῦ μὲν 0,588 μ. (εἰκ. 221), ἀλλοῦ 
δὲ 0,595. (εἰκ. 219, πίν. 506). Ἐκ τῶν δύο πλαγίων κατακορύφων πλευρῶν του, ἡ μὲν πρὸς 
τὸ χεῖλος τοῦ στυλοβάτου βλέπουσα ἔχει ὕψος 0,229μ., καταλήγει δὲ κάτω εἰς καλλί- 
Ίραμμον κυµάτιον, ἀποτελούμενον ἐξ ἑνὸς ἀνεστραμμένου λεσβίου κυµατίου, συνηµ- 
µένου πρὸς ἄνωθεν αὐτοῦ ἀργὸν ἀστράγαλον (εἰκ. 221 δεξιά, πίν. 50Υ):, ὄψους 0,056 µ. 
καὶ ἐξοχῆς 0,04 µ. (εἰκ. 219), τοῦθ) ὅπερ ἀποτελεῖ ἕνα ἀκόμη ἰωνισμὸν τοῦ Παρθενῶ- 
νος, ἡ δὲ πρὸς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ προνάου βλέπουσα πλευρὰ εἶναι τελείως λεία καὶ 
εὐθύγραμμος, ἔχει δὲ ὕψος 0,183 µ. (εἰκ. 219 καὶ 221). Λόγῳ τῆς διαφορᾶς ὕψους τῶν. 
δύο τούτων πλευρῶν, ἡ ἄνω ἐπιφάνεια τοῦ κατωφλίου διαιρεῖται εἷς δύο ἐπίπεδα, 
ἐξ ὤν τὸ μὲν πρὸς Α. ὑψηλότερον ἔχει πλάτος 0,386 μ. (εἰκ. 221), τὸ δὲ ἄλλο 0.162 µ. 
Γεννᾶται λοιπὸν ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν δύο τούτων ἐπιπέδων μικρὰ (ὕψους 0,046 μ.) 
βαθμὶς (κοινῶς πατούρα, εἰκ. 219, 221 ἀριστερά), ἐπὶ τῆς ὁποίας προσέκρουον, ὅταν 
ἐκλείοντο, τὰ δύο φύλλα τῆς κιγκλίδος. 

Πάντα τὰ µέχρι τοῦδε περιγραφέντα στοιχεῖα τοῦ κατωφλίου συνάγονται ἀσφαλῶς, 
ἐκ τῶν ἰχνῶν ἐπαφῆς, νέα ὅμως τοιαῦτα μᾶς προσέθεσαν τὰ ὑπὸ τοῦ δίενεῃς εὑρεθέντα. 
εἰς τὸ Βραυρώνειον δύο τεμάχια Α καὶ Β, ἐξ ὧν τὸ Α σώζεται καλύτερον (εἰκ. 218) 
Ἰδοὺ δὲ ποῖα εἶναι τὰ νέα ταῦτα στοιχεῖα: ἐπὶ τῆς ἄνω ἐπιφανείας τοῦ ὑψηλοτέ- 
ρου ἐπιπέδου τῶν κατωφλίων ὑπάρχει, παρὰ τὸ ἓν αὐτοῦ ἄκρον, ὀρθογώνιον λά- 
ξευμα, διαστάσεων 0,16 Χ 0,275 µ. καὶ βάθους 0,015 μ. μὲ κάπως ἁδροτέραν λάξευσιν. 
Πέριξ αὐτοῦ, ἄνω, διακρίνεται, παράλληλον πρὸς τὴν ἔξω μακρὰν πλευρὰν τοῦ ὀρθο- 
γωνίου, ἴχνος, προελθὸν προφανῶς ἐκ τῆς βροχῆς (κοινῶς νεροφάγωμα), σημειούμε- 
γνον ἐπὶ τῆς εἰκόνος 218 δι’ ἐστιγμένης γραμμῆς. Εΐναι φανερόν, ὅτι εἰς τὸ ὀρθογώ- 
νιον λάξευµα ἐστηρίζετο κατακόρυφόν τι ξύλινον στήριγμα, ἐπενδεδυμένον δι’ ἅλ- 
λου τινὸς ὑλικοῦ, ἐξ οὗ προῆλθε τὸ νεροφάγώμα. Εΐναι δηλαδὴ δυνατὸν τὸ μὲν στή- 
ριγµα νὰ ἦτο ἐκ ξύλου κυπαρίσσου, νὰ ἀπεκρύπτετο δὲ τοῦτο διὰ πολυτιμοτέρου 
τινὸς καὶ ἀνθεκτικωτέρου ὑλικοῦ, ὡς π.χ. ἐβένου” ἢ ὀρειχάλκου. 

Ἡ ἐπὶ τοῦ χαμηλοτέρου ἐπιπέδου µικροτέρα, ὀρθογώνιος κοιλότης (διαστάσεων 
006 χ. 0,108 μ.) θὰ ἐχρησίμευεν ὡς βάσις διὰ τὸν στροφέα ἑνὸς ἢ δύο Ευλίνων θυρο- 
φύλλων τῆς κιγκλίδος. Εἴναι ἐπίσης δυνατὸν µία τῶν σταθερῶν κιγκλίδων νὰ συνεκρα- 
τεῖτο εἰς τὴν θέσιν της τῇ βοηθείᾳ τῆς μικρᾶς ταύτης κοιλότητος». 

Τὸ ὀλιγώτερον καλὰ διατηρούµενον τεμάχιον κατωφλίου Β ἀποτελεῖ, ὡς καὶ τὸ Α, 


1. Τὸ κυµάτιον τοῦτο ἐσχεδίασαν λεκτομερῶς: ὁ Ῥεννοσε, Ρεπείρίες, πίν. 21 εἰκ. 3, 1, ὁ Ο. Βὔττιοπκα, Ὀπιοτκυσβιηβου, 
ξά, εἰκ. 23 καὶ τέλος ὁ 8τενενε, Ἠοκρεεία 11, 1942, σ. 261, οἰκ. 9" βλ. εἰς. κἰν. 507. 

2. Σημειωτέον ὅτι ἔβενον (ὡς εἴπομεν ἀνωτέρω σ. 96) ἀναφέρει μεταξὺ τῶν εἰς τὸν Παρθενῶνα χρησιµοποιηθέντων ὑλικῶν 
καὶ ὁ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ (Περικλῆς, 12, ϐ). 

3, 8τενενε, ἓ-ᾱ. σ. 357. 
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τὸ ἕτερον ἄκρον ἑνὸς κατωφλίου, ἀλλὰ τὰ δύο τεμάχια δὲν ἀνήκουν εἰς τὸ αὐτὸ 
κατώφλιον. Τὸ πλάτος τοῦ κοιλώματος διὰ τὸ κατακόρυφον ξύλον εἶναι εἰς τὸ Β κατὰ 
0.035 μ. µικρότερον τοῦ ἀντιστοίχου πλάτους τοῦ τεµαχίου Α. Κατὰ τὰ ἄλλα τὰ δύο 
τεμάχια εἶναι σχεδὸν ὅμοια. 

"Ὅλα τὰ κατώφλια ἦσαν σφηνοειδῆ, ὁμοίως δὲ ἦσαν λοξῶς λαξευµένοι καὶ οἱ ἑκα- 
τέρωθεν κίονες διὰ νά τὰ ὑποδεχθοῦν. Οὕτω ἡ γωνία τὴν ὁποίαν ἐσχημάτιζον αἱ στε- 
ναὶ πρὸς τὰς μακρὰς πλευρὰς τοῦ κατωφλίου ἦτο ἐσωτερικῶς ἀμβλεῖα καὶ ἴση πρὸς 


















































μι. 


322. Αί φράσσουσαι τὰ µετακιόνια (ἀριστερά) καὶ τὰ μεταξύ τῶν παραστάδων καὶ τῶν γωνιαίων κιόνων κενά (δεξιά) 
κιγκλίδες ἐν ἀναπαραστάσει τοµῆς κατὰ τὸν ἄξονα τοῦ ναοῦ. 





9900 μοίρας (εἰκ. 218, ἀριστερά). Τοῦτο συνέβαινε μὲν δι’ ὅλα τὰ µετακιόνια, οὐχὶ ὅμως 
καὶ διὰ τὸ μεταξὺ τῶν παραστάδων καὶ τῶν γωνιαίων κιόνων κενόν' διότι εἰς τοῦτο 
µόνον ἡ µία πλευρὰ τοῦ κατωφλίου ἧτο λοξή, ἡ δὲ ἄλλη, ἡ πρὸς τὴν ποραριόδα, 
ἐσχημάτιζεν ὀρθὴν γωνίαν (εἰκ. 217). 

Εἰς τὸν πρόναον εἶναι σήμερον ἀκόμη ὁρατὰ τὰ ἴχνη τῶν λοξῶν κατακορύφων, δι 
φανειῶν τῶν τμηθέντων κιόνων, εἰς οὓς κατέληγον τὰ κατακόρυφα λοξὰ τέρματα τῶν. 
κατωφλίων. Αντιστοίχως πρὸς τὰ ἐπὶ τοῦ ἀριστεροῦ ἡμίσεος τῶν κατωφλίων ὑπάρχοντα 
λαξεύματα διὰ τὰ κατακόρυφα στηρίγματα --- τοὺς σταθμοὺς ὡς ἐλέγοντο ---θὰ ὑπῆρχον 
βεβαίως ἄλλα (εἶκ.217, 220) καὶ εἲς τὸ δεξιὸν ἄκρον ἑκάστου κατωφλίου. Πρέπει δ) ἐνταῦ- 
θα νὰ σημειωθῆ, ὅτι οἱ σταθμοὶ στηρίξεως τοῦ ὑπερθύρου ἧτο ἀνάγκη νὰ ἐτοποθετοῦν- 
το ἀπολύτως κατακόρυφοι! διότι ἄλλως δὲν ἦτο τεχνικῶς εὔκολον τὸ ἄνοιγμα τῶν θυ- 
ροφύλλων. Κατὰ τὴν κατακόρυφον ὅμως τοποθέτησιν τῶν σταθμῶν ἐδημιουργεῖτο ἓν. 
τριγωνικὸν κενὸν (εἰκ. 222) μεταξὺ τῆς ἐσωτερικῆς παρειᾶς των καὶ τῶν ἀντιστοίχων 
κιόνων, λόγῳ τῆς µειώσεως τῶν τελευταίων τούτων. Τὸ κενὸν τοῦτο, ἐλάχιστον κάτω, 
λόγῳ τῆς μερικῆς εἰσδύσεως τοῦ κατωφλίου ἐντὸς τοῦ κίονος, ηὔξανεν ἐφ᾽ ὅσον ἔπλη- 
σίαζε πρὸς τὸ ὑπέρθυρον (εἰκ. 222, πίν. 50ι). 
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ἝἜως ποῦ ἔφθανον ἄνω οἱ μνημονευθέντες σταθμοί, συνάγοµεν ἐξ ἄλλων λαξευµά- 
των (κ. χανδρώματα), διατηρηθέντων εἰς τὸ ἄνω µέρος τῶν σωζομένων ἀκεραίων κιό- 
νων τοῦ ὀπισθονάου (εἰκ. 223). Παρατηροῦνται πράγµατι ἐπ᾽ αὐτῶν δύο πάλιν ἐλαφρὰ 
λαξεύματα, ἐξ ὧν τὸ ἕν (εἰκ. 224, Α), εὑρισκόμενον ἀμέσως ὑπὸ τὸ ὑποτραχήλιον, ἤτοι 
ἐπὶ τοῦ ἀνωτάτου σφονδύλου τοῦ κίονος, καταλαμβάνει δύο τῶν ραβδώσεων αὐτοῦ, 
ἔχει δὲ διαστάσεις 0,335 Χ 0,15 µ. καὶ φέρει ἄνω δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ ἀνὰ ἕνα ὀρθογώ- 
νιον τόρμον γόμφου. Οἰονδήποτε ὁριζόντιον µέλος καὶ ἂν κατέληγεν εἰς τὸ λάξευµα 
αὐτὸ θὰ εἶχε τὴν αὐτὴν μεγάλην διατοµήν, κατάλληλον µόνον διὰ ξύλον. Τοῦτο ἄλ- 
λωστε ἀποδεικνύεται καὶ ἐκ τῆς ὑψηλὰ τοποθετήσεως δύο γόμφων εἰς τὸ λάξευµα, 
(εἶκ. 224, Α), ἥτις ὑποδηλοῖ ὅτι τὸ ξύλινον ὑπέρθυρον δὲν ἔρριπτε βάρος εἰς τὸν κίονα, 
ἀλλὰ µόνον συνεκρατεῖτο διὰ τῶν γόμφων νὰ μὴ ταλαντεύεται πρὸς τὰ ἐμπρὸς ἢ πρὸς 
τὰ ὀπίσω. Τὸ ὁριζόντιον λοιπὸν τοῦτο ξύλον, τὸ ὁποῖον θὰ διῆκε ἀπὸ τοῦ ἑνὸς εἰς τὸν 
ἄλλον κίονα τοῦ µετακιονίου, θὰ ἑστηρίζετο ἐπὶ τῶν δύο κατακορύφων σταθμῶν, τῶν 
βαινόντων ἐπὶ τῶν ἐπὶ τοῦ κατωφλίου ὀρθογωνίων λαξευµάτων. Ἐσχηματίζετο κατὰ 
ταῦτα διὰ τῶν δύο κατακορύφων καὶ τοῦ ὁριζοντίου ἀνωφλίου των ἓν ξύλινον πλαί- 
σιον τῆς κιγκλίδος, ὅμοιον περίπου πρὸς τὰ σήμερον ἓν χρήσει διὰ τὰς θύρας τετρά- 
ξυλα (κάσες)' ἐπειδὴ δὲ τὸ διὰ τὸ ὑπέρθυρον λάξευµα εὑρίσκετο πολὺ ὑψηλά, εἰς ύψος. 
ἄνω τῶν 9 µέτρων, ἐτοποθετήθησαν ἄλλα τρία ἐνδιάμεσα στηρίγματα στερεώσεως τῶν 
σταθμῶν ἐπὶ τῶν κιόνων, κατὰ κανονικὰς ἀποστάσεις τεθειµένα (βλ. εἰκ. 223), τῶν 
ὁποίων διακρίνονται οἱ τόρµοι προσηλώσεως ἐπὶ τῶν καθ ὅλον τὸ ύψος των σωζοµέ- 
νων κιόνων τοῦ ὀπισθονάου. Ὅσον ἀφορῇ τὸ ὑπεράνω, ἐπὶ τοῦ ἐχίνου τοῦ κιονοκράνου 
µικρότερον λάξευµα Β (εἴκ.224, Β), τοῦτο θὰ ἐχρησίμευεν ἵνα συγκρατῇ τὰ ἄνω τοῦ ύπερ- 
θύρου µέρη τῶν κιγκλίδων. Τὰ ἐν λόγῳ λαξεύματα ἔκρινεν ὁ Μαρπε (ἔ.ἀ. σ.322, σημ. 1). 
ὡς ἀμελέστερον ἐκτελεσμένα, ἐντεῦθεν δὲ συνεπέρανε καὶ ὅτι αἱ κιγκλίδες ἦσαν 
µεταγενέστεραι. 

ἛἜκ τῆς γενομένης ἐξετάσεως τῶν διαφόρων στοιχείων προέκυψεν, ὡς εἴδομεν, ὅτι 
τὸ πλαίσιον τῶν κιγκλίδων πρέπει νὰ ἧτο ξύλινον. Τούτου δὲ ὄντος ξυλίνου καὶ αἱ 
σχετικαὶ κιγκλίδες θὰ ἦσαν ὁμοίως ξύλιναι, ἀποκλειομένης τῆς ἐκδοχῆς νὰ ἦσαν µαρ- 
µάριναι ἢ µεταλλικαί", αἴτινες θὰ ἦσαν ἀπαράδεκτοι διὰ φράξιν τόσων εὑρέων καὶ 
ὑψηλῶν ἀνοιγμάτων, ὡς τὰ τοῦ προνάου. Ἔχομεν ἄλλωστε καὶ παραδείγματα κατα- 
σκευῆς ξυλίνων κιγκλίδων κατὰ τὸν 5ον αἰῶνα. Εἰς τὸ Ἐρέχθειον εὑρέθη ἐπιγραφὴ τοῦ. 
409/8 π.Χ., ἀναφέρουσα τὴν διάθεσιν χρηματικοῦ τινὸς ποσοῦ πρὸς πληρωμὴν ἔυλουρ- 
γοῦ διὰ τὴν κατασκευἠν τεσσάρων κιγκλίδων τῆς δυτικῆς προστάσεως". Ἐὰάν λοιπὸν εἰς 
τὸ Ἐρέχθειον εἶχον τεθῆ ξύλιναι κιγκλίδες δι᾿ ἀνοίγματα πολὺ στενότερα καὶ χαµη- 
λότερα τῶν τοῦ Παρθενῶνος, δὲν εἶναι καθόλου παράδοξον νὰ εἶχον καὶ εἰς τὸν Παρ- 
θενῶνα κατασκευασθῆ ξύλιναι κιγκλίδες. Ἐυλίνας ἐπίσης δέχεται τὰς κιγκλίδας 
τοῦ προνάου τοῦ ναοῦ τῆς ᾿Αφαίας καὶ ὁ Εἰολίε ”. 

1. Ὡς ἐθεωρήθησαν ὑπὸ τοῦ ΜΙαΜΑεΙ», Ώου Ραγίμοποη, σ: 22 (σιδηραΏ), τοῦ Ἑ. ΡΕΤΕΑΦΕΝ, Αἰνεη, Γεἱρείᾳ 1908, σ. 135 
καὶ τοῦ Ο. Ἠναυτεκ, Αἰῑσα - Ακτοροῖΐ, ἕ-ᾱ. σ. 63 (ὁρειχάλκιναι). 

2. 8τενενα - Ῥλτον, Της ΕτεοΝίβουπη, ἔ-ᾱ. σ. 64 καὶ 340, στ. 31 -34: 10 1 373, στ. 251 «258: [χσυλοργό] διαράρχσαν/τι 


τὰ µετακιόνια... τὰ πρὸς τὸ Πανδροσείο, 
3. Παρά Ευκτννλνοι κε, Ἀσρίηα, ξ.ἀ. σ. 35 καὶ πίν. 38. 
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ἄος ΑΠΠΟ Β. ΙΙΟΝ 
Του ΟΠΙκΘοναοΥ 





























ῃ 124. ᾿Ορθογώνια λαξεύµατα ἐπὶ τοῦ ύπο- 

δὴ . τραχηλίου καὶ τοῦ ἐχίνου τῶν κιονοκρά- 
νωψ, προοριζόµενα διάτὴν στερέωσιν τοῦ. 

... ὑπερθύρου κλπ. τῶν κιγκλίδων. 


καςὰ 



























































πως 323. Ίόρμοι προσηλώσεως τῶν κιγκλίδων. 
ἐπὶ τοῦ κορμοῦ τοῦ 2ου ἀπὸ Βορρᾶ κίονος. 





ο τοῦ ὀπισθονάου. 
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Ἐκ τῶν κιγκλίδων τοῦ προνάου τοῦ Παρθενῶνος µία µόνον εἶχε κινητά, ἤτοι ἀνοί- 
γοντα πρὸς τὸ ἐσωτερικόν, τὰ θυρόφυλλα αὐτῆς. Ἠτο δ᾽ αὕτη ἡ τοῦ µέσου µετακιονίου, 
µόνον δὲ τῶν δύο ἄκρων κιγκλίδων τῆς προσόψεως τὰ θυρόφυλλα φαίνεται, ὅτι ἤνοιγον. 
χάριν ἀερισμοῦ, ἐνῶ ὅλων τῶν ὑπολοίπων κιγκλίδων τὰ θυρόφυλλα ἦσαν σταθερὰ εἰς 
τὸ μέσον (εἶκ. 217, πίν. 50η). Τὰ πρὸς τὸ ἐσωτερικὸν ἀνοίγοντα θυρόφυλλα, στρεφόµενα 
κατὰ τόξον κύκλου, τῇ βοηθείᾳ στροφέως ἐγκατεστημένου εἰς τὴν μικρὰν κοιλότητα τοῦ 
ἐσωτερικοῦ ἐπιπέδου τοῦ κατωφλίου, περὶ τῆς ὁποίας ἀνωτέρω ὠμιλήσαμεν, ἔκρα- 
τοῦντο ἀνοικτά, κάτω μὲν τῇ βοηθείᾳ μικροῦ σιδηροῦ στυλωτῆρος, ἐμπηγνυομένου 
ἐντὸς ὁπῆς τοῦ δαπέδου, ἀνοιγομένης παρὰ τὴν ἐξοχὴν τὴν ὁποίαν παρουσιάζει ἔσω- 
τερικῶς ὁ στυλοβάτης τῆς προστάσεως, ἄνω δὲ δι’ ἄλλου στυλωτῆρος, ἐμπηγνυομέ- 
νου εἷς τὸ ἄνω µέρος τοῦ κίονος. 

Συμφώνως πρὸς τὴν παρατιθεµένην ἀναπαράστασιν τῶν κιγκλίδων (πίν. 5, 9, 50ι), 
τὴν γενομένην κατόπιν λεπτομεροῦς μελέτης των ὑπὸ τοῦ «. ΡΠ. δίενεῃς, ἡ ἐπιφάνεια 
τῶν θυροφύλλων διῃρεῖτο ἐσωτερικῶς εἰς δέκα ὀρθογώνια διαμερίσματα, περιβαλλό- 
μενα ὑπὸ λεπτοτέρου πλαισίου καὶ πληρούμενα ἐσωτερικῶς διὰ διατρήίων ροµβοσχή- 
µων σχεδίων, τὸ ἄνοιγμα τῶν ὁποίων ἧτο τοιοῦτον, ὥστε νὰ μὴ ἐπιτρέπῃ νὰ διέρχεται 
ἐξ αὐτοῦ κεφαλἠ ἀνθρώπου, οὐδὲ κἂν παιδίου (εἰκ. 222). Τοιαῦται ρομβόσχημοι ἢ δι- 
κτυωταὶ διαιρέσεις δὲν ἦσαν σπάνιαι κατὰ τὴν ἀρχαιότητα, ἐφαρμοζόμεναι ἰδίᾳ εἰς 
λίθινα θωράκια τοῦ ἄνω ὀρόφου ἑλληνιστικῶν συνήθως στοῶν!, ἢ παρασκηνίων θεά- 
τρου”, ἅτινα προφανῶς μιμοῦνται ξυλίνην κατασκευήν. 


Ἡ πρὸς τὸν σηκὸὀὸν θύρα. Ὁ φέρων ἄλλοτε τὴν θύραν ἐπικοινωνίας τοῦ προ- 
νάου πρὸς τὸν κυρίως ναὸν τοῖχος, καταστραφεὶς ὑπὸ τῶν κατὰ καιροὺς γενομένων πυρ- 
καϊῶν τοῦ ναοῦ, ἐκ τῆς ἐγκαταστάσεως τῆς ἀψῖδος τῆς χριστιανικῆς ἐκκλησίας καὶ 
ἐκ τῆς ἐκρήξεως τοῦ Μοροζίνη, σώζεται σήμερον µόνον µέχρι τοῦ ὕψους τῶν ἄποτε- 
λούντων τὴν βάσιν αὐτοῦ ὀρθοστατῶν καί τινων κατὰ τὴν ΝΔ. αὐτοῦ γωνίαν ἐπὶ τῶν 
ὀρθοστατῶν ἱσταμένων πλινθίδων τῆς α΄ στρώσεως τοῦ ὑπεράνω τοίχου (εκ. 194). 

Τὸ μέγα (2.056 μ.)" πάχος τοῦ τοίχου τούτου σχηματίζεται ἐκτεσσάρων παραλλήλων. 
σειρῶν ἰσοὺψῶν, ὁρθίων πλίνθων, ἐκ τῶν ὁποίων αἱ μὲν τῶν δύο ἄκρων σειρῶν ἆπο- 
τελοῦσι τὴν ἐξωτερικὴν καὶ τὴν ἐσωτερικὴν παρειὰν τοῦ θυραίου τοίχου, ἔχουσαι 
ὕψος 1,163 - 1,168 μ. καὶ πάχος -Γ0,5! µ., αἱ δὲ δύο ἄλλαι ἐσωτερικαί, οὐχὶ ἀκριβῶς. 
πρὸς ἀλλήλας συναρμοζόµεναι, ἀποτελοῦσιν οἱονεὶ τὰ ἀντιθήματα τῶν ἐξωτερικῶν ἢ 
μᾶλλον τὰ γεμίσµατα τοῦ τοίχου (εἰκ. 225). Εἰς τὸ µέσον τοῦ μήκους του παρουσιάζει 
ὁ θυραῖος τοῖχος µέγα ἄνοιγμα, ἢ μᾶλλον χάσμα, πλάτους 4,93 µ.", τοῦ ὁποίου αἱ δύο. 


1. Ὡς π.χ. τοῦ ᾿Αβάτου τῆς ᾿Ἐπιδαύρου (Α. Ώκγκλοσε - Η. Τμκοματ, Ερίάαυτε, Ραεῖς 1896, σ. 135 καὶ 137), τῆς ἐν ᾿Αθή- 
ναις Στοᾶς τοῦ ᾽Αττάλου (Εκ. ΑΌΙΕΝ, Είο δίοα ἀες Κδπίρς Αϊῑαΐος Η 2η Αἱῑκη, Βοπ[ίη 1875, πίν. 6. Ἡ. ΤΜΟΜΡΟΟν, Ἡεσρο- 
τία 26, 1957, πίν. 31) καί τινος στοᾶς τῆς Πελλήνης (ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΠΑΕ 1932, σ. 62, εἰκ. 1), τῆς Ῥείπαροτία (Απίίκο 
Γεπκπιᾶ]ετ 1, 1, πἰν. 11), τοῦ ναοῦ τῆς Ἑστίας ἐν Ῥώμῃ (Οµ. Ηῦισεν, ΚΜ 8, 1893, σ. 286) κλπ. 

2. Π.χ. τοῦ θεάτρου τῆς Ἐγέστης (Η. Βυχιαε, Ὀπιοτειοίνιωφεα «η βεϊοολήσοῖνοη Τβεαίετη, Μήπείεη 1928, πίν. 124). 

3, Κατὰ Ῥενκοςε (Ρεποίρίος, σ. 10) 206 µ. 

4. Τὸ πραγματικὸν ἄνοιγμα τῆς θύρας ὑπολογίζει ὁ Ώικεμουκ εἰς 4,19 µ. μεταξὺ τῶν στροφίγγων καὶ μὲ ὄψος 9,75 µ., τὸ 
δὲ ἐλεύθερον ἄνοιγμα µέχρι τῶν ἐπιστυλίων 10,28 µ. 








328 Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ 















































































































































325, Σύνθεσις τῶν λίθων τοῦ κάτω µέρους τοῦ ἀνατολικοῦ θυραίου τοίχου. Άνω, τὸ Β. ἥμισυ καὶ κάτω τὸ Ν. 
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πλάγιαι ἐλεύθεραι παρειαὶ δὲν καθορίζονται σαφῶς, ἐπειδὴ αἱ εἰς αὐτὰς καταλήγου- 
σαι σειραὶ τῶν ὁρθίων λίθων τοῦ τοίχου δὲν εἶναι εὐθυγραμμισμέναι (εἰκ. 225 καὶ πίν. 
1 κατόψεως). 

Τὸ µόνον ἀσφαλὲς περὶ τοῦ ἀνοίγματος τούτου στοιχεῖον ἀποτελεῖ ἐπιμελὲς λάξευ- 
μα εἰς τὴν βάσιν τῆς Β. παρειᾶς, ύψους 0,185 µ., εἰσχωροῦν ἐντὸς τῆς παρειᾶς κατὰ 
0,185 µ. καὶ ἐκτεινόμενον καθ’ ὅλον τὸ πάχος τοῦ τοίχου (εἰκ. 226). Εΐναι προφανές, 
ὅτι τὸ λάξευµα τοῦτο προωρίζετο νὰ ὑποδεχθῇ τὸ σήμερον παντελῶς ἑλλεῖπον µαρ- 





236. Τὸ ἐπὶ τῆς βορείου παρειᾶς τοῦ θυρώµατος τοῦ προνάου λάξευμα εἰσδύσεως τοῦ κατωφλίου. 


µάρινον κατώφλιον. Ἐκ τοῦ κατωφλίου τούτου, σημειωτέον, διατηρεῖται σήμερον µό- 
νον ἡ κατὰ 0,10 µ. κάτωθεν τοῦ δαπέδου τοῦ προνάου βυθισµένη, ἓν µέρει πωρίνη καὶ 
ἓν µέρει µαρµαρίνη, στρῶσις, ἐφ᾽ ἧς ἔβαινε (εἷκ. 225, 227): Λόγῳ τῆς εἰρημένης βα- 
θύνσεως τὸ κατώφλιον θὰ πρέπει νὰ ἀπετελεῖτο καὶ ἐδῶ, ὡς τὸ τῆς δυτικῆς θύρας (βλ. 
κατωτέρω περὶ ὀπισθονάου), ἓκ δύο κατὰ τὸ πλάτος μαρμαρίνων τεµαχίων --- ὡς ἐπι- 
βάλλει ἄλλωστε καὶ ἡ εὐχέρεια τῆς τοποθετήσεώς του (εἰκ. 227, Α, Β). Ἐκ τῶν τεµα- 
χίων τούτων τὸ μὲν πρὸς Α. ἦτο λεπτότερον, ὕψους 0,280 µ., τὸ δὲ πρὸς Δ. παχύτερον. 
(0370 μ.) κατὰ τὴν διαφορὰν τοῦ ὕψους τῆς βαθύνσεως ἤτοι κατὰ 0.09 µ. ᾽Αμϕότερα 
ὅμως τὰ τεμάχια τοῦ κατωφλίου δὲν εἶχον ἁπλῆν ὀρθογώνιον διατοµήν, ὡς σχεδιά- 
ζονται ὑπὸ τοῦ δίενεπς, ἀλλ᾽ ἔφερον κατὰ τὸ ἐλεύθερον ἄκρον τῶν ἑγκοπὴν κατ’ ὀρθὴν 
γωνίαν, καὶ δὴ τοῦ μὲν ἀνατολικοῦ θετικὴν ἤτοι ἐξέχουσαν καὶ πατοῦσαν ἐπὶ τοῦ δα- 
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Πορος . αἳ 5 ΜΜΑΡΜΑΡΟΝ. 





271. Κάτω, κάτοψις (παροῦσα κατάστασις) καὶ ἄνω, τομὴ (ἐν ἀναπαραστάσει) τοῦ κατωφλίου τῆς ἀνατολικῆς θύρας. 
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πέδου τοῦ προνάου κατὰ 0,07 µ., ὥς σαφῶς ἀποδεικνύουσι τὰ ἐπὶ τοῦ δαπέδου τοῦ 
προνάου σωζόμενα ἴχνη, τὸ δὲ δυτικὀν ἀρνητικὴν ἥτοι εἰσέχουσαν, ἐπειδὴ ἡ κάτωθέν 
του πωρίνη στρῶσις συνεχίζεται πρὸς Δ. κατὰ 0,24 µ. καὶ θὰ πρέπει νὰ ἐκαλύπτετο ὑπὸ 
τοῦ ἐσωτερικοῦ µαρμαρίνου κατωφλίου μέχρις ὕψους φθάνοντος εἰς τὴν στάθµην τοῦ 
δαπέδου τοῦ κυρίως ναοῦ, ἐνῶ ἡ κατακόρυφος παρειὰ τῆς ἄνω σχηματιζοµένης γωνίας 
του θὰ πρέπει νὰ εὑρίσκετο εἷς τὴν προέκτασιν τῆς ἐσωτερικῆς ἐπιφανείας τοῦ ϐὺ- 
ραΐου τοίχου, διὰ νὰ ἔρχωνται τὰ θυρόφυλλα τῆς ἐσωτερικῆς θύρας, κλειόµενα, νὰ 
προσκρούουν ἐπ᾽ αὐτῆς. 

Κατὰ ταῦτα ἡ ὑπὸ τοῦ 5ίονοπς! σχεδιαζοµένη τομὴ τοῦ κατωφλίου τῆς ἀνατολικῆς 
θύρας εἶναι ἐσφαλμένη, ὄχι µόνον διότι οὗτος ἐτοποθέτησε τὸ παχύτερον τεμάχιον. 
τοῦ κατωφλίου πρὸς τὸν πρόναον, δέον πρὸς τὸν κυρίως ναόν, ἀλλὰ καὶ διότι δὲν. 
σχεδιάζει τὰς εἰρημένας, θετικὴν καὶ ἀρνητικήν, ἐγκοπὴν κατὰ τὰ ἐλεύθερα ἄκρα τοῦ 
κατωφλίου. Διὰ τοῦ ύψους ὅμως τούτου τοῦ κατωφλίου ἡ ἄνω ἐπιφάνεια αὐτοῦ ἔφθα- 
νεν εἰς ὑψηλότερον κατὰ 0,16 µ. ἐπίπεδον ὑπὲρ τὰς πτέρυγας τοῦ σηκοῦ, ἐνῶ εἰς ἄλ- 
ους ναοὺς (Αφαίας, Διὸς Ὀλυμπίας, Διὸς Στράτου κλπ.) ἡ ἄνω ἐπιφάνεια τοῦ κατώ- 
φλίου καὶ οἱ στυλοβάται τῶν πλαγίων πτερύγων τοῦ σηκοῦ εὑρίσκονται ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ 
ὁριζοντίου ἐπιπέδου. 

Ὡς γίνεται φανερόν, ἐκ τῆς ὁμοίας καθ’ ὅλα πρὸς τὴν ἀνατολικὴν δυτικῆς θύρας 
(τῆς τοῦ ὀπισθονάου), τὰ ἑκατέρωθεν τῶν παρειῶν τοῦ ἀνοίγματος τοιχώματα παρου- 
σίαζον ἐξωτερικῶς, ἤτοι πρὸς τὸν πρόναον, ἀνὰ µίαν ἐλαφρὰν βάθυνσιν (κ. πατού- 
ραν), πλάτους 0,70 µ. καὶ βάθους 0,07 µ. (εἰκ. 213 καὶ 227). Εἰς τὸν τοῖχον τοῦ προνάου 
ἡ πρὸς Β. τοῦ ἀνοίγματος βάθυνσις ἐμφανίζεται σήμερον διπλῆ, ἤτοι μὲ προσθήκην. 
δευτέρας ἐξωτερικῆς (εἰκ. 225), ἥτις ὅμως προέρχεται ἀσφαλῶς ἔκ τινος µεταγενεστό- 
ρας διασκευῆς. Αἱ ἑκατέρωθεν τοῦ ἀνοίγματος βαθύνσεις τοῦ τοίχου θὰ ἐδέχοντο πι- 
θανώτατα ἐπένδυσίν τινα ὃκ πολυτιµοτέρου ὑλικοῦ, ἴσως ὀρειχάλκου" ἢ καὶ ἐβένου". 
Ὡς δὲ πάλιν προκύπτει ἐκ τῶν ἀναλόγων βαθύνσεων, ἃς φέρει ἡ δυτικἡ θύρα, ἡ µε- 
ταλλικὴ ἐπένδυσις ἑστερεοῦτο ἐπὶ τῆς µαρµαρίνης βαθύνσεως, τῇ βοηθείᾳ τεσσάρων µι- 
κροτέρων λαξευµάτων, διαστάσεων: πλάτους 0,26 - 0,285 µ. καὶ βάθους 0,135 - 0,18 µ., 
ἀνοιχθέντων ἐπὶ τῆς βαθύνσεως καθ’ ὅλον τὸ ὕψος αὐτῆς καὶ εἰς κανονικὰς ἀποστά- 
σεις (πίν. 60, Κ. Κ. Κ). Ὡς ἐπίσης συνάγεται ἐκ τῆς πολὺ ἀρτιώτερον σωζοµένης 
δυτικῆς θύρας, αἱ πλάγιαι βαθύνσεις τῶν σταθμῶν συνεχίζοντο ὁριζοντίως, ἀλλὰ μὲ 
πλάτος µόνον 0,305 µ.' καὶ ἐπὶ τοῦ ὑπερθύρου τοῦ ἀνοίγματος, ὅπερ ἥτο αὐτὸ τοῦτο 
τὸ ἐπιστύλιον τοῦ ὑπεράνω θριγκοῦ, ὡς τὸ βλέπομεν σήµερον εἰς τὸν τοῖχον τοῦ ὁπι- 


1, Ἡεοροεία, διρρΙ. ΠΗ, 1949, σ. 70, εἲκ. 56, σχ. 3 (ἡμετ. οἰκ. 227). 

2 Θύραι καὶ παράθυρα ἐξ ὀρειχάλκου ἦσαν συνηθέστατα κατὰ τὴν ἀρχαιότητα, πχ. εἰς τὴν Σκευοθήκην τοῦ Φίλωνος: 
10 Π 2 (1) 1668, 61: καὶ θύρας ἐπιθήσει τῆι σκευοθήνκη/ι ἁρμοττούσας εἰς τὰς θυραίας, χαλκᾶς ἔξωθεν ποιήσας. Πύλαι ναοῦ 
«Ἑκάτης εἰς τὰ Λάγινα, Ρ. Ἐουσλκτ, Ιπαεείριίοης ἀο 1 Οατΐς, ΒΟΗ 14, 1890, σ. 168, στ. 5: χαλκέους πυλῶνας τῇ θεῷ: 1Ο 3. 
(4) 1668, 37: καὶ ἐναρμόσαι εἰς ἑκάστην τὴν θυρίδα χαλκᾶς θυρίδας καὶ εἰς τὸ Νεώριον τῆς Δήλου, . Ψαιμο, Ι/ Απομίιοσίυσο 
Ῥο]λόαίᾳυο οἱ Ιει]έηϊσίήᾳμο ὰ Ὠξῖος τ. 1, Ραείς 1944, σ. 40, στ. 47: νεωρίον δύο θιρίδας χαλκᾶς διθύ/ρους. 

3. Καὶ τὰ δύο ταῦτα ὑλικά ἀναφέρει, ὡς εἴπομεν σ. 96, σηµ. 1 ὁ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ (Περικλῆς, 12, ϐ) ὡς χρησιμοποιηθέντα 
εἰς τὸν Παρθενῶνα. 

4. Ὁ ΜΙοµΑΕΙΙς, Ώςς Ῥαγίμοποη, σ. 23, δίδει ὡς ὄψος του 0030 µ. 
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σθονάου (πίν. 60,61Υ). Ἐσχηματίζετο οὕτω πέριξ τοῦ ἀνοίγματος ἓν ὀρθογώνιον 
πλαίσιον, ἕκαστος σταθμὸς τοῦ ὁποίου κλίνει ἑκατέρωθεν ἐλαφρότατα (κατὰ Ῥεητοςε 
0.070 µ., καθ’ ἡμᾶς δὲ 0,10 µ., πίν. 60) πρὸς τὰ ἔσω, ἵνα μὴ φαίνεται ὁπτικῶς εὑρυνόμε- 
νον πρὸς τὰ ἄνω ἂν ἧτο ἰσοπλατὲς τὸ ἄνοιγμα". Τὸ εἰς ὕψος 10. ἀπὸ τοῦ δαπέδου εὖ- 
ρισκόµενον καὶ μὴ σωζόμενον ἐπιστύλιον, τὸ φέρον τὴν σχετικὴν ὁριζοντίαν βάθυν- 
σιν, ἀπετελεῖτο ἐκ πέντε κατὰ Ρεηγοςς”, τεσσάρων καθ᾽ ἡμᾶς (βλ. τομὴν δυτικῆς θύρας 
κατωτέρω) καὶ τριῶν κατὰ δίενοῃς κατὰ τὸ πάχος αὐτοῦ δοκῶν, µία τῶν ὁποίων θὰ εἶχε 
µῆκος μὲν 7,8! µ. (Πτοιτὸ µέγιστον μῆκος τῶν εἰς τὰ μνημεῖα τῶν ᾿Αθηνῶν χρησιµο- 
ποιηθεισῶν δοκῶν ἐκ πεντελησίου μαρμάρου)», ὕψος 1,05 μ. καὶ πάχος περίπου 0,50 μ. 

Αί στρώσεις τοῦ τοίχου, 17 τὸν ἀριθμὸν ὑπὲρ τοὺς ὀρθοστάτας, συνεχίζοντο καὶ ἐπὶ 
τῶν εὐθυγραμμισμένῶν παρειῶν τοῦ ἀνοίγματος µέχρι τοῦ ἐπιστυλίου (εἰκ. 194 καὶ 
πίν. 19). 

"Ὅσον δ᾽ ἀφορᾷ τὸ κατώφλιον, παρατηροῦμεν, ὅτι τὸ μὲν ἀρχικὸν τοιοῦτον ἤρχετο 
ἐσωτερικῶς καὶ ἐξωτερικῶς (ἤτοι τόσον κατὰ τὸν πρόναον, ὅσον καὶ κατὰ τὸν κυ- 
ρίως ναὸν) εἰς εὐθεῖαν γραμμὴν (περασιἀ) μὲ τοὺς ἑκατέρῶθεν τοίχους. Τὸ διαδεχθὲν 
ὅμως τὸ πρῶτον κατώφλιον κατεσκευάσθη μὲ ἐξοχὴν 0,07 μ. πρός τε τὰ ἔξω καὶ τὰ 
ἔσω, ὡς συνάγεται ἐκ τῶν ἐπὶ τοῦ δαπέδου τοῦ προνάου καταλειφθέντων ἰχνῶν αὐτοῦ. 
Κατὰ ταῦτα τὸ δεύτερον κατώφλιον εἶχε τὴν ὑπὸ τῆς εἰκ. 227 καὶ τοῦ πίν. 50α ἄνα- 
παρισταμµένην µορφήν. 


Αἴ θύραι. Τὸ μέγα πρὸς τὸν κυρίως ναὸν ἄνοιγμα τοῦ προνάου ἐκλείετο διὰ 
δύο θυρῶν: μιᾶς χαλκῆς ἐμπρός", βλεπούσης πρὸς τὸν πρόναον, καὶ μιᾶς ξυλίνης ὅπι- 
σθεν, ἀνοιγούσης πρὸς τὸν σηκὀν. Καὶ τῆς μὲν πρώτης ἴχνη δὲν διετηρήθησαν ἐπει- 
δὴ καὶ τὸ κατώφλιον, ἐφ᾽ οὗ ἵστατο, δὲν ὑπάρχει πλέον, καὶ αἱ πλάγιαι παρειαὶ τῆς 
εἰσόδου δὲν εἶναι εὐθυγραμμισμέναι, ἀλλ᾽ ἀνώμαλοι (εἰκ. 225 καὶ πίν. 2). Τῆς δευτέ- 
ρας ὅμως θύρας διεσώθησαν ἐπὶ τοῦ µαρμαρίνου δαπέδου τοῦ σηκοῦ, ἤτοι ἔσωτερι- 
κῶς τοῦ ἀνοίγματος, ἴχνη (πτ. πίν. 1, πίν. 1) τῶν βαθύνσεων διὰ τοὺς στροφεῖς της, 
ὡς καὶ τῶν τροχιῶν, ἐφ᾽ ὤν ἐκυλίοντο τὰ πρὸς τὰ ἔσω ἀνοίγοντα θυρόφυλλά της. 

Στερούμενοι πραγματικῶν στοιχείων διὰ τὴν πρώτην θύραν θὰ καταφύγῶμεν, πρὸς 
µόρφωσιν ἰδέας περὶ τῆς μορφῆς της, εἲς ἔμμεσα κριτήρια. Εἶναι δὲ ταῦτα κυρίως ἔπι- 
γραφαί τινες παραδόσεως, ἤτοι ἀπολογισμῶν τῶν ἐτησίων ταμιῶν τῆς θεᾶς, πρὸς 
τοὺς διαδόχους των. Κυριωτάτη ἓξ αὐτῶν εἶναι ἡ τοῦ ἔτους 340/39 π.Χ. (16 23 (1) 1457. 
βλ. καὶ 1455, 36), ἥτις ἀναγράφει ποῖα ἐκ τῶν μερῶν τῶν θυρῶν τῶν ἐν τῶι ἕκατομ- 
πέδωιΣ, δηλαδὴ τῶν πρὸς τὸν κυρίως ναὸν θυροφύλλων, δὲν ἦσαν ἐντελῆ (στ. 10), ἤτοι 


1, Ῥενκοσε, Ῥηϊηοίρίος, σ. 45. 

2. Αὐτόθι πἰν. 16, δεξιά. 

3, Αὐτόθι σ. 45. 

4. Ὁμοίαν χαλκεπένδυτον θύραν ἀναφέρει καὶ ὁ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ (9, 10, 10) εἰς τὸν ναὸν τοῦ Διὸς τῆς Ολυμπίας. 

5. Ὁ ϱ, Βὔττισμεκ εἶχεν ἀρχικᾶς ὀρθῶς ταυτίσει τὰς θύρας τῆς ἀνωτέρω ἐπιγραφῆς πρὸς τὴν μεγάλην θύραν εἰσόδου εἰς 
τὸν κυρίως ναὸν (ἐν Εκβκλκ ν Ζεἰικοῖντ. 1851, σ. 40), ἀργότερον ὅμως (ΡΝΙοίοσυ» 17, 1869, σ. 58). παρασυρθεὶς ὑπὸ τοῦ 
ῬΑΓΚΑΡΗ (Ἀμανοαοέ, ΑπαιΙιέ5 Ἠο[έπίαυες, 11, Αἰνέπες, σ. 506 ἐξ), ἐδέχθη, ὅτι θὰ πρόκειται μᾶλλον περὶ τῶν δύο 
μικρῶν πλαγίων θυρῶν τοῦ τοίχου, ὅστις ἐχώριζε τὸν κυρίως ναὸν ἀπὸ τοῦ ὀπισθοδόμου, περὶ ὧν βλ. κατωτέρω. 
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ἄρτια, ἀλλ᾽ εἴχον ἀνάγκην (δέονται) ἐπανορθώσεως. Ἰδοὺ πῶς ἀκριβῶς ἔχει τὸ µετα- 
γεγραμμένον κείµενον τῆς ἐξ ὑμηττείου μαρμάρου ἐπιγραφῆς ταύτης: 


1ο 


-Αἱ θύραι αἱ ἐν τῶι ἑκατομπέδωι τῶνὸε δέοντ[αι μ]- 





10. [ ἀ]ντε[λ]εῖς [ε]]ναι: περὶ τὴν τοῦ Λέοντος κοφαλὴν ἀλλείπε [ι τῶ]- 
[ν φύλ]λων ἑνός, περὶ δὲ τὴν τοῦ κριοῦ προτομὴν φύλλων ἐλλ[είπ]- 
[ει] τῶν ἐλ[α]ττόνων { Π ὁ περὶ δὲ τὴν τοῦ γορ[]]ονέου ἑλλείπε[ι το]- 


[6 κἸυματ[ί]ο[υ] ὁσ[ον] ἐπὶ ὀκτὼ δακτύλους' οἱ ἦλοι οἱ ἓν τοῖς κ[ατωτ]- 
ἁ[τω] ξυγοῆςς τ]ῶν θυρῶν δέονται κωδυῶν ὁ ᾗ ὃν ἐμ μὲν τῶι[ ὁ ἡ ὁ τἓ]- 


16. [ν δ]ὲ τῶι ὁ | ὁ αὗταί εἰσιν παρὰ τοῖς ταµίαις ἐν τῆι παρα[δόσει]. 
ἀ[πὸ] τοῦ πρώτου ἥλου τῆς δεξιᾶς θύρας τοῦ χρυσίου [ἀ]ο[πέπτω]- 
[κε μῆκ]ος οἷον ἐπὶ δέκα δαµτύλους, πλάτος δαἠ[τύλους] ἔ[νδεκα:], 
κάτ[ω]θ[εν] ἐπὶ δύο δακτύλους" ἡ δεξιὰ παραστὰς [ποικιλματίων;] 


δεῖτα]- 





δεῖται ὁ ΔΑΔΑΓ {| ὃς ἡ ἀριστερὰ παραστὰς πο]. 

Ἐκ τοῦ ἀνωτέρω λοιπὸν κειµένου συνάγοµεν τὰ ἑξῆς στοιχεῖα: 1) ὅτι ἡ θύρα ἧτο 
δίφυλλος, ἀφοῦ ἀναφέρεται (στ. 16) θύρα δεξιά, ἥτις προὺποθέτει καὶ ἀριστεράν. Εὔ- 
ρηται δ᾽ ἄλλωστε καὶ ἡ εἷς πληθυντικὸν ἐκφορὰ τῆς λέξεως (στ. 14: τοῖς ζυγοῖς τῶν 
θυρῶν). 

2) Ὅτι αἱ θύραι (-- τὰ θυρόφυλλα) ἔφερον ώς συνήθως, πλείονα ζυγὰ (ἴπιραρος): 
ἤτοι ἐγκάρσια ὁριζόντια χωρίσµατα (κ. τραβέρσες) (στ. 13/14: ἐν τοῖς κατωτάτω ζυγοῖς 
τῶν θυρῶν). Διὰ τῶν ζυγῶν τούτων, ὥς καὶ ἐξ ἄλλων ἐπιγραφῶν καὶ μνημείων συνάγο- 
μεν, ἡ ἐπιφάνεια τῶν θυροφύλλων διπρεῖτο εἰς πλείονας πίνακας ἢ τύμπανα, ὡς τὰ 
ὀνομάζει ὁ Βιτρούβιος”. Πόσα ἀκριβῶς ἦσαν ἐνταῦθα τὰ ζυγὰ δὲν γνωρίζοµεν. Πάν- 
τως τὰ τύμπανα ἦσαν κατὰ κανόνα εἲς τὴν κλασσικὴν μὲν περίοδον δύο”, κατὰ δὲ τὴν 
ρωμαϊκὴν τρία καὶ τέσσαρα". 

3) Ὅτι τὰ θυρόφυλλα ἦσαν ἐφωδιασμένα δι’ ἤλων καὶ ἐπιχρυσωμένα (στ. 16/17: ἀπὸ 
τοῦ πρώτου ἥλου τῆς δεξιᾶς θύρας τοῦ χρυσίου ἀποπέπτωκε µῆκος ὅσον ἐπὶ δέκα δα- 
κτύλους), ἤτοι εἰς μῆκος 0,19 µ., ὅθεν συνάγεται, ὅτι ὄχι µόνον οἱ ἦλοι, ἀλλ) ὁλόκληρον 
τὸ ζυγὸν καὶ ἴσως ὅλη ἡ ἐπιφάνεια τῆς θύρας ἧτο κεκαλυμµένη διά φύλλων χρυσοῦ», 
᾿Ἐκοσμοῦντο δὲ οἱ ἦλοι μὲ κωδύας (στ. 14), ἤτοι μὲ κεφαλὰς µηκόνων (παπαροῦνες), 
ἀποτελουμένων ἐκ μεγάλων καὶ μικρῶν φύλλων ἐν εἴδει ρόδακος. 


1. Ρὸς σχετικᾶς Έλλκιοιυν ὂν Ἠοπτηος 17, σ. 573, Όμουν, Ειάες ὀρίεταρβίαμες ους ΓατεἰΜιοιωτο µτεςημο, Ρατίς 1884, 


Ζυγὸν ἓν ἐπιγραφαῖς: 16 Ἡ 372. στ. 199, σ. 192 (ζυγοῖς τῶν θυρῶν). 16 ΙΙ 23 () 1455, στ. 42, 1451, οτ. 13, 1672, στ. 155. 
Ἐλευσινιακὰ 1, σ. 190, στ. 3 





3- Μακφυακο, τος Αποήίοείμις, Σά. σ. 45. 

4. Τρία εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ Σαλλουστίου τῆς Πομπηϊας (Μαυ, Ροπιρεῖ, Νον Ὑοηκ 1899, σ. 450). Τέσσαρα εἰς ἀνάγλυφον 
τοῦ Μουσείου τοῦ Λατερανοῦ (ΦαΗΜΕΙμΕκ, Αίῑας οἳ Οἰασοίσα! Απιϊηνϊίος, Νονν Υοης 1895, πίν. 9, 1, εἰκ. 5). 

5. Τοῦτο δύναται νὰ συναχθῇ καὶ ἐκ δύο ἄλλων ὁμοίου περιεχοµένου ἐπιγραφῶν τοῦ Παρθενῶνος, ἐξ ὧν διδασκόµεθα, ὅτι 
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4) Ὅτι τὰ μεταξὺ τῶν ζυγῶν βαθύτερον κείµενα τύμπανα ἢ πίνακες ἐπλαισιοῦντο 
ὑπὸ κυµατίου1 (στ. 12/13: περὶ δὲ τὴν τοῦ γοργονέου ἐλλείπει τοῦ κυµατίου, -ὅσον ἐπὶ 
ὀκτὼ δακτύλους), ἤτοι εἲς μῆκος 0,152 µ. 

5) Ὅτι ἐπὶ τῶν τυμπάνῶν θὰ ἦσαν προσηλωμένα ἔξεργα --- χαλκῦ βεβαίως καὶ στε- 
ρεὰ --- ἀποτρόπαια σύμβολα: α) λέοντος κεφαλή (στ. 10), φέρουσα πιθανῶς ἀπὸ τοῦ 


328. Πρόσοψις τῆς θύρας τοῦ ἓν Ῥώμῃ Παν- 
θέου κατὰ δοπιρε; ἀριστερὰ καὶ κατά 5ίενεη». 
δεξιά. 





















































































































































στόματος αὐτῆς κρεμάµενον κρίκον, τὸ ἐπίσπαστρον”, β) προτομὴ κριοῦ (στ. 11) καὶ 
Υ) Γοργόνειον (στ. 12)", πάντα περιβαλλόμενα ὑπὸ φύλλων (στ. 11). 

ϐ) Ὅτι ἑκατέρωθεν τῶν θυροφύλλων ἵστατο ἀνὰ µία παραστάς, ἀφοῦ ἀναφέρεται 
δεξιὰ (στ. 18) καὶ ἀριστερὰ παραστάς (στ. 19), κοσμούμεναι διὰ ποικιλµατίων, στ. 18 
κατὰ συμπλήρωσιντοῦ ΜΙομας[ῖς, ἔ.ὰ. σ.317. Τὶ ἦσαν τὰ ποικιλµάτια ταῦτα ἀγνοοῦμεν. 


φύλλον χρυσοῦ ἀποσπασθὲν ἐκ μιᾶς τῶν θυρῶν τοῦ Παρθενῶνος ἀπέκειτο πρὸς φύλαξιν ἐν τῷ θησαυροφυλακείῳ. Ἰδοῦ δὲ τὸ 
κείµενον τῶν ἐπιγραφῶν τούτων: α) Ν. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ, ΑΔ 11, 1927 - 28, σ. 127 - 139, ἀριθ. 2, στ. 1, 46-47: 
[φύ]λλον ἀπὸ τ[ῆ]ς θύρας ἀπὸ τοῦ ἑκατο[μ]έδο 
Ιχρ]υσὸν ἀπὸ [τοῦ] ἠγλ]ο ἄστατον 
ΒΟ Π/ΠΗ 2, 1 1428, στήλη Π, στ. 118: 
τὸ [φύλλ]ον ἀ[π]ὸ τῆς θύΐρας ἀπὸ τὸ ἑκατομπὲδο] 
1, Ὁ ΒΙΤΡΟΥΡΙΟΣ (Ώο Απο. 1, 5) παρέχει καὶ τὰς ἀναλογίας τῶν ζυγῶν καὶ τοῦ κυµατίου ἓν σχέσει πρὸς τὸ τύμπανον 
Ἀθγων: «αἰάιωάο Ἱπιραφῖς Βαί πιρααΐν (ατίία ρατίο, ονπηαίιση φεχία ρατίο ἱπηραφίο». 
3. Ἰωφοτ. 4ο Ὠέίος 1413, Β, στ. 23, 1417, ΑΙ, στ. 111, 112 καὶ ΑΙΙ, στ. 10, 16, 1426, ΒΙΠ, στ. 18, 1429, ΒΙΠ, στ. 12, 1439 Αἱ, 
στ. 46, 1442 Β 46. ᾿Επισπαστήρ: 1Ο Ἡ 23 (1) 1672, 123: ἐπισπαστῆς[ες] δύο. 
8, Ἔξεργον χαλκοῦν Γοργόνειον ὑπῆρχε καὶ εἰς τὴν θύραν τοῦ ἐν Ἐπιδαύρῳ ναοῦ τοῦ ᾽Ασκληπιοῦ, 1Ο 1Ν 13 102, 279-280: 
ν]καύσιος ἐπὶ τὸ γοργόνιο/ν πρβλ. καὶ Ο. Κουκ, 1/Ατολιοειυτο ἀο ΓΑγεοϊϊάς, Β.Ε.Ε. 199, Ρατίς 1961, Τεκιο, σ. 125. 
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Τὰ ἀνωτέρω στοιχεῖα ἀποτελοῦσι τὰ χαρακτηριστικὰ συνθετικἀ µέρη μιᾶς ἀρχαίας 
ἑλληνικῆς θύρας, ὡς τὰς περιγράφει ὁ Βιτρούβιος: καὶ ὡς τὰς βλέπομεν εἰς ἑλληνι- 
κοὺς καὶ ἑλληνιστικοὺς τάφους”, καθὼς καὶ εἰς ἀπεικονίσεις ἐπὶ ἀγγείων". Τὰς ἑλλη- 

















329. Προοπτικὴ ἀναπαράστασις τοῦ ἡμίσεος τῆς προσόψεως τοῦ Παρθενῶνος καὶ τῆς τοµῆς αὐτοῦ 
μετὰ τῆς θύρας τοῦ προνάου (κατά (4. Νϊοπιανη). 


νικὰς θύρας ἐμιμήθησαν ἀργότερον καὶ οἱ Ρωμαῖοι, µία δὲ τοιαύτη, κολοσσιαίων µά- 
λιστα διαστάσεων (πλ. 6 μ.) ὡς καὶ ἡ τοῦ Παρθενῶνος (πλ. 5 μ.), εἶναι ἡ τοῦ ἐν Ρώμῃ 
Πανθέου, ἥτις καὶ ὀρθῶς ἐχρησίμευσεν εἰς τοὺς νεωτέρους ἀρχιτέκτονας ὡς πρότυπον 
διὰ τὴν ἀναπαράστασιν τῆς μὴ σωζοµένης θύρας τοῦ Παρθενῶνος: διότι πράγματι ἡ 


1:09 Αποίι, 1Ν, 4. 
2. Βλ. σχετικὰ παραδείγµατα µαρμαρίνων θυρᾶν, ἀπομιμουμένων χαλκεπενδύτους εἰς Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΝ, Τὰ Ὑλικὰ δο- 


μῆς, τ. 2, σ. 12, σημ. 10 καὶ σ. 363. 
8, 6. ΚοΡΕΝΜΑΙΟΣ, 741 41, 1926, σ. 191, εἰκ. 3. Ώύμν, Βαυκυηςῦ, εἰκ. 466 καὶ ἰδίᾳ Ώλκεμπεπο - 8λοσιο - Ῥοττικ,, 


ΏΑΟΝ, λ. ὔαημα. 
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ο ῃ 4 : 4 5μ. 








230. Ἀναπαράστασις τῆς πρὸς τὸν σηκὀν θύρας τοῦ προνάου (κατὰ Α. Ὀρλάνδον). 
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θύρα τοῦ Πανθέου (εἰκ. 228)1 ἐμφανίζεται δίφυλλος, ἑκάστου θυροφύλλου της ὑποδιαι- 
ρουµένου διὰ τῶν ζυγῶν εἰς δύο τύμπανα, ἓν µικρότερον ἄνω, καὶ ἄλλο ὑψηλότερον 
κάτω. Τὰ τύμπανα ταῦτα περιβάλλονται ὑπὸ κυµατίου, τὰ δὲ χωρίζοντα αὐτὰ ζυγὰ --- 
τά τε κατώτατα καὶ τὰ ἀνώτατα --- φέρουν μεγάλους ἤλους. Ἑκατέρωθεν τῶν θυροφύλ. 
λων ἵσταται ἀνὰ µία ραβδωτὴ παραστάς, ἐνῶ τὸ σύνολον τῶν θυροφύλλων καὶ τῶν 
παραστάδων στέφεται ὑπὸ ἐξέχοντος κοσµήτου (κορνίζας). Τὸ ὑπεράνω τοῦ κοσµήτου 
τούτου κενὸν κλείει μέγας, διάτρητος φεγγίτης (θυρίς). Πρέπει δ᾽ ἐνταῦθα νὰ σηµει- 
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381. ᾿Αριστερά, µαρμαρίνη θύρα ἐκ τοῦ τάφου τῆς Μακεδονικῆς Βεργίνας (4ου π.Χ. αἰ-) 
καὶ δεξιά, θύρα τοῦ ἐν Ταυρίδι ναοῦ τῆς ᾿Αρτέμιδος ἐξ ἀγγειογραφίας τοῦ Λούβρου. 











ὠθῇ, ὅτι καὶ εἲς ἀρχαϊκὰς ἑλληνικὰς θύρας ναῶν τῆς Κάτω Ἰταλίας καὶ τῆς Σικελίας 
ὑπῆρχον πρόσθετοι, ἔξεργοι διακοσμήσεις εἰς τὰ τύμπανα, ὡς ἀποδεικνύει χωρίον τοῦ. 
Κικέρωνος”, εἰς ὃ ἀναφέρεται, ὅτι ὁ Ο. Ψεττες ἀφήρεσεν ἀπὸ τὸν ἐν Συρακούσαις ναὸν 
τῆς ᾿Αθηνᾶς: 1) μεταλλικὰς διακοσμήσεις μὲ χρυσοῦς ἥλους (Όμίαε αµτεας) καὶ 2) 
ὡραιοτάτην ἐλεφαντίνην κεφαλὴν γοργονείου (εχ εΌοτε βοτροπίς ο5 ρυ]ομεγτίπααπη) ὃ» 
δηλαδὴ στοιχεῖα, οἷα βλέπομεν, ὅτι ὑπῆρχον καὶ εἰς τὴν θύραν τοῦ Παρθενῶνος. 
᾿Αναπαραστάσεις τῆς ἐξεταζομένης θύρας παρέσχον παλαιότερον μὲν ὁ «. Νίοπιαπη. 


1. Κατά Ο. Βερν, Ώου 881, 1, Μίπολοη 1878, σ. 344: βλ. καὶ ἀναπαράστασιν τοῦ Ε. Ραυίίη ἓν Η. Ὦ Έσνουν, Εταβπιεπί5 
4 Ατοιοσίντο απίίᾳυε 1, Ρατίς ἄ.ὲ. πίν. 72. 

2. Ίη νογτετη 1, 4, 124. 

3. ΠρβΑ. καὶ Ο. ]αΗΝ, Βεγ]ο]ιιο ὧες Φᾶσὴν. ΟεσοΙἱκείνα[τ, 1854, σ. 47, 1855, σ. 58 ἐξ. 106, καὶ (. Βόττισμεκ, ιακιοπῖκ 
«ες Ηοίερει, Βεηίη 1874, βιβλίον 4ον, σ. 84 ἐξ. 
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(εἰκ. 229)1 καὶ κατ’ αὐτὸν ὁ Α. Ἠγ. Γαντεπος”, ἀργότερον δὲ καὶ ὁ «. ΡΗ. δίονεπς (εἶκ. 
228, δεξιά)», πάντες δεχθέντες ἀνὰ τρία ὅμοια τετράγώνα τύμπανα δι’ ἕκαστον θυρόφυλ- 
λον. Ἡ ἡμετέρα εἰκὼν 230 παρέχει ἀνάλογον ἀναπαράστασιν τῆς θύρας, γενοµένην κατὰ 
τὸ πρότυπον τῶν τε θυρῶν ἑλληνικῶν τάφων (εἰκ. 231, ἀριστερὰ)' καὶ τῆς τοῦ Πανθέου 
(εἰκ. 228) καὶ συµφώνως πρὸς τὸν κανόνα τῶν δύο τυµπάνων, τὸν ὁποῖον ἀνεφέραμεν 



































































































τοµη α-β 


Εεοτερικη Όψις του ΚαΤΟΦΛΙΟΥ 


λ πι Ὕοτ κ 
ι 
232. ᾿Αναπαράστασις τῆς ἐσωτερικῆς θύρας τοῦ προνάου τοῦ Παρθενῶνος, 
ἓν καθέτῳ καὶ ὁριζοντίᾳ τομᾷ (κατὰ δίενεπο). 


ἀνωτέρω" διότι ἡ εἰς πλείονα τύμπανα διαίρεσις ἰδιάζει κυρίως εἷς παλαιοχριστιανικὰς 
θύρας» καὶ εἴς τινας βυζαντινάς», ἐκ τῶν ὁποίων, ἰδιαιτέρως ἡ τῆς ᾽Αγίας Σοφίας, 
ἀρχαϊΐζουσα, περιορίζεται εἰς δύο µόνον τύμπανα”, ἐνῶ πολλαὶ ἄλλαι παλαιοχριστιανι- 
καὶ καὶ βυζαντιναὶ κατανέμονται εἰς πολλοὺς μικροὺς ὀρθογωνίους πίνακας». Σχετικῶς 
































1. Ψποπες οτ]ερεδίδιιες, 5οτίες 7, πίν. ΧΗΠ. 

2. Οτοοί Ατοηιοσίωτε, Ἱ.οπάση 1957, σ. 160, εἰκ. 93. 

3. Της δοιήημ οἳ εἶνο Ρογίοῖσαη Ῥατίμοπον, Ηεεροτία, δαρρΙ. ΠΠ, 1940, σ. 76, εἰκ. 58. 

4. Ὡς π.χ. τοῦ τῆς Βεργίνας (Κ.. ΡΩΜΑΙΟΣ, Ὁ Μακεδονικὸς τάφος τῆς Βεργίνας, ᾿Αθῆναι 1950, πίν. Α). 

5. Βλ. Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΝ, Ἡ ξυλόστεγος παλαιοχριστιανικἡ βασιλικἡ τῆς Μεσογειακῆς λεκάνης, τ. 2, ᾿Αθῆναι 1954, ἰδίᾳ 
εἰκ. 375 (Ἁγίου ᾽Αμβροσίου τοῦ Μιλάνου). 

6. Μονὴ Μεγίστης Λαύρας Αγίου Ὄρους: Μ. Ε. Εκλχεκ ἐν ΏΟΡ 27, 1973, εἰκ. 14 καὶ ἑσχάτως Οκ. Ῥουκα» ὂν 14. 
Δε Όσιος, Βγε. 24, 1975, πίν. ἔναντι σι 130. 

Τ.Ε. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, Ἔκφρασις τῆς Αγίας Σοφίας, τ. Α΄, Αθῆναι 1907, πίν. ΛΒ.. 

8. Παλαιοχριστιανικαί: Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, Ἡ ξυλόστεγος κλπ. ἔ-. εἰκ. 374 (Αγίας Σαβίνης). εἰκ. 376 (Μονῆς ᾿Αγίας Αἰ- 
κατερίνης Σινᾶ). Βυζαντιναί: "Αγιος Παῦλος Ρώμης ἐκτὸς τῶν τειχῶν, (. ΜΑΤΤΗΙΑΕ, Ἱαροτίο Ότοηχοο Οἰζαπίίπε ἵπ Παίία, 
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πρὸς τὰ κοσμήματα (ποικιλµάτια), τὰ ὁποῖα ἐπλήρουν τὰ τύμπανα καὶ τὰς παραστά- 
δας, τούτων ἀμυδρὰν ἰδέαν λαμβάνομεν καὶ ἐκ τοῦ ἐκ Καμπανίας ἐρυθρομόρφου ἆγ- 
γείου τοῦ Λούβρου (ἡμετ. εἰκ. 231, δεξιά), τοῦ εἰκονίζοντος τὴν θύραν τοῦ ἐν Ταυρίδι 
ναοῦ τῆς ᾿Αρτέμιδος”. 

Τὰ ξύλινα χαλκεπένδυτα θυρόφυλλα, συνολικοῦ πλάτους περίπου 4.00 µ., θὰ ἤνοι- 
γον βεβαίως πρὸς τὰ ἔσω, προσκρούοντα ἐπὶ τῶν εὑρειῶν παρειῶν τοῦ ἀνοίγματος. 

Ὅσον ἀφορῇ τὴν δευτέραν, ἤτοι τὴν πρὸς τὸν κυρίως ναὸν ἐσωτερικὴν θύραν τοῦ 
ἀνοίγματος, περὶ τῆς ὁποίας ἠσχολήθη εἰδικῶς ὁ «. ΡΙΗ.Φίενοπς”, αὕτη, ὡς ἐκ τῶν ἐπὶ 
τοῦ µαρμαρίνου δαπέδου τοῦ κυρίως ναοῦ (εἰκ. 225, 232 καὶ πίν. 1) καὶ εὐθὺς παρὰ τὸ 
κατώφλιον διατηρουµένων ὁπῶν καὶ ἄλλων ἰχνῶν συνάγεται, ἦτο ὀπίσης δίφυλλος 
καὶ κιγκλιδωτή. Ἕκαστον θυρόφυλλόν της ἀπετελεῖτο ἐξ ἑνὸς χονδροῦ ξυλίνου ὀρθο- 
γωνίου πλαισίου, ἐφαπτομένου τῆς ἐσωτερικῆς κατακορύφου ἐπιφανείας τοῦ κατῶ- 
φλίου (εἰκ. 232) καὶ διῃρηµένου ἐσωτερικῶς διὰ δέκα κατακορύφων, ὀρθογωνίου το- 
μῆς, χαλκῶν ράβδων. Αί ράβδοι αὗται, διαπερῶσαι τὸ πλαίσιον, ἔφθανον ἕως κάτω, 
ἐξέχουσαι μάλιστα κατά τι πέραν τοῦ πλαισίου (εἰκ. 232, ἄνω). Ἕκαστον θυρόφυλλον 
ἐστρέφετο πρὸς τὰ ἔσω κατὰ τέταρτον κύκλου (εἰκ. 232, κάτω), κυλιόµενον τῇ βοηθείᾳ 
μεταλλικῶν τροχίσκων ἐπὶ ρηχῆς αὔὕλακος, πλάτους 0,10 µ., λαξευμένης ἐπὶ τοῦ µαρ- 
µαρίνου δαπέδου, ἴχνη τῆς ὁποίας διετηρήθησαν ὀλίγα (βλ. πίν. 1, εἰκ. 225 καὶ 232). 


Ζημίαι καὶ φθοραί. Πρὶν ἢ ἐγκαταλείψωμεν τὸν πρόναον θὰ ἀναφέρωμεν 
καὶ τὰς σημαντικὰς ζημίας, τὰς ὁποίας ὑπέστη οὗτος κατὰ τοὺς διαρρεύσαντας αἰῶνας. 
Τοιαῦται ζηµίαι παρατηροῦνται: α) εἰς τὸ δάπεδον (εἰκ. 225). Τούτου αἱ πλάκες εἶναι 
σχεδὸν ὅλαι βεβλαμμέναι, παρουσιάζουν ὅμως κατ’ ἀποστάσεις κανονικὰς τετραγό- 
νους ὁπάς, διαστ. 0,15 Χ0,135 µ., 0,145 χ0,143 µ., 0,14 Χθ,161 µ., τεταγµένας εἰς µίαν 
γραμµήν, περίπου παράλληλον πρὸς τὸ χεῖλος τοῦ στυλοβάτου καὶ ἀπέχουσαν αὐ- 
τοῦ κατὰ μέσον ὅρον 3,27 μ. ᾿Απ’ ἀλλήλων αἵ ὁπαὶ ἀπέχουσι ἀπὸ Ν. πρὸς Β. 3,80 µ., 
1,50 µ. καὶ 5,55 µ., εἶναι δὲ ἄγνωστον διὰ τίνας λόγους ἠνοίχθεισαν μεταγενεστέρως. 
Φέρουσι δ᾽ ἀκόμη αἱ πλάκες τοῦ προνάου καὶ λαξεύματα δι’ ἑγκατάστασιν ἀναθημά- 
των", ἓν τῶν ὁποίων, κυκλικοῦ σχήματος, διακρίνεται ἀκόμη σαφῶς κατὰ τὴν βόρειον 
πλευράν (εἰκ. 192 καὶ πίν. 1), β) εἰς τὰ τοιχώματα, τοὺς κίονας καὶ τὸ ὀπιστύλιον. Αί 
ζημίαι αὗται προῆλθον κυρίως ἐκ πυρκαϊᾶς τῆς ὀροφῆς καὶ τῆς στέγης τοῦ κυρίως 
ναοῦ», ἡ ἐκ τῆς ὁποίας µεγάλη θερµότης διωχετεύθη εἰς τὸν πρόναον διὰ τοῦ ἀνοίγμα- 


Χοππα 1971, πίν. 16 καὶ Μ. Ε. Εκλγκκ, ΡΟΡ 27, 1978, εἰκ. 17, Αππαϊθ, Αἰταπὶ, ναὸς Σωτῆρος Μ. ΦαπιΑημεῖο, ΦαΙεεπο, -Α- 
πιος Μάρκος Βενετίας, . ΜΑΤΕΗΙΑΣ, ἔ-ᾱ, πἰν. 67, 71, ΒΙ, 98, 113, καὶ Μ. Έκλχκκ, Τά, πίν. 1, 4, 10, 1, ὡς καὶ θὗρα 
εἰς ἄρθρον τοῦ |]. Εικνινο εἰς Βγλαηιἰποπ]ανίεα 10, 1969, πίν. Χ, εἰκ. Π, 14. 

Ἰ. ᾿Ανάλογον διακόσµησιν χαλκῆς θύρας δι’ ἀναγλύφων ποικιλµάτων ἀναφέρει καὶ ὁ ΕΥΣΕΡΙΟΣ (Ἔκκλησ, Ἱστορ. Χ 4, 
41, ἔκδ. Φοίνατιζ, σ. 879), ὅτι ἔφερεν ἡ θύρα τῆς βασιλικῆς τῆς Τύρου. 

2. Εἰκὼν Ἐν, Ῥοττιεκ ἓν ΏΑΝΕΝΜΕΝΟ - Βλομίο - ΡΟΤΤΙΕΝ, ΏΑΟΒ. λ. ΄πημα, σ.607, εἰκ.4133, ὅθεν ἡ ἡμετ. εἰκ. 291, δεξιά. 

3, Ἔὰ, 

4. Ὁ ΠΑΥΡΑΝΙΑΣ (1.24, Ὢ ἀναφέρει ρητᾶς, ὅτι κατὰ τὴν εἴσοδον τοῦ ναοῦ, ἥτοι τὸν πρόναον, εἶδεν εἰκόνα τοῦ Ἰφικρά- 
τους πολλά τε καὶ θαυμαστὰ ἔργα ἀποδειξαμένου. Ἡ εἰκὼν ὅμως, ἤτοι τὸ ἄγαλμα τοῦτο, τοποθετεῖται, ὡς θὰ εἴδωμεν, 
μᾶλλον παρὰ τὴν κρηπῖδα (βλ. κατωτέρω). 

5. Βλέπε περὶ ταύτης κατωτέρω. 
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τος τῆς θύρας, ἐπενεγκοῦσα µερικὴν ἀσβεστοποίησιν τῶν μαρμάρων καὶ τῶν τοιχῶ- 
µάτων τῆς θύρας καὶ περαιτέρω τῶν κιονοκράνων τῶν κιόνων τῆς προστάσεως. Τῶν. 
τελευταίων τούτων τὴν ἐπανόρθωσιν προσεπάθησαν νὰ ἐπιτύχουν, ἤδη ἀπὸ τῆς ἄρχαι- 
ότητος, διὰ τῆς προσθήκης μείγµατος σιµεντοκονίας, εἰς τὴν ὁποίαν παρενέβαλον 
σιδηροῦς ὀβελίσκους, διαμέτρου 0,015 µ. Τοιοῦτοι ὀβελίσκοι σώζονται σήμερον 23 
ἐν ὅλῳ, ἐπὶ ἑνὸς τῶν τριῶν διατηρηθέντων κιονοκράνων τοῦ προνάου (βλ. καὶ κατωτέρω). 

Αί µεγαλύτεραι ὅμως βλάβαι, τὰς ὁποίας ὑπέστη ὁ πρόναος πρὸ τῆς ἐκρήξεως τοῦ 
Μοροζίνη, προῆλθον ἐκ τῆς ἓν τῷ προνάῳ ἑγκαταστάσεως τῆς κόγχης τοῦ ἱεροῦ τῆς 
χριστιανικῆς ἐκκλησίας, εἰς τὴν ὁποίαν μετετράπη ὁ Παρθενὼν μεταξὺ τῶν ἐτῶν 450. 
καὶ 550μ.Χ. Ἡ μνημονευθεῖσα κόγχη, τρίπλευρος ἐξωτερικῶς καὶ ἡμικυκλικὴ ἔσωτε- 
ρικῶς (εἰκ. 192, πίν. 1), διετηρεῖτο εἰς ύψος περίπου 1,50. µέχρι τοῦ 1858 ἢ 60, ὅτε κα- 
τηδαφίσθη ὑπὸ τοῦ Ο. Βδι(ομοτ!, ἵνα ἀποκαλυφθῇ ἡ μεσαία εἴσοδος τῶν κιόνων τοῦ. 
προνάου καὶ τὸ ὑπὸ τὴν κόγχην ἀρχαῖον µαρμάρινον δάπεδον, ἐπὶ τοῦ ὁποίου δια- 
κρίνονται µέχρι σήµερον τὰ χαρακτὰ σημεῖα αὐτῆς, ἤτοι τὰ ἴχνη τοῦ τε ἐξωτερικοῦ. 
καὶ πολὺ ὀλιγώτερον τοῦ ἐσωτερικοῦ” περιγράµµατος αὐτῆς, δηλούμενα δι’ ἐστιγμό- 
νης γραμμῆς ἐπὶ τοῦ σχεδίου κατόψεως τῆς εἰκ. 192 καὶ τοῦ πίν. 1. Πρὸς κατασκευὴν 
τῆς κόγχης ἐδέησε νὰ λαξευθοῦν κατακορύφως οἱ δύο (3ος καὶ 406) ἐκ τῶν µέσων 
ἀρχαίων κιόνων τῆς προστάσεως καὶ μέγα µέρος τῆς ἐσωτερικῆς αὐτῶν παρειᾶς. 

Ἡ ἐργασία τῆς κατεδαφίσεως τῆς κόγχης παρουσίασε πολλὴν δυσκολίαν, ὡς γρά- 
φει ὁ ἐνεργήσας αὐτὴν Ο. Βδι{ἱοιει (ἔ.ἀ.), ἐπειδὴ τὸ κονίαµα τῆς τοιχοποιίας της εἶχε 
σκληρῶς προσκολληθῆ ἐπὶ τοῦ μαρμάρου τοῦ ἀρχαίου δαπέδου καὶ τῶν ἐντὸς 
αὐτῆς ἀτάκτως ἐντειχισθέντων τεµαχίων ἀρχαίων ἐπιγραφῶν καὶ ἀρχιτεκτονικῶν µε- 
λῶν. Ἐξήχθησαν δὲ πράγµατι κατὰ τὴν κατεδάφισίν της καὶ τιμητικὰ ψηφίσματα 
καὶ ἐπιγραφαὶ τῶν ταμιῶν τῆς θεοῦ, αἴτινες μετεγράφησαν ἀμέσως ὑπὸ τοῦ Κ. Πιτ- 
τάκη, τινὲς δὲ καὶ ἐδημοσιεύθησαν ὑπ᾿ αὐτοῦ εἰς τὴν ᾿Αρχαιολογικὴν Ἐφημερίδα τοῦ. 
ἔτους 1862, στ, 73-74. Ἐξήχθησαν ᾠσαύτως καὶ ἀρχιτεκτονικά τινα µέλη, ἐκ τῶν ὁποίων. 
ἰδιαιτέρας µνείας ἄξιον εἶναι τεµάχιον ὃκ τῆς σίµης” τοῦ ἀετώματος τοῦ Παρθενῶνος, 
ἄνευ ἐκροῆς, μήκους 3 ποδῶν, διατηροῦν ἄριστα κατ’ ἀμφότερα τὰ ἄκρατου τὰς γνώ- 
στὰς ζητοειδεῖς ἀρθρώσεις τῶν σιμῶν, οὐχὶ ὅμως, δυστυχῶς, καὶ τὰ ἐπὶ τῆς προσό- 
ψεως αὐτοῦ ἐγκαυστικῶς ἀποτυπωμένα χρωματιστὰ ἀνθέμια, ἄτινα ἐξηφανίσθησαν, 
ἐξαλειφθέντα ὑπὸ τοῦ ἰσχυροῦ κονιάµατος, δι οὗ ἐνετειχίσθησαν. Πάντως ἡ εὕρεσις 
τοῦ τεµαχίου τῆς σίµης ἐντὸς τοῦ τοίχου τῆς κόγχης εἶναι κατὰ τοῦτο σπουδαία: διότι 

Ἡς Ὀπιοννυσβιηροη, σι 139 

3. Τὰ ἵχνη τοῦ ἐσωτερικοῦ τούτου περιγράµµατος ἀπεδόθησαν ὀρθῶς πρὀ 130 ἐτῶν ὑπὸ τοῦ Ρενκονε (Ρηηοίριες, κίν. 2). 
καὶ κατ’ αὐτὸν ὑπὸ τοῦ Βκντον (Αἰἰόηες), οἰκ. σ. 112), τοῦ ΜΙΟΗΑΕΙΙΝ (Ώες ΡαείΜεηοη, σ. 46), τοῦ ΏμιοηΜλην (ΑΜ 63/64, 
1938/39, πίν. 29) καὶ τοῦ ὄτενενε (Ἠεερονία 11, 1942, σ. 366, εἰκ. 1), ὡς δὲ σχεδιάζονται ὑπὸ πάντων τούτων, ἡ ἐσωτερικὴ. 
ἡμικυκλικὴ ἐπιφάνεια τῆς κόγχης δὲν φαίνεται τέμνουσα τοὺς µεσαίους κίονας τῆς προστάσεως, ἀλλά περιλαμβάνουσα 
αὐτοὺς ὁλοκλήρους ἑντός τοῦ σώματος τοῦ τοἰχον. μὲ ἐξοχὴν πρὸς Α. ἑνός τοµέως τῶν ραβδώσεών των. Ἐπειδὴ ὅμως οὕτω 
σχεδιαζοµένη ἡ κόγχη ἐμφανίζεται μὲ τὸ τόξον μᾶλλον χαµηλωµένον. αἱ δὲ κόγχαι τῶν βασιλικῶν τοῦ 5ου καὶ τοῦ όου 
αἲ. εἶναι εἴτε ἡμικυκλικαὶ εἶτε ὑπερυψωμέναι, ὁ 1. ΤΨΑΥΛΟΣ, οἷς τὴν ἀναπαράστασίν του παρὰ Κ. ΜΗΙΡΗ, Τὰ ᾽Αττικά τοῦ 
Ἔβλια - ασελεμπῆ, εἰκ. σ. Ἡ καὶ τοῦ ΒΗά]οχίκον, εἰκ. 576, τὴν ἐσχεδίασεν ὑπερυψωμένην, ὁπότε ὅμως καὶ ἡ Α. πλευρὰ τῶν 
ἰχνῶν τοῦ Ῥεητοπο δὲν ἐτηρήθη, ἀλλ᾽ ἐδέησε νά μετατεθῇ πρὸς τὰ ἐμπρὸς καὶ νὰ καλύψη τοὺς ἐξέχοντας αὐτῆς τοµεῖς τῶν 
δύο µέσων κιόνων καὶ ἡ βόρειος πλαγία πλευρά ἤλλαξε κατεύθυνσιν. Τὴν κατὰ Τραυλὸν διαµόρφωσιν τῆς ἀγίδος, χάριν 
συγκρίσεως πρὸς τὴν τοῦ Ῥεητονε καὶ τῶν ἄλλων ἐρευνητῶν, παραθέτοµεν εἰς τὴν ἡμετ. εἰκ. 192 καὶ τὸν πίν. «08, δὲν ἐγ- 


κρίνοµεν ὅμως ταύτην, ἐμμένοντες εἰς τὴν ἀσφαλῶς ἐπὶ τῶν ἰχνῶν τοῦ Ῥεπτοσο θεμελιουμένην διαµόρφωσιν. 
3, Καὶ οὐχὶ γεῖσον ὡς ἐσφαλμένως γράφει ὁ ΜΙΟΜΑΕΙΙ5, Ώες Ρατιίεποη, σ. 49, σημ. 188. 
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ἀποδεικνύει, ὅτι τὰ ἀετώματα τοῦ ναοῦ ἢ τοὐλάχιστον τὸ ἀνατολικόν, εἶχον κατα- 
στραφῆ ἤδη πρὸ τῆς κτίσεως τῆς κόγχης (450 - 550 μ.Χ.). 

Τὸ νεώτερον δάπεδον τῆς κόγχης ἀπετελέσθη ἐκ στρώματος δέκα µαρμαρίνων κα- 
τωφλίων, ληφθέντων ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἀρχαίου Παρθενῶνος, συνδεθέντων δὲ πρὸς ἄλληλα 
διὰ σιδηρῶν συνδέσμων τοῦ συνήθους κατὰ τοὺς χριστιανικοὺς χρόνους σχήματος. 
Ἐπὶ τῶν πλακῶν τούτων ἐνεφανίσθησαν εἰς τὴν θέσιν τῶν σταθμῶν τῆς ἀρχαίας θύ- 
ρας ἀνὰ δύο κυκλικαὶ στρώσεις ὑποδοχῆς κιόνων, διαμέτρου κατά τι µεγαλυτέρας 
τῶν 0,30 µ., εἲς τὰς ὁποίας ὁ Βδίςμει ἀνεγνώρισε τὰς θέσεις, ἔνθα ἵσταντο οἱτέσσαρες 
ἐκεῖνοι ἐξ ἰάσπιδος κίονες, τοὺς ὁποίους ἐπρόφθασεν ἀκόμη νὰ ἴδῃ ὁ τὸ 1676 ἔπισκε- 
φθεὶς τὸν ναὸν ὙΝΠείεγ", ἱσταμένους ἀνὰ δύο ἑκατέρωθεν τοῦ ἀνοίγματος καὶ στηρί- 
ζοντας τὸ τόξον τῆς Ὡραίας Πύλης, ἤτοι τῆς θύρας τοῦ φράγµατος, ὅπερ ἐχώριζε τὸ 
ἱερὸν Βῆμα ἀπὸ τὸν ὑπόλοιπον ναόν. Ἰδοὺ πῶς ἔχει ἀκριβῶς τὸ ἀγγλικὸν κείµενον τοῦ 
Ἠψπε]ετ (ΜΙομας]!ς, ἔ-ᾱ. σ. 343): «Ποπ (ιο Οβγίριῖαη5 οοπδεσγαίεά Ιί {ο 5εγνε Οοά ἶπ, 
Ώπεγ Ιί ἴπ (ἶιο ΠἱρΗί αἱ (ο Ἐασί οπά; νπίοῇ ἶς αἲἰ (παί 1έ γει παίΠ. Απά πο! οπἱγ ἴπαί, Όιί 
πιαάς α δοπιϊοίγο]ε Γοτ {πα Ηο!γ Ρἶαος, αοοοτάίπρ {ο {πείς ΕΙῑσς; νῖο {πε Τιτκς Πάνε 
ποί γαί πῃΙο] αἰίογοά. ΤΗΙ5 ννας 5εραταίεὰ ΓΓοπι {Πο τεςί ὉΥ {α5ρατ ΡΙ]αγς; (ν/ο ΟΙ ννλῖοΙ 
Όπ ΕΟΝ 5ἷά6, γοί τεπιαίη. ἨΝΠΗπΙΠ Ειῖς Ομαπος! ἶ5 α «αΠΟΡΥ, δι5ίαίπεά ὉΥ [ουτ ῬοτρβυτΥ 
Ῥή]ατς, ννῖα σαι {[α] νι ΜατΏῖο ΟΜαρίετς, ο {1ο Οοτπ(μίαπ οτάετ (προφανῶς τὸ 
κιβώριον). Βιῖ ἴπε Ηο!γ ΤαΡίε υπάς: {ί, ἰ6 Γεπιονεά (περὶ “Αγίας Τραπέζης βλ. καὶ κατω- 
τέρω). Βεγοπά (ο «ΑΠΟΡΥ ατς (νο ος (ητος Ώεμτοςς, οπς ἄθονε αποίῃος {η α δεπι]οἰτοῖα 
(βεβαίως τὸ Σύνθρονον): ντε {ο Βί5πορς απά Ῥγεςῦγίεις µ5οά {ο 5ίέ {π Εἴπις οἳ Οοπῃ- 
πππίοη, προη οογίαίη Βοἱοπιη ἆαγς. ΤΠο Βίδμορ καΐς ἵπ α Ματδίο Οµαΐτ, αΌονο {ο τοςί; 
ΝνΒΙοἩ γαί τεπιαϊπείῃ αΌονε {πο Ώερτεςς, αραϊηςί {πε Ἠπάονν». Καὶ ἡ καθέδρα αὕτη τοῦ 
ἐπισκόπου -- ἐπαναχρησιμοποιηθεὶς µαρμάρινος θῶκος τοῦ 4ου π.Χ. αἲ. --εὑρέθη ὑπὸ 
τὰ ἐρείπια τῆς ἀψῖδος, ἀπέκειτο δὲ ἀπὸ τοῦ 1835 εἲς τὸ Μουσεῖον τῆς ᾿Ακροπόλεως". 
Τὸ ὅλον κατὰ ταῦτα ἄνοιγμα τῆς καταστραφείσης ἀρχαίας θύρας πρὸς τὸν κυρίως 
ναόν, μετετράπη εἰς Ὡραίαν Πύλην μετὰ θριαμβευτικῆς ἀψῖδος, ἥτις καὶ ἀπετέλει 
τὴν εἴσοδον πρὸς τὴν ὄπισθεν αὐτῆς κειµένην κόγχην͵. εἲς τὸ µέσον τῆς ὁποίας «μεταξὺ 
τεσσάρων ἐκ πορφυρίτου λίθου κιόνων, φερόντων λευκὰ κορινθιακἀ κιονόκρανα» 
(ἤτοι τοῦ κιβωρίου), ἵστατο ἄλλοτε, ὡς συνήθως", ἡ Αγία Τράπεζα, ἀπομακρυνθεῖσα 
ὑπὸ τῶν Τούρκων ἤδη πρὸ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ ἸΠείοτ. 

᾿Απὸ τὴν ἐπὶ τοῦ δαπέδου ἐκ τῆς κατεδαφίσεως τῆς κόγχης σχηματισθεῖσαν ἐπίχω- 
σιν συνελέχθη --- ὡς γράφει ὁ ΒδιΠίο]ετ --- πλῆθος ὑαλίνων ψηφίδων, πολυχρώµων ἢ 
καλυπτοµένων διὰ χρυσοῦ, προερχοµένων βεβαίως ἐκ τῆς καλυπτούσης τὸν τεταρτο- 
σφαιρικὸν θόλον τῆς κόγχης ψηφιδωτῆς διακοσµήσεως, ἥτις, ὡς ὀρθῶς ὑπεστηρίχθη 


1. 6. Ἠμεικκ,. Ὑοναρο ἀο Βαἱηιαίίο, 4ο ΟΓὲου οἱ 4Ἡ Ταναῃί, τ. 2, Αηνοτα 1689, σ. 425 τῆς γαλλικῆς ἐκδόσεως καὶ παρὰ 
ΜιοµΑειως, Ώου Ῥατίβοποη, σ. 343. 

2. Τ. Κονς, Απο ΑυἱΝ. 1, σ. 113. 9τ. ΟΛ9ΟΝ, ΟΑΙαίοπυο ὁΓ ες Ακτοροῖς Μισευπι 1, Οαπιὐτίάρε 1921, σ. 278, Η. Μόνιυς 
ΑΜ. 51, 1926, σ. 119, εἰκών του εἰς πίν. 19,20: πρβλ. καὶ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Εὐρετήριον Α΄, ᾿Αθῆναι 1921, σ. 37, 39. 

3, Α.ΟΡΛΑΝΑΟΣ, Ἡ ξυλόστεγος παλαιοχριστιανικἡ βασιλικἡ τῆς Μεσογειακῆς λεκάνης, τ. 2, ᾿Αθῆναι 1954, σ. 
499 ἐξ. καὶ σχετικαὶ εἰκόνες. 
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ὑπὸ τοῦ Ο. Βατκίαη!, θὰ εἰκόνιζε τὴν Θεομήτορα, εἰς ἣν ἀποδεδειγμένως ἧτρ ἀφιερω- 
µένη ἡ ἓν τῷ Παρθενῶνι ἐκκλησία κατὰ τοὺς Βυζαντινοὺς χρόνους καὶ οὐχὶ εἰς τὴν 
“Αγ. Σοφίαν, ὡς ὑπό τινων ὑπεστηρίχθη. Τόσον ὁ καλύπτων τὴν κόγχην θόλος, ὅσον 
καὶ ἡ ψηφιδωτὴ διακόσµησις αὐτοῦ κατεστράφησαν τὸ 1687, κατὰ τὴν ὑπὸ Μοροζίνη 
μεγάλην -ἔκρηξιν τῆς ἐν τῷ Παρθενῶνι ἀποθηκευθείσης πυρίτιδος. 

Μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τῆς ἐκ τῆς κατεδαφίσεῶς τῆς κόγχης προελθούσης ἐπιχώσεως, 
εὑρέθη τὸ ἀρχαῖον µαρμάρινον δάπεδον, κεκαλυμµένον διὰ στρώματος οὐχὶ πολὺ στε- 
ρεοῦ κονιάµατος, ὅπερ ἐσχημάτιζε τὸν πυθµένα μικροῦ τετραπλεύρου χώρου, αἱ κατα- 
κόρυφοι πλευραὶ τοῦ ὁποίου ἐκαλύπτοντο δι ὁμοίου κονιάµατος. Τὸ κατασκεύασμα. 
τοῦτο θὰ ἦτο ἀναμφιβόλως τὸ κοῖλον ὑπόβαθρον, ἐφ᾽ οὗ ἦτο τεθειµένη ἡ πλὰξ τῆς 
"Αγίας Τραπέζης, θὰ περιέκλειε δὲ βεβαίως, δίκην ἱεροῦ τάφου, τὰ λείψανα ἁγίου τι- 
νὸς ἢ μαρτύρων τῆς ἐκκλησίας (δηλαδὴ τὸ ἐγκαίνιον). 

Πάντα τὰ ἀνωτέρω καταλεχθέντα στοιχεῖα ποριζόµεθα µόνον ἐκ τῆς περιγραφῆς τοῦ. 
Ἡδίίίομετ (ἔ.ἀ.) ὅστις, ὅμως, δυστυχῶς, οὔτε σχετικὴν τινὰ κάτοψιν παρέσχεν, οὔτε 
φωτογραφίαν. Ἐπὶ τῇ βάσει τῆς περιγραφῆς αὐτοῦ, ὡς καὶ τῆς τοῦ Πεἰετ καὶ τοῦ 
᾿Ἐβλιᾶ -τσελεμπῆ (1667), ἐπεχείρησαν ἀναπαράστασιν τῆς κατόψεως τῆς ἓν τῷ Παρ- 
θενῶνι βασιλικῆς παλαιότερον μὲν ὁ ΜΙομασ]ΐς", πολὺ δ᾽ ἀργότερον (1938 - 39) ὁ Ε. 
ἨΝ. Πεϊομππαηη ”, μετὰ λεπτομεροῦς περιγραφῆς καὶ σχολίων, τελευταίως δὲ καὶ ὁ Ἰ. 
Τραυλός". Περὶ τῆς ὀρθότητος ὅμως τῶν ἀναπαραστάσεων τούτων θὰ ὁμιλήσωμεν 
ἐκτενῶς ἀργότερον εἰς τὸ δεύτερον µέρος τοῦ κειµένου, ἔνθα θὰ πραγματευθῶμεν λε- 
πτομερῶς περὶ τοῦ χριστιανικοῦ Παρθενῶνος. ᾿Αναφέρομεν ἐντούτοις ἀπὸ τοῦδε ὅτι, 
µαρμαρίνην ᾽Αγίαν Τράπεζαν, πιθανώτατα τοῦ Παρθενῶνος, διαστάσεων 1,39 Χ 1.04 κ 
0,36 µ. ἀνεῦρεν ἐπὶ τῆς ᾿Ακροπόλεως ὁ γράφων καὶ ἐδημοσίευσεν αὐτὴν εἰς τὸ ἔργον, 
του «Ἡ ξυλόστεγος παλαιοχριστιανικἡ βασιλική», τ. 2,᾿Αθῆναι 1954, σ. 449, εἰκ. 408. 


1. Ὁ, Βυμειαν, Οεομταρλίε νοπ Οτἰοολεπαπά, τ. 1, Παἱρεϊς 1862, σ. 311. 

2. Ῥες Ῥασίνεποη, σ. 46. 

3, ΑΜ 63 - 64, 1938 -39, πίν. 23. 

4. Παρὰ Κ. Η. ΜΠΙΡΗ, Τὰ ᾽Αττικὰ τοῦ Ἐβλιᾶ-τσελεμπῆ, ᾿Αθῆναι 1959, σ. 33. 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑΙ ΤΙΝΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ 
ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. 


Εἰς τὴν σ. 137 ἐμνημονεύσαμεν τὴν θεωρίαν τοῦ {. Βὐμίπιαπη περὶ τῆς ἀνάγκης, ἡ 
ὁποία ὑπηγόρευσε τὴν καμπυλότητα τοῦ στυλοβάτου, ὄχι ὅμως καὶ τὴν σχετικὴν γεώ- 
μετρικὴν κατασκευήν του, διὰ τῆς ὁποίας ἀποδεικνύεται καὶ μαθηματικῶς ἡ ἀνάγκη 
αὕτη. Τὴν γεωμετρικὴν ταύτην κατασκευἠν δὲν κρίνοµεν ἄσκοπον νὰ προσθέσωµεν 
ἐνταῦθα. Ἰδοῦ λοιπὸν τί λέγει σχετικῶς ὁ ΒὔΠιπιαπη: Αν οἱ κίονες τοῦ Παρθενῶνος 
ἵσταντο κατακόρυφοι, καὶ ταυτοχρόνως ὁ στυλοβάτης καὶ τὸ ἐπιστύλιον ἦσαν εὐθύ- 
γραμµα (ὡς τὰ ἐσχεδίασαν οἱ δίματί καὶ Κενείῖ, Απιϊηιιιίςς οἳ ΑίΠεῃς, τ. 2, Γοπάοπ, 
1787, πίν. ΠΠ) θὰ ἔπρεπεν ἡ ἀπόστασις τῶν ἀξόνων τῶν ἄκρων κιόνων, μετρουμένη 
εἰς τὸ ἐπιστύλιον, νὰ ἧτο ἴση πρὸς τὴν ἐπὶ τοῦ στυλοβάτου. ᾽Αλλά, ὣς γνωστόν, ὅλοι 
οἱ κίονες κλίνουν πρὸς τὰ ἔσω. ᾿Αν τώρα φέρωμεν ἐπίπεδον, διερχόµενον διὰ τῶν 
ἀξόνων τῶν κιόνων καὶ ὑποθέσωμεν, ὅτι στυλοβάτης καὶ ἐπιστύλιον ἧσαν εὐθύγραμ- 
μα, τότε οἱ ἄξονες τῶν γωνιαίων κιόνων σχηματίζουν μὲ τὴν κάτω ἀπόληξιν τοῦ ἔπι- 
στυλίου καὶ τὴν ἄνω τοῦ στυλοβάτου τραπέζιον (εἰκών). Αν ἔπειτα προβάλωμεν τοὺς 
ἄξονας τῶν γωνιαίων κιόνων, ποὺ σχηματίζουν τὰς δύο κεκλιµένας πλευρὰς τοῦ τρα- 
πεζίου ἐπὶ τῆς βάσεως αὐτοῦ, τότε τὸ μεταξὺ τῶν ποδῶν τῶν δύο τούτων προβολῶν 
ἀπομένον τμῆμα εἶναι ἴσον πρὸς τὴν ἄνω πλευρὰν τοῦ τραπεζίου καὶ ἐν τῇ περιπτώσει 
μας ἴσον πρὸς τὸ μῆκος τοῦ ἐπιστυλίου μεταξὺ τῶν µέσων τῶν κιονοκράνων τῶν γῶ- 
νιαίων κιόνων. Λοιπὸν τὸ οὐσιῶδες ζήτημα εἶναι: ἀντιστοιχοῦν εἰς τὸ κτίριον τὰ εἴρη- 
μένα µήκη πρὸς ἄλληλα ἢ ὄχι; Αν συμβαίνῃ τὸ πρῶτον πρέπει ὁ στυλοβάτης καὶ τὸ 
ἐπιστύλιον νὰ ἦσαν ἀρχικῶς εὐθύγραμμα. "Αν τοὐναντίον τὸ μῆκος τοῦ ἐπιστυλίου 
εἶναι µεγαλύτερον, τότε τοῦτο ἡμπορεῖ νὰ εὐσταθῇ, µόνον ἂν οἱ ἄξονες τῶν ἄκρων 
κιόνων ἵσταντο μὲ μικροτέραν κλίσιν ἢ ὅση προκύπτει ἀπὸ τὴν κλίσιν τῶν κατωτάτων 
σφονδύλων, ἂν δηλαδὴ καὶ ἡ γραμμὴ τῆς βάσεως εἶναι κεκλιµένη. Μία βάσις κεκλι- 
µένη κατ’ ἀμφοτέρας τὰς πλευρὰς ὀφείλει, διὰ νὰ μὴ δηµιουργήση ρωγµήν, νὰ εἶναι 
ὑψωμένη εἰς τὸ μέσον πρὸς τὰ ἄνω. ᾿Αφοῦ δὲ ὅλοι οἱ κίονες εἶναι ἰσοὺψεῖς, τότε καὶ 
ἡ γραμμὴ τοῦ ἐπιστυλίου, συμφωνοῦσα πρὸς τὴν τοῦ στυλοβάτου, θὰ σχηματίζῃ ἐπί- 
σης µίαν πρὸς τὰ ἄνω κεκαμµένην γραμµήν. 

᾿Ἐφαρμογὴ τῶν ἀνωτέρω δύναται νὰ πραγματοποιηθῇ εἰς τὴν ἀνατολικὴν πλευρὰν 
τοῦ Παρθενῶνος (διότι ἡ δυτικἡ ὑπέστη πολλὰς ζημίας κατὰ τὸν κανονιοβολισμὸν 
τοῦ 1527), ἐνῶ ἀντιθέτως εἰς τὴν ἀνατολικὴν µόνον τὰ ἀκρότατα τμήματα τοῦ θριγκοῦ 
δεικνύουν μετατοπίσεις καὶ ρώγμάς, προερχοµένας ἀπὸ τὴν ἔκρηξιν τοῦ 1687 καὶ 
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δυναµένας νὰ ὑπολογισθοῦν μετ’ ἀπολύτου ἀκριβείας. Τοὐναντίον ὁ στυλοβάτης τῆς 
πλευρᾶς ταύτης διετηρήθη ἀπολύτως ἀλώβητος. 

Εἰς τὴν εἰρημένην πρόσοψιν αἱ διαστάσεις τῶν µεταξονίων τοῦ στυλοβάτου ἔχουν, 
κατὰ Ῥεπτοςε, εἷς ἀγγλ. πόδας µετατραπέντας εἰς µέτρα, ὡς ἑξῆς: 


1 ἀπὸ τῆς Ν. γωνίας µέχρι τοῦ 2ου Κίονος 15475 ἀπ.-- 4,167 μ. 
Ἡ ». τοῦ 2ουκίονος » »ὃ 3ου » 1405δΙ » 42918 µ. 
Ἡ » »3ου ὁὃ ».»ὃ» 4ου » 14,106 » -- 42995 μ. 
ΠἩ ». 4ου »ὃ » ».5ου »ὃ 14,112 » 43013 μ. 
Ὑ ». 5ου » ». »ὃ 6ου » 14065 » 42931 μ. 
ΎΙ » » 6ου ὁ»ὃ ». ». Του » 140117 » -- 43028 µ. 
ΝΠ» Ὁ» Ίου ὃ ο» τῆςΒ. γωνίας 154365 » -- 46832 μ. 


Ὁλικὸν μῆκος τοῦ στυλοβάτου 101341 » --30,5δ84 µ. 











Ἡ ἄπόστασις τῆς ἐσωτερικῆς πλευρᾶς τοῦ νοτίου γωνιαίου κίονος ἀπὸ τοῦ ἄκρου 
τοῦ στυλοβάτου ἰσοῦται πρὸς 6,340 ἀ.π., ἤτοι 1,932μ.' ἀφαιρουμένου ἀπὸ τούτου τοῦ 
ἡμίσεος τῆς κάτω διαμέτρου (3.008 ἀ.π. ἤτοι 0,916 μ.) μένει ὑπόλοιπον ὡς ἀπόστασις 
τοῦ ἄξονος τοῦ γωνιαίου κίονος ἀπὸ τῆς γωνίας 3,332 ἄ.π. ἢ 1015 µ. 

"Αν ἀφαιρέσωμεν τὴν ἀπόστασιν ἀμφοτέρων τῶν ἀξόνων ἀπὸ τοῦ ἄκρου 6,664 ἀ.π. ἢ 
2.031 μ. μένει ὡς μῆκος στυλοβάτου, μεταξὺ τῶν ἀξόνων τῶν γωνιαίων κιόνων, 
94,677 ἀῑπ., ἤτοι 28,857 µ. 

Ἡ προβολἡ τοῦ λοξῶς ἱσταμένου ἄξονος τοῦ γωνιαίου κίονος ἐπὶ τῆς γραμμῆς τοῦ 
στυλοβάτου ἐξάγεται ἁπλῶς ἐκ τῆς διαφορᾶς ὕψους τῆς ἐξωτερικῆς καὶ τῆς ἐσωτερι- 
κῆς πλευρᾶς τοῦ κατωτάτου σφονδύλου καὶ τῆς κάτὠ διαμέτρου τοῦ κίονος, αἱ ὁποῖαι 
ἔχουν πρὸς ἀλλήλας σχέσιν ὁμοίαν ὡς τὸ ὕψος τοῦ κίονος πρὸς τὴν ζητουμένην προ- 
βολὴν τοῦ ἄξονος τοῦ κίονος. 

Τὸ ὕψος τοῦ κίονος δικαιούµεθα νὰ ὑπολογίσωμεν µόνον µέχρι τοῦ δακτυλίου τοῦ 
ὑποτραχηλίου, διότι ἀπὸ ἐδῶ ὁ ἄξων πάλιν καθίσταται κατακόρυφος, ἵνα καταστῇ ὁρι- 
ζοντία ἡ ἔδρα τοῦ κιονοκράνου. Εἰς τὸ παρακείµενον σκαρίφηµα τὰ διαγραμμισµένα 
τρίγωνα εἶναι ὅμοια πρὸς ἄλληλα, ἐπειδὴ αἱ πλευραί των ἵστανται ἀντιστοίχως καθέ- 
τως ἐπ᾽ ἀλλήλας: ἐκ τῆς ὁμοιότητος ταύτης προκύπτει εὐκόλως ἡ εἰρημένη ἀναλογία. 
᾿Ἐὰν οὕτω ἡ διαφορὰ ὕψους τῆς ἐξωτερικῆς καὶ τῆς ἐσωτερικῆς πλευρᾶς τοῦ σφονδύλου. 
τεθῇ ἴση πρὸς α, ἡ δὲ κάτω διάµετρος ἴση πρὸς ἆ, τὸ δὲ ύψος τοῦ ἄξονος τοῦ κίονος 
μέχρι τοῦ δακτυλίου ἴσον πρὸς 5ἀ, τότε προκύπτει ἡ ἑξῆς ἀναλογία α: ἆ --5α : 54. 

Τὸ μέγεθος δα εἶναι ἡ ζητουµένη προβολἠἡ τοῦ ἄξονος τοῦ γωνιαίου κίονος ἐπὶ τῆς 
γραμμῆς στάσεως. Τὸ μέγεθος α εἶναι εἰς τὸν νότιον γωνιαῖον κίονα ἴσον πρὸς 3,001 
ἀιπ. (0,914 μ.) --2,909 ἀ.π. (0,886 μ.) --0,092 ἀ.π. (0,0280 μ.), ὥστε ἡ προβολὴ τοῦ 
ἄξονος τοῦ κίονος θὰ εἶναι 5ᾳ, ἴση δηλαδὴ πρὸς 0.46 ἀ.π. (0,014 μ.). Τὰ αὐτὰ µέτρα 
εἰς τὸν βόρειον γωνιαῖον κίονα εἶναι α -- 3,179 ἀ.π. (0,968 μ.) -- 3,079 ἀ.π. (0.935 μ.) -- 
0.100 ἀ.π. (0,030 μ.), ἡ δὲ προβολὴ τοῦ κίονος τούτου 5α -- 0,50 ἀ.π. (0,015 μ.). Τὸ 
ἄθροισμα τῶν δύο αὐτῶν προβολῶν -- 0,960 ἀ.π. (0.0292 μ.), ἀφαιρούμενον ἀπὸ τὸ μῆ- 
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κος τοῦ στυλοβάτου μεταξὺ τῶν γωνιαίων κιόνων, μᾶς δίδει, ἐπὶ προὐποτιθεμένης εὖ- 
θυγραµµίας, διὰ τὸ μῆκος τοῦ ἐπιστυλίου μεταξὺ τῶν ἀξόνων τῶν γωνιαίων κιόνων 
94.677 ἀ.π. (25.857 μ.) --0,960 ἀ.π. (0,292 μ.) -- 93,711 ἀ.π. (25,56 μ.). 


Ἐπιστύλιου 


Στυλοθάτης 





Ἐπιστύλιον 





Σκαρίφηµα τοῦ Βὐήπνανη. 


Τώρα τὰ µήκη τῶν ἑπτὰ τεμαχίων τοῦ ἐπιστυλίου, μετρούµενα ἀπὸ τῶν γωνιῶν, 
εἶναι, ἀφαιρουμένων τῶν ρηγμάτων, τὰ ἑξῆς: 


(ΔΝ. γωνία) 15,227 ἀ.π. (4,68 μ.) -- 0,030 ἀ.π. (0,091 μ.) -- 15.197 ἀ.π. (4,634 μ.) 


π ». 13,966 ἀ.π. (4,256 μ.) --0.009 ἀ.π. (0:0027 μ.) -- 13,957 ἄ.π. (4.254 μ.) 
Πι » -- 13,889 ἅ-π. (4,233 μ.) 
1 » -- 14,210 ἀ-π. (4.331 μ.) 
ν » -- 14,126 ἀ.π. (4.305 μ.) 
γι » -- 13/67 ἀῑπ. (4050 μ.) 
ΥΠ (Β. γωνία) 15.260 ἀπ. (4,651 μ.) - (0.027 -- 

0,007 ἀ,π. -- 0.034 ἀπ.) (00103 μ.) -- 15.226 ἀ.π. (4,640 μ.). 





Τὸ συνολικὸν μῆκος τοῦ ἐπιστυλίου εἶναι 100,222 ἀπ. (30,547 μ.). 


᾿Αφοῦ οἱ ἄξονες τῶν κιόνων τελειώνουν εἰς τὸ µέσον τῶν κάτω ἐπιφανειῶν τοῦ ἐπι- 
στυλίου, τότε αἱ ἀποστάσεις τῶν ἀξόνων τῶν γωνιαίων κιόνων ἀπὸ τῶν ἄκρων τοῦ 
ἐπιστυλίου ὁμοῦ ἰσοῦνται πρὸς ἓν μέσον πλάτος ἐπιστυλίου ἤτοι 5,852 ἀ.π. (1,783 μ.). 
Ὑπολείπεται λοιπὸν μεταξὺ τῶν ἀξόνων τῶν γωνιαίων κιόνων μῆκος ἐπιστυλίου -- 
100.222 ἀπ. (30,547 μ.) -- 5,852 ἀῑπ. (1,783 μ.) -- 94,310 ἂ.π. (28,764 μ.). Κατὰ ταῦτα 
τὸ πραγματικὸν ὑφιστάμενον μῆκος εἶναι πολὺ µέγα ἔναντι τοῦ ἀνωτέρῶ ὑπολογι- 
σθέντος κατὰ 0,653 ἀ.π. (0,199 μ.). 
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Σηµ. Ἐκ τῆς προηγουµένης μετρήσεως τοῦ Ηο[ε προκύπτει ἀκόμη µεγαλύτερον ποσὸν μήκους ἐπι- 
στυλίου ἀπὸ 0,308 µ. Ἡ διαφορὰ πρὸς τὸν Ῥεητοςο ἐξηγεῖται ἐκ τῆς ὁλιγώτερον ἀκριβοῦς παρατη- 
ρήσεως τῶν ρωγμῶν καὶ τῶν ἀνοιγμάτων τῶν ἁρμῶν. 


Μία τοιαύτη διαφορὰ µέτρων εἶναι πολὺ σηµαντική, ὥστε νὰ δυνάµεθα νὰ τὴν ἀπο- 
δώσωμµεν εἰς ἀνακριβείας κλπ. κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου. “Ἡ διαφορὰ αὕτη τῶν 
µέτρων τότε µόνον ἐξηγεῖται, ὅταν δεχθῶμεν, ὅτι ὁ στυλοβάτης ἐξ ἀρχῆς ἦτο κατὰ τὸ 
µέτρον τοῦτο πρὸς τὰ ἄνω κεκαµµένος, ὡς τὰ ἀκριβῆ µέτρα ἀπέδωσαν. Τότε ἡ θέσις 
τῶν ἀξόνων τῶν γωνιαίων κιόνων ἓν σχέσει πρὸς τὴν στάθµην ἀποβαίνει ὀλιγώτερον. 
κεκλιµένη, τὰ δὲ ἄνω ἄκρα αὐτῆς ἀφίστανται ἀπ᾿ ἀλλήλων εὑρύτερον καὶ μεταξὺ αὖ- 
τῶν δύναται νὰ εὕρῃ θέσιν τὸ δοθὲν μῆκος τοῦ ἐπιστυλίου καὶ δὴ τοσούτῳ μᾶλλον 
καθ᾽ ὅσον αὕτη, ἓκ τοῦ ἀνωτέρω μνημονευθέντος λόγου, ἐλάχιστα κάµπτεται. Ὅλτι 
λοιπὸν ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὴν ἀνατολικὴν πλευρὰν τοῦ κτιρίου ἰσχύει ἐπίσης καὶ 
διὰ τὰς λοιπὰς πλευρὰς αὐτοῦ, εἰς τὰς ὁποίας ἀκόμη εἶναι μὲν ὁρατὴ ἡ καµπυλότης, 
ἀλλὰ τοῦ ἐπιστυλίου τὸ μῆκος δὲν δύναται πλέον νὰ ὑπολογισθῇ. 

Μετὰ τὰ ἐπὶ τῶν μετρικῶν ἀναλογιῶν στηριζόµενα ἀνωτέρω συμπεράσματα δὲν 
ὑπάρχει ἀμφιβολία, ὅτι αἱ κυρτώσεις τῶν ὁριζοντίων γραμμῶν εἰς τὸ κτίριον κατε- 
σκευάσθησαν ἀρχικῶς καὶ ἠθελημένως. 


Εἰς σ. 117, σημ. 1, προσθετέον ἓν τέλει: Σχόλια εἰς Ὀδ. τ 37, Ἡσύχιος ἓν λ. µεσο- 
στύλιον, ᾿Αγαθαρχίδης, Περίπλους Ἐρυθρᾶς Θαλάσσης, σ. 59. ᾿Αθήναιος τ. Ζ 484 
(μετακιόνιον). 


Εἷς σ. 135, σημ. 4. Ἰδοὺ πῶς ἔχει ἡ σχετικἡ παράγραφος τοῦ ν. (ε(καπ: ὅλη ἡ ἄφθο- 
νος ποσότης μελάνης, ἥτις ἐδαπανήθη, καὶ αὐτὴ ἀκόμη ἡ πλέον λεπτὴ µέτρησις τῶν 
καμπυλοτήτων, ἀποβαίνουν ἄσκοποι, ἐφ᾽ ὅσον δὲν ἐρευνᾶται εἰς αὐτὸ τοῦτο τὸ κτίριον 
ἡ κατασκευαστικἡ ἐκτέλεσις τῶν καμπυλοτήτων καὶ ἡ τομἠ τῶν λίθων ἢ ἄλλαι τεχνι- 
καὶ ἰδιότητες καὶ δὲν ἀποδεικνύεται ἀναντιρρήτως ἡ σύμφωνος πρὸς τὸ σχέδιον κα- 
τασκευὴ τῆς καμπυλότητος. 


Εἰς σ. 140 προσθετέα εἰς τὸ τέλος τοῦ κειµένου καὶ ἡ ἑρμηνεία τοῦ ᾽Αμερικανοῦ. 
αἰσθητικοῦ Ἡ/. 6οοάγεατ (ΟτεεΚκ Εεβηεπιοπίς, ΤΙ οπάοπ 1912, σ. 213), καθ’ ἥν: αἱ ἐκ- 
λεπτύνσεις, ἑπομένως καὶ αἱ καμπυλότητες, εἶναι ἐξ ἰδιοσυγκρασίας ἐκφράσεις ({επι- 
Ρεταπιεπία! εχρτεςείοης) τῆς ἀπαρεσκείας πρὸς τὴν µονοτονίαν καὶ τὸν φορμαλισμόν, 
τῶν προερχοµένων ἐκ τοῦ καταστροφικοῦ ἀποτελέσματος τῶν μηχανικῶν μεθόδων. 
Προσθετέα ἐπίσης καὶ ἡ θεωρία τοῦ Ἰταλοῦ ἀρχιτέκτονος «. Οἰοναπποπί (1.4 οιγνᾶ- 
Ίωγα ἀθ]]ε Ιίποε πε] ἱεπιρίο ἆ Ἐτεο]ε α Οοπί, ΕΜ 23, 1908, σ. 109 ἐξ.), καθ’ ἣν αἱ ἑλληνι- 
καὶ ἐκλεπτύνσεις εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα μιᾶς ὑπερβολικῶς καλλιτεχνικῆς εὐαισθησίας 
ὡς πρὸς τὴν ἔμφυτον ὀπτικὴν ἀντίληψιν τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. 


Εἰς σ. 148, Την γραμμὴν ἐκ τῶν ἄνω προσθετέα: ὁ µέσος ὄρος τῶν ἀπὸ ἀκμῆς 
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εἲς ἀκμὴν διαµέτρων τῶν γωνιαίων κιόνων εἶναι, κατὰ Ῥεητοςο (Ρτἰποϊρ]ες, σ. 10) 
6.388 ἀ.π.--1,947μ. Ὁ Μαρπε τοὐναντίον (Τ.ο Ρατίπέποη, σ. 23) προσδιορίζει τὴν ἀπὸ 
ἀκμῆς εἰς ἀκμὴν διάµετρον τῶν γωνιαίων κιόνων εἷς τὸ ὑπερβολικὸν ποσὸν τῶν 1,968 μ. 
Καθ’ ἡμᾶς ὁ µέσος ὄρος τῶν διαµέτρων τῶν δύο γωνιαίων κιόνων τῆς Δ. πλευρᾶς 


(3Δ. καὶ ΝΔ.) εἶναι ἴσος πρὸς μυ 1.943 µ. 


Εἰς τὴν σ. 150, σημ. 4, τρίτην γραμµήν, προσθετέον: εἲς τὸν Παρθενῶνα οἱ κατώ- 
τατοι σφόνδυλοι, ἔχοντες ἕκαστος βάρος 6000 χιλιογράµµων. 


Εἰς τὴν σ. 153 ὁ τίτλος τῆς εἶκ. 100 συµπληρωτέος: Ξύλινοι πόλοι καὶ ἐμπόλια τοῦ 
Μουσείου τῆς ᾿Ακροπόλεως, διατηρηθέντα καλῶς, λόγῳ τῆς ἀεροστεγοῦς ἐφαρμογῆς 
τῶν σφονδύλων πρὸς ἀλλήλους. 


Εἰς σ. 170, σημ. 2, προσθετέον καὶ ΠὨἱπσπποος, Ατοῄεοίυτε, σ. 165 (1 3- μίλια). 


Εἰς τὴν σ. 191, ἡ σημ. συμπληρωτέα ὡς ἑξῆς: Ι.. ν. ΚΙεηζε, ΑρΠοτίςιῖοπε Βεπιετ- 
Κιηρεῃ αι[ πποίπετ Κεΐσο παος Οτἰουμοπίαπά, Βετίίῃ 1838, σ. 179, ὁ αὐτὸς καὶ παρὰ 
Βδιίομετ, Απιαϊίησα 3, 1825, σ. 71 -77. 


Εἰς σ. 219 [Οριζοντία καμπυλότης]. Συμπλήρωσιν τοῦ κεφαλαίου αὐτοῦ μὲ καµ- 
πυλότητας τῆς κρηπῖδος τοῦ ναοῦ βλ. πολὺ ἐκτενέστερον εἰς τὸν Γ΄ τόµον τοῦ παρόν- 
τος ἔργου, περιλαμβανομένην εἲς σχετικὰς καμπύλας τοῦ ἀετώματος. 


Εἰς σ. 219 [Οριζοντία καμπυλότης]: τὸ βέλος τῆς ὁριζοντίας καμπυλότητος ὑπολο- 
γίζει ὁ Ῥεπτοςο (Ρεϊποῖρ]ε, σ. 19) εἰς 1/10 τοῦ ἀγγλ. ποδὸς ἤτοι εἰς 0,03 µ. Κατὰ τὰς 
μετρήσεις ὅμως τῆς Ἑλληνικῆς τοπογραφικῆς ὑπηρεσίας (πίν. 22) τὸ µέγιστον βέλος 
εἶναι 0,0152 µ. 


Εἰς σ. 233 προσθετέον εἰς τὴν 5ην γραμμὴν τοῦ κειµένου ἐκ τῶν κάτω: ἓν περι- 
πτώσει ὀρθογωνίου καθ’ ύψος σχεδίου τῆς µετόπης ἡ σχετικἠ ἀναλογία εἶναι 10/11. 


Εἰς σ. 288 ἓν τέλει τῆς σημ. 1 προσθετέον τὸ ἑξῆς: τοῦτ' αὐτὸ ἔγραψε καὶ ὁ 
Ε. Πεϊομπιαπη (Πίο Βασ]ΐσα απι Ρατίμοποη, ΑΜ 63/64, 1938/39, σσ. 136), ὅστις θεωρεῖ τὸν 
πύργον φραγκικόν, στηριχθεὶς εἰς γνώμην τοῦ Σωτηρίου (Εὐρετήριον τῶν μνημείων 
τῆς Ἑλλάδος Α’, 1923, σ. 35 καὶ 39), θεωροῦντος τὸν πύργον «πιθανώτατα ἐπὶ Φράγκων 
ἐκτελεσθέντα ὡς κὠδωνοστάσιον». ᾽Αμϕότεροι ὅμως δὲν ἔλαβον ὑπ᾽ ὄψιν καὶ τὸ ἤδη 
μνημονευθὲν ἄρθρον τοῦ ᾽Α. Ξυγγοπούλου. 


Εἰς σ. 325, σημ. 1 προσθετέον ἐν τέλει ὅτι: τὰς κιγκλίδας τοῦ προνάου καὶ τοῦ ὁπι- 
σθονάου ἐθεώρει καὶ ὁ Μ.Ι.ΏΌομε (Τµε Αοτοροῖΐς οἳ ΑίΠεη5, Νεν/ Ὑοτκ 1908, σ. 
132) σιδηρᾶς ἢ χαλκᾶς. 
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Εἰς σ. 332, σημ. 4 προσθετέον ὅτι: ὁ Μαρπε (Το Ρατίμόποη, σ. 8), ἀγνοῶν τὰ ὑπὸ τῶν 
ἐπιγραφῶν ἀναφερόμενα θυρόφυλλα, γράφει (σ. 68), ὅτι αἱ κολοσσιαῖαι θύραι τοῦ προ- 
νάου καὶ τοῦ ὀπισθονάου ἐκλείοντο δι ὀρειχαλκίνων κιγκλίδων, προστατουόµεναι ὑπὸ 
παραπετασµάτων. Ξύλινα κιγκλιδώματα φράσσοντα τὰς θύρας τοῦ προνάου καὶ τοῦ 
ὀπισθονάου ὑπεστήριξεν ἀργότερον, ὅτι ὑπῆρχον καὶ ὁ Μ. 1. Ώ'Οομε (ΤΠε ΑοΓορο- 
Ἡ5 οΕ Αίοπς, Νεν/ Υοτκ 1908, σ. 133). 


Εἰς σ. 342 προσθετέα ὡς σηµείῶσις εἰς τὸν Ο. Βιτείαπ τὰ ἑξῆς: στηριχθέντος πιθα- 
νώτατα ἐπὶ τοῦ Βιενναίου ᾿Ανωνύμου τοῦ 1458 - 1460, καθ’ ὃν τὸν ναὸν τῆς Θεομήτο- 
ρος (ἓν τῷ Παρθενῶνι) ᾠκοδόμησαν ᾽Απολλὼς καὶ Εὐλόγιος. Ἐκ τούτων ὁ μὲν Εὐ- 
λόγιος διετέλεσεν ἐπίσκοπος ᾽Αλεξανδρείας κατὰ τὰ ἔτη 579 - 607 (βλ. Χρυσόστομον 
Παπαδόπουλον, Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς ᾽Αλεξανδρείας, ᾽Αλεξάνδρεια 1935, σ. 
909), ὁ δὲ ᾽Απολλὼς ἦτο ἀγνώστου ἐπισκοπῆς ἐπίσκοπος (Σ. Εὐστρατιάδης, ΄Αγιολό- 
γιον τῆς ᾿Ορθοδόξου Ἐκκλησίας, σ. 51). Πρβλ. καὶ Γ. Σωτηρίου, Εὐρετήριον τῶν 
μνημείων τῆς Ἑλλάδος Α΄, ἐν ᾿Αθήναις 1927, σ. 35. Εἰς τὴν αὐτὴν σελίδα καὶ τὴν αὖ- 
τὴν παράγραφον σημειοῦται, ὅτι ἐκ τῶν πρώτων παραδεχθέντων τὴν ἀφιέρῶσιν τοῦ 
ναοῦ εἰς τὴν ᾽Αγίαν Σοφίαν ὑπῆρξεν ὁ Κ. Πιττάκης (1/αποίεηπε Αίόπος, Αἰλόπες 
1835, σ. 387), ὅστις καὶ ἀνεῦρεν, ὡς γράφει, τὴν σχετικὴν ἐπιγραφὴν εἰς τὴν νο- 
τίαν πλευρὰν τοῦ ναοῦ (σηκοῦ;). Βλ. πλείονας παρατηρήσεις σχετικῶς πρὸς τὴν 
περὶ τῆς ἀφιερώσεως τοῦ ναοῦ εἰς τὴν ᾽Αγίαν Σοφίαν ὑπόθεσιν εἲἷς τὸ περὶ τοῦ 
χριστιανικοῦ Παρθενῶνος κατωτέρω δημοσιευόµενον κεφάλαιον. 
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ΓΕΝΙΚΑ. 


᾿Απὸ τοῦ προνάου, τὸν ὁποῖον λεπτομερῶς ἐμελετήσαμεν εἲς τὸ τέλος τοῦ Α΄ τό- 
µου τοῦ ἔργου τούτου (σ. 293 ἕως 342), θὰ ἔλθωμεν τώρα εἰς τὴν ἐξέτασιν τοῦ ἀμέσως 
μετ’ αὐτὸν ἐρχομένου καὶ διὰ τῆς μεγάλης θύρας τοῦ σηκοπροδοµίου τοίχου πρὸς αὐ- 
τὸν συγκοινωνοῦντος μεγάλου χώρου 2 (εἰκ. 233), ὅστις, ὡς περιλαμβάνων τὸ λατρευ- 
τικὸν ἄγαλμα τῆς θεᾶς, ἀπετέλει τὸν κύριον τόπον λατρείας, τὸν κυρίως ναὸν ἢ σηκόν 
(εείΙα). Ὁ χῶρος οὗτος εἶχεν ἐλεύθερον μὲν πλάτος ἀπὸ τοιχοβάτου εἰς τοιχοβάτην τῶν 
μακρῶν τοίχων 19.065 µ., ἀπὸ δὲ ὀρθοστάτου εἰς ὀρθοστάτην τῶν αὐτῶν τοίχων. μῆκος 
319.20 μ., μῆκος δέ, μετρούμενον ἀπὸ τῆς δυτικῆς παρειᾶς τοῦ θυραίου τοίχου µέχρι 
τῆς ἀνατολικῆς τοῦ δυτικοῦ ἐγκαρσίου τοίχου, ὅστις τὸν ἐχώριζεν ἀπὸ τοῦ διαµερί- 
σµατος 3 (κυρίως Παρθενῶνος) 29,90 µ." (κατὰ Ώδτρῖε]ά 29,923). Ἐπειδὴ δὲ τὸ μῆκος 
τοῦτο, αὐξανόμενον κατὰ τὸ πάχος τοῦ θυραίου (2.056 μ.) καὶ τοῦ ὀπισθίου (0,902 μ.) 
τοίχου, ἀπέβαινε 32,858 µ., ἤτοι ἴσον πρὸς 100 ἀττικοὺς πόδας, ὑπολογιζομένους κατὰ 
Ὠδτρ{ε]ά’ πρὸς 0.328 µ., ἐθεωρεῖτο ἄλλοτε, ὅτι τὸ συνολικὸν τοῦτο μῆκος ἀνταπεκρί- 
νετο πρὸς τὸν ὑπὸ τῶν ἀρχαίων ἐπιγραφῶν” καὶ τῶν συγγραφέων” ἐπανειλημμένως ἆνα- 


1, Ὡς ἀναγράφει καὶ ὁ Ῥενκοσε, Ρηποῖρ]ος, σ. 9, 10, οὐχὶ δὲ 19,22 μ. ὡς ὁ ΜΙΟΗΑΕΙΙ5, Ώος Ρατίλνοποη, σ. 23. Τὸ τόσον μέ- 
τα τοῦτο πλάτος, ἀπαντῶν µόνον εἰς τοὺς κολοσσιαίους ναοὺς τῆς Ἰωνίας καὶ τῆς Σικελίας εἶναι µεγαλύτερον τοῦ 
ἐλευθέρου πλάτους τοῦ προνάου καὶ τοῦ ὀπισθονάου, ἐπειδὴ ἐκεῖνο περιλαμβάνεται μεταξὺ τῶν δύο παραστάδων, τὸ 
πάχος τῶν ὁποίων εἶναι πολὺ µεγαλύτερον ἀπὸ τὸ πάχος τῶν μακρῶν τοίχων τοῦ κυρίως ναοῦ (εἰκ. 233). 

2. Τὸ εἲς τὸν πῖν. 52 ἀναγραφόμενον µῆκος τῆς λεκάνης τοῦ σηκοῦ (βλ. κατωτέρω) 25452. ἀφορᾷ τὸ ἄθροισμα 
τοῦ μήκους τῶν πλακῶν τοῦ ἐσωτερικοῦ στυλοβάτου µέχρι τῆς καµπῆς αὐτοῦ, τὸ δὲ περαιτέρω πλάτος τοῦ ὁπι- 
σθίου κλίτους 4.334 μ. νοεῖται ἀπὸ τοῦ χείλος τῆς λεκάνης µέχρι τοῦ τοιχοβάτου τοῦ ὀπισθίου τοίχου. 'Ἐπομένως 
τὸ ὁλικὸν µῆκος τοῦ σηκοῦ ἀπὸ ὀρθοστάτου εἲς ὀρθοστάτην πρέπει νὰ αὐξηθῇ κατὰ τὸ πλάτος τοῦ τοιχοβάτου 
μέχρι τοῦ ὀρθοστάτου, ἥτοι κατὰ 0,112 µ. Κατὰ ταῦτα τὸ συνολικὀν µῆκος προκύπτει ἐκ τοῦ ἀθροίσματος 25452 4- 
4334-0112 µ.-« 29998 µ. ῆτοι περίπου 2990 µ. 

3, ΑΜ Τ, 1882, σ. 284. 

4. ΑΜ 15, 1890, σ. 172. 

5. 16 Ἡ (Ταδυ]ας φμαεσίογυπι Μίπεγνας) 256, 4: [τάδε παρέδοσαν] αἱ τέτταρες ἀρχαί, αἲ [ἐδί]δοσαν τὸν λόγον ἐκ. Π[α]να- 

Φναίων ὥς Πάνα] / [θέναια τοῖς τα]μίασι»... οἷς Εὐθῄῆας ᾿Αναφλύσε[ιος ἓ] / Πγραμµάτουεν, ἐὶν τῶι νεδι τὸι ἑκατομπέδο[ε. 
357, 11: τάδε οἱ ταμία[η τὸν ἱερὸν χρεμάτ[ο]ν τῖῖς ᾿Αϊθεναίας : οἷς Κράτης Ναύπονος [Λαμπτρεὺς ἐγραμ] / ἱμάτευε, 
ἐν τόι νε]όι τὸι ἑκατομπέδοι. 258, 16: [τάδε οἱ ταμίαι]. -παραδεχσάµενοι [παρὰ τὸν προτέρον τα]/]μιὸν, οἷς Εὔθίας Αἴσ]- 
χἱρονος ᾿Αναφλύστιος ἐ]γρα[μ]μάτευε, ἐν τὂι [νεῦι τὂι ἑκατομπέδ] / [οι. 259,23: [κάδε οἱ ταµίαι τὸν ἱερῶν χρεµάτο]ν τὲς θε 
ναΐας]-...«εε«[οῖς ᾽Απολλόδο]ρος Κοιτ[ίο ᾿Αφιδναῖος ἐγραμμ]άτευε, ἐν α[δι νεῦι τὸι ἑκατομπέδ] / [οι. 260, 10: [τάδε παρέδο- 
σαν αἱ τέτταρες ἀρχαί, αἳ ἐδίδοσαν τ]ὸλ λόγ[ον] ἐκ Παἰναθεναίον ἐς Πανα]Ιθέναια]....... [οῖς Μελεσίας Πο] / [λυκλέος. 
Ἀοαιεὺς ἐγραμμάτευε]νας. [ὲν τόι νεδι τὂι ἑκατομπέδοι]. 261, 15: [τάδε οἱ ταμίαι τὸν ἱερῶν χρεµά]τον τὲῖς ᾿Αθεναίας] . 
[οῖς Θέολλος Χρομά]δο Φλυεὺς ἐγ[ραμμάτευε ἐν τὸι νεῦι τὂι ἑκατομ] / [πέδοι]. 262, 42: [τάδε οἱ ταµίαι..... καὶ χσυνάρχον- 
τες... ς. «Οἷς Μελεσίας Νοαιεὺς ἐγραμμάτευε, ἓν τὂι νοῦι τι] ἑκατομ[πέδοι. 264, 48: [τἀδ], παρέθίοσαν αἱ τέτταρες ἀρχαὶ]..... 
οἷςς Νικέας Εὐθυκλέας "Αλιμόσιος ἐ]γ]ραμὶμάτείνε, Ε] / [ὑφέ]μο[] Κολλ[υτεῖ καὶ χουνάρχοσι ἐν τι νεῦι τι ἑκατομπέδο. 
265,69. 266,80. 267.91: τάδε οἱ ταµίαι τὸν [ερ]όῖν χρεµάτον τᾶς ᾿Αθεναίας]/.....οἴῖς Ἐπιγένες Αἰγιλιεὺς ἐγραμμάτευε, ἐν 
τὸ νοὂι τὸ] ἑκατομπέδοι. 268, 105. 269.120: [τάδε οἳ) ταμία[] τὸν ἱερῦν χοεμάτον [τὲς ᾿Αθεναίας]...... [οῖς Φ]ορμίον ᾿Αρι- 
στίονος Κυδα[[ε]ναιεὺς [ἐγιραμμάτίευε, ἓὶν τὸι νεῦι τὂι ἑκατομπέδοι. 270, 134:.......[οῖς Εὔχσενος Εὐφάνος Προσ]πά[λτιος. 
ἐγραμµ]άτευε, [ὲν τδι νεδι τῶι ἑκατ]ονπέδοι. 271, 149. 272, 154. 273, 168. 274, 169 - 170. 

6. Βεκκεκ, Απεοή, Ω5. 247, 24: ἑκατόμπεδον: νεώς ἐστι τῆς ᾿Αθηνᾶς, ποδῶν ἑκατὸν ἐκ πάσης πλευρᾶς: διὰ τοῦτο γὰρ καὶ 
ὠνομάσθη. καλοῦσιν γὰρ αὐτόν τινες Παρθενῶνα. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Ἠθ. 3494: ἀλλ' ὅλαι μὲν πόλεις αὐτῶν εἰσι (τῶν ᾿Αθηναίων) 
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φερόμενον καὶ ὡς ἱερὸν θεωρούμενον ἑκατόμπεδον νεώ»ὶ. Ὡς ὅμως ἐσημείωσεν ὁ Ὠίης- 
πιοος”, ὁ εἲς τὸν Παρθενῶνα ἐφαρμοσθεὶς δωρικὸς ποὺς ἰσοῦται πρὸς ϐ,32685 µ., ἔπο- 
µένως 100 τοιοῦτοι πόδες παρέχουν μῆκος 32,685 µ. ἤτοι ἀρκετὰ µικρότερον τοῦ 
32,858 µ. 

'Ὑπετίθετο ἐπίσης παλαιότερον καὶ ὅτι ὁ μὴ σωζόμενος σήμερον ὀπίσθιος ἐγκάρσιος. 
τοῖχος τοῦ κυρίως ναοῦ συνεκοινώνει πρὸς τὸν ὄπισθεν αὐτοῦ χῶρον 3 (ἤτοι τὸν ὁπι- 
σθόδοµον ἢ κυρίως Παρθενῶνα) διὰ τριῶν διφύλλων θυρῶν, ἤτοι μιᾶς µεγαλυτέρας, 
ἀνοίγματος 2,55 μ.,κειµένης κατὰ τὸν µέγαν ἄξονα τοῦ σηκοῦ, καὶ δύο ἄλλων µικροτέρων. 
πλαγίων, ἀνοίγματος 1,50 µ., εὑρισκομένων εἲς μικρὰν (0,70μ.) ἀπὸ τῶν πλαγίων τοίχων 
ἀπόστασιν. Ἐστηρίχθη δ᾽ ἡ ἄποψις αὕτη ἐπὶ τῆς παρουσίας ἐπὶ τοῦ θεµελίου τοῦ ἔξαφα- 
νισθέντος σήμερον ἐγκαρσίου τοίχου καὶ εἰς τὰς ἀντιστοίχους θέσεις τοῦ δαπέδου λαξευ- 
µάτων τριῶν κατωφλίων, διφύλλων καὶ πρὸς τὰ ἔσω (ἤτοι πρὸς Α.) ἀνοιγουσῶν θυρῶν 
(εἰκ. 234). Καὶ διὰ μὲν τὸ µέσον κατώφλιον (εἰκ. 234β), ἤδη ἀπὸ τοῦ 1830 ἐσημείωσεν 
ὁ ΟοοΚετε]!", διεπίστωσε δ᾽ ἀργότερον καὶ ὁ ὨδτρίεΙά", ὅτι, ἕνεκα τεχνικῶν λόγων, ἧτο. 
ἀδύνατον νὰ ἀνῆκεν εἲς τὸν 5ον π.Χ. αἰῶνα, ἀλλὰ θὰ κατεσκευάσθη ὅταν ὁ χῶρος 2 


καὶ νῆσοι καὶ ἥπειροι, καὶ ναοὶ χιλιοτάλαντοι καὶ δήμων ἀποικισμοὶ µυρίανὸροι, τροπαίοις δὲ παντοδαπεῖς ἀναστέρονται καὶ λα- 
φύροις: ὧν ἀγάλματα καὶ σύμβολα, παρθενῶνες ἑκατόμπεδοι, νότια τείχη, νεώσοικοι, προπύλαια. 3518, 9704: τὸν γὰρ ἑκατόμ-. 
πεδον νεὼν Περικλέους ἓν ἀκροπόλει κατασκευάξοντος, ὡς εἰκός, λίθοι προσήγοντο πολλοῖς ζεύγεσι καθ' ἡμέραν. Περικλῆς. 
13.4: τὸν μὲν γὰρ ἑκατόμπεδον Παρθενῶνα Καλλικράτης εἰργάζετο καὶ 'Ικεῖνος. ΑΡΠΟΚΡΑΤΙΩΝ λ. ΗΣΥΧΙΟΣ λ. Μ. Ἐτνμ.λ. 

1. Τοῦτο ἀνεγνώρισε πρῶτος ὁ 8µον ἐν Ψογαµς, ἔ-ὰ. τόμ. ΙΙ, σ. 144 τῆς ἐκδόσεως τοῦ 1678, ἀλλ. ἡ ἄποψίς του αὕτη ἀντε- 
κρούσθη ὑπό τοῦ Ι-εκου (1728 - Ι803) εἰς διατριβήν του σχετικἠν πρὸς τὸν ἀρχαῖον ἑλληνικὸν πόδα. Τό παρεδἐχθη ἐντοῦτοις. 
μετὰ ταῦτα καὶ πάλιν ὁ Όσφινο, Ώε Ῥαγίνοποης, Ρζοβζαπηπι, Κοροημαβεη 1848 καὶ ἓν Καίσοα μηά διιάϊση, Κοροπίιαροι 1857, σ. 
145 ἔξ. εἰς τοῦτον δὲ πάλιν ἀντεῖπεν ὁ Αυο. Αυκὲς (Ειιάος ἄος ἀϊπιοηνίοης ἁν Ῥαγίμέποτ, Νϊπιος 1867, σ. Β), θεωρήσας τὴν 
ἁρμηνείαν του ὡς βεβιασμένην καὶ ἰσχυρισθείς, ὅτι ὁ ἑκατόμπεδος νεὼς τῶν ἐπιγραφῶν δὲν ἀφορᾷ εἰς τὸ µῆκος τοῦ κυρίως. 
ναοῦ, ἀλλ’ εἰς τὸ πλάτος τοῦ στυλοβάτου τῆς προσόψεως, ἐπειδὴ κυρίως ἀπὸ τὸ πλάτος τῆς Α. πλευρᾶς --- κυρίας εἰσόδου 
τῶν ναῶν --- ἐχαρακτηρίζοντο κατὰ τὴν ἀρχαιότητα οἱ ναοί (τετράστυλος, ἐξάστυλος, ὀκτάστυλος), ἀκόμη δὲ καὶ ἐπειδὴ 
εἰς τὰ νομίσματά των οἱ ἀρχαῖοι τὰς προσύψεις τῶν ναῶν εἰκόνιζον ὡς ἐπικρατοστέρας. Ἔκ τοῦ πλάτους μάλιστα τοῦ στυ- 
λοβάτου τῆς Α. πλευρᾶς, µετρηθέντος μετὰ µεγίστης ἀκριβείας παλαιότερον μὲν ὑπὸ τοῦ 1. 5τυλκτ (Απιίαμῄιίος οἳ Αἰἰνεηο, τ. 
Ἡ, Ἰοπάση 1187, σ. 8 - 9), ἀργότερον δὲ ὑπό τετοῦ Ῥλοσλκυ καὶ τοῦ Ῥενκοτε, συνήγαγεν ὁ Αυκὲς, διαιρέσας αὐτὸ διά τοῦ 
1090, τὸ µῆκος τοῦ ἀρχαίου ποδός (03085 μ.). Κατὰ τὸν Ῥινονοοκ ἐντούτοις (Ατοῄιοσίυτε, σ. 162) ὁ κυρίως ναός ἦτο μὲν γνω- 
στὸς ὡς ἑκατόμπεδος νεώς, τὸ ὄνομά του ὅμως τοῦτο εἶχο κληρονομήσει ἀπὸ τὸν ἀρχαϊκὸν πώρινον Ἑκατόμπεδον (βλ. ἄνω- 
τέρῳ, σ. 11). οὕτως, ὥστε νὰ μἡ δικαιολογῆται ἡ παραδοχὴ τοῦ πηλίκου τῆς διαιρέσεως τοῦ µήκους του διά τοῦ 100 ὡς µο- 
νάδος ποδός. Τοιαῦται ἀτόπειραι ἔγιναν συχνά, ἀλλ ἀπέδωσαν πάντοτε ἐσφαλμένα ἀποτελέσματα. Τὸ ἐσωτερικόν, 
ἐλεύθερον µῆκος τοῦ κυρίως ναοῦ ἦτο πράγματι ἴσον πρὸς 91,5 δωρικοὺς πόδας, θὰ ἦτο δὲ 100 1/2 δωρικοὺς πὀ- 
δας ἂν περιελαµβάνετο εἰς αὐτὸ καὶ τὸ πάχος ἀμφοτέρων τῶν ἐγκαρσίων τοίχων του" δὲν Φαίνεται ὅμως νὰ ἐνδεί- 
Χνυται µία τόσον κατὰ γράμμα ἐφαρμογὴ τῆς ὀνομασίας. Σχετικῶς πρὸς τὸ ἐπίθετον ἑκατόμπεδος ὁ Α. Ἠκο ἐξέφερε 
«Κῑῑο 28, 1935, σ. 310 ἐξ.) τὴν ὁρμηνείαν, καθ’ ἣν ὁ ἐπὶ τῆς ᾿Ακροπόλεως ἑκατόμπεδος νεὼς δὲν εἴχε µῆκος 100 ποδῶν, ἀλλ᾽ 
ῆτο προσιτὸς δι’ ἑκατὸν βαθμίδων Ἡ πλούσιος εἰς ἄνδηρα ναός. Κατά τὴν ἑρμηνείαν ταύτην ἑπομένως ὁ ναός ὠνομάσθη οὕτω 
ἐκ τῆς θἐσεώς του καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ μήκους του. τοῦτο δὲ ζητεῖ ὁ Ησι» νά ἀποδείξη διά τῆς παρουσίας τῆς λέξεως εἰς τὴν φι- 
λολογίαν καὶ τὰς ἐπιγραφάς, ὅτι δηλαδὴ ἡ κατάληξις -πεδος σημαίνει βαθμιδωτὸς ἢ κατ' ἄνδηρα διατεταγµένος καὶ οὐχὶ ὁ 
μὲ πόδας μετρούμενος. Τὴν θεωρίαν ταύτην ὅμως κατέρριψεν ὁ Α. νον ΒευΜεντηλι. (ΚΗ. Μυς. 85, Ι936, σ. 178 ἐξ), καθ ὃν 
εἲς πραγματικὸς ᾿Ἑκατόμπεδος, ὅπου καὶ ἂν εὑρίσκετο, ἀπέβη τὸ πρότυπον τοῦ κλασσικοῦ δωρικοῦ ναοῦ καὶ δι’ αὐτὸ ἔδωκε 
τὸ ὄνομά του εἰς αὐτὸν τὸν τὖπον κατ' ἀρχιτεκτονικὴν γλῶσσαν, οὕτως, ὥστε τὸ ἐπίθετον ἑκατόμπεδος ἀπέβη ἀπὸ τοῦ 5ου 
π.Χ. αἰ. περίπου συνώνυµον πρὸς τὸν ναὸν δωρικοῦ ρυθμοῦ, δι΄ ὃ καὶ ὁ ΑΡΠΟΚΡΑΤΙΩΝ ὀρθῶς ἔγραψεν: ὁ ΠΤαφθενὼν ὑπό τινων. 
ἑκατόμπεδος ἐκαλεῖτο διὰ κάλλος καὶ εὐρυθμίαν, οὐ διὰ μέγεθος ὡς Μενεκλῆς ἢ Καλλίστρατος ἐν τῷ περὶ  Αθηνῶν (πρβλ. καὶ 
ΣΟΤΑΑΝ ἐν λ.). 

3. Ατογιοσίυτο, σ. 161, σημ. ! καὶ ἐν Αι 4ο 7 Οοπμτεςσο Πηιογπαχἰοπαὶο «ἱ ΑγοϊνοοΙομία Οασοίσα 1, Κοππα Ι961. σ. 159, 

3. Παρά Βκόνρστευ, Ὑοναμεν εἰ τοοίνεγεῖνος άαης Ια Οόου ΙΙ, Ραεῖς 1830, σ. 290 Β. 

4. ΑΜ 6, Ι88Ι, σ. 299. πίν. ΧΙΙ. 
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μετετράπη εἷς χριστιανικὴν ἐκκλησίαν!, χάριν ἐπικοινωνίας αὐτοῦ μετὰ τοῦ ὡς νάρ- 
θηκος χρησιμοποιηθέντος τότε χώρου 3. Διὰ δὲ τὰς δύο πλαγίας μικρὰς θύρας, τὰς 
ὁποίας ὁ Ο. Βδιιοπεγ" ἐχαρακτήρισεν ὡς ἀρχαίας, εἶχεν ἀποδειχθῆ 3 πρότερον, ὅτι 
καὶ αὗται ὁμοίως θὰ ἀνῆκον εἰς τὴν χριστιανικὴν ἐκκλησίαν", ἀνοιχθεῖσαι χάριν συγ- 
κοινωνίας τοῦ ἓν τῷ διαμερίσµατι 3 νάρθηκος πρὸς τὰ πλάγια κλίτη τῆς ἓν τῷ χώρῳ 2 
ἐκκλησίας, ὡς συνηθίζετο εἰς τὰς πλείστας παλαιοχριστιανικὰς βασιλικάς». Κατὰ ταῦτα 
ὁ ὀπίσθιος τοῖχος τοῦ ἀρχαίου ναοῦ ἧτο συνεχής, ἤτοι κλειστὸς καὶ ἄνευ οὐδενὸς ἀνοί- 
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333. Κάτοψις τοῦ περικλείου Παρθενῶνος : 1, πρόναος, 2, ἑκατόμπεδος νεώς, 3, ὀπισθόδομος Ἡ κυρίως 
Παρθενών, 4, ὀπισθόναος. 


Ύματος, ἔχων πάχος κατὰ μὲν τὸν τοιχοβάτην 1,15 µ. κατὰ δὲ τοὺς ὀρθοστάτας του 
0994 µ. (βλ. πίν. 43). 

Τὸ δάπεδον τοῦ ναοῦ εὑρίσκετο εἰς τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον πρὸς τὸ τοῦ στυλοβάτου τῆς κρη- 
πῖδος τοῦ προνάου, ἑπομένως κατὰ 0,69 µ. ὑψηλότερον τοῦ δαπέδου τοῦ πτεροῦ, ἄπε- 
τελεῖτο δ᾽ ἐκ κανονικῶν μαρμαρίνων πλακῶν, στηριζοµένων ἐπὶ τοῦ γενικοῦ πωρίνου. 
ὑποστρώματος τοῦ ναοῦ». Αἱ µαρμάριναι πλάκες, πάχους 0,245 µ., συνηρµόζοντο κα- 
λῶς πρὸς ἀλλήλας δι’ ἀναθυρώσεως, πλάτους 0,08 ἕως 0,09 µ., ἐτοποθετήθησαν δὲ κατὰ. 





1, Καλὴν φωτογραφίαν τοῦ κατωφλίου τούτου παρέσχεν ὁ Ἐκ. Ν. ΏΕΙοΗΜΝλακ ἓν Ὀίο Βακίῆκα ἵπη Ῥατίίεποη (ΑΜ 61/64 
1938-39 πίν. 21, 2' βλ. καὶ τὸ περὶ τοῦ χριστιανικοῦ ΠαρθενΏνος ἐν τέλει Παράρτημα), 

2. Βετίοῖι ἴδος άῑο Ὀπιετομοῦμηφεη αμ ἄςγ ΑΚγοροϊίς ἵπι 1αἡτο 1862, Βεεῖία 1863. σ. 166 - 170. 

3, Ε. Βευνέ, 1)Αοτοροῖε 4᾿Αιλέηος", Ρατίς 1854, σι 44. 

4. Βλ. τὴν σχετικὴν ἀναπαράστασιν κατόψεως τῆς χριστιανικῆς ἐκκλησίας ἐν ΒΙάΙοκίκοη, εἰκ. 576 καὶ ἡμετέραν εἰκόνα εἰς, 
τὸ περὶ τοῦ χριστιανικοῦ Παρθενῶνος ἐν τέλει Παράρτημα, 

5. Βλ. σχετικῶς Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΝ, Ἡ ξυλόστεγος παλαιοχρ. βασιλική, τόμ. Α΄, ᾿Αθῆναι 1952, σ. 130 ἐξ. 

6. Τὸ ὑπόστρωμα τοῦτο μετὰ τὴν δοκιµαστικὴν σκαφἠν, ἣν ἐξετέλεσεν ὁ Α. Ἴναμικα (ΑΑ. 80, 1965 - 66. στ. 40! ἐξ.) εἰς τὸ. 
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συνεχεῖς λωρίδας, ὤν οἱ λίθοι εἰς μὲν τὰ ἄκρα τμήματα ἦσαν περίπου τετράγώνοι 
(113 χ 1:30 μ.), εἲς δὲ τὸ μέσον ἐλαφρῶς ὀρθογώνιοι (1,30 Χ 1,64 μ.) (πτ. πίν͵ 1, Π καὶ 
πίν. 1, 2). 


ΙΚΝΗ ΤΟΝ Ι«ΑΤΟΦΛΙΟΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΘΥΡΟΝ 
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244. Ἴχνη χριστιανικῶν κατωφλίων ἐπὶ τοῦ χωρίζοντος τὸν κυρίως ναὸν () ἀπὸ τοῦ ὁπισθοδόμου (3) συνεχοῦς τοίχου. 


Πρέπει ἐνταῦθα νὰ σημειωθῇ, ὅτι τὸ ἐσωτερικὸν δάπεδον δὲν εὑρίσκετο καθ’ ὅλην 
αὐτοῦ τὴν ἐπιφάνειαν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἐπιπέδου: ἀξονικὸς ὀρθογώνιος χῶρος, διαστά- 
σεων 9,815 Χ 25.452 µµ., ἀρχόμενος ἀπὸ τῆς θύρας καὶ βαΐνων πρὸς Δ., εἶχε τηρηθῆ κατὰ 
0,041 μ. χαμηλότερον τῆς ὑπολοίπου ἐπιφανείας, δημιουργηθείσης οὕτω ἀβαθοῦς λεκά- 
νης, ἐπὶ τῶν χειλέων τριῶν πλευρῶν τῆς ὁποίας ὡς στυλοβάτου (Β., Ν. καὶ Δ.) ἵσταντο 
κίονες σχηµατίζοντες τρίπλευρον (εἰκ. 235) ἤτοι σχήµατος κατακεκλιµένου πεῖ] πε- 


ἄκρον τοῦ βορείου κλίτους τοῦ σηκοῦ, ἔφθανε µέχρι βάθους τεσσάρων στρώσεων (ἤτοι µέχρι βάθους 1.40 μ.) (εἰκ. 74): δι- 
καιώνει ἑπομένως τὴν παλαιὰν θεωρίαν τοῦ Ε. Ζτωμεκ (Ζο]ισομει Πίς Βαυννοσοη 15. 1865, σ. 37), καθ' ἣν ὁλόκληρον τὸ 
μέχρι τοῦ βράχου κενὸν τοῦ στρώματος ἦτο πεπληρωμένον διά κανονικῶν πωρολίθων. 

Ἱ. Ὁμοίαν βάθυνσιν τοῦ µέσου κλίτους τοῦ κυρίως ναοῦ παρουσιάζει καὶ ὁ τοῦ αὐτοῦ ἀρχιτέκτονος Ἰκτίνου 
ἀποτελῶν ἔργον ἐν Βάσσαις ναὸς τοῦ ᾿Ἐπικουρίου ᾽Απόλλωνος (Ο. Μ. δτλοκειπεκο, Ώος Αροϊοιεπιρα! 2Η Ῥασσαο ἵπ 
Ατοπάΐοη, Κοπι 1826, πίν. ΙΝ. ΟΡΛΑΝΑΟΣ, ΑΔ 8, 1923, σ. 47, εἰκ. 42). 
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335. Κάτοψις τοῦ διαμερίσματος τοῦ κυρίως ναοῦ (3) μετὰ τοῦ ἐσωτερικοῦ εριπλεύρου (σχήματος πεῖ) περιστυλίου καὶ τοῦ. 
βάθρου τοῦ ἀγάλματος. Ἔκ τῶν δύο δι’ ἐστιγμένων γραμμῶν σχεδιαζομένων πλαισίων τοῦ πωρίνου θεμελίου τοῦ βάθρου, τὸ, 
μὲν ἐξωτερικὸν σημειώνει τὸ περίγραµµα τοῦ ἀρχικοῦ βάθρου, τὸ δὲ ἐσωτερικὸν τὸ τοῦ µεταγενεστέρου ἑλληνιστικοῦ. Τὰ 
μέτρα των ἐσημειώθησαν κατὰ Ὠΐπνηιοος, 
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ριστύλιον. Τοῦ περιστυλίου τούτου ἡ μὲν βόρειος καὶ ἡ νοτία πτέρυξ εἶχον; ἀπὸ τοῦ 
χείλους µέχρι τῶν ὀρθοστατῶν τῶν πλαγίων τοίχων, πλάτος 4,635 µ. ἡ βόρειος καὶ 
4.615 μ. ἡ νοτία, ἡ δὲ δυτικἡ ἦτο κατά τι στενοτέρα (4,334 μ.). Άξιον σηµειώσεως εἷ- 
ναι, ὅτι τὸ ἐσωτερικὸν δάπεδον τοῦ ναοῦ, τῶν στοῶν καὶ τοῦ κεντρικοῦ χώρου, δὲν ἄπε- 
τέλει ὁριζοντίαν ἐπίπεδον, ἀλλὰ κυρτήν, καμπύλην, οἱονεὶ σφαιρικἠν ἐπιφάνειαν ἀπό τε 
Β. πρὸς Ν. καὶ ἀπὸ Α. πρὸς Δ. “Ἡ γενοµένη καὶ ὑφ᾿ ἡμῶν χωροστάθµησις ἀπέδειξε 
πράγματι (εἶκ. 97 καὶ πίν. 20), ὅτι τὰ περὶ τὰ χείλη τῆς λεκάνης σημεῖα εὑρίσκονται εἲς 
ὑψηλοτέραν στάθµην ἀπὸ τὰ παρὰ τοὺς τοίχους καὶ ἐπομένως, ὅτι ὁ κεντρικὸς χῶρος 
(λεκάνη) εἶναι ἐλαφρῶς ἐξωγκωμένος. Κατὰ ταῦτα καὶ ὁ σηκὸς ἠκολούθει τὴν γενικὴν 
καμπυλότητα, ἣν παρουσιάζουσι τὰ λοιπὰ µέρη τοῦ ναοῦ (πτερὀν, κρηπὶς κλπ.). 

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω λεχθέντων προκύπτει, ὅτι καὶ τὸ δάπεδον τοῦ κυρίως ναοῦ ἧτο 
διαμορφωμένον κατὰ τὸ αὐτὸ σύστημα, καθ’ ὃ καὶ τὸ τοῦ προνάου καὶ τοῦ ὀπισθονάου. 
Ἐσχημάτιζε δηλαδὴ καὶ αὐτὸ ἓν εἶδος ἑσωτερικῆς λεκάνης, ὀρθογωνίου σχήματος, 
διαστάσεων μήκους 25,452 μ. καὶ πλάτους 9,815 µ., βάθους δὲ 0,04 ἕως 0,041 μ. Τῆςλεκά- 
νης ταύτης τὰς μὲν τρεῖς πλευράς, Β., Δ. καὶ Ν., ἐσχημάτιζον οἱ στυλοβάται τῶν ἔσω- 
τερικῶν κιόνων, τὴν δὲ τετάρτην ἀνατολικὴν ὁ τοιχοβάτης τοῦ ἐγκαρσίου σηκοπροδο- 
µίου τοίχου. 


Αί ἑσωτερικαὶ κιονοστοιχίαι. Ὡς πάντες οἱ μεγάλοι δωρικοί, περί- 
πτεροι ναοὶ τῆς ἀρχαϊκῆς καὶ τῆς κλασσικῆς ἐποχῆς ἔφερε καὶ ὁ Παρθενὼν ἐσωτερι- 
κῶς δύο παραλλήλους πρὸς τὰς μακρὰς πλευρὰς κιονοστοιχίας καὶ μάλιστα διωρόφους, 
ἐχούσας τοὺς κίονας κατακορύφως ἱσταμένους}' αἱ παράλληλοι ὅμως αὗται κιονο- 
στοιχίαι τοῦ Παρθενῶνος, δὲν ἐσχημάτιζον πλέον μεταξύ των, ὡς αἱ τῶν ἄλλων, ἀρ- 
χαιοτέρων καὶ συγχρόνων κλασσικῶν ναῶν --- καὶ αὐτοῦ ἀκόμη τοῦ ἀμέσου προκατό- 
χου του ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος --- ἕνα ἁπλῶς εὐρύχωρον διάδροµον, ἀλλ᾽ ἔτοποθε- 
τήθησαν εἰς τόσον μεγάλην ἀπ᾿ ἀλλήλων ἀπόστασινΣ, ὥστε νὰ δημιουργηθῇ ἄνετος 
ἐσωτερικὸς χῶρος, ὑπολογισμένος στοχαστικά, συμφώνως πρὸς τὰς διαστάσεις τοῦ 
κολοσσιαίου χρυσελεφαντίνου ἀγάλματος τῆς προστάτιδος τῶν ᾿Ἀθηνῶν Παρθένου 
᾽Αθηνᾶς, τὸ ὁποῖον ἐπρόκειτο νὰ περιλάβη. Ἡ ὀξαιρετικὴ λοιπὸν αὐτὴ ἁπλοχωρία ποὺ 
ἐδόθη εἰς τὸ µέσον κλῖτος τοῦ ναοῦ ἀποτελεῖ µίαν ἐκπληκτικὴν καινοτοµίαν, ἡ δὲ και- 
νοτοµία αὐτὴ δὲν ὀφείλεται ἀναμφιβόλως τόσον εἰς τοὺς ἀρχιτέκτονας, ὅσον καὶ εἲς 
τὸν Φειδίαν, τόν, κατὰ Πλούταρχον”Σ, ἐπίσκοπον ἤτοι ἑπόπτην πάντων τῶν περικλείων 
ἔργων, ὅστις, διδαχθεὶς πιθανώτατα ἀπὸ τὸ πρόσφατον πάθηµα τῆς τοποθετήσεως τοῦ 
ἄλλου χρυσελεφαντίνου µεγαλουργήµατος αὐτοῦ, δηλαδὴ τοῦ Διὸς τῆς Ὀλυμπίας, 
ἐντὸς τοῦ στενοχώρου διαδρόµου τῶν ἐσωτερικῶν κιονοστοιχιῶν τοῦ ναοῦ ἐκείνου», 
θὰ ἐπέβαλε βεβαίως τὴν ἐξαιρετικὴν εὑρύτητα ἥτις, ἐδόθη εἴς τὸ μέσον κλῖτος τοῦ 


1, Ρηποῖριος), σ. 36. 

2. 10925 µέτρων ἀπ' ἄξονος εἰς ἄξονα τῶν κιονοστοιχιῶν, μέτρον ἀνυπέρβλητον μέχρι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης εἰς ναοὺς τῆς 
κυρίως Ἑλλάδος, 

3, Περικλῆς 13. 

4. 8,32 µέτρων ἀπ ἄξονος εἰς ἄξονα τῶν κιονοστοιχιῶν (Οἰγηιρία: Πίε Εεφεθπίςσο, Τα[ο]δαρά 1, Ὠίς Βαιάεηκηνά]ος, Βεη]ία 
1492, πίν. ΙΧ). 
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336. Προοπτικὴ ἀναπαράστασις τῶν περιβαλλουσῶν τὸ λατρευτικὸν ἄγαλμα διτόνων κιονοστοιχιῶν τοῦ τριπλεύρου περι- 
στυλίου τοῦ σηκοῦ. 
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Παρθενῶνος", ἵνα ἀναπνέῃ ἐλευθέρως τὸ ἄγαλμα τῆς ᾿Αθηνᾶς καὶ μὴ συνωθῆται μεταξὺ 
στενὰ τοποθετηµένων κατὰ µῆκος κιονοστοιχιῶν. Ὁ αὐτὸς Φειδίας θὰ ἐσχεδίασε πι- 
θανῶς καὶ θὰ ἐπέβαλεν, ἓν συνεννοήσει μετὰ τοῦ Ἰκτίνου, καὶ τὴν ἓν σχήµατι κεφαλαίου 
πεῖ πέριξ τοῦ ἀγάλματος διάταξιν τῶν κιονοστοιχιῶν καὶ μάλιστα διωρόφων, διὰ τῆς 
ὁποίας ἐπετεύχθη ἐξαιρετικὰ μνημειῶδες ἐσωτερικὸν ἀρχιτεκτονικὸν πλαίσιον, ἀντά- 
ἔιον τῆς ὑψηλῆς πλαστικῆς στάθµης τοῦ γλυπτικοῦ ἔργου, τὸ ὁποῖον περιέβαλλε (εἰκ. 
236 καὶ πίν. 55). Καὶ ἂν ὅμως δεχθῶμεν τὴν ἐπιβολὴν τοῦ Φειδίου εἲς καθαρῶς ἀρχι- 
τεκτονικὴν σύνθεσιν, πρέπει πάντως νὰ ὁμολογήσωμεν καὶ ὅτι ὁ Ἰκτῖνος ἐδημιούρ- 
γησεν ἐδῶ τὸν ἀριστοτεχνικώτερον ἀπὸ ἀπόψεως συνθέσεως, ἀναλογιῶν καὶ πλαστικοῦ 
αἰσθήματος ἐσωτερικὸν χῶρον τῆς ἀρχαιότητος. 

Δυστυχῶς ἐκ τῶν κιονοστοιχιῶν αὐτῶν δὲν ὑπάρχει σήµερον ἐπὶ τόπου τίποτε ἄλλο, 
πλὴν τοῦ κατὰ τὸ χεῖλος τῆς ἐσωτερικῆς λεκάνης, περὶ ἧς εἴπομεν ἀνωτέρω (σ. 354), 
ἐκτεινομένου στυλοβάτου τῶν ἰσογείων κιονοστοιχιῶν. Ὁ στυλοβάτης οὗτος ἔχει πλά- 
τος μὲν 1.22 µ., ὕψος δὲ ἤτοι πάχος 0,36 µ., ἐξ ὦν ὅμως µόνον τὰ ἀνώτατα 4,1 ἑκατοστὰ 
ἦσαν ὁρατά, τὸ δὲ ὑπόλοιπον θεµέλιον, καλυπτόµενον ἐν μέρει (0,25 μ.) καὶ ὑπὸ τῶν 
πλακῶν τοῦ στρώματος τοῦ ναοῦ, διατηρεῖ εἴς τινα σημεῖα τῆς ὁριζοντίας ἐπιφανείας 
του τὰ ἴχνη τῶν κατωτάτων σφονδύλων. Τὰ ἴχνη ταῦτα πρὸ ἑνὸς καὶ πλέον αἰῶνος, 
πολὺ καλύτερον ἢ σήμερον σωζόμενα, διέκρινε καὶ ἐμέτρησεν ὁ Ροπτοςο”, καθορίσας 
τὴν ἀπὸ βάθους εἲς βάθος τῶν ραβδώσεων κάτω διάµετρον τῶν κιόνων ἴσην πρὸς |, 143 
μ” Ἐξηκρίβωσεν ἐπίσης ὁ Ῥεητοςε καὶ ὅτι οἱ κίονες ἔφερον 16 ραβδώσεις, ἀριθμὸν 
σπάνιον μὲν ἀλλ᾽ οὐχὶ καὶ µοναδικόν", ὀφειλόμενον δ᾽ ἐνταῦθα εἴτε εἰς τὴν πρόθεσιν 
νὰ μὴ δημιουργῆται πολὺ ἰσχυρὰ φωτοσκίασις εἰς τὸ ἐσωτερικόν”, εἴτε εἰς προσπά- 
θειαν ἐπιτεύξεως ραδινωτέρων ἀναλογιῶν”. Ὡς δὲ οἱ ἐπὶ τοῦ στυλοβάτου τοῦ πτεροῦ, 
οὕτω καὶ οἱ ἐσωτερικοὶ κίονες τοῦ ναοῦ δὲν ἑστερεοῦντο ἐπὶ τοῦ στυλοβάτου δι’ ἐμ- 
πολίων, ἀλλ᾽ ἵσταντο καὶ αὑτοί, ὡς οἱ τῆς περιστάσεως, ἐπὶ τοῦ ἁρμοῦ δύο συνεχο- 
µένων λίθων, παρεμβαλλομένου αὐτοτελοῦς λίθου κατὰ τὸ µετακιόνιον (εϊκ. 235). Ἐκ 


1. Ὅπερ τώρα ἀντιστοιχεῖ πρὸς πέντε µεταξόνια τῆς προσόψεως, ἀντὶ τῶν τριῶν ποὺ ἀντεστοίχουν εἰς τὸ πλάτος τοῦ ἁρ- 
χαιοτέρου ἑξαστύλου Παρθενῶνος (εἷι. 32, 33, 233). 

2. Ρεηείρ]ες, σ. 5. 

3, Αὕτη κατὰ μὲν τὸν Ῥενκονε (Ρεποίρ]ες, σ. 6, σημ. 1) εἴχε διάµετρον 1,1 143 µ., κατά τὸν Ῥευτέ (1/Αοτοροῖς ἆ Αἰνέηο», 
Σά, σ. 33, σημ. 1) ἦτο 1:03 µ., κατὰ τὸν ΣυΌΕΙαΗ (Τοροβς, σ. 232), 1,11 µ., κατὰ τὸν Μαονε (16 Ραγινέπου, ἔ-ά. σ. 51) 1/12. 
καὶ καθ’ ἡμᾶς καὶ Ώινομουκ 1.115 μ. (Ἠεεροτία 37, 1968, σ. 173, σημ. 49 καὶ σ. 175). ἀλλ' ἀπὸ ἀκμῆς εἰς ἀκμὴν ραβδώσεως. 

4. Τὸν ἐπανευρίσκομεν πράγµατι εἰς ἕνα τῶν κιόνων τῆς νοτίας πλευρᾶς τοῦ Ηραίουτῆς Ὀλυμκίας (Ε. Ουκτευς-Εκ.ΑονΕς, 
Οιγαιρῖα: Ὠἱε Βαιάουκπιᾶῖεγ, Τεχίδαπά ΙΙ, Βοη]ίη 1892, σ. 29), εἰς τοὺς κίονας τοῦ ἀρχαιοτέρου (7ου αἰῶνος) ἱεροῦ τῆς Προ- 
ναίας ᾿Αθηνᾶς τῶν Δελφῶν (Ε. Ώενανοξ:, Εουΐῇες ὧο Ώείρίιες 1, Ι-ο «αποιμαΐτε ἆ Αιλόπα Ῥεοπαία, Ραγί 1924, ΡΙαποῖος 1, 
πὶν, ΧΙ), εἰς τοὺς κίονας τοῦ ἐν "Ασσῳ ναοῦ τῆς ᾽Αθηνᾶς (1. Οιακκν -Ε. Βλοον, Ιηνεςιίβαιίοης αἲ Άσσος, Θαπιῤε]άμο - Γαἱρείᾳ, 
1902, σ. 164), τοῦ ἐν ᾽Αμυκλαίῳ ναοῦ τοῦ Απόλλωνος (Ε. Εικοµτεκ, 141 33, 1910, σ. 142 καὶ ΝΝ. Β. Ώινολοοκ, Αγοῄιοσιυσς, 
σι. 141), τοῦ ἓν Σελινοῦντι ναοῦ τοῦ Απόλλωνος (Κοι.ρεννευ-Ρύοµστεῖν, Ρἱε μεἰεςΝήςείνετι Τεπιρε! ἵπ Ὀπιογ]ια[ίοη, ἕ-ᾱ. Τοχι, 
σι. 123) εἰς τοὺς πλαίστους τῶν κιόνων τοῦ ναοῦ Ὁ τοῦ αὐτοῦ Σελινοῦντος (ΚουρΕΙΝΕΥ-Ρύσμκτεικ, ξ-ᾱ. σ.99), εἰς τὰς ἐσωτερι- 
κάς διτόνους κιονοστοιχίας τοῦ ἓν Αἰγίνη ναοῦ τῆς ᾿Αφαίας (Ειεαητεκ παρὰ Ευκτν/νοιεκ, Ἀθίπα, ξ-ᾱ. Τεχιρ. σ. 38 καὶ 
Τα[ο]δά. πἰν. 41), εἰς τὸν ἄνω ὄροφον τῶν ἐσωτερικῶν κιονοστοιχιῶν τοῦ ἐν Ποσειδωνίᾳ λεγομένου ναοῦ τοῦ Ποσειδῶνος. 
(νῦν Ἡρας 11) (Εκ. Κκλυνς, Ραοσίιπη, Βοηίη 1943, σ. 56) καὶ εἰς τὸν ἐν Σουνίῳ ναὸν τοῦ Ποσειδῶνος (Εχρόά(ίον «οἰσηιίβαως 
49 Μοτόο Π], Ρατῖς 1838, πίν. 343, εἰκ. ν, Β. ΣΤΛΗΣ, ΔΕ 1909, σχέδιον πἰν. 6, ΝΨ. Η. Ρκονμεκ, Β5Α 45, 1950, σ. 82) κλπ. 

5. Μιαμλειμς, Ώος Ραγίίνεποη, σ. 23. 

6. Ν/. Β. Ώινενοον, Αποῄιοσίυτε, σ. 182. 
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τῶν ἐπὶ τοῦ στυλοβάτου παρατηρηθέντων ἰχνῶν συνάγεται ἐπίσης, ὅτι κατὰ μὲν τὰ 
μακρὰ σκέλη τοῦ πεῖ ὑπῆρχον δέκα ἓν ὅλῳ στηρίγματα, κατὰ δὲ τὴν στενὴν πλευ- 
ρὰν αὐτοῦ πέντε, τῶν γωνιαίων ἀριθμουμένων δίς. 

Πρέπει ἐντούτοις νὰ προστεθῇ, ὅτι ἡ ἓν σχήµατι πεῖ διάταξις δὲν ἦτο καθόλου 
σπανία δι) ἐσωτερικὰς κιονοστοιχίας ναῶν τῆς κυρίως Ἑλλάδος" κατά τε τὸν 5ον καὶ 
τὸν 4ον π.Χ. αἰῶνα. Τὴν συναντῶμεν πράγματι κατὰ μὲν τὸν 5ον π.Χ. αἰῶνα εἰς τὸ 
'Ἡφαίστειον (Θησεῖον)”, μὲ ἄρτιον (4), εἷς δὲ τὸν Παρθενῶνα μὲ περιττόν (5), ἁρι- 
θμὸν κιόνων κατὰ τὴν στενὴν πλευρὰν τοῦ πεῖ καὶ τέλος εἰς τὸν ἓν Βάσσαις ναὸν 
τοῦ Ἐπικουρίου ᾽Απόλλωνος, ἔργον ὁμοίως τοῦ Ἰκτίνου, μὲ ἕνα µόνον κίονα ἓν τῷ 
μέσῳ τῆς στενῆς πλευρᾶς'. Κατὰ δὲ τὸν 4ον αἲ. μὲ ἄρτιον ἀριθμὸν κιόνων κατὰ τὴν 
στενὴν κεραίαν τοῦ πεῖ, εἰς τὸ Λάφριον τῆς Καλυδῶνος", εἰς τὸν ἓν Στράτῳ ναὸν τοῦ. 
Διός (μὲ τέσσαρας κίονας)", εἰς τὸ Μολύκρειον τῆς Αἰτωλίας μὲ τέσσαρας κίονας”, 
εἰς τοὺς ἐν Ἐπιδαύρῳ ναοὺς τῆς ᾿Αρτέμίδος, τῆς Θέμιδος καὶ τῆς ᾽Αφροδίτης», μὲ 
τέσσαρας ὁμοίως κίονας, εἲς τὸν ἓν Νεμέᾳ ναὸν τοῦ Διός" μὲ τέσσαρας ὠσαύτως κίο- 
νας καὶ τέλος εἲς τὸ µεταγενέστερον ᾿Αρτεμίσιον τῆς Ἐφέσου!" μὲ ἄρτιον πάλιν ᾱ- 
ριθμὸν κιόνων κατὰ τὴν στενὴν πλευρὰν τοῦ πεῖ. 

Ἡ μετ’ ἀρτίου ἀριθμοῦ κιόνων τῆς στενῆς πλευρᾶς λύσις εἶναι αἰσθητικῶς προτι- 
μοτέρα’ διότι εἰς τὴν μετὰ περιττοῦ ἀριθμοῦ λύσιν ὁ µέσος κίων, πίπτων εἰς τὸν ἄξονα 
τοῦ ναοῦ, ἑτάρασσε κάπως τὸ βάθος ({οπάο) τοῦ λατρευτικοῦ ἀγάλματος, ὅπερ προε- 
βάλλετο ἐπὶ τῆς ὄπισθεν κιονοστοιχίας. 

Ἔκ τῶν ἀνωτέρω παρατεθέντων ἀφθόνων παραδειγµάτων πειµόρφου ἐσωτερικῆς δια- 
τάξεως τῶν κιονοστοιχιῶν συνάγεται σαφῶς, ὅτι οἱ Ἕλληνες ἀρχιτέκτονες τῆς κλασ- 
σικῆς ἐποχῆς ἐνδιεφέροντο ζωηρῶς διὰ τὴν δημιουργίαν ἐντυπωσιακῶν ἐσωτερικῶν 
χώρων, ἀνέπτυσσον δὲ μάλιστα καὶ ἀρκετὴν ποικιλίαν λύσεων. Καίτοι δὲ τὴν ἀνάγκην 
διαμορφώσεως ἰδιαιτέρας ἀξίας ἐσωτερικοῦ χώρου ἐπέτυχε προπάντων ἡ ρωμαϊκὴ 
ἀρχιτεκτονική (Πάνθεον Ρώμης, Θέρμαι κλπ.), ὅμως δυνάµεθα νὰ εἴπωμεν, ὅτι τὸ 
πρῶτον σπέρµα της εὑρίσκεται ἤδη κυρίως εἰς τὸν Παρθενῶνα, παρὰ τὴν εἲς αὐτὸν ὑπάρ- 


1. Ὁ ΟΟΟΚΕΝΕΙΗ. παρὰ Βκόνυστευ (Ψογαθες ἆλης Ἰὰ ΟΥδες, ΙΙ, Ραεῖς 1830, σ. ΧΧΙΝ) σχεδιάζει ἐσφαλμένως ἑπτὰ μὲν κίο- 
νας εἰς ἑκάστην τῶν μακρῶν πλευρῶν καὶ τέσσαρας κατὰ τὴν στενὴν πλευρὰν τοῦ σηκοῦ, παραλείπει δὲ καὶ τὰς ἐπὶ τοῦ ἀνα- 
τολικοῦ θυραίου τοίχου παραστάδας, 

3. Εἰς τοὺς ναοὺς τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος οὐδὲν σχετικὀν παράδειγµα εὕρομεν. 

3. 6, Ῥη. 8τενενς, 8οπιο Εαπιαγκς µροπ (ἴνε Πηίοτίος οἳ (ἶνο Ηαρ]αίσιείση, Ηοκρετία 19, 1950, σ. 145, εἶκ. 1. σ. 47, εἴκ. 2 
πρβλ. καὶ 1. Τκανιος, Βἰάιοχίκοη, εἰκ. 348. ᾿Αρχικῶς ὁ ίπμπους εἶχεν ἀναπαραστήσει τὸ «Θησεῖον» μὲ τρεῖς κίονας εἰς. 
τὴν ἐγκαρσίαν κεραΐαν (Οὔπετναίίοης οἩ ἴ]νο Ἠορμαἰσιοίση, Ἡοεροτία 8υρρΙ. Ψ. 1941, σ. 3 ἐξ.). 

4. Κάτοψις ἐν ΕχρόΦ[ίοη φεἰεπιίῆᾳμε 4ε Μοτός, τόμ. 1, πῖν. 5, παρὰ Ο. Μ. 5ΤλΟΚΡΙΜΕΝΟ, Ώετ Αροοϊεπιρε! Ζη Βασσας 
ᾗ Αγοπάΐοη, Έοπη 1826, πὶν. ΙΝ, παρὰ ΏινεΜοον, Ατοζίοσιυτο, εἶκ. 56 καὶ παρά Α. Ν. 1.ΑΜΝΚΕΝΟΕ, ΟτοοΚ Ατοίιοσίωτς, 
Ἰοφάοη 1957, εἰκ. 99. 

5. Ε. Ώνσονε, Ώα5 Ιαρμεῖοη νοα Καϊγάση, Κὔδεπίανη 1948, πίν. ΧΧΧΙΝ. 

6. Α. Κ. ΟΡΛΑΝΑΟΣ, ΑΔ 8, 1923, σ. 16, εἰκ. 14 καὶ σ. 41, εἰκ. 19. 

Τ.Α. Κ. ΟΡΛΑΝΑΟΣ, ΑΔ 9, 1924, Παρ. σ. 89, εἰκ. 8. 

Β.Α. Ώερκλνκε - Η. Πμκοµατ, Ερίάαυτο, Ραγίς 1895, εἰκ. σ. 164. Π. ΚΑΡΡΑΔΙΑΣ, ΠΛΕ 906, σ. 92 ἐξ. καὶ 106 ἐξ. πἰν. }.δ. 

5. Ἡ. Βεκνε- Ο. Οκυπεν, Οπἱοοβίσοῖιε Τοπηρεὶ υπά Ηεἰήμιήπιος, Μίποβον 1961 (ἐκδ. Ηίγριεν), σ. 156, εἰκ. 53. Β. Η. 
Ἠπιαις, Τλο Τεπηρίε οἳ Ζουν αἱ Νοπιοα, Ρεϊησοίοη Νὶ 1. 1966, πἰν. 1 καὶ ΤΝ. 

10. Βλ. εἰκόνα τον παρὰ Κ. Ἀοκλντον ἓν Α)Α. 50, 1946, σ. 41. εἴκ, 17. 
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χουσαν ἔλλειψιν φωτός, σπουδαίου παράγοντος δημιουργίας ἐσωτερικοῦ χώρου, τὸν 
ὁποῖον ἐντούτοις οἱ Ἕλληνες δὲν φαίνεται νὰ ἐλάμβανον καὶ τόσον πολὺ ὑπ᾽ ὄψιν", 
δεδοµένης τῆς εἰς τὸ γεωγραφικὸν πλάτος τῆς Ἑλλάδος κρατούσης ἐξαιρέτου αὐτοῦ 
ἑντάσεως, λόγῳ τῆς ὁποίας καὶ ὡς ἡμίφως ἀκόμη ἐκ τῆς θύρας ἠδύνατο νὰ ἐνεργῇ. 
Ὅσον δ᾽ ἀφορᾷ τὴν ποικιλίαν τῶν ἐσωτερικῶν λύσεων, ἄλλοτε μέν, εἷς μεγάλους 
ἰδίᾳ ναούς (Παρθενῶνα, νεώτερον ᾿Αρτεμίσιον ᾿Ἐφέσου), τὰς κιονοστοιχίας ἔτο- 
ποθέτουν εἰς ἀρκετὴν ἀπὸ τῶν περιβαλλόντων τοίχων ἀπόστασιν, ὥστε νὰ δηµιουρ- 
γῆται μεταξὺ ἐλευθέρα δίοδος ἢ στοά, ὁπότε καὶ ὁ ρόλος των ἀπέβαινε καὶ κατα- 
σκευαστικός, ἀφοῦ ἐπ᾽ αὐτῶν ἑστηρίζετο καὶ ἡ ὀροφὴ καὶ ἡ στέγη, ἄλλοτε δέ, ἰδίᾳ εἲς 
μικροτέρων διαστάσεων ναούς (Φιγαλείας, Ἡφαίστειον, Τεγέας, Στράτου, Μολυκρείου, 
Λαφρίου Καλυδῶνος, Ἐπιδαύρου, Νεμέας) οἱ κίονες τῶν κιονοστοιχιῶν ἢ ἐπλησία- 
ζον πρὸς τοὺς ὄπισθεν τοίχους τόσον, ὥστε νὰ μὴ καταλείπεται ἄνετος μεταξύ των δίο- 
δος (Στράτος, Μολύκρειον, Λάφριον Καλυδῶνος, ᾿Ἐπίδαυρος, Νεμέα καὶ ἐν μέρει 
"Ἠφαίστειον) ἢ συνηνοῦντο πρὸς τὸν τοῖχον, σχηματίζοντες λίαν ἐξεχούσας παραστά- 
δας ἢ µεσόδµας (Φιγάλεια, Τεγέα), ὁπότε ὁ ρόλος των ἀπέβαινεν ὀλιγώτερον κατα- 
σκευαστικὸς καὶ μᾶλλον διακοσμητικός. Γενικῶς ἡ μὲν διὰ πειµόρφου κιονοστοι- 
χίας λύσις ἔδιδε τὴν ἐντύπωσιν ἑνὸς κλειστοῦ ἐσωτερικοῦ χώρου, περιλαμβανομένου 
ἐντὸς τοῦ κυρίως ναοῦ, ἡ δὲ δι’ ἁπλῶς παραλλήλων κιονοστοιχιῶν, τὴν ἐντύπωσιν ἑνὸς 
μακροῦ κιονοστηρίκτου διαδρόμου, τρέχοντος ἐντὸς τοῦ ναοῦ. Ὅσον ἀφορᾷ τὴν κατα- 
γωγἠν τοῦ ἓν σχήµατι πεῖ τύπου ἐσωτερικῶν κιονοστοιχιῶν ὁ Βιάπίοζκα" ἐξέφερε 
τὴν γνώµην, ὅτι ἡ πείµορφος αὕτη διάταξις πρέπει νὰ συναφθῇ πρὸς τὸ ἀρχαῖον τε- 
τρακιόνιον µέγαρον (οἷον σχέδιον ἔχει π.χ. ἡ συναγωγὴ τῆς Τιβεριάδος)” καὶ πρὸς 
τοὺς ἀρχαίους τετρακιονίους ναούς (ώς π.χ. ὁ τῆς ᾿Αθηνᾶς τοῦ Σουνίου»). Πιθανω- 
τέρα ἐντούτοις φαίνεται ἡ ἐκδοχὴ τοῦ ΨαἰΖίηροτ”, τὴν ὁποίαν ἄλλωστε ὑποδηλοῖ καὶ 
ἡ πρὸ τῆς ὀπισθίας κιονοστοιχίας τοποθέτησις τοῦ λατρευτικοῦ ἀγάλματος, ὅτι 
εἰς μὲν τὰς ἀρχαιοτέρας περιπτώσεις (5ου π.Χ. αἰ.) θὰ πρόκειται περὶ ἠθελημένου 
νεωτερισμοῦ, ἐφαρμοσθέντος τὸ πρῶτον ὑπὸ τοῦ Ἰκτίνου, δηλαδὴ προσθήκης τρί- 
της κιονοστοιχίας πρὸ τοῦ ὀπισθίου τοίχου τοῦ σηκοῦ, ἵνα ἐπιτύχῃ τὴν αἰσθητικὴν 
ἔμφασιν τοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ πλαισίου τοῦ ἀγάλματος, κατ᾽ ἐπίδρασιν τῶν ἐντὸς ναῖ- 
σκων τεθειµένων ἀγαλμάτων τῶν θεῶν. Διὰ δὲ τοὺς µικροτέρους ναοὺς τοῦ 4ου π.Χ. 
αἲ. ἐξ., εἰς τοὺς ὁποίους οὐδεὶς ἢ ἐλάχιστος ὑπελείπετο χῶρος διόδου μεταξὺ τοί- 
χου καὶ κιονοστοιχιῶν, ὁ ὙΜαϊζίπρετ φρονεῖ, ὅτι ἡ διάταξις αὕτη μᾶλλον σχετίζε- 
ται πρὸς τὴν τοῦ τετραστύλου, κατὰ Βιτρούβιον κορινθίου ἢ αἰγυπτίου οἴκου", τοῦ 
σπουδαιοτέρου δηλαδἡὴ διαμερίσματος τῆς ρωμαϊκῆς οἰκίας (ἑστιατορίου ἢ αἰθούσης 
ὑποδοχῆς), ὡραῖον ρωμαϊκὸν παράδειγµα τοῦ ὁποίου παρέχει ὁ ἐν Πομπηίᾳ οἶκος τοῦ 


Πρβλ. Η. Κοοµ, Ίος ἀοτίσοῖνο Τοππρεῖ, ΗαΙΙο 1950, σ. 20. 

Ῥας Βυπηροκίοη Ῥιο]οππαῖος ΙΙ, σ. 110 (ΦΔσλίσοίε Αὔαπάϊωπβοη 30, 1914). 

Ἡ. Κομι, -Ο. Ψ/ατχΙνοκ, Απιίκο 3ΥΠΑΡΟΒΕΗ ἵπ Οα[ίασα, 1916, ἀνατύπωσις Οδπαῦτίοκ 1975, πἰν. 18,5. 
Α.Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΑΕ 1917, σ. 18! ἐξ. 

"Ἔὰ, σ. 177. 

Όοους (εἰτακιγ]ως (Ώς Αοήι. ΨΙ, 3, 8, 9). 
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Μελεάγρου!, εἰς τὸν ὁποῖον ἡ τετάρτη πλευρὰ τῆς κιονοστοιχίας ἀντικατεστάθη διὰ 
μεγάλων ἀνοιγμάτων, ἐπειδὴ ἔφερε πρὸς τὸ περιστύλιον καὶ τὸν κῆπον. Γεννᾶται 
ὅμως ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ ἡ ἑξῆς ἀντίφασις: ὁ τύπος τοῦ οἴκου δὲν δύναται νὰ εἶναι 
ἀρχαιότερος τῶν ἑλληνιστικῶν χρόνων”, οἱ μικρότεροι ὅμως ναοί, τοὺς ὁποίους ἄνε- 
φέραμµεν ἀνωτέρω, τοποθετοῦνται εἲς τὸν 4ον π.Χ. αἰΆ, ὥστε διὰ τούτους µόνον θὰ 
ἰσχύῃ ἡ θεωρία τοῦ διμἀπίοζκα περὶ ὁμοιότητος πρὸς τὸ ἀρχαῖον µέγαρον καὶ τοὺς 
τετρακιονίους ναούς, τὴν ὁποίαν ἀρχικῶς ἀνεφέρομεν. 

Προσθέτοµεν ἓν τέλει ὅτι τὴν πείµορφον ἐσωτερικὴν κιονοστοιχίαν συναντῶμεν καὶ 
εἰς πλείονας παλαιὰς συναγωγᾶς (περὶ τὸ 200 μ.Χ.) τῆς Γαλιλαίας, τὰς ὁποίας ἐδημο- 
σίευσαν οἱ ΚΟΝΙ καὶ ὙΜαιζίπαετ. 'Ο ἨΨαιζίηρετ ὅμως φρονεῖ, ὅτι αἱ ἐσωτερικαὶ κιο- 
νοστοιχίαι τῶν συναγωγῶν ἦσαν τετράπλευροι, τῶν ὁποίων ἡ δευτέρα στενἠ πλευρὰ 
τῶν ἐσωτερικῶν κονοστοιχιῶν ἀφπῃρέθη, ἀντικατασταθεῖσα διὰ τοῦ Τῃοτα, οἷον διατη- 
ρεῖται εἲς τὴν συναγωγἠν τοῦ Τεῖ! Ηιπι». 'Ἑπομένως καὶ ὁ τύπος αὐτὸς τῆς συνα- 
γωγῆς πρέπει νὰ συναφθῇ πρὸς τὸν οἶκον (τοῦθ) ὅπερ πρεσβεύει καὶ ὁ Τετοιχ" διὰ 
τὴν συναγωγἠν τῆς ᾽Αλεξανδρείας) καὶ ὄχι πρὸς τοὺς εἰδωλολατρικοὺς ναούς, πρὸς 
τοὺς ὁποίους οὐδεμίαν ἔχει σχέσιν. 

Κατὰ τὴν γνώμην µου ἡ σχέσις τῶν συναγωγῶν εἶναι στενοτέρα πρὸς τὴν ουγίᾶπι 
οῬίοπραπι τοῦ Βιτρουβίου” καὶ πρὸς τὴν μεγάλην βασιλικὴν τοῦ ρωμαϊκοῦ Εοτιπῃ». 

Ὅσον ἀφορᾷ τὰ γωνιαῖα στηρίγματα τοῦ πεῖ ταῦτα κατ’ ἄλλους" μὲν θὰ ἦσαν κίο- 
νες, κατ’ ἄλλους δὲ πεσσοί!» Τὴν κατὰ τὴν ΝΔ. καὶ τὴν ΒΔ. γωνίαν τῶν ἐσωτερικῶν 
κιονοστοιχιῶν ὕπαρξιν πεσσῶν καὶ οὐχὶ κιόνων προέτειναν ἀρχικῶς ὁ Αἰεχίς Ῥασσαγά 1 
καὶ ὁ Υ. Ὠῦτρ[ε]ά!", ὑπεστήριξε δ᾽ ἀργότερον ἐκτενῶς ὁ Ἱ.. Μαρπε"'. Κατ’ αὐτὸν «ἡ 


Παραπομπαὶ παρὰ ΝΝΜΑΤΣινοκκ, Σά. σ. 170, εἰκ. 297. 
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2, ἨΜατσινοξκ, ξὰ. σ. 177. 

3. Π. ΚΑΒΗΒΛΔΙΑΣ, ΠΑΕ 1906, σ. 114, 115. 

4. Ἔ.ᾱι σ. 17. 

5. Ἔ, ᾱ, πὶν. ΙΙ. 

6 - Ἰμεκουκ, Ἱες οε]βίπες 4ο Γἐάΐδος Ἠγροσιγίε, Ραεί 1913 (8.Ε.Ε. 108), σ. 236. 
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9. ΟΟΟΚΕΚΕΙΙ, παρὰ Βκόνρστευ, Ψογαμες οἱ γοοῖνκτολες ἆπης Ια Οτὸος ΙΙ, Ραηής 1830, σ. 290Α καὶ κάτοψις ὄπισθεν προµετω- 
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ΒλάΙοίκοη, εἰκ. 564 μέσον. 

10. Ῥαορλκο, Ἱ.α τεςιαμτα(ἶον 4µ Ῥαγιμέποη παρά Βευι ἐ, ΓΑοτοροῖε 4 Αἰλόπος, ἔ-ὰ, πίν. 2 καὶ ἡμετ. εἰκ. 252. Ἰονιοτ, 15 
οηνοῖς ἀο Βοπιο 1879, πίν. δ.Ώδπρνειι», ΑΜ 6, 1881, κίν. ΧΙΙ, σ. 200, 17, 1892, πίν.ΝΗΙ καὶ 27, 1903, σ. 409. εἰκ. 6. Μλονε, Ίο 
Ῥαγιίόποη, Ραγίς 1895, σ.55.Ε. Ζλιχαεκ ἓν Δ. ΠΑΠΑΣΤΑΝΟΣ, Τσίλλερ, Αθῆναι 1973 (εἰκ.254). Η. ΓύΟΚΕΝΡΑΟΗΙ, Πίς Ακτοροῖΐς 
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Α. Μακουλνυ, Οτεοκ Απολῄιοοιωτο, Νονν Ύουκ 1919. εἶκ. 349. Χ. ΤΣΟΥΝΤΑΣ, Ἱστορία τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς τέχνης, ᾿Αθὴ- 
ναι 1928, οἴκ. 279. Μ. ΤΜΕύΣΚ, Ώες ΒτϊοςΜήςο! - ἀογίσε]νο Ῥετίριοτα]ιοπηρεῖ, Βεγ]ίη 1918, πίν. ΧΧΧΝ. Ο. ίλιτεκ, Αῑῑοη - 
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εἰκ. 1 ὄναντι σ. 441 καὶ 24, 1955, σ. 241, εἰκ. 1. Οµ. Ῥιολκο, Μαπιε] 4 ατελόο]οᾳῖο βτεσημε, Πι, Ῥαεῖς 1939, σ. 153, εἰκ. 130: 
Κ. 8οκαντον, ΑΑ. 50, 1946, σ. 40, εἰκ. |. Α. Ν. ΓΑΝΜΕΝΟΕ, ΟΓοεΚ Αποήιοσιυτε, Ιοπάση 1957, σι 161 καὶ εἰκ. 99 κλπ. 
11. Τα τοςίαιταίίοη άν Ῥαγίλόηοη (πρὸ τοῦ 1850) παρὰ Ε. Βευιέ, 1; Αετοροῖε 4 Αιλόπες ΙΙ, Ραγίς 1854, σ. 33. 

12. ΑΜ 6, 188!, πἰν. ΧΙΙ. 17, 1892, πίν. ΥΙΗ καὶ 27, 1902, σ. 400, εἰκ. 6. 
13. Ἡνο Ῥατίνέηοη, Ῥαεῖς 1895, σ. 50 - 55 
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μετὰ κίονος διάταξις παρέχει, ἀτόπως, γωνιαῖον µεταξόνιον μεγαλύτερον τῶν ἄλλων». 
᾿Ἐπειδὴ δὲ καὶ αἱ γωνιαῖαι πλάκες τοῦ στυλοβάτου φέρουν κατὰ τὰ πλάγιά των ἀνὰ 
µίαν στενοτέραν πλάκα, δι’ ὦν ὑποδηλοῦται ἰδιαιτέρα διάταξις τῆς γωνίας, ἐὰν τὴν 
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341. Διαστάσεις καὶ ἀναλογίαί τῶν ἐσωτερικῶν κιόνων τοῦ κυρίως ναοῦ (κατὰ τὸν συγγραφέα). 


συγκρίνωµεν καὶ πρὸς τὰς ὁμοίας πλάκας, αἵτινες βαστάζουν τὰς παραστάδας τοῦ ἆνα- 
τολικοῦ τοίχου, οὐδεμία ἀπομένει ἀμφιβολία περὶ τῆς κατὰ τὰς γωνίας τῆς στοᾶς 
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ὑπάρξεως τετραγώνου πεσσοῦ, φέροντος κατὰ τὰς δύο συνεχοµένας ἐσωτερικάς πλευ- 
ράς του μικρὰν ἐξέχουσαν παραστάδα, ἀντικρύζουσαν τὰς ἔναντι αὐτῆς κιονοστοιχίας. 
"Ἡ ἐκτέλεσις ἄλλωστε εἶναι τόσον ἐπιμελής, ὥστε δὲν δυνάµεθα νὰ παρίδωµεν οὐὖδε- 
μίαν παρεχομένην ἔνδειξιν' σπουδαία δὲ τοιαύτη εἶναι, ὅτι εἲς τὴν σχετικὴν στρῶσιν 
τοῦ στυλοβάτου ἐχρησιμοποιήθησαν πλάκες µικρότεραι τῶν ἄλλων (εἰκ. 235, πίν. 
52 δεξιά, κατόψεως σηκοῦ), αἵτινες δὲν ἐπέτρεπον πλέον νὰ συμπίπτῃ ὁ ἁρμὸς πρὸς τὸν 
ἄξονα τοῦ κίονος, ὅστις ἐσημειώθη διὰ µολυβδίνου σημείου. Οἱ δεχόµενοι κίονας κατὰ 
τὰς γωνίας ἐστηρίχθησαν εἰς τὴν ἀμφίβολον παρὰ Ρεητοςε (σ. ϐ) πληροφορίαν, ὅτι ὁ 
Οοοκετε!! καὶ ὁ Ὑ/οοά διέκριναν κυκλικὰἀ ἴχνη ἐπὶ τοῦ γωνιαίου στυλοβάτου, ἐθεώρησάν. 
δὲ καὶ ὀλίγον ἐξεζητημένην τὴν μετὰ πεσσοῦ καὶ παραστάδων λύσιν καὶ ἐδέχθησαν 
Κίονας κατὰ τὰς γωνίας «ἵνα διατηρῆται ἡ ὁπτικὴ συνέχεια τοῦ ἐσωτερικοῦ». Ἡμεῖς, 
δεχόµενοι τὴν μετὰ πεσσῶν λύσιν, ὡς λογικωτέραν καὶ ἀντιστοιχοῦσαν πρὸς τὴν μετὰ 
παραστάδος λύσιν τοῦ ἀνατολικοῦ τοίχου, ἐφηρμόσαμεν αὐτὴν εἰς τὰς ἀναπαραστά- 
σεις τῶν πινάκων µας τῆς τε κατόψεως (ατ. πίν. Π καὶ πίν. 2) καὶ τῆς κατὰ µῆκος (πτ. 
πίν. ΥΙ καὶ πίν. 8) καὶ τῆς κατὰ πλάτος τομῆς (πτ. πίν. ΙΧ καὶ πίν. 11), καθὼς καὶ τοῦ 
γενικοῦ προοπτικοῦ (πίν. 15). 

Ὑπῆρχον λοιπὸν ἐν συνόλῳ 23 στηρίγµατα κατὰ τὸ ἰσόγειον καὶ ἰσάριθμα κατὰ τὸν. 
ἄνω ὄροφον. Ὡς δὲ συνάγεται: α) ἐκ τοῦ ἐσωτερικοῦ ύψους τοῦ σηκοῦ (12.476 μ.) καὶ 
β) ἐκ τῆς μικρᾶς σχετικῶς (1,114 μ.) κάτω διαμέτρου τῶν κιόνων τοῦ ἰσογείου, θὰ πρέ- 
πει νὰ ὑπῆρχον ἐσωτερικῶς δύο ἐπάλληλοι σειραὶ κιόνων, ὡς βλέπομεν τοιούτους καὶ 
εἲς ἄλλους ναοὺς τοῦ 5ου π.Χ. αἰ. (Αφαίας, Ἡρας ΙΙ Ποσειδωνίας, Διὸς Ὀλυμπίας, 
κατὰ Παυσανίαν 1), ὧν οἱ ἄνω, βραχύτεροι τῶν κάτω, συνεχίζουν τὸν μανδύαν τῶν κάτω, 
ὡς τοποθετηµένον κατὰ προέκτασιν αὐτοῦ. Κατά τὰ ἀνωτέρω ἐσχεδιάσαμεν καὶ ἡμεῖς 
(εἰκ. 237, πτ. πίν. ΙΧ καὶ πίν. 11) τὰς δύο ἐσωτερικὰς κιονοστοιχίας, τὴν μὲν κάτω μὲ 
ὕψος 6,908 µ., τὴν δὲ ἄνω μὲ ὕψος 3.99 μ. Συμφώνως δὲ πρὸς τὴν ἐπιγραφὴν τῆς Σκευο- 
θήκης τοῦ Φίλωνος”, ἔνθα αἱ ἐπάλληλοι κιονοστοιχίαι ὀνομάζονται τόνοι", θὰ πρέπει 
καὶ ἡ διάταξις τοῦ Παρθενῶνος νὰ χαρακτηρισθῇ ὡς δίτονος. Αἱ δίτονοι αὗται στοαὶ 
ἐβάσταζον τὴν ξυλίνην φατνωματικὴν ὀροφὴν καὶ ὄχι µόνον διήρθρωνον καθ’ ὕψος 
τὸν κυρίως ναόν͵ ἀλλὰ καὶ ἐξύψωνον διὰ τῶν κομψοτέρων ἀναλογιῶν των τὰς µεγάλας 
μάζας τοῦ λατρευτικοῦ ἀγάλματος. 

Αλλ’ ἤδη ἐρωτᾶται τί ἀπέγιναν οἱ 23 κάτω καὶ 23 ἄνω πεσσοὶ καὶ κίονες οὗτοι τῶν 
ἐσωτερικῶν κιονοστοιχιῶν!;, Συναπήχθησαν ἆραγε μετὰ τοῦ λατρευτικοῦ ἀγάλματος 


ιν 1ο 1ο, 

2.10 132. 1668. 47. 

3, Βλ. σχετικᾶς Ἐκ. Επεκτ, ΕπολαιικτὔεΚο ἀες μτῖοοίι. Βαιαπάννοτκς, /άτερυτε 1910. σ. 1, 

4. Ἑν µόνον τοµάχιον σφονδύλου τῶν κάτω ἐσωτερικῶν κιονοστοιχιῶν Υράφει, ὅτι εὗρε καὶ ὁ Ῥενκοςε ({ λος, σι 5, 
σημ. 5: βλ. καὶ Ώινείουκ (Α)Α 14, 1930, σ. 100, σηµ. 6), ὅστις ἀναφέρει, ὅτι δὲν εἶδε τὸ τεµάχιον καὶ δὲν δύναται νὰ 
τὸ ταυτίση. Ἐπίσης ὁ Ῥεητοσο ἀπέδωσεν εἰς τὴν ἀρχικὴν ἄνω κιονοστοιχίαν καὶ ἓν δωρικὀν κιονόκρανον, τὸ ὁποῖον. 
ἔπειτα ἀπεδείχθη, ὅτι ἀνῆκεν εἰς τὸ μνημεῖον τοῦ Νικίου (Ώιδνουκ, Α)Α 14, 1910, σ. 470-471 καὶ 483 -484 καὶ 
Ἠόπνρειο, ΑΜ. 36, 1911, σι 62). Ὁ Ῥεπτοσο ὑπέθεσεν ὡσαύτως, ὅτι κεκοµμέναι τινὲς δοκοί, κείµεναι πρότερον ἑνιός 
τοῦ Παρθενῶνος, ἀνῆκον εἰς τὸν ἀρχικὸν ἄνω θριγκόν, αἱ ὁποῖαι ἐβραχύνθησαν, ἵνα προσαρμοσθῶσιν εἰς τὰ µι- 
κρὀτερα µετακιόνια τῆς ἀλλαγῆς. Περὶ τούτων ὅμως βλ. σαφέστερον κατωτέρω σ. 369 εἰς τὸ περὶ τροποποιήσεως 
τῶν ἑσωτερικῶν κιονοστοιχιῶν τοῦ ναοῦ ἐπὶ Ἰουλιανοῦ κεφάλαιον. Κατὰ τὸν Ε. Βευιέ (1’Αετοροίς ἆ' Αἰλόπες, 
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κατὰ τὴν ὑπὸ τοῦ ᾿Αρέθα! μαρτυρουμένην ὕπαρξιν τοῦ τελευταίου τούτου εἰς Κώνστα- 
ντινούπολιν; Πῶς ἐξηγεῖται ὅμως τοῦτο, ἀφοῦ, µέχρι τοῦδε, οὐδαμοῦ ἐσημειώθη ἐν 
Κωνσταντινουπόλει ἡ παρουσία των; Τὸ πρόβλημα θὰ ἔμενεν ἄλυτον, ἐὰν δὲν εὑρί- 
σκοντο ἑσχάτως (1970-71 καὶ 1973) κατὰ τὰς ἓν τῇ ᾿Αγορᾷ τῶν ᾿Αθηνῶν ἀνασκαφὰς, 
τοῦ καθηγητοῦ Τ. Γε5ἱγ 8µεατ 1Γ., ἐνεκτισμένα ὡς ἁπλοῦν οἰκοδομικὸν ὑλικὸν εἴς τινα 
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388. Διαστάσεις καὶ ἀναλογίαι τῶν κιόνων τοῦ κυρίως ναοῦ (κατὰ Ὠίπεπιοος 15.). 


πρὸς Β. τῆς σιδηροδρομικῆς γραμμῆς ᾿Αθηνῶν - Πειραιῶς καὶ πρὸς Α. τῆς ὁδοῦ ᾽Α- 
δριανοῦ ὑστερορρωμαϊκὸν τοῖχον (τέλος 4ου ἢ ἀρχῶν 5ου π.Χ. αἰ.) τεμάχια ραβδώσεων 


Ῥατίς 1854, σ. 14, σηµ. 1) λείψανα τῆς ἄνω κιονοστοιχίας εἶναι ἀναμεμειγμένα δυτικῶς τοῦ Παρθενῶνος μὲ λείψανα 
ἄλλων αὐτόθι μνημείων. Περίεργος εἶναι ἡ πληροφορία τοῦ Ἠογνεκ (2.ὰ. σ. 389), καθ ἣν οὗτος εἶδεν ἕνα πλήρως 
διατηρούµενον κορμὀν κίονος τῆς κάτω σειρᾶς, ὡς καὶ τεµάχιον ζωφόρου μὲ τρεῖς τριγλύφους, τὰ ὁποῖα τοποθετεί 
εἰς τὴν ἐσωτερικὴν κιονοστοιχίαν. Τὰ τεμάχια ὅμως ταῦτα νομίζοµεν, ὅτι ἀφορᾶσιν εἰς τὴν ἑλληνιστικὴν ἢ μᾶλλον. 
τὴν ὑστερορρωμαϊκὴν ἀνακατασκευὴν τῶν ἐσωτερικῶν κιονοστοιχιῶν. περὶ ἧς βλ. κατωτέρω. 

1. ΑΡΕΘΑΣ, Σχόλ. εἰς ᾿Αριστείδην, 50. σ. 701. Μλι, Φοηΐρίοευπι νεἰετυπι πονα «ο]]οειίο, τ. 1, σ. 42 πρβλ. Σ. ΚΟΥΓΕΑΝ, Ὁ. 
Καισαρείας ᾿Αρέθας, ἐν ᾿Αθήναις 1913, σ. 49, σημ. 2. ἔκδ. Ὠἰπάσγ[, Ισ. 710: '4θηνᾶν τὴν ἐλεφαντίνη». Δοκεῖ μοι αὕτη ἐστὶν ἡ 
ὃν τῷ φόρῳ Κωνσταντίνου ἀνακειμένη καὶ τοῖς προπυλαίοις τοῦ βουλευτηρίου, ὃ σένατόν φασι νῦν, ἧς ἀντικρὺ ἐν δεξιᾷ εἰσιοῦσι 
τῶν προπυλαίων καὶ ἡ τοῦ Αχιλλέως ἀνάκειται Θέτις καρκίνοις τὴν κεραλὴν διαστεφής, ὡς καὶ νῦν ἰδιῶται τὴν μὲν Γῆν φασι 
τὴν 'Αθηνᾶν, Θάλασσαν δὲ Θέτιν τοῖς ἐν τῇ κεφαλῇ ἐνύδροις ἑξαπατώμενοι κνωδάλοις. 
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καὶ κιονοκράνου τῶν τε κάτω καὶ τῶν ἄνω ἐσωτερικῶν τοῦ σηκοῦ κιόνων, ἐκτιναχθέντα 
βεβαίως κατὰ τὴν ἔκρηξιν τοῦ Μοροζίνη (εἴκ. 238), ἀναγνωρισθέντα δ’ ὡς ἀνήκοντα εἰς 
τὸν Παρθενῶνα, καὶ ἕνεκα τῆς ἀρίστης ποιότητος τοῦ Πεντελικοῦ μαρμάρου, ἐξ οὗ εἷ- 
ναι κατεσκευασµένα καὶ ἕνεκα τῆς ὀξαιρέτου, περικλείων χρόνων, ἔργασίας λαξεύσεως 
αὐτῶν. Τὰ τεμάχια ταῦτα ἐμελέτησεν ἰδιαιτέρως ὁ υἱὸς Ὠίπσπιοοτ καὶ ἐδημοσίευσε τὰ 
μὲν τῆς πρώτης ἀνασκαφῆς (1971) εἰς τὰ ᾿Αρχ. ᾽Ανάλεκτα], τὸ δὲ ἐκ 16 τεµαχίων σύ- 
νολον αὐτῶν εἰς τὴν Ηεερετία”. 

















339. Τρόπος χαράξεως τῶν ραβδώσεων τῶν ἐσωτερικῶν κιόνων (κατά Ὠἱποπιοος 150). 


Ἐκ τῆς μελέτης λοιπὸν ταύτης τῶν διαφόρων τεµαχίων ραβδώσεων καὶ ἑνὸς κιονο- 
κράνου προέκυψαν τὰ ἑξῆς συμπεράσματα: 

α) Ὅτι ἑννέα τεμάχια ραβδώσεων προέρχονται ἐξ ἄνω καὶ κάτω ἐπιφανειῶν σφον- 
δύλων, διατηροῦντα καὶ µέρος τῆς ἑδραζομένης ἐπιφανείας των, τινὰ δὲ καὶ τμῆμα τῆς 
περὶ τὸ ἐμπόλιον κεντρικῆς ἀναθυρώσεως. 

β) Ὅτι αἱ μεταξὺ τῶν ραβδώσεων ἀκμαὶ δὲν σχηματίζονται ὡς ἀπολύτως ὀξεῖαι 
γραμµαί, ἀλλὰ διευρύνονται εἰς λεπτοτάτην ταινίαν, πλάτους 0,002 µ. (εἰκ. 239), τοῦθ᾽ 
ὅπερ, ὡς εἴδομεν (σ. 177), συμβαίνει καὶ εἰς τὰς ραβδώσεις τῶν κιόνων τοῦ περιστυλίου 
τοῦ Παρθενῶνος. 

ΥΎ) Ὅτι ἡ καμπύλη τῶν ραβδώσεων χαράσσεται διὰ τριῶν κέντρων (εἴκ. 239), οὕτως, 
ὥστε τὸ µέσον τμῆμά της νὰ εἶναι ἁπαλώτερον, τὰ δὲ δύο ἄκρα νὰ συναντῶνται πρὸς. 
τὰς ἀκμὰς κάπως ἀποτομώτερον. 

δ) Ὅτι ἡ διάµετρος τοῦ σφονδύλου, εἰς ὃν ἀνήκει ἑκάστη ράβδωσις κίονος ἔχοντος 
16 ραβδώσεις (ὡς ἐξηκριβώθη ἤδη ὑπὸ τοῦ Ῥεπτοςς, ὅτι εἶχον οἱ ἐσωτερικοὶ κάτω 


1.4, 1971, σ. 266 - 67. 
2. 43, 1974, σ. 142 ἐξ. 
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κίονες) ὑπολογίζεται εὐκόλως διὰ τοῦ τύπου ὃ --α -/- ἡμίτ. 115 15’ (ἔνθα α εἶναι ἡ 
μεταξὺ δύο συνεχοµένων ραβδώσεων ἀπόστασις). Καθωρίσθησαν λοιπὸν διὰ τοῦ τρό- 
που τούτου ἰδίᾳ τὰ τεμάχια ραβδώσεων, ἅτινα ἀνῆκον εἰς ἄνω καὶ κάτω διαµέτρους 
σφονδύλων. Ράβδωσις ἑνὸς τοµαχίου (Ε:), ὑπολογισθεῖσα διὰ τοῦ τύπου τούτου, εὑρό- 
θη ἀντιστοιχοῦσα πρὸς διάµετρον 0,858 µ., ἐπειδὴ δὲ αὕτη φέρει καὶ περιφερικἠν προ- 
στατευτικὴν ταινίαν͵ ἥτις κατεσκευάζετο µόνον εἰς τὸν κατώτατον καὶ τὸν ἀνώτατον. 
σφόνδυλον, ἔπεται, ὅτι τὸ τεμάχιον τοῦτο ἀνήκει εἰς ἀνώτατον σφόνδυλον τοῦ κίονος. 
Κατὰ ταῦτα ἡ κάτω σειρὰ τῶν κιόνων εἶχε κάτω μὲν διάµετρον τὸ ἤδη ὑπὸ Ῥεητοςε µε- 
τρηθὲν µῆκος 1,114 µ., ἄνω δὸ 0,858 µ. καὶ ἑπομένως µείωσιν 1,114 - 0,858 -- 0,256 µ. 

Ἔκ τῶν τεµαχίων τῆς ᾿Αγορᾶς ἓν (τὸ Ει) παρέχει µεγαλυτέραν διάµετρον ἤτοι 
1.054 µ., θὰ προέρχεται λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνω ἐπιφάνειαν τοῦ 2ου ἐκ τῶν κάτω σφονδύ- 
λου (εἰκ. 238). Ἐπὶ τῇ βάσει τῶν εὑρεθεισῶν διαµέτρων ὁ υἱὸς Ὠίησπιοογ συνάγει ὅτι 
ἕκαστος τῶν κιόνων τῆς κάτω σειρᾶς ϐ) ἀπετελεῖτο ἐξ ἑπτὰ σφονδύλων', ἕκαστος δὲ 
τῆς ἄνω ἐκ πέντε (εἰκ. 238). 

Σπουδαῖον εἶναι τὸ τεμάχιον Ε., ὅπερ προέρχεται ἐκ τῆς βάσεως σφονδύλου παρου- 
σιάζοντος προστατευτικὴν περιφερικὴν λωρίδα, ἐξοχῆς }ά τοῦ χιλιοστοῦ, ἀπέχουσαν 
0014 µ. ἀπὸ τοῦ βάθους τῆς ραβδώσεως. Ἐπειδὴ τοιαύτας προστατευτικὰς λωρίδας 
ἔχουσιν, ὡς ἤδη εἴπομεν, µόνον οἱ κατώτατοι καὶ οἱ ἀνώτατοι σφόνδυλοι, ἡ δὲ χορδὴ 
τῆς σχετικῆς ραβδώσεως εἶναι μικρά, θὰ πρέπει τὸ τεµάχιον Ε, νὰ ἀνήκῃ εἲς τὴν βά- 
σιν τοῦ κατωτάτου σφονδύλου τῆς ἄνω σειρᾶς τῶν κιόνων, τοῦ ὁποίου ἡ διάµετρος 
ὑπολογίζεται εἰς 0.533 µ. ἤτοι κατά τι µικροτέρα τῆς ἄνω διαμέτρου τοῦ ἀνωτάτου 
σφονδύλου τῆς κάτω σειρᾶς, ἥτις εἶναι 0,858 µ. Τηρεῖται ἑπομένως καὶ ἐδῶ ὁ κανὼν 
τῆς προεκτάσεως τοῦ µανδύου τῶν κάτω κιόνων εἰς τοὺς ἄνω. Ἐπειδὴ δὲ καὶ τὸ µόνον 
εὑρεθὲν τεµάχιον κιονοκράνου Ε, παρουσιάζει κάτω τὴν αὐτὴν διάµετρον, ἤτοι 0,858 µ., 
προσαρμόζεται ἐντελῶς πρὸς τὸ Ε.. 

ε) Ὅτι ἡ ἐξεύρεσις τοῦ ύψους τῶν κάτω καὶ τῶν ἄνω ἐσωτερικῶν κιόνων εἶναι ὀλί- 
γον προβληματική. Ὡς ἤδη ὁ πατὴρ Ὠϊηςπιοος ἐσημείωσε παλαιότερον”, οἱ κίονες, 
κατώτεροί τε καὶ ἀνώτεροι, πρέπει νὰ ἔχουν τὰ κιονόκρανά των εἲς τὴν αὐτὴν στάθµην. 
μὲ ὁριζοντίους ἁρμοὺς τῶν τοίχων τοῦ σηκοῦ, οὕτως, ὥστε οἱ λίθοι τῶν ἐπιστυλίων νὰ 
ἑδράζωνται κατὰ τὸν ἀνατολικὸν ἐγκάρσιον τοῖχον ἐπὶ τῶν ἐπικράνων τῶν παραστά- 
δων, τοῦτο δὲ πράγματι ἐτηρήθη καὶ ὑφ᾽ ἡμῶν τὸ 1946 (πτ. πίν.ΨΙ, ΙΧ καὶ πίν. 8 ἄνω καὶ 
11) καὶ εἰς τὴν ἀναπαράστασιν τοῦ υἱοῦ Ὠίπδπιοο (εἰκ. 240)3, ἔνθα ἡ μὲν ἄνω ἐπιφάνεια 
τῶν κιονοκράνων τῆς κάτω σειρᾶς ἀντιστοιχεῖ πρὸς τὸν ἄνω ἁρμὸν τῆς Της πλινθί- 
δος ὑπὲρ τοὺς ὀρθοστάτας, ἤτοι εἰς ὕψος 6,898 μ. ὑπὲρ τὸ δάπεδον, ἡ δὲ ἄνω ἐπιφάνεια. 
τῶν κιονοκράνων τῆς ἄνω σειρᾶς πρὸς τὸν ἄνω ἁρμὸν τῆς 2!Ιης σειρᾶς τῶν πλινθίδων, 
ήτις ἀντιστοιχεῖ πρὸς τὸ ἄνω µέρος τῆς ζωφόρου τῶν Παναθηναίων, εὑρισκόμενον εἲς 
ύψος 12.074 μ. ὑπὲρ τὸ δάπεδον’. 








1. Ἐνῶ εἰς τὴν ἀρχικὴν του µελέτην τόν εἶχε σχεδιάσει μὲ πέντε σφονδύλους (ΑΑΑ 4, Ι97:, σ. 267, εἰκ. 8) 
2. Ηεορογία 37, 1968, σ. 173, σημ. 49. 

3, Ηεεροεία 43, 1974, σ. 149, εἰκ. 7, ἡμετ. εἰκ. 240. 

4. Αὐτόθι εἰκ. 7, 9. 





ο ὈὔοΤοτνἨ- 





Η. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 365 


Τὸ ἐπιστύλιον τῆς κάτω σειρᾶς θὰ ἦτο βεβαίως ἐφωδιασμένον μὲ τὴν κανονικὴν. 
ταινίαν καὶ τοὺς κανόνας!, ὅπως τοὺς βλέπομεν εἰς τὸ σωζόμενον ἐπιστύλιον τοῦ ἐν 
Αἰγίνῃ ναοῦ τῆς ᾿Αφαίας καὶ τοῦ ἓν Ποσειδωνίᾳ ναοῦ τῆς Ἡρας Π. Τὸ ὕψος τοῦ ἔπι- 
στυλίου ὁ υἱὸς Ὠϊποπιοογ ὁρίζει, συμφώνως πρὸς τὰς περικλείους ἀναλογίας σχέσεως 
τοῦ ἐπιστυλίου πρὸς τὰ µεταξόνια, εἰς 0,782 µ., ἐνῶ ὁ πατὴρ Ὠἱπςπποος τὸ φθάνει εἰς 
0.79 µ., τοῦθ) ὅπερ ὁ υἱὸς θεωρεῖ ὡς πολὺ βαρύ”. Ἡ ἄνω σειρὰ τῶν κιόνων ὑπολο- 
γίζεται ὑπὸ τοῦ υἱοῦ Ὠϊπκπιοος, ὅτι θὰ εἶχεν ὕψος 4,394 µ.. 
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- Επ ος δα 
240. ᾽Αναπαράστασις τῆς κατὰ πλάτος τοµῆς τοῦ Παρθενῶνος κατὰ τὸν κνρίως ναόν (σχέδιον Ώύποπιοος 1ς.). 


Τὸ ἐπιστύλιον τῆς ἄνω σειρᾶς, δέχεται ὁ υἱὸς Ὠϊππιοογ, ὅτι θὰ εἶχε τὸ αὐτὸ ύψος 
πρὸς τὸ ἄθροισμα τῶν ὑπὲρ τὴν ζωφόρον τῶν Παναθηναίων δύο στρώσεων (ύψους 
0.475 μ.), αἴτινες, ὡς βλέπει τις ἐκ τῆς τομῆς (εἰκ. 240), ἀντιστοιχοῦσιν εἰς τὸ περιστύ- 
λιον πρὸς τὸν θρᾶνον καὶ τὸ ὑποδόκιον τῆς ὀροφῆς. Οὕτω τὸ ὁλικὸν ύψος εἰς τὸ ὁποῖον 
θὰ εὑρίσκετο ἡ ἐσωτερικὴ ὀροφὴ προκύπτει ὅτι θὰ ἦτο 12.074 -« 0.875 -- 129949 μ. 

Διὰ τῆς ἀνωτέρω διατάξεως τῶν ὑψῶν τῶν κιόνων ἡ κάτω σειρά, ἡ ἔχουσα διάµε- 
τρον 1.114 µ., θὰ εἶχεν ὕψος ἴσον πρὸς 6,92 κάτω διαµέτρους, ἐνῶ ή ἄνω, ἔχουσα 
κάτω διάµετρον 0,833 µ., θὰ εἴχεν ὕψος 5,275 κάτω διαµέτρους. Αί δύο αὗται ἄναλο- 
γίαι ύψους πρὸς κάτω διάµετρον, συγκρινόµεναι πρὸς τὴν ἀναλογίαν 5.46, ἣν ἔχει τὸ 


1. Ὑπεράνω τῶν κανόνων καὶ σταγόνων ὁ ς, Βόττιονεα (Ὀπιεγκιοίναηρεη, σ. 129, 123), δέχεται ἀτόπως καὶ τριγλύφους καὶ 
δἡ καὶ ὁλόκληρον θριγκόν. 

2. Μεερεγία 43, 1974, σ. 145, σημ. 16. 

3. Τοῦτο προκύπτει ἐὰν ἐκ τοῦ ὁλικοῦ ὕψους 12074 µ. ἀφαιρεθῇ τὸ ἄθροισμα τοῦ ὕψους 61898 µ. τῶν κάτω κιόνων καὶ 
0:72 µ. τοῦ ἐπιστυλίου. 
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ύψος τῶν κιόνων τοῦ περιστυλίου πρὸς τὴν κάτω διάµετρον αὐτῶν, προσδίδει εἰς αὖ- 
τὰς πολὺ ραδινώτερον χαρακτῆρα. Ὁ λόγος δι’ ὃν ἐδόθη ὁ χαρακτὴρ οὗτος εἲς τοὺς 
ἐσωτερικοὺς κίονας θὰ ὀφείλεται πιθανώτατα εἰς τὰς 16 ἀντὶ τῶν κανονικῶν 20 ραβδό- 
σεων, δι) ὤν συνήθως πὑλακοῦντο, ἀριθμὸς ὅστις θὰ ἐδόθη χάριν ὁπτικῆς ἐλαττώ- 
σεως τῆς ραδινότητός των, ὡς τοῦτο πιθανώτατα ἐγένετο καὶ διὰ τοὺς μετὰ 16 ὁμοίως 
ραβδώσεων κίονας τοῦ περιστυλίου τοῦ ἓν Σουνίῳ ναοῦ τοῦ Ποσειδῶνος. 

Αν παραβάλωμεν τώρα τὴν πρὸ τριακονταετίας περίπου γενοµένην ἡμετέραν ἄναπα- 
ράστασιν τῆς κατὰ μῆκος καὶ τῆς κατὰ πλάτος τομῆς τοῦ σηκοῦ (εἰκ. 237, πτ. πίν. ΥΙ. ΙΧ 
καὶ πίν. 8 καὶ 11) πρὸς τὴν διὰ τῶν νέων εὑρημάτων γενοµένην ἀναπαράστασιν τοῦ υἱοῦ 
Πἱήκπιοος, θὰ ἴδωμεν ὅτι ὀλίγας σχετικῶς διαφορὰς παρουσιάζουσιν αὗται μεταξύ των- 
οὕτω καὶ εἰς τὴν ἡμετέραν ἀναπαράστασιν ἡ ἄνω ἐπιφάνεια τῶν κιονοκράνων τῆς κάτω 
σειρᾶς τῶν κιόνων συμπίπτει πρὸς τὸν ἄνω ἁρμὸν τῆς ! Της ἀπὸ τοῦ ὀρθοστάτου πλινθί- 
δος τοῦ τοίχου τοῦ σηκοῦ, ἤτοι εὑρίσκεται εἰς ύψος 6,908 μ. ἀπὸ τοῦ δαπέδου, δηλαδὴ 
ἴσον πρὸς τὸ ἄθροισμα τῶν ὑψῶν τῶν ὀρθοστατῶν καὶ τῶν πλινθίδων (1,155 Ί- Η Χ0,523 
μ.))}:; σημαντικὴν ὅμως διαφορὰν πρὸς τὴν ἀναπαράστασιν τοῦ Ὠϊησπιοογ παρουσιάζει 
τὸ ὕψος τῶν ἄνω κιόνων καὶ τὸ ὕψος τῶν κάτω καὶ ἄνω ἐπιστυλίων. Εἰς τὴν ἡμετέραν 
ἀναπαράστασιν ἡ ἄνω ἐπιφάνεια τῶν κιονοκράνων τῆς ἄνω σειρᾶς τῶν κιόνων ἔσχε- 
διάσθη συμπίπτουσα πρὸς τὸν ἄνω ἁρμὸν τῆς 20ῆς ἀπὸ τῶν ὀρθοστατῶν πλινθίδος καὶ 
οὐχὶ τῆς 2Ιης, ὡς παρὰ ὨΏΙΠ5ΠΙΟΟΓ, τὸ δὲ ὕψος τῶν ἐπιστυλίων ἐσχεδιάσθη τοῦ μὲν κάτω 
ἴσον πρὸς 1 -- Ι/3 τοῦ ὔψους πλινθίδος, ἤτοι 0,523 -- 1/3 Χ 0,523 -- 0,696 µ. (µέχρι τοῦ 
13 τῆς Ίλης πλινθίδος (εἲκ. 237), τοῦ δὲ ἄνω ἴσον πρὸς τὸ ὕψος μιᾶς πλινθίδος, τῆς 
2]ης, ἤτοι 0,523 µ., ἐνῶ εἰς τὴν ἀναπαράστασιν τοῦ Ὠϊπσπιοος τὰ ὕψη τῶν ἐπιστυλίων 
εἶναι ἀντιστοίχως 0,782 µ. τὸ κάτω καὶ 0,875 µ. τὸ ἄνω, δηλαδὴ ἀμφότερα διάφορα 
τῶν ἡμετέρων καὶ δὴ χαμηλότερον τὸ τῆς κάτω σειρᾶς κιόνων καὶ πολὺ ὑψηλότερον 
τὸ τῆς ἄνω σειρᾶς, ἐνῶ εἶναι φυσικώτερον καὶ λογικώτερον τὸ ἐπὶ τῶν ὑψηλοτέρων 
κάτω κιόνων ἐπιστύλιον νὰ εἶναι παχύτερον, τῶν δὲ χαμηλοτέρων ἄνω µικρότερον 
(εἰκ. 238). 

Εἰς τὴν ἀναπαράστασιν ἄλλωστε τοῦ Ὠϊπαπιοοτ τὸ ύψος τῶν ἄνω ἐπιστυλίων προ- 
κύπτει ὑπερβολικόν, ἐπειδὴ περιλαμβάνει τὸ ἄθροισμα τοῦ θράνου τοῦ προνάου (ἢ 
τοῦ περιστυλίου) καὶ τῆς ὑποδοκίου πλακὸς τῆς ὀροφῆς. 'Ἡ ἡμετέρα λύσις νοµίζοµεν, 
ὅτι εἶναι λογικωτέρα, ὡς χρησιμοποιοῦσα χαμηλότερον ἐπιστύλιον, ἤτοι ἴσον πρὸς 
τὸ ὕψος μιᾶς πλινθίδος (τῆς 2Ιης). σχεδιάζουσα δ᾽ ὑπεράνω αὐτῆς ἕνα θρᾶνον ὅμοιον 
πρὸς τὸν τοῦ προνάου (ἀλλ ἄνευ τοῦ κάτωθεν λεσβίου κυµατίου), θρᾶνον ὅστις σχη- 
µατίζει, διὰ τοῦ στέφοντος αὐτὸν δωρικοῦ κυµατίου, ἓν εἶδος ἐλαφρῶς ἐξέχοντος ἐσω- 
τερικοῦ γείσου, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἡδράζοντο αἱ δοκοὶ τῆς ξυλίνης ὀροφῆς τοῦ σηκοῦ 
(εἰκ. 237, πτ. πίν. ΙΧ καὶ πίν. 11). 

Κατὰ ταῦτα τὸ ὁλικὸν ὕψος µέχρι τῆς ὀροφῆς ἰσοῦται κατὰ τὴν ἡμετέραν ἀναπαρά- 
στασιν πρὸς 12,476 µ. ἤτοι εἶναι κατὰ 0,402 µ. µικρότερον τοῦ τῆς ἀναπαραστάσεως 
τοῦ Ὠίπςπιοογ. Εἰς τὰς ἡμετέρας ἀναπαραστάσεις ὡς ἀναλογία ὕψους κιόνων ἰσογείου 


1. Ὡς µέσος ὄρος ὕψους τῶν πλινθίδων ἐλήφθη 0,523 µ. 





-ὩἌ ὖ- 
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σειρᾶς πρὸς τὴν κάτω διάµετρον αὐτῶν προκύπτει 1: 6,2, τὸ δὲ ὁλικὸν ύψος τῆς μὲν 
κάτω σειρᾶς ἀνέρχεται εἰς 6,908 µ., τῆς δὲ ἄνω εἰς 3,9905 µ., μὲ ἀναλογίαν Υ:Δ -- 5,25. 

Διάφορον κάπως ἀναπαράστασιν τῶν ἐσωτερικῶν κιονοστοιχιῶν παρέσχε καὶ ὁ 
Βίονεης], ὅστις τὸ μὲν κάτω ἐπιστύλιον σχεδιάζει μὲ ύψος δύο πλινθίδων (εἰκ. 241) 
ἥτοι 2 Χ 0,523 -- 1.046 µ., τὸ δὲ ἄνω, τοποθετούµενον εἲς τὸ ύψος τοῦ ἄνω µέρους τῆς 
ζωφόρου τῶν Παναθηναίων, ἴσον ὁμοίως πρὸς τὸ ύψος τοῦ θράνου καὶ τοῦ ὑποδοκίου 
τοῦ περιστυλίου, ἤτοι 0,375 -:- 0,54 --0,9Ι4 µ. Ὑπεράνω δὲ τούτου πλέον τοποθετεῖ 





341. ᾿Αναπαράστασις τῆς κατὰ πλάτος τομῆς τοῦ Παρθενῶνος πρὀ τοῦ ἀγάλματος (κατὰ 5ίονεη) 


τὰς δυλίνας δοκοὺς τῆς ὀροφῆς, ἐπὶ τῶν ὁποίων ἡδράζοντο τὰ φατνώματα. Ἐντεῦθεν 
τὸ ὅλον ἐσωτερικὸν ύψος µέχρι τῆς ὀροφῆς ἀποβαίνει 13.9 µ., ὁπότε τὰ φατνώµατα 
αὐτῆς τοποθετοῦνται ὑψηλότερον τῶν φατνωμάτων τοῦ πτεροῦ, ἐνῶ εἰς τὰς ἡμετέρας 
ἀναπαραστάσεις τοποθετοῦνται εἰς τὸ αὐτὸ ὕψος (βλ. πτ. πίν. ΝΙ καὶ πίν. 8). ἢ ὀλίγον 
χαμηλότερον (πτ. πίν. ΙΧ καὶ πίν. 11). 

Ὑπετίθετο ἄλλοτε”, ὅτι ὁ ἄνω ὄροφος τῶν στοῶν ἧτο ἐφωδιασμένος μὲ πάτωμα, 
ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἠδύναντο νὰ ἵστανται οἱ ἐπισκέπται πρὸς καλυτέραν θέαν τοῦ ἀγάλ- 
µατος. Ὡς ὀρθῶς ὅμως ὑπεστήριξεν, ἤδη πρὸ τοῦ 1850, ὁ ἀρχιτέκτων Ῥαοσατά”, τοι- 
οὔτο πάτωµα δὲν ἀποδεικνύεται, ὅτι ὑφίστατο εἰς τὸν Παρθενῶνα κατὰ τοὺς κλασσι- 
κοὺς χρόνους, ἐνῶ τοὐναντίον ἡ ὕπαρξις κλιμάκων ἀνόδου εἰς αὐτὸ ἔχει πιστοποιηθῆ 
διὰ τὸν ἐν Αἰγίνῃ ναὸν τῆς ᾿Αφαίας (ἐκ τοῦ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ἴχνους τῆς ἀρχῆς τῆς 
κλίµακος ἀνόδου καὶ ἐκ τῶν ἐπὶ τοῦ τοίχου δοκοθηκῶν τοῦ πατώµατος) καὶ διὰ τὸν 


1. Ἡεκροτία, 24, 1955, σ. 250, εἰκ. 7 καὶ ἡμετ. οἷκ. 241. 

2. 1. Ἐεκουκον, Τμο ΡαΓίπεποη, Ι.οπάση 1883, πῖν. ΠΠ. Ώόκννειο, ΑΜ 6, Ι88Ι, σ. 295, ΒὄΤΤΙΟΜΕΝ, Ὀπιογοιείνιπβοη, σ. 
123, 170. Μιοµλειας, Ώου Ῥαγίβοποη, σ. 24. 

3, Παρά Βκυιά, 1’ Ακτοροίο 4᾿Αιἰόπος, Ρατίς 1854, σ. 34. 

4. Επκομτεα ἐν Ευκτννάνοιεν, Καΐπα, σ. 26 καὶ 16 ἀντιστοίχως. 
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ἐν Ὀλυμπίᾳ ναὸν τοῦ Διός]. Τὴν ἀνυπαρξίαν κλίµακος ἀνόδου εἰς τὸν Παρθενῶνα 
παρεδέχθη καὶ ὁ Ο. ΒδΗἱεμο", ὅστις ἐντούτοις δέχεται τὴν ὕπαρξιν πατώµατος ὑπερά- 
νω τῆς κάτω κιονοστοιχίας, ὑποστηρίζων, ὅτι ὁ ὄροφος θά ἔμενεν ἄλλως ἄχρησιμο- 
ποίητος. 

Παλαιότεροι ἐρευνηταὶ τῶν ναῶν τῆς Κάτω Ἰταλίας καὶ τῆς Σικελίας καὶ μετ’ αὐ- 
τῶν οἱ Ρεττοί καὶ ΟΠρίεΖ», ὑπεστήριξαν, ὅτι ὑπῆρχον κλίµακες ἀνόδου εἰς τὰ ὑπερῷα 
τῶν ναῶν "Ἡρας Π Ποσειδωνίας καὶ εἲς δύο τοῦ ᾿Ακράγαντος (Ἠρας Λακινίας 
καὶ ᾽Ασκληπιοῦ). Οἱ Κοἰάενεγ καὶ Ριομοἰείπ" ὅμως ἀντέκρουσαν τοῦτο, γράψαντες, 
ὅτι αἱ κλίμακες τῶν ναῶν τούτων δὲν ὡδήγουν εἲς τὰς ὑπερφους στοάς, ἀλλ᾽ εἲς τὴν στέ- 
γην». Εἰς τὸν Παρθενῶνα µόνον κατὰ τοὺς χριστιανικοὺς χρόνους θὰ ὑπῆρχον ὑπερῷα, 
χρησιμεύοντα ὡς γυναικωνίτης τῆς ἓν τῷ ἀρχαίῳ ναῷ ἑγκατασταθείσης ἐκκλησίας», 
τότε ὅμως δὲν ἐχρησιμοποιήθησαν πλέον αἱ παλαιαί, ἀλλὰ νεώτεραι κιονοστοιχίαι, 
μὲ ἰσχνοτέρους καὶ πυκνότερον τοποθετηµένους κίονας, μολυβδοχοημένους ἐπὶ τοῦ 
στυλοβάτου (βλ. πτ. πίν. 1 καὶ πίν. 1). Τελείως ἀβεβαία ἐπίσης εἶναι καὶ ἡ ὑπὸ τῶν 
Ηιίοι - Εοιαέτες” ἀναφερομένη ὕπαρξις ὑπερῴων εἲς τὸν ἓν Σελινοῦντι ναὸν τοῦ 
᾿Απόλλωνος (6). 

Ἐν σχέσει πρὸς τὰς μετέπειτα τύχας τῶν ἐσωτερικῶν κιονοστοιχιῶν πρέπει ἐνταῦθα 
νὰ ὑπομνησθῆ, ὅτι ὁ ΊΝ. Β. Ὠϊπππιοογ», ὑπέθεσεν ὅτι κατὰ τοὺς ἑλληνιστικοὺς χρόνους 
(µέσα 2ου π.Χ. αἰ.) ὁ Παρθενὼν ἐβλάβη σπουδαίως λόγῳ πυρκαϊᾶς κατά τε τὴν στέ- 
γην καὶ τὰς θύρας", ἀλλ᾽ ἀμέσως ἀποκατεστάθη: τότε δὲ ὁ σηκὸς ἀπέκτησε νέαν ἔσω- 
τερικὴν κιονοστοιχίαν καὶ νέαν βάσιν διὰ τὸ λατρευτικὸν ἄγαλμα!", ὅπερ κατεστράφη, 
ἀντικατασταθὲν δι’ ὁμοίου, αἱ δὲ ἐργασίαι ἀποκαταστάσεως θὰ ἐγένοντο, κατὰ τὸν 
ΏΙΠςπιοος, φροντίδι καὶ δαπάναις ᾿Ασιατῶν ᾿Ελλήνων βασιλέων (Περγάμου, Καππα- 
δοκίας καὶ Συρίας)”. 

Εἰς τὰς νέας κιονοστοιχίας ἀπεδόθη ὑπὸ τοῦ Ὑγ. Β. Ὠϊπκπιοοτ σειρὰ δωρικῶν ἄρχιτε- 
κτονικῶν μελῶν, κιόνων, ἐπιστυλίων, τριγλύφων καὶ γείσων, ἀναφερομένων ἤδη καὶ ὑπὸ 
τοῦ Ῥεητοςε!: ὡς ἑντοιχισμένων εἰς τὸν Παρθενῶνα. Τὴν γνώμην τοῦ Ὠϊπςπιοο: ἐπολέ- 
µησαν κατ ἀρχὰς μὲν ὁ Ε. ΥΝ. Οδίµετι"”, ἔπειτα δὲ καὶ δριμύτερον ὁ Η. Κοοβ"’, θεωρή- 
σας, πλὴν ἄλλων, ὡς ἀνεπίτρεπτον διὰ τὸν 2ον π.Χ. αἰῶνα τὴν κατασκευἠν ἐσωτερικῆς 





ασ γ, 10, 10. Ουκτιύς - Ασκα, Οἰμηρία:, Ὠἱς Εγρουπίςοε 1, Ες Βαμάοηκπηᾶίος, πίν. ΧΙ. Ν. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ, 
Ἠλειακά, σ. 279 καὶ εἰκ. 141. 

3, Ὀπιετειοβιπβοη, σ. 123. 

3, Ηϊφι. ἄς ΓΑγὶ, τόμ, 6, Ρατῖς 1898, σ. 388, σημ. |. 

4. Ὠἱς βεἰοοΝίσολοη Τοτηρε!, σ. 28, 

5. Βλ. σχετικᾶς καὶ Ώόκνεκιυ ἐν Οἰγπιρία ΙΥ, Ρἱε Βαμάσρκηιδίετ, σ. 11’ πρβλ. καὶ ΠΑΥΣΑΝΙΑΝ Υ, 10, 10. 

6. Βλ. σχετικῶς ΜΙοµλειας, Ώου Ῥατίμεποη, εἰκ. σ. 46 καὶ 1. Τκανιον, ΒηΦΙεκίκον, εἰκ. 576. 
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. Φθήηοπίς, σ. 255 ἐξ. 
. Της Βοραΐς οἳ εἶνο Αἰἴνεπα Ραείλοπος: Τμε 5ου» οἱ Ώνε Ὠονεῖς, Α)Α 38, 1914, σ. 98 ἐξ. 

9, Καὶ κατὰ τὰ κιονόκρανα τῆς δυτικῆς προστάσεως (ὀπισθονάον), ἄτινα ἀργότερον ἐπεσκευάσθησαν. 

10, Τὴν ἀνωτέρω μνημονευθεῖσαν στενοτέραν. 

Ἡς Ώινδμοοκ, ξίά. σ. 103. 

12, Ρηποίριος", πίν. 9α. Οἱ κίονες εὑρίσκονται σήμερον εἰς τὴν μεταξύ Παρθενῶνος καὶ Ἐρεχθείου ἕκτασιν. 

13, 241 47, 1934, στ. 299, εἰκ. 49. 

14. 141 48, 1935, στ. 388 - 194, εἰκ. 7. 
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κιονοστοιχίας μὲ πλήρη θριγκὸν ἐξ ἐπιστυλίου, τριγλύφων καὶ γείσου, εἰς μὴ ὕπαι- 
θρον ναόν. Κατὰ τὸν ΚοςΒ' οὔτε ὁ ὑπὸ τοῦ Ῥεπτοςε σχεδιαζόµενος” θριγκός, οὔτε οἱ 
ὑπὸ τοῦ Πἱηςπιοοτ ἀναφερόμενοι δωρικοὶ κίονες εἶχον σχέσιν τινὰ πρὸς τὸν Παρθε- 
νῶνα. Τὴν ταύτισιν τῶν ἓν λόγῳ ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν πρὸς τὰς ἐσωτερικὰς κιονο- 
στοιχίας ἐδέχθη ἀργότερον καὶ ὁ δίενεῃς”, μὲ τὴν διαφοράν, ὅτι οὗτος δὲν τοποθετεῖ 
αὐτὰ εἰς τὸν 2ον π.Χ. αἰῶνα, ὡς ὁ Ὠἱπππιοογ", ἀλλ᾽ εἲς τὸν 2ον μ.Χ. αἰῶνα. 

Ὡς ὅμως ὑπεστήριξεν ἐσχάτως ὁ Ἰ. Τραυλός», ὀρθότερον θὰ ἧτο νὰ θεωρήσωμεν. 
τὴν νέαν κιονοστοιχίαν ὡς γενομένην πολὺ ἀργότερον. ᾿Αφοῦ δηλαδἠ τὸ 267 μ.Χ. οἱ 
Ἔρουλοι ἐπυρπόλησαν τὸν Παρθενῶνα, οὗτος μετὰ ἕνα περίπου αἰῶνα (361) ἀνεκαι- 
νίσθη ἐπὶ Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου (361 - 363), ὅστις, ὡς γνωστόν, ἐπανέφερε τὴν εἰ- 
δωλολατρίαν ὡς ἐπίσημον θρησκείαν τοῦ Κράτους. 

Τὰ ἓκ νέου χρησιµοποιηθέντα ἀρχιτεκτονικὰ µέλη εἶναι: 1) κατὰ τὸ ἄνω µόνον ἥμι- 
συ ραβδωτοὶ καὶ κατὰ τὸ ἕτερον ἥμισυ πολυγωνικοὶ δωρικοὶ κίονες, 2) ἐπιστύλια, τρί- 
Ύλυφοι καὶ γεῖσα, ὀρθῶς ἀποδοθέντα εἲς τὴν ἑλληνιστικὴν ἐποχὴν ὑπὸ τοῦ Πἰποπιοος». 
Ὡς ὅμως παρετήρησεν ὁ Τραυλός, δὲν πρέπει νὰ κατεσκευάσθησαν ὀπίτηδες διὰ τὸν. 
Παρθενῶνα τὰ µέλη ταῦτα”, ἀλλὰ θὰ ἐλήφθησαν αὐτούσια ἔκ τινος κτιρίου τῆς κάτω 
πόλεως τῶν ᾿Αθηνῶν". Τὴν πολὺ μεταγενεστέραν των χρῆσιν εἰς τὸν Παρθενῶνα µαρ- 
τυροῦσι κυρίως τὰ ἐπ᾽ αὐτῶν χαραγμένα βοηθητικὰ τεκτονικὰ σημεῖα τοποθετήσεως 
τῶν λίθων (γράμματα κλπ.), ὁ χαρακτὴρ τῶν ὁποίων οὐδεμίαν ἀμφιβολίαν ἀφίνει, ὅτι 
ἐχαράχθησαν ὅταν τὰ εἰρημένα ἀρχιτεκτονικὰ µέλη ἐχρησιμοποιήθησαν ἓκ νέου κατὰ 
τὴν ἐπὶ Ἰουλιανοῦ ἐπισκευὴν τοῦ Παρθενῶνος. Ἵνα δὲ καταστῇ δυνατὴ ἡ συναρμογὴ 
αὐτῶν συμφώνως πρὸς τὴν παλαιάν των διάταξιν͵ οἱ σχετικοὶ οἰκοδόμοι τὰ ἐφωδίασαν 
μὲ ἀλφαβητικὰ στοιχεῖα τοποθετήσεως, τὰ ὁποῖα παλαιογραφικῶς ἀνάγονται ἀσφαλῶς. 
εἲς τὸν 4ον μ.Χ. αἰῶνα. Εἶναι ὅμως πάντως περίεργον, ὅτι, ὡς ἤδη παρετήρησεν ὁ 
Κοομ", οὐδὲν ἴχνος ἀφῆκαν οἱ νέοι κίονες ἐπὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ στυλοβάτου. Λεπτο- 
µερείας περὶ τῶν περαιτέρω τυχῶν τῶν ἐσωτερικῶν κιονοστοιχιῶν βλέπε εἰς τὰ ἐν τῷ 
ἓν τέλει τοῦ παρόντος Παραρτήµατι περὶ τοῦ χριστιανικοῦ. Παρθενῶνος γραφόμενα. 


Τὸ βάθρον τοῦ ἀγάλματος. Εἰς ἀπόστασιν 18 µ. ἀπὸ τοῦ ἀνατολικοῦ 
τοίχου τὸ µαρμάρινον δάπεδον τοῦ μέσου χώρου τοῦ σηκοῦ διακόπτεται ὑπὸ ὁρ- 
θογωνίου σχήµατος πωρίνου θεµελίου (εἰκ. 235, πτ.πίν. Ι καϊπίν. 1), διαστάσεων -- 6,535 


1.41 48, 1935, στ. 392. 

3, Ρηποῖριες", πὶν. 9. 

3. 6. Ρη. ὄτενενε, Ηεκρετία 24, 1955, σ. 270 - 276 καὶ 10, 1961. σ. | καὶ 7. 

4. Πρέπει ἐνταῦθα νὰ σηµειωθὴ ὅτι καὶ αὐτὸς οὗτος ὁ Ώίπεπιοος ἐδέχθη ἀργότερον. ὅτι ἡ καταστροφἡ καὶ ἡ ἐπισκευὴ. 
τοῦ Παρθενῶνος θὰ πρέπει νά ἐγένοντο εἰς πολὺ μεταγενεστέραν ἐποχήν (Α)Α 45, 1941, σ. 425 καὶ σημ. 89). 

5.1. Έκλνιος, Βῄάϊεκίκοη, σ. 444 καὶ ἓν ΑΕ 1973. σ. 225 ἐξ., ἕνθα καὶ σχεικἡ ἀναπαράστασις τμήματος µόνον 
τῆς κιονοστοιχίας. Ὅ ἡμέτερος πτ. κἰν. ΧΥΙ παρέχει τὴν ἀναπαράστασιν ὁλοκλήρου τῆς κιονοστοιχἰας τοῦ Ἰουλιανοῦ. 

6, ΑΙΑ 18. 191. σ. 102 καὶ 106. 

. Περιγραφόμενα λεπτομερῶς εἰς τὴν σ. 281 τοῦ ΒΙΙάιεχίκοη. 

8. Πιθανᾶς ἐκ τοῦ Γυμνασίου τοῦ Πτολεμαίου (ΑΕ 1973, σ. 233). 

9. 141 50, 1935, στ. 392. 
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κ2,62 μ.], τοῦ ὁποίου ἡ μὲν ἄνω ἐπιφάνεια εὑρίσκεται εἰς τὴν αὐτὴν καὶ τὸ µαρμάρινον 
δάπεδον στάθµην, ὁ δὲ κατὰ μῆκος ἄξων του συμπίπτει πρὸς τὸν ἄξονα τοῦ 3ου ἀπὸ 
Δ. µετακιονίου τῶν πλαισιουσῶν τὸν κεντρικὸν χῶρον κιονοστοιχιῶν (εἰκ. 235). Τὸ 
ἓν λόγῳ πώρινον θεμέλιον ἀποτελεῖται ἐκ 30 καλῶς ἡρμοσμένων ὀρθογωνίων λίθων, 
οἵτινες ἀντικατέστησαν, χάριν οἰκονομίας βεβαίως, ὀκτὼ µαρµαρίνας πλάκας τοῦ δα- 
πέδου, διαστάσεων 1.03 χΧ 1.31 µ. (εἰκ. 235). Οἱ πώρινοι λίθοι τοῦ θεµελίου ἀφίνουσιν 
ἓν τῷ κέντρῳ των βαθεῖαν ὀρθογώνιον κοιλότητα, διαστάσεων 0,542 κ 0,755 µ., τῆς 
ὁποίας τὸν σκοπὸν καὶ τὰς λεπτοµερείας θὰ ἐξηγήσωμεν μετ’ ὀλίγον. Κατὰ τὸ παρά- 
δειγµα τοῦ ἓν Ὀλυμπίᾳ ναοῦ τοῦ Διὸς” θὰ πρέπει νὰ δεχθῶμεν, ὅτι ἐπὶ τοῦ περιγρα- 
φέντος μεγάλης ἐπιφανείας θεµελίου ἐτοποθέτησεν ὁ Φειδίας τὸ βάθρον τοῦ κολοσ- 
σιαίου χρυσελεφαντίνου ἀγάλματος τῆς Παρθένου ᾿Αθηνᾶς, περὶ τοῦ ὁποίου ὑπάρχει 
ἀπόδειξις, ὅτι καθιερώθη τὸ 438 π.Χ. 

Παλαιότερον ἐδέχοντο, ὅτι τὸ ἄγαλμα τῆς θεᾶς ἧτο τοποθετηµένον ἀμέσως πρὸ τοῦ. 
ὀπισθίου (δυτικοῦ) τοίχου τοῦ σηκοῦ, μεταξὺ δύο ὑψηλῶν τοίχων ἢ παραστάδων, 
αἴτινες ἀπετέλουν τὴν πρὸς Δυσμὰς προέκτασιν τῶν δύο κατὰ μῆκος κιονοστοιχιῶν 
τοῦ σηκοῦ, διαμορφώνουσαι εἶδός τι κόγχης (πἰοΝε) (εἰκ. 191α). Ὁ ὑπὸ τοῦ Ο. Βδιῖ- 
οπετ γενόμενος προσδιορισμὸς τῆς θέσεως ταύτης τοῦ ἀγάλματος" ἐθεωρήθη ὑπό 
τινων ὡς μέγα ἐπίτευγμά του, ἀντεκρούσθη ὅμως κατηγορηματικῶς ὑπὸ τοῦ Ὠδτρ/ειά". 
Κατὰ τὸν Βδι(ίομετ, ὅστις προὐποθέτει μἡ ὑπάρχουσαν ἐγκαρσίαν (δυτικἠν) κιονο- 
στοιχίαν͵ τὸ ἄγαλμα προσηλοῦτο εἰς τὸν ὀπίσθιον τοῖχον τοῦ κυρίως ναοῦ διὰ µεταλ- 
λικῶν συνδέσμων, ἂν δὲ δὲν εὑρέθησαν ἐπὶ τοῦ µαρμαρίνου ἐδάφους τῆς κόγχης 
(πἰσμα) (εκ. Ι91α) σημεῖα προσηλώσεως αὐτοῦ, τοῦτο ὀφείλεται, κατὰ Βδι(ίομετ, 
εἲς τὸ ὅτι κατὰ τοὺς χριστιανικοὺς χρόνους εἲς τὸ µέρος τοῦτο τοῦ δαπέδου εὗρί- 
σκετο ἡ κυρία εἴσοδος εἰς τὸν ναόν, ὁπότε τὰ σημεῖα θὰ ἐξηλείφθησαν ἀπὸ τὰ πυ- 
κνὰ πατήµατα τῶν πιστῶν. Τὴν ἐντὸς τῆς κόγχης τοῦ ὀπισθίου τοίχου τοποθέτησιν 
τοῦ ἀγάλματος προετίµησεν ὁ Βδί(ομετ καὶ κατ᾽ αὐτὸν καὶ ὁ ΜΙομας]ἰ» ἀπὸ τὸ διὰ, 
τοῦ στοιχείου Α ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ σχεδίου σημειούμενον πώρινον θεµέλιον τοῦ ἀγάλμα- 
τος (διαστ. 2,62 Χ 6,535 μ.)' διότι εἰς τὸ µέρος αὐτὸ (τὸν ὀπίσθιον τοῖχον) τὸ ἄγαλμα 
εἶχεν ἕνα «ἤσυχον βάθος καὶ ἓν στενὸν μὲν ἀλλά σταθερῶς πλαισιοῦν αὑτὸ ἀρχιτεκτο- 
νικὸν περίβλημα, ἦτο δ᾽ ἐπὶ πλέον τοποθετηµένον ὅσον τὸ δυνατὸν µακρότερον ἀπὸ 
τὸν εἰσερχόμενον, οὕτως, ὥστε μὲ τὸ κολοσσιαῖον του μέγεθος νὰ παράγῃ µίαν ἴσχυ- 
ρὰν συνολικὴν ἐντύπωσιν, ἀποκρύπτον ταυτοχρόνως καὶ τὴν ὀπισθίαν πλευρὰν τοῦ 
σηκοῦ»»”. Ὅσον ἀφορᾷ τὸ πώρινον θεµέλιον (πίν. 1, 3Α τοῦ ΜΙομας[ῖ», εἰκ. 191α, πτ. 
πίν. 1 καὶ πίν. 1), ἡ παρουσία του ἡρμηνεύθη τότε ὄχι ὡς βωμός, ὅστις καὶ λόγῳ τῆς 


1. Κατὰ Κ. ὮεηΜανν - Ἠλατησβεν, 141 47, 1932, σ. 18, 6,52 «263 µ. καὶ ΝΝ. Β. Ώικκνοος, Α)Α 18, 1934. σ. 93. 
6,53 κ262 µ. 

2. Ουκτευς - ΑΡικµ, Οἰγπιρία: Ὠίς Εερεθηίσεε 1, πὶν. ΙΧ. καὶ ΧΙ. 

3.0, Βόττιομει, ΤοΚιοπίκ ἀες Ηείϊκηοη, σ. 249 ἐξ. Επωκαν ν Ζε]ισομείῇι 1853, σ. 42. ΡΝΜΙοίοπυς 17, σ. 581 ἐξ. 18, σ. 7 ἐξ, 
409, 412 (κατὰ τὰ µέτρα τοῦ Φοµλυβεκτ), Ὀπιεγνιονωπαοη, σ. 172, 176. 

4. ΑΜ 6, 188!, σ. 291 

5. Ώου Ραγί]εποη, σ. 23, 24. πίν. 1, 3 καὶ 2,4. 

6. Μιομλειας, Ώου Ῥατίίεποη, σ. 24. 
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θέσεως αὐτοῦ ἓν τῷ ἐσωτερικῷ τοῦ ναοῦ, ἀλλὰ καὶ λόγῳ τοῦ μεγέθους του ἦτο ἀπαρά- 
δεκτον νὰ εὑρίσκεται ἐντὸς τοῦ σηκοῦ, ἀλλὰ διὰ τοῦ ἑξῆς εὐφυοῦς συνδυασμοῦ τοῦ 
Ο. Βδιίοπογ]: 

Ὑπῆρχεν ἐξ Ὀλυμπίας ή πληροφορία”, ὅτι οἱ νικηταὶ τῶν ἀγώνων ἐστεφανοῦντο 
«5ιῦ ἶρ5ο ᾖονο», δηλαδἡ ἀπὸ αὐτὸν τοῦτον τὸν χρυσελεφάντινον Δία, ὅστις, κρατῶν. 
Νίκην εἰς τὴν δεξιάν͵ εὑρίσκετο ἔνθρονος εἰς τὸ βάθος τοῦ σηκοῦ. Ἐντελῶς ἀνάλογον 
εἰκόνα παρεῖχεν ἡ τὴν θεὰν Νίκην ἐπίσης κρατοῦσα Παρθένος τῶν ᾿Αθηνῶν, ήτις καὶ 
εἰς πολλὰ ᾿Αττικὰ ἀνάγλυφα εἰκονίζεται προσφέρουσα στέφανον εἰς θνητούς. Ὥστε 
δὲν εἶναι ἀπίθανον νὰ δεχθῶμεν τὴν ἀπονομὴν στεφάνων πρὸ τοῦ ἀγάλματος αὐτῆς 
καὶ εἰς τὸν Παρθενῶνα. 

Εἰς τὴν Ὀλυμπίαν ἐχρησιμοποίουν πρὸς τοῦτο χρυσελεφαντίνην τράπεζαν”, τοι- 
αύτη δὲ τράπεζα ἠλεφαντωμένη ὑπῆρχε καὶ εἰς τὸν χῶρον 2 τοῦ Παρθενῶνος, ἔνθα καὶ 
τὸ ἄγαλμα καὶ τὸ θεµέλιον". Οἱ στέφανοι τῶν νικητῶν τῶν Παναθηναίων, τῶν τε 
ἐτησίων καὶ τῶν πεντετηρικῶν, κατεσκευάζοντο ἀπὸ κλάδους τῆς παγκύφου ἑλαίας, 
τὴν ὁποίαν ἐφύτευσεν ή ᾿Αθηνᾶ», ἀμέσως δὲ πρὸς τὴν πομπὴν τῶν Παναθηναίων 
συνεδέετο καὶ ἡ περίφημος γλυπτὴ ζωφόρος τοῦ ναοῦ. Πάντα ταῦτα καθιστῶσι πιθα- 
νόν, ὅτι ἐν τῷ σηκῷ τοῦ ναοῦ ἐστεφανοῦντο οἱ νικηταὶ τῶν Παναθηναίων, ἀντιπρόσω- 
ποι τῶν ὁποίων προήρχοντο ἐξ ὅλων τῶν συμμάχων. Τούτου τεθέντος ἀπηῃτοῦντο καὶ 
ἀνάλογοι ἰδιαίτεραι προετοιµασίαι καὶ ἰδίᾳ ἡ ὕπαρξις ὑψηλοῦ βήματος, ὁρατοῦ ὑφ᾽ ὅ- 
λου τοῦ κοινοῦ, ἐφ᾽ οὗ θὰ διεξήγετο ἡ στέψις". Εἰς τοῦτο τὸ βῆμα προσνέµει ὁ Βδιιί- 
οἹει τὸ ὑπὸ στοιχεῖον Α θεµέλιον, ὅπερ ἵστατο εὐθὺς πρὸ τοῦ ἀγάλματος, περιεβάλλετο 
ἀπὸ µαρμαρίνας βαθμίδας, ἦτο δὲ καὶ εὐμέγεθες (μὲ ἄνω ἐπιφάνειαν ἐκτάσεως2,62 Χ 6,535 
μ.). ᾿Ἐπὶ τούτου εὑρίσκοντο ἡ τράπεζα διὰ τοὺς στεφάνους καὶ τὰ ἑδώλια διὰ τοὺς 
κριτὰς τοῦ ἀγῶνος, «5 ἱροα Μίπετνα». Εἰς τὸν αὐτὸν χῶρον θὰ ἵσταντο ἐπὶ τραπεζίων 
καὶ οἱ πολύτιμοι «παναθηναϊκοὶ ἀμφορεῖς», πλήρεις ἑλαίου ἐκ τῶν ἱερῶν ἐλαιῶν, τῶν 
«μοριῶν» τῆς θεᾶς, ἀποτελοῦντες τὰ βραβεῖα τῶν νικητῶν τῶν Παναθηναίων. Οἵ µε- 
γάλοι καὶ ἐζωγραφημένοι ἀμφορεῖς αὐτοὶ εἰκόνιζον τὴν ᾿Αθηνᾶν ἔνοπλον καὶ εἰς 
ἐπιθετικὴν στάσιν, πρὸ αὐτῆς δὲ λεπτὸν ἰωνικὸν κίονα καὶ παρ᾽ αὐτόν, κιονηδὸν 
(ἴτοι καθέτως) γεγραμμµένην τὴν ἐπιγραφήν: τῶν ᾿Αθήνηθεν ἄθλων". 

Οὕύτω, γράφει ὁ ΜΙομασ]ίς", μὲ τὸν ὀξύνουν τοῦτον συνδυασμὸν τοῦ Βδ(ιίσιος, λαμ- 
βάνει τὸ ἓν τῷ Παρθενῶνι θεµέλιον Α ἕνα λίαν πρόσφορον προορισµόν: διαιρεῖ τὸν χῶ- 
Ρον τοῦ σηκοῦ καὶ τοῦ προσδίδει νέαν σηµασίαν’ διότι ὄχι µόνον ὁλόκληρος ὁ θησαυ- 


1. Τοκιοπίκ 4ος Ἠε]]εηση, σ. 502. Εκηκαλίν Ζεἰιοἰνῇι 1851, σι 280 ἐξ. ΡλΙοίομυ» 18. σ. 385 ἐξ. Ατεὶν Ζείεωη 15, 1863 - 


Ναι Ηίν Ἁγίν 12: ουπη ἵα ΟΓΑοΡΟΓΗΠΗ «ΗΠηηΠά (6ΟΓΟΠΑ) 4υας «ιῦ ἱρ9ο 1ονο 4αίΗς ομίηως ππ μον ρα!σίά βαιιάεην. 





3, ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ Υ, 20, 2. 
4. ΜΙΟΜΑΕΙΙΝ, Ώετ Ραγίβοποη, Παρ, 1, 2, σι. 314, 454. 
8. Αὐτόθι σ. 30, σημ. 103, 
6 ᾽Ανάλογον βαθμιδωτὸν κτίσμα ἐχρησιμοποιεῖτο καὶ διά τοὺς μουσικοὺς ἀγῶνας. 
7. Βλ. σχοτικῶς παρά . νον ΒΚΛύΟΜΙΊΦΑΗ, Ρε Ραπανοπᾶΐσομοα Ῥεοίναπηρβοτεη, 1 αἱρείᾳ υπ Βετ]ίπ 1910, πίνακα ἐν. 
τέλει τοῦ ἔργου. 
8. Εά, σ. 37. 
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ρὸς αὐτοῦ λαμπρῶς παρουσιάζετο, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀριστούργημα τοῦ Φειδίου, μὲ τὴν Νί- 
κην του εἲς χεῖρας, ἅπαξ τοὐλάχιστον τοῦ ἔτους ἐνεφανίζετο εἰς τὰ ἔκπληκτα ὄμματα 





342 α-β. Τὸ ἀγαλμάτιον τοῦ Βαρβακείου: α, πρόσοψις, β. πλαγία ὄψις (νοτία). 


τῶν πιστῶν, δρῶν κατὰ λίαν σημαντικὸν τρόπον, ἤτοι διὰ τῆς συμμετοχῆς του εἰς τὴν 
στέψιν τῶν νικητῶν κατὰ τὴν πανηγυρικὴν ἑορτὴν τῶν Παναθηναίων. 
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Ἂν καὶ λίαν ἑλκυστικὴ ἡ περὶ τοῦ προορισμοῦ τοῦ θεµελίου Α θεωρία τοῦ Βδιίί- 
ποτ, ὅμως ὑπὸ πάντων γενικῶς τῶν ἐρευνητῶν ἐγένετο δεκτόν, ὅτι τὸ θεµέλιον Α καὶ 





342 γ:5. Τὸ ἀγαλμάτιον τοῦ Βαρβακείου: Υ, πλαγία ὄψις (βόρειος) καὶ , ὀπισθία ὄψις. 


λόγῳ τῆς ὁμοιότητος τῆς ἓν τῷ σηκῷ θέσεως αὐτοῦ πρὸς τὴν θέσιν πολλῶν ἄλλων 
λατρευτικῶν ἀγαλμάτων, καὶ λόγῳ τοῦ µεγέθους αὐτοῦ, πρέπει νὰ ἀνήκηῃ εἲς τὸ κολοσ- 
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σιαῖον χρυσελεφάντινον ἄγαλμα τῆς θεᾶς' δι’ ὃ καὶ ἐθεμελιώθη στερεά, δεδομένου ὅτι 
κάτωθεν τοῦ σήμερον ὁρατοῦ πωρίνου θεµελίου ὑπάρχει στρῶμα ἐκλιθοπλίνθων, φθά- 
νον εἰς βάθος 7 µ. μέχρι τοῦ στερεοῦ βράχου τῆς ᾽Ακροπόλεως). 

Τὸ ὀρθογώνιον ἄλλωστε καὶ καθέτως πρὸς τὸν κατὰ μῆκος ἄξονα τοῦ ναοῦ τοποθε- 
τηµένον θεµέλιον συμφωνεῖ καὶ πρὸς τὴν παραδεδοµένην μορφὴν τοῦ ἀγάλματος, 
καθ ἣν ἡ ᾿Αθηνᾶ, ὀρθία, ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν ἐστηρίζετο ἐπὶ τῆς ἀσπίδος καὶ τοῦ δόρατος, 
ἀφ᾽ ἑτέρου δ᾽ ἐκράτει διὰ τῆς δεξιᾶς Νίκην, ἥτις, ἂν κρίνωµεν ἀπὸ τὰ διασωθέντα ἀντί- 





343. Τὰ ἐπὶ τοῦ πωρίνου θεμελίου τοῦ ἀγάλματος τοποθετηθέντα ὑπὸ τῆς Ἑλληνικῆς Ὑπηρεσίας ᾿Αναστηλώσεως 
μαρμάρινα τεμάχια τῆς βάσεως τοῦ βάθρου του (φωτ. Χ. Σφακιανάκη, τοῦ 1977). 


Ύραφα τοῦ ἀγάλματος (᾿Αθηνᾶν Βαρβακείου, εἰκ. 242α-β, καὶ 242 γ-δ καὶ ᾿Αθηνᾶν Τ.9- 
πογπιαπ!) ἑστηρίζετο ἐπὶ κιονίσκου (εἰκ. 242α).Εχομενλοιπὸν µίαν παρατακτικήν, κα- 
θέτως πρὸς τὸν κύριον ἄξονα τοῦ ναοῦ, διάταξιν: ἀσπίδος, ᾿Αθηνᾶς καὶ κιονίσκου, ἥτις 
συμφωνεῖ πρὸς τὴν σωζομένην ἐπιμήκη μορφὴν τοῦ θεµελίου, τὴν διατεταγµένην 
ἐγκαρσίῶς πρὸς τὸν ἄξονα τοῦ ναοῦ. 

Καὶ ἐξ αὐτοῦ μὲν τούτου τοῦ ἀγάλματος οὐδὲ τὸ παραμικρὸν τεµάχιον διεσώθη: 
τοῦ βάθρου του ὅμως εὑρέθησαν λίθοι τινὲς καὶ ἴχνη ἀρκετά, δι’ ὦν ὁρίζονται ἀσφαλῶς 
αἱ διαστάσεις του. Συνάγοµεν δὲ ταύτας ἐκ τῆς ὑπάρξεως: τόρμων γόμφων, μοχλοβο- 
θρίων, χαραγῶν καὶ νεροφαγωµάτων, ὑπαρχόντων τόσον ἐπὶ τῶν πωρίνων λίθων τοῦ 
θεµελίου, ὅσον καὶ ἐπὶ τῶν πέριξ αὐτοῦ µαρμαρίνων πλακῶν τοῦ δαπέδου. Οἱ εἰδικῶς 
µελετήσαντες τὰ στοιχεῖα ταῦτα ἀρχιτέκτονες - ἀρχαιολόγοι ἨΝ. Β. Ὠϊποπιοος» καὶ Ο. 
ΡΗ. δίενεῃςΣ ἀπέδειξαν, ὅτι τὰ ἓν λόγῳ στοιχεῖα παρουσιάζουν μεταξύ των διαφορὰς 


1. 6. Ῥη. Ότενενε, Ἡεορεεῖα 24, 1955, σ. 245, εἰκ. 3. Κατὰ Α. Βόττιομκκ, Ὠίς Ακτοροῖς νοη Αἰῑκη, Βεηήπ 1888, 
σ. 123, εἰς βάθος 8,26 µ. 

2. Τλο Κοραΐς οἳ νε Αἰὗοπα Ῥασίμεπος. Α 5ίοΓΥ οἵ [νο Ώονεῖς, Α1Α 18, 1914, σ. 93 ἐξ. 

3, ΚαππαίΚς µροῃ ἴἰνο Οοἱοσσαἱ «Ἠτγκο]ερίαηιἶηο δίδ1υς οἱ Αἴῑνοπα ἵη ἴἶνο Ῥασίμεποη, Ηεορετία 24, 1955, σ. 244 ἐξ. 
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ὡς πρὀς τε τὸ σχῆμα καὶ τὴν ἐργασίαν τῶν, τοῦθ) ὅπερ σηµαίνει τὴν ὕπαρξιν δύο περι- 
όδων κατασκευῆς τοῦ βάθρου --- κλασσικῆς καὶ ἑλληνιστικῆς --- εὐκόλως διακρινο- 
µένων. Ἐκτὸς τῶν ἄνω στοιχείων οἱ ἐν λόγῳ ἀρχιτέκτονες ἐβοηθήθησαν καὶ ἀπὸ ἓξ 
μαρμάρινα τεμάχια, τὰ ὁποῖα, εὑροῦσα εἰς τὰ πέριξ, εἶχε τοποθετήσει περὶ τὸ 19251 
ἐπὶ τοῦ πωρίνου θεµελίου ἡ ἡμετέρα ᾿Ὑπηρεσία ᾿Αναστηλώσεως (εἰκ. 243, πίν. 57α), 


ΔΥςις 












































ΑΝΑΤΟΛΗ 
υἹἐἎι --ύὸύὸῆήώῖ-ὃ --ᾱυ-Ἂ 
/ ο ΄ 2 5 ν 4 5 Π 3 . 


344. Στοιχεία τοῦ ἀρχικοῦ βάθρον. Αἱ ἐστιγμέναι γραμμαὶ δηλοῦσι τὸ περἰγραµµα τοῦ βάθρου ἐπὶ τοῦ δαπέδου τοῦ ναοῦ. Ἡ 
ἐν τῷ μέσῳ κοιλότης εἶναι ἡ τῆς ἱστοθήκης, Τά λαξεύματα Β καὶ Γ εἶναι μεταγενέστερα τοῦ ἀρχικοῦ. ἀλλά προγενέστερα τοῦ 
ἀνανεωθέντος βάθρου τοῦ ἀγάλματος. 


ήἥτις ὄχι µόνον ἐξηκρίβωσε τὴν προέλευσίν των ἐκ τῆς κατωτάτης στρώσεως τοῦ βά- 
θρου, ἀλλὰ καὶ ἐἑταύτισε περίπου τὴν παλαιὰν ἓν αὐτῇ θέσιν των”. Ἐκ τῶν ἐν λόγῳ 
τεµαχίων τὸ σπουδαιότερον εἶναι τὸ ὑπὸ στοιχεῖον 1 (εἲκ. 244), ὅπερ παρουσιάζει ες 
μίαν τῶν γωνιῶν του ὀρθογώνιον τμῆσιν, ἀντιστοιχοῦσαν πρὸς τὴν ΒΔ. γωνίαν τῆς 
κεντρικῆς κοιλότητος τοῦ πωρίνου θεµελίου. 


1, Ώινενοοκ, ἔίά. σ. 93. 8τενενε, ξ-ᾱ. σ. 258. ΜΠΛΛΑΝΟΣ, ᾿Αναστήλωσις, σ. 123. 
32. Μερικὰ τεµάχιά των, λόγῳ τοῦ κυκλικοῦ των σχήματος, φαίνεται ὅτι εἶχον χρησιµοποιηθῇ ἀργότερον ὑπὸ τῶν χρι- 
στιανῶν εἰς τὴν κατασκευὴν τῆς ἡμικυκλικῆς ἀνῖδος τοῦ ἱεροῦ τῆς ἐν τῷ Παρθενῶνι ἐκκλησίας των. 
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Ἆς γνωρίσωµεν τώρα πλησιέστερον τὴν κοιλότητα ταύτην (εἰκ. 245), ἥτις θὰ ἦτο 
βεβαίως µία στυλοθήκη, προοριζοµένη νὰ δεχθῇ µέγαν κατακόρυφον ἱστόν, διασχίζοντα 
μὲ ἀμετάβλητον διατοµήν, ὄχι µόνον διὰ τὸ βάθρον, ἀλλὰ καὶ δι ὁλόκληρον τὸ ύψος τοῦ. 
ἀγάλματος καὶ ἀποτελοῦντα τὸν κατακόρυφον ἄξονα ἢ τὴν σπονδυλικὴν στήλην τοῦ 
ἀγάλματος (εἲκ. 247 καὶ 248). Σημειωτέον, ὅτι τὸ ὄρθιον τοῦτο ξύλον δὲν προσηρµό- 
ζετο ἀκριβῶς πρὸς τὰ τοιχώματα τῆς στυλοθήκης: δὲν εἶχε δηλαδἡ ἀκριβῶς τὸ μῆκός 
της, ἀλλ) οὔτε καὶ τὸ πλάτος της, ὅπερ ἧτο κατὰ 0,10 μ. µεγαλύτερον ἑκατέρωθεν. Ας 





- 


345. Ἡ ἐν τῷ κέντρῳ τοῦ πωρίνου θεµελίου τοῦ βάθρου ὀρθογώνιος κοιλότης ὑποδοχῆς 
τοῦ κατακορύφου ξυλίνου (στοῦ τοῦ ἀγάλματος. 


προστεθῇ ἀκόμη καὶ ὅτι εἰς τὸν πυθµένα τῆς στυλοθήκης παρέστη ἀνάγκη λαξεύσεως 
ὀρθογωνίου κοιλότητος, διαστάσεων 0,25 κ 0,57 µ. καὶ βάθους 0,09 µ. (εἰκ. 246), προο- 
ριζοµένης νὰ δεχθῇ ἐξέχον ἀπὸ τῆς ρίζης τοῦ κατακορύφου ξύλου ἕμβολον, ἐμποδί- 
ζον τὴν πρὸς Α. καὶ Δ. µετακίνησιν τοῦ ξύλου, αἱ διαστάσεις τοῦ ὁποίου ὀντὸς τῆς. 
στυλοθήκης ἐμέτρουν 0,755 κ 045 µ., ἀφίνουσαι καὶ µίαν «χάριν» πρὸς Β. καὶ πρὸς 
Ν., ἀναγκαίαν διὰ τὴν εὔκολον εἰσαγωγὴν τοῦ ξύλου εἰς τὴν στυλοθήκην. 

Πρὸς ἀκριβῆ ὁρισμὸν τῆς θέσεως τοῦ παλαιοτέρου βάθρου ἔχομεν τὰ ἑξῆς δεδο- 
μένα διὰ τὴν κατωτάτην αὐτοῦ στρῶσιν --λαξεύματα ἐμφαινόμενα ὅλα εἰς τὴν εἰ- 
κόνα 244, ἐξαιρέσει τῶν µεταγενεστέρων καὶ τῶν Β καὶ Γ. Ἰδοὺ δὲ ποῖα εἶναι τὰ δε- 
δοµένα ταῦτα: 

α) Τόρμοι γόμφων καὶ ἓν χρονοφάγώµα (ἤτοι διαφορὰ ὑφῆς τοῦ λίθου, λόγῳ µα- 
κροχρονίου ἑδράσεως ἄλλου τεµαχίου ἐπ᾽ αὐτοῦ). 
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β) Τὰ ἐκ τῶν ἓξ μαρμαρίνων τεµαχίων προερχόμενα δεδοµένα. 

Υ) Τὰ λαξεύµατα Β, Γ καὶ Ὦ (εἰκ. 244), ἅτινα θὰ ἐξετελέσθησαν μεταξὺ τῆς τε- 
λειοποιήσεως τοῦ πρώτου βάθρου καὶ τῆς ἀνανεώσεως αὑτοῦ. Τὰ λαξεύµατα ταῦτα 
μᾶς παρέχουν τὴν βόρειον καὶ τὴν νοτίαν ἐξωτερικὴν γραμμὴν τοῦ ἀρχικοῦ βάθρου 
ἐπὶ τοῦ δαπέδου τοῦ σηκοῦ. ᾽Αφ' ἑτέρου τὴν ὀξωτερικὴν γραμμὴν τῆς δυτικῆς ὄψεως 
τοῦ βάθρου ἐπὶ τοῦ δαπέδου μᾶς παρέχει γραμμἡ νεροφαγώματος, σωζομένη σαφῶς 
εἰς τὰ σημεῖα Α΄ (εἰκ. 244) καὶ Ν (εἰκ. 249). Τέλος ἡ 
ἀνατολικὴ ὄψις τῆς αὐτῆς κατωτάτης στρώσεως τοῦ 
βάθρου εὑρίσκεται ἂν σχεδιάσωµεν τὸ Ε (εἰκ. 244) ἰσο- 
πλατὺς πρὸς τὸ Ὦ διὰ τοὺς ἑξῆς λόγους: 

α) Διότι αἱ μαρμάριναι πλάκες τοῦ δαπέδου τοῦ ση- 
κοῦ ἔχουσι σχεδὸν σταθερὸν πλάτος, ἕκαστος δὲ ἁρμός, » 
των, βαίνων ἀπὸ Β. πρὸς Ν., διέρχεται διὰ τοῦ κέντρου. δ 
ἑνὸς κίονος τῶν ἑκατέρωθεν κιονοστοιχιῶν (εἰκ. 235, 
244, πτ. πίν. 1, Π καὶ πίν. 1, 2). 

β) Τὸ πώρινον θεμέλιον τοῦ βάθρου καὶ ἡ ἓν τῷ κέν- 
τρῳ του ἱστοθήκη εὑρίσκονται ἀκριβῶς εἰς τὸν ἄξονα, 
τοῦ τρίτου ἀπὸ Δυσμῶν µετακιονίου τῶν πλαγίων κιο- 
νοστοιχιῶν (εἰκ. 244). 

Οὕτω ή ἀνατολικὴ ὄψις τῆς κατωτάτης στρώσεως 
εὑρίσκεται εἰς εὐθυγραμμίαν πρὸς τὰ λαξεύματα Β καὶ 
Γ (εἰκ. 235, 244), μὲ ἄλλους λόγους τὰ λαξεύµατα Β' 
καὶ Γ δὲν συνεχίζοντο ὑπὸ τὸ βάθρον καὶ εἶχον ἔπο- 
µένως ὀκτελεσθῆ μετὰ τὴν τοποθέτησιν τῆς κατωτάτης 
στρώσεως ὀκείνου. Ὡς δὲ προκύπτει ἐκ τῆς εἰκόνος 
244, ἡ κατωτάτη στρῶσις τοῦ βάθρου ἐξετείνετο πέ- 
ραν τοῦ πωρίνου θεµελίου καὶ δἡ σχεδὸν ἀκριβῶς 346. Κάτοψις καὶ τοµὴ τῆς κοιλότητος 
κατὰ τὸ αὐτὸ µέτρον καὶ εἰς τὰς τέσσαρας πλευρὰς Ότο ολλ τοῦ Ὃ μ οιοὴ ση 
τοῦ βάθρου. 

'Εὰν τώρα ἀφαιρέσωμεν τοὺς ἐξωτερικοὺς λίθους τῆς κατωτάτης στρώσεως, αἱ θέ- 
σεις τῶν καθέτων ἁρμῶν, ποὺ διευθύνονται ἐκ τῶν ἔξω πρὸς τὰ ἔσω, καθορίζονται ἀπὸ 
τὰ µοχλοβόθρια καὶ τοὺς τόρµους τῶν γόμφων ποὺ σώζονται ἐπὶ τοῦ δαπέδου (εἰκ. 
244). Ἐκ τῶν ἀπαρτιζόντων τὴν κατωτάτην στρῶσιν λίθων ἐξηκριβώθη, ὅτι πρῶτος 
ἐτοποθετήθη ὁ τῆς ΝΑ. γωνίας καὶ τελευταῖος ὁ τῆς ΒΔ. Καὶ ἐπὶ μὲν τῆς ἀνατολικῆς 
πλευρᾶς ὑπῆρχον τρεῖς μεγάλοι λίθοι (εἰκ. 249), ἓξ δὲ μικρότεροι ἐπὶ τῆς ὄπισθεν δυ- 
τικῆς. Οὕτω ὁ εἰσερχόμενος εἰς τὸν σηκὸν ἀντίκρυζε τὸ κολοσσιαῖον ἄγαλμα ἱστάμε- 
νον ἐπὶ βάθρου, ἡ κάτω στρῶσις τοῦ ὁποίου ἀπετελεῖτο ἀπὸ τρεῖς μεγάλους, μήκους 
2,688 µ.λίθους, κλίµακος ἀναλόγου πρὸς τὴν τοῦ ἀγάλματος, ἐνῶ ἡ ἀντίστοιχος δυτικἡ 
ὄψις, ὀλιγώτερον ὁρατή, ἀπηρτίζετο ἀπὸ ἓξ µικροτέρους λίθους, μήκους -- 1344 µ. 

Τὸ ὕψος τῶν λίθων τῆς κατωτάτης στρώσεως (0,295 ἕως0,30 μ.) μᾶς δίδεται ἀπὸ τὰ ἐπὶ 
τοῦ πωρίνου θεµελίου σωζόμενα ἓξ μαρμάρινα τεμάχια (εϊκ. 243, 245, πίν. 5Ία, γ) καὶ 





ελ 
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ἰδίᾳ ἀπὸ τὸ σπουδαιότερον ἓξ αὐτῶν 1, ὅπερ ταιριάζει ἀκριβῶς πρὸς τὸ 1/4 τοῦ πε- 
ριβλήματος τῆς σπονδυλικῆς στήλης τῆς Παρθένου καὶ δύναται νὰ προέρχεται µό- 
νον ἀπὸ τὴν ΒΔ. γωνίαν τῆς κατωτάτης στρώσεως τοῦ βάθρου. 

Οἱ λίθοι 1 καὶ Κ. (εἰκ. 244), ἕνεκα τοῦ πλάτους των, προήρχοντο ἀσφαλῶς ἐκ τοῦ δυ- 
τικοῦ µέρους τοῦ βάθρου. Τὰ λαξεύµατα ὥσεως ὑπὸ τοὺς λίθους Κ. Ι, καὶ 1 (εκ. 244). 
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347. Τομὴ τοῦ ἀγάλματος καὶ τοῦ βάθρου του μετὰ τοῦ ξυλίνου ἰστοῦ του (κατὰ δίενεηκ). 


δεικνύουν: α) ὅτι οἱ λίθοι οὗτοι ὠθοῦντο πρὸς Α. ὅταν ἑτοποθετοῦντο καὶ β) ὅτι ἔτο- 
ποθετήθησαν πρῶτον οἱ δυτικῶς αὐτῶν λίθοι, δηλαδἡ οἱ ἐξωτερικοὶ λίθοι τοῦ βάθρου. 

Κατὰ ταῦτα ἡ πιθανἠ σειρὰ τοποθετῄσεως τῶν λίθων τῆς κάτω στρώσεως θὰ ἦτο 
οἵα ἐμφαίνεται εἰς τὴν εἰκόνα 249, ἤτοι πρῶτον μὲν θὰ ἑτοποθετοῦντο οἱ τέσσαρες 
περὶ τὴν ἱστοθήκην (οἱ ὑπ᾿ ἀριθ. | - 4), ἔπειτα δὲ οἱ ὑπ ἀριθ. 5- 8 ἐσωτερικοὶ καὶ 
τελευταῖοι οἱ ὑπ᾿ ἀριθ. 9 - 19 ἐξωτερικοὶ λίθοι. 
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΄Ἡ κατωτάτη στρῶσις τοῦ βάθρου, τὴν ὁποίαν ἐξητάσαμεν, θὰ ἧτο µία τῶν τριῶν 
πιθανώτατα στρώσεων, ἐξ ὤν ἀπετελεῖτο τὸ βάθρον. Πόσον δὲ ἦτο τὸ ὁλικὸν ύψος τοῦ 
βάθρου δυνάµεθα νὰ συναγάγωµεν ἐκ τῶν ἑξῆς συλλογισμῶν: ἡ ἄνω του ἐπιφάνεια 
δὲν ἔπρεπε νὰ εὑρίσκεται ὑψηλότερον τοῦ ὀφθαλμοῦ ἀνδρὸς ἱσταμένου ἐπὶ τοῦ δαπέ- 





Μ΄ Εξτεκκ-κ-α-α-α-α-ᾷ Ι9 


348. Κατὰ µῆκος τομὴ τοῦ Παρθενῶνος, ἐμφαίνουσα τὴν θέσιν τοῦ ἀγάλματος ἐντὸς τοῦ σηκοῦ καὶ τὴν διάταξιν τῆς ξυλίνης, 
ὀροφῆς καὶ τῆς στέγης τοῦ σηκοῦ (κατὰ 5ίενεης). 












































349. ᾿Αναπαράστασις τῆς κατωτάτης στρώσεως τοῦ βάθρου τοῦ ἀγάλματος. Οἱ τόρµοι τῶν γόμφων, τῶν µοχλοβοθρίων καὶ τοῦ. 
νεροφαγώματος εἰς ΝΝ εὑρίσκονται εἰς τὸ ἐπίπεδον τοῦ δαπέδου τοῦ ναοῦ. Αἱ τρεῖς λοξαὶ ὁπαὶ (5, 5, 5) εὑρίσκονται ἐπὶ τῶν 
κάτω ἐπιφανειῶν τῶν λίθων τῆς κατωτάτης στρώσεως τοῦ βάθρον, ἐχρησίμευον δὲ πρὸς προώθησιν τῶν λίθων εἰς τὴν θέσιν των. 








3860 Α. Κ. ΟΡΛΑΝΑΟΥ. 


δου τοῦ σηκοῦ, διότι ἄλλως θὰ ἐκρύπτετο µέρος τοῦ χρυσοῦ τοῦ ἀγάλματος, δυνα- 
τὸν δὲ καὶ τοῦ ἐλέφαντος τῶν ποδῶν. Τὸ ἀπὸ τοῦ δαπέδου ὕψος τοῦ ὀφθαλμοῦ παρα- 
τηρητοῦ λαμβάνεται γενικῶς 1,50 μ. Θὰ πρέπει λοιπὸν νὰ δεχθῶμεν, ὅτι τὸ ύψος τοῦ 
βάθρου δὲν ἦτο πολὺ µεγαλύτερον τοῦ 1.50 µ. 

Πρὸς εὔρεσιν τοῦ πιθανοῦ ύψους τούτου μᾶς βοηθοῦν τὰ ἀντιγράφοντα ἓν σμικρύν- 





350. Αναπαράστασις τοῦ χρυσελεφανείνου ἀγάλματος (κατὰ Ψήήπιος). 


σει τὸ ἀρχαῖον κολοσσιαῖον ἄγαλμα μικρότερα ἀγαλμάτια τῆς ᾿Αθηνᾶς, τοῦ Βαρβακείου. 
καὶ τῆς ᾿Αθηνᾶς Τεπουπιαπί'. Τοῦ πρώτου ἀγαλματίου τὸ ὕψος τοῦ βάθρου εἶναι τὸ 
1/8 τοῦ ὁλικοῦ ύψους τοῦ βάθρου µέχρι τῆς κορυφῆς τοῦ κράνους. Εἰς τὸ ἀγαλμάτιον 
Ἰαποτπιαπί εἶναι τὸ 1/6 µέχρι τῆς κεφαλῆς, ἀλλ᾽ ἐὰν ἐσώζετο καὶ τὸ κράνος θὰ 
ἦτο καὶ αὐτὸ τὸ 1/8 τοῦ ύψους τοῦ ἀγάλματος. Ἡ βάσις τοῦ ἀγαλματίου Τοποτπιαπί 


1.6. Ἠλκκικον, ΜΥΙΜοΙοϱΥ απά Μοπιπιοηις οἳ Αποΐοηι Αίποης, 1/οπάοη 1920, σ. 447, εἰκ. 47 καὶ σ. 449, εἰκ. 49. Ο. 
Ἐιοπτεκ, δουἱρίυτο απά δουἱρίοτο οἳ (νο Ωτοοκς, Νονν Ἠάνεν απά 1οπάσα 1970, εἰκ. 599 - 601. 
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κοσμεῖται μὲ ζωφόρον ἐξ ἀναγλύφων μορφῶν, εὑρισκομένων δυστυχῶς εἰς κακὴν κα- 
τάστασιν. ὍὉ Παυσανίας! μᾶς λέγει, ὅτι τὸ ἀρχικὸν βάθρον ἦτο κεκοσμημένον διὰ ζω- 
φόρου εἰκονιζούσης τὴν γέννησιν τῆς Πανδώρας (εἰκ. 236, 241. 250, πίν. 55). ᾽Αϕ᾽ ἑτέ- 
ρου ὁ Πλίνιος" μᾶς δίδει ὡς ύψος τοῦ ἀγάλματος 26 πόδας (--!1.544 μ.), ἀλλὰ δὲν μᾶς 
λέγει ἂν οὗτοι περιλαμβάνουν καὶ τὸ ύψος τοῦ βάθρου. Ἐὰν ὑποθέσωμεν, ὅτι 11,544 μ. 
ἧτο τὸ ὕψος µόνον τοῦ ἀγάλματος”, τὸ ύψος τοῦ βάθρου εὑρίσκεται ἐκ τῶν ἀγαλματίων. 


τοῦ Βαρβακείου καὶ Ἱοποτπιαπι, ὅτι θὰ ἦτο κατὰ µέσον ὅρον μμ 18 ας 1ι652 µ. 
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351. Κατὰ πλάτος τοµἠ τοῦ βάθρου τοῦ ἀγάλματος (κατὰ 5ιονεης). 


Τόσον ὅμως ύψος βάθρου θὰ ἦτο πολύ, δι’ ὃν λόγον ἤδη εἴπομεν' διότι θὰ εὑρίσκετο 
περίπου 0,15. ὑπὲρ τὴν στάθµην τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ παρατηρητοῦ. Εκτὸς ὅμως τούτου. 
ἐὰν δεχθῶμεν ὡς ύψος τὸ 1,652 µ. λαμβάνοµεν ὡς ὕψος τοῦ ἀγάλματος 11,544 -- 1,652 
ΞΞ 13.196 μ. διὰ βάθρον ὁμοῦ καὶ ἄγαλμα. Ἐὰν πάλιν θεωρήσωμεν, ὅτι οἱ 26 πόδες τοῦ 
Πλινίου περιελάµβανον καὶ τὸ βάθρον, τότε τὸ ύψος τοῦ βάθρου προκύπτει µικρότερον 
τοῦ 1,50 µ., ὅπερ µόνον μὲ τρεῖς στρώσεις ἠδύνατο νὰ κατασκευασθῇ. Θὰ ἀπηρτίζετο 
λοιπὸν τὸ βάθρον τῆς Παρθένου, ὅπως καὶ τὸ τῶν ἀγαλματίων, ἐκ τριῶν μελῶν (εἰκ. 
251): μιᾶς βάσεως κάτω, ἑνὸς κορμοῦ ἓν τῷ µέσῳ καὶ μιᾶς στέψεως ἄνω, οὕτω δὲ τὸ 
ἀναπαρέστησε καὶ ὁ δίενοεης (εἰκ. 251)". 

Ἡ ἐξωτερικὴ γραμμὴ τοῦ βάθρου ἐπὶ τοῦ δαπέδου μετρεῖ ἀπὸ Β. πρὸς Ν. 8,065 µ. 


1.124, 7. 

3, Ναι. Ηϊι, ΧΧΧΥΙ, 18. 

3, Κατὰ Ε. Ἐκινομ, Εγαηος νΙπάοδοπεηείς 1891, σ. 4 ἐξ. καὶ Γουϊε Ῥεκαγ, Α)Α 1, 1896, σ. 355 ἐξ. τὸ ἄγαλμα εἶχεν ὕψος 
ἑξαπλάσιον τοῦ φυσικοῦ. 

4. Ηοκρενία 24. 1955, εἰκ. 12, σ. 257. 
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κατὰ Βίενεης καὶ 5.043 μ. κατὰ Ὠϊποπιοογ (εἰκ. 251). Τὸ µέσον µέλος, ἐφ᾽ οὗ ἦσαν τὰ 
ἀνάγλυφα, θὰ εἶχε μῆκος ἀπὸ Β. πρὸς Ν. κατά τι ὀλιγώτερον τοῦ 8,065 µ., ἔστω ὅτι 
θὰ ἦτο 7,505 μ.. Ἐκ τοῦ µήκους τούτου εὑρίσκομεν ὡς µέσον ὅρον ἀποστάσεως 
τῶν 21 ἀναγλύφων μορφῶν τῆς ζωφόρου 0,357 µ. (Ρταφομπίκετ, 0,35 μ.). Ἐπειδὴ δὲ 
αὗται θὰ εἶχον καὶ μικρὰν ἰδιαιτέραν βάσιν, ἔστω 0,187 μ.", ὡς ὁλικὸν ὕψος τῆς ζω- 
φόρου προκύπτει 0,157 --0,75 --0,937 µ. καὶ ἑπομένως τὸ ὕψος τοῦ τρίτου µέλους 
(στέφοντος κυματίου) θὰ ἦτο 0,20 µ., εὑρισκόμενον ἐὰν ἀφαιρέσωμεν ἀπὸ τοῦ ὅλου 
ύψους τοῦ βάθρου 1.437 µ”, τὸ ἄθροισμα τῶν ὑψῶν τῆς κάτω καὶ τῆς µέσης στρώ- 
σεως (εἶκ. 251). Κατὰ τοὺς ὑπολογισμοὺς τοῦ Ο. ΡτακοἨπίκες’, τὸ ὁλικὸν ὕψος τοῦ βά- 
θρου ἄνευ τῆς πλίνθου προκύπτει 1,22µ., ἀναλυόμενον ὡς ἑξῆς: 0,85 μ. (--3Χ 0,283 μ.) 
ὕψος κορμοῦ, 0,185 µ. ὕψος βάσεως ἀναγλύφων, --0,185 μ. ὑποτιθέμενον ὕψος στέ- 
ψεωῶς, ὅμοιον πρὸς τὸ τῆς βάσεως τῶν ἀναγλύφων: σύνολον 1,22 µ. Ἐὰν εἰς τοῦτο 
προσθέσωµεν καὶ τὸ ὕψος τῆς πλίνθου 0,30 µ. (-- κατωτάτης στρώσεως), τὸ ὁλικὸν 
ὕψος τοῦ βάθρου προκύπτει 1,52 µ., ἐνῶ τοῦτο ὑπὸ τοῦ δίενεπ ὑπελογίσθη εἰς 1,437 
µ., θεωρήσαντος τὸ ὕψος ὡς μέσον ὅρον τῶν ὑψῶν τῶν βάθρων τῶν ἀγαλματίων 
Βαρβακείου καὶ Τοπογπιαπί. 

Συμφώνως πρὸς τὰς ἀνωτέρω ὁρισθείσας διαστάσεις τοῦ βάθρου, προκύπτουν ὡς 
διαστάσεις τῆς ἄνω αὐτοῦ ἐπιφανείας 7,85 Χ 3,90 µ. Ἐκ τοῦ μήκους τῶν 7,85 µ. τὸ 
ἄγαλμα τῆς Παρθένου κατελάµβανε, συμφώνως πρὸς τὴν ἀναπαράστασιν τοῦ Φίενεης 5 
4.15 µ. (εἷκ. 241). Ὑπελείπετο ἑπομένως ἑκατέρωθεν τοῦ ἀγάλματος ἀνὰ µία ἐλευθέρα 
ἐπιφάνεια τοῦ βάθρου, µήκους 1,55(-- 7,85 - 4,75)/2, λίαν ἐπιθυμητή, κατὰ δίενεῃ», ὅπως 
ἀποτίθενται ἐπ᾽ αὐτῆς κινητὰ ἀναθήματα (εἰκ. 241). ἼΑνευ πλαγίας ἐξοχῆς καὶ μὲ τρί- 
βαθμον κρηπῖδα σχεδιάζει τὸ βάθρον εἰς τὴν νέαν του µελέτην ὁ Ὠϊπςπιοος 1Γ. (εἰκ. 240). 

Τὸ αὐτὸ µέγα πλάτος βάθρου ἐδέχθη εἰς τὴν ἀναπαράστασιν αὐτοῦ καὶ ὁ Ετ. ΥΝΙΠ- 
τοι (εἰκ. 250) 5, ἐδέχθη δ᾽ ἐπίσης καὶ ὁ Η. 5ο]ιγαᾶοτ7, ἀργότερον δὲ καὶ λεπτομερέστερον 
τὸ υἱοθέτησαν καὶ ὁ Ο. Ρταφομπίκετ καὶ ἡ Α. Κεηπεγ». Αντιθέτως εἰς τὴν παλαιοτέ- 
ραν ἀναπαράστασιν τοῦ ἀγάλματος, τὴν ὑπὸ τοῦ ΜΙομαε]ίς γενομένην ἐπὶ τῇ βάσει 
τοῦ ἀγαλματίου τοῦ Βαρβακείου (εἰκ. 236)", μόνον ἡ κατωτάτη στρῶσις (πλίνθος) τοῦ 





1: Βλ. τοὺς σχετικοὺς ὑπολογισμοὺς τοῦ µήκους τῆς ζωφόρου καὶ παρὰ Ο. Ῥκλοοηνικεκ, 0). 39, 1952, σ. 8 ἐξ. 

3. Τὸ 0,187 µ. εὑρίσκεται ὡς τὸ τριπλάσιον τοῦ ἐπὶ τῆς βάσεως τοῦ ἐκ Περγάμου ἀντιγράφου µετρουµένου ὄψους βάσεως. 
τῶν ἀναγλύφων 0.613 µ. τριπλασιαζοµένου (ἐπειδὴ τὸ ἀντίγραφον τῆς Περγάμου ὑπολογίζεται ὅτι εἶναι τὸ 1/3 τοῦ πρωτοτύ- 
πον). Ὁμοίως καὶ τὸ ὁλικόν ὄψος τῆς βάσεως προκύπτει ἐὰν πολλαπλασιάσωμεν τὸ ἐπὶ τῆς βάσεως τῆς Περγάμου μετρού- 
µενον ὄψος τῶν ἀναγλύφων μορφῶν 0.283 µ. (3 κ 0.283 -- 0.85). Ἐντεῦθεν καὶ τὸ ὅλον ὄψος τοῦ βάθρου προκύπτει 0:85 -- 
2κ 185 -- 122. 

3, Τὸ κατὰ μέσον ὅρον ὕψος τοῦ βάθρου προκύπτει ἐκ τῆς ἀναλογίας τοῦ ὕψους τοῦ βάθρου τοῦ Βαρβακείου ἐν σχέσει πρὸς 
τὸ ὅλον ὕψος τοῦ ἀγάλματος 1,154 µ. καὶ τοῦ ὄψους τοῦ βάθρου Ἱεποτηναπ: 1.719 µ. ἐν σχέσει πρὸς τὸ ὅλον ὄψος τὸ προκῦ- 
πτον ἐκ τῶν 26 ποδῶν τοῦ Πλινίου(-- 11,544 ). 





6, Ζυτ Ρατνεποςδαςί» (141 22, 1907, σ. 56) 

7. Η. Βοµκλύσκ, Ῥλοίάίας, Εγαηκ[ωτι α. Μ. 1924, σ. 39, εἰκ. 8. 

Β. 601. 39, 1952, προμετωχὶς ἔναντι σ. 7. 

9. Ο. 1αΗν -Α. ΜΙΟΜΑΕΗΣ, Απ Αἰλεπατιπη, ξίά, τελευταία σελίς, ὅθεν ἡ ἡμετέρα εἰκών καὶ νέον σχέδιον ἐλαφρῶς τρο- 
ποποιημένον παρὰ Η. 1ύοκενβλαη, Ρἱς ΑΚτοροῖς νοη Αινεπ, Μύπεμεα υπά Βοη]ίη 1905, εἰκ. 58. 
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βάθρου ἐξέχει πολὺ ἑκατέρωθεν αὐτοῦ, ἀντιστοιχοῦσα πρὸς τὰ ἐπὶ τοῦ µαρμαρίνου δα- 
πέδου τοῦ σηκοῦ σωζόμενα ἴχνη, ἐνῶ ὁ κορμὸς τοῦ βάθρου εἰκονίσθη πολὺ στενότε- 
Ρος. Ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἀναπαράστασιν τῆς κεφαλῆς τῆς ᾿Αθηνᾶς, ἐξ ὅλων τῶν ἄντι- 
γράφων της ἡ κεφαλἠ τῆς Γλυπτοθήκης «ατ]ςβετᾳ τῆς Κοπεγχάγης! παρέχει τὴν 
µεγαλυτέραν πιθανότητα ὁμοιότητος. Κατὰ τὸν µελετήσαντα εἰδικῶς τὴν βάσιν τοῦ 
ἀγάλματος ΕΤ. ὙΜΙπιογ" εἲς μὲν τὴν περίπτωσιν Μίομαε]ίς τονίζεται κατὰ τὴν γενικὴν 
ἐντύπωσιν ἡ κατακόρυφος, εἲς δὲ τὴν ἄλλην, τὴν τοῦ Ριαςομπίκετ, ἡ ὁριζοντία. Κατά 
τὰς νεωτέρας ἀντιλήψεις ἴσως ἡ βραχυτέρα βάσις συµβιβάζεται καλύτερον, διότι κά- 
μνει τὴν μορφὴν νὰ ἐμφανίζεται ἓν συνόλῳ μὲ ἀνάτασιν καθ’ ὄψος, δεδομένου ὅτι ὁ 
Φειδίας, συμφώνως πρὸς τὰς ἀξιοπίστους ἀπὸ ἀπόψεως ὕφους ἀπομιμήσεις, εἶχε πλά- 
σει τὴν μορφὴν τῆς θεᾶς μὲ πολὺ συμπεπιεσµένας καὶ πλατείας ἀναλογίας καὶ εἶναι 
ἀμφίβολον ἐὰν θὰ ἧἦτο σύμφωνον πρὸς τὰς καλλιτεχνικὰς ἀντιλήψεις του νὰ ἐξασθε- 
νήσῃ τὴν ἐντύπωσιν αὐτὴν διὰ τῆς πλατυτέρας βάσεως ἣ τοὐναντίον νὰ τὴν ἐνισχύσῃ. 
΄Ἡ µεγάλη ἕκτασις τῆς βάσεως φαίνεται, ὡς καὶ τόσα ἄλλα στοιχεῖα εἲς τὸ ἔργον τοῦ 
Φειδίου, νὰ δεικνύῃ ὅτι ἧτο ἀκόμη προσηλωμένος πρὸς ἀρχαϊκωτέρους τρόπους 
συνθέσεως”. 

Ὡς ἀφορμὴ ὅμως ἐκτελέσεως τῆς βάσεως τόσον πλατείας δυνατὸν νὰ θεωρηθῇ καὶ 
τὸ πολύτιμον ὑλικὸν τῆς μορφῆς, ὅπερ ἔπρεπε νὰ προστατευθῇ ἀπὸ τὸν κίνδυνον ἐγ- 
γυτέρας ἐπαφῆς του ὑπὸ τοῦ κοινοῦ, τοῦθ᾽ ὅπερ δὲν ἴσχυε βέβαια διὰ τὰς ἐκ μαρμάρου. 
ἐκτελεσθείσας ἀπομιμήσεις. Δὲν πρέπει λοιπὸν νὰ ἐκπληττώμεθα ἐὰν οἱ ἐκτελεσταί 
των ἐφειδωλεύθησαν τὰ ἔξοδα καὶ τὸν κόπον νὰ ἀποδώσουν ἀναλόγως τὸ ὁλιγώτερον. 
σπουδαῖον µέρος τοῦ ἔργου εἰς μέγεθος, τὸ ὁποῖον οὐδόλως συνεφώνει πρὸς τὴν µετα- 
γενεστέραν καλαισθησίαν". 


Περιγραφἡὴ τοῦ λατρευτικοῦ ἀγάλματος τῆς ᾿Αθηνᾶς. Εἰς 
τὸ µέσον τοῦ ἤδη λεπτομερῶς ἐξετασθέντος (σ. 369 ἐξ.) ὑψηλοῦ ὀρθογωνίου βάθρου 
του, ἦτο ἱδρυμένον τὸ κολοσσιαῖον λατρευτικὸν ἄγαλμα τῆς Παρθένου ᾿Αθηνᾶς, ἔργον 
αὐτοῦ τούτου τοῦ Φειδίου, τὸ ὁποῖον οὗτος ἤρχισε νὰ ἐξεργάζεται ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς 
κατασκευῆς τοῦ Παρθενῶνος (447 π.Χ.) καὶ ἑπεράτωσε τὸ 438 π.Χ., ὅτε καὶ τὸ ἄγαλ- 
μα καθιερώθη κατὰ τὴν ἑορτὴν τῶν Μεγάλων Παναθηναίων τῆς ἄδης Ὀλυμπιάδος. 

Τοῦ γλυπτικοῦ αὐτοῦ ἀριστουργήματος οὐδὲν δυστυχῶς τεµάχιον διεσώθη µέχρι 
σήμερον καὶ διὰ νὰ μορφώσωμεν τὴν εἰκόνα του εἴμεθα ἠναγκασμένοι νὰ καταφύγω- 
μεν ἀφ᾿ ἑνὸς εἰς τὴν οὐχὶ ἀπολύτως πλήρη περιγραφήν, ποὺ τοῦ ἀφιέρωσεν ὁ περὶ τὸ 
ἔτος 155 μ.Χ. ἐπισκεφθεὶς αὐτὸ Παυσανίας (1, 24, 5) καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου εἰς τὰ πολυάριθµα 
γλυπτά, µεγάλα καὶ µικρά, ἀντίγραφα αὐτοῦ, ἀκόμη δὲ καὶ εἰς τὰς ὑπὸ τὴν ἄμεσον ἢ 
ἔμμεσον ἐπίδρασιν τοῦ φειδιακοῦ προτύπου φιλοτεχνηθείσας ἁπλουστευμένας παρα- 


1. ᾿Απεικόνισις αὐτῆς παρὰ Ἐκ. Βκοννεκ, Αίεπα Ῥατίήεπος, Όρυς Νοδίο, Ηε[ι 2, Βγοπιεῃ 1957, εἰκ. 7. 

3. Ζιι; Ραγινεποφδασίς (14: 22, 1907, σ. 6! - 62). 

3, Πρβλ. σχετικῶς τὸν μετὰ ὑπερμέτρου βάσεως Κριοφόρον τοῦ Μουσείου τῆς ᾿Ακροπόλεως, Μ. ΜΙΙΡΟΥΞΚΑΡΗ, Μου- 
σεῖον ᾿Ακροπόλεως, ᾿Αθῆναι 1974, εἰκ. 57 (Ἐκδ. Ἐμπορικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος). 

4. Λίαν ἐσφαλμένην ἀναπαράστασιν τοῦ βάθρου τοῦ χρυσελεφαντίνου ἀγάλματος παρέσχε τὸ Ι9Ι0 καὶ ὁ 1. Ώυκν ἐν 
Βαυκυηςί”, σ. 239, εἰκ. 211. 
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στάσεις τῆς θεᾶς, ἐπὶ ἔργων τῆς μικροτεχνίας (ἀναγλύφων, ἀγγείων, νομισμάτων ἣ 
δακτυλιολίθων). 

Ἐκ τῶν μεγάλων γλυπτῶν ἀντιγράφων ἑνδιαφέρουσα ἀπὸ ποιοτικῆς ἀπόψεως --- 
ἂν καὶ δημαντικῶς ἀπομακρυνομένη τοῦ πρωτοτύπου, ὡς πρὸς τὸν ρυθμὸν καὶ τὴν 
ἰσορροπίαν --- τυγχάνει ἡ µεγάλη (ύψ. 3.105 μ.) ἐκ πεντελικοῦ μαρμάρου καὶ εἲς ἀθη- 
ναϊκὸν πιθανώτατα ἐργαστήριον ἐκτελεσθεῖσα ἑλληνιστικὴ ᾿Αθηνᾶ τῆς βιβλιοθήκης 
τῆς Περγάµου!, ὡς καὶ ἡ κολοσσιαία ᾿Αθηνᾶ τοῦ ᾿Αθηναίου ᾽Αντιόχου τοῦ ᾿Εθνικοῦ 
Μουσείου τῆς Ρώμης”, ἐκ δὲ τῶν µικροτέρων ἀντιγράφων πολύτιμα μᾶς εἶναι τὰ ἤδη 
μνημονευθέντα καὶ σήμερον ἀμφότερα εἰς τὸ ᾿Εθνικὸν ᾿Αρχαιολογικὸν Μουσεῖον τῶν 
᾿Αθηνῶν ἀποκείμενα ἀγαλμάτια: τοῦ Βαρβακείου (ύψ. 1.05 μ.), ρωμαϊκοῦ ἀντιγρά- 
φου τῆς ἐποχῆς τῶν ᾽Αντωνίνων (εἴκ. 242ᾳ, β, γ, δ)" καὶ τοῦ ἡμιτελοῦς Τοποσπιαπί 
(ώψ. 0.42 μ.)", ὄχι τόσον ὡς πρὸς τὸ ὔφος, ὅσον κυρίως ὡς πρὸς τὴν σύνθεσιν αὐτῶν, 
καὶ τέλος αἵ πολλαπλαῖ ἀπεικονίσεις, τὰς ὁποίας βλέπομεν ἐπὶ ἔργων μικροτεχνίας», 
αἵτινες μᾶς δεικνύουν ἁπλοποιημένας παραλλαγὰς τοῦ τύπου τῆς φειδιακῆς Παρθέ- 
νου, μαρτυρούσας τὴν ἀκτινοβολίαν τοῦ τύπου αὐτοῦ ἕως τὰ πέρατα τῆς Ἑλλάδος. 
Πρὶν ἢ ὅμως προβῶμεν εἲς τὴν περιγραφἠν τοῦ ἀγάλματος, θὰ προτάξωµεν ὀλίγα περὶ 
τοῦ τύπου του. 

Τὴν ἐν τῷ Παρθενῶνι θεὰν ἀπεικόνισεν ὁ Φειδίας ὑπὸ τὴν νεωτέραν καὶ πνευµατι- 
κωτέραν μορφὴν τῆς Παρθένου, οἵαν τὴν περιγράφει ὁ Ὅμηρος”. Τὴν παρέστησε δη- 
λαδὴ σοφήν, σεμνὴν καὶ πολεμοχαρῆ, ἀγαπητὴν κόρην τοῦ Διός, ὡς αὕτη ἐξεπήδησε 
πάνοπλος ἀπὸ τὴν κεφαλήν του,ὁρθίαν ὅμως καὶ οὐχὶ καθιστήν, ὅπως εἰκονίζετο τὸ 
ἄγαλμά της ὡς Πολιάδος. 

Στηριζόµενοι λοιπὸν ἐπὶ τῶν στοιχείων τῶν ἀνωτέρω ἀντιγράφων δυνάµεθα νὰ συνα- 
γάγωµεν, ὅτι ἡ θεά, ἀντιθέτως πρὸς τὴν ἀρχαϊκὴν ἐποχήν, ὅτε εἰκονίζετο πάνοπλος καὶ 
μαχητικῶς δρῶσα” ὡς κυρίαρχος τοῦ ἀττικοῦ κράτους καὶ θεὰ τῆς νίκης, ἐνταῦθα 
ὠρθοῦτο, πάνοπλος μὲν καὶ πάλιν, ἀλλ) εἰρηνική, ὡς παρθένος, ὅπως ὑπὸ τῶν ποιη- 
τῶν καὶ τοῦ λαοῦ ἐκαλεῖτο, μὲ ἤρεμον, ἐπιβλητικὴν καὶ ἐντελῶς μνημειακὴν κατὰ 
µέτωπον στάσιν, μὲ κεντρικὸν κατακόρυφον ἄξονα, προσδιορίζοντα ὁλόκληρον τὴν 
πλαστικὴν ἰσορρόπησιν τῶν ὄγκων της. Ἐλαφρότατα πρὸς τὰ δεξιὰ ἑστραμμένη 
ἑστήριζεν ἡ θεὰ τὸ σῶμά της ἐπὶ τῆς δεξιᾶς κνήµης, ἑνῶ ἡ ἀριστερά της, ἑλαφρῶς. 
κεκαμµένη κατὰ τὸ γόνυ, ἦτο ὀλίγον ὀπισθοχωρημένη. 





1 Βαντεα, Ῥογκαπιοη Ψἱ, σ. 24 καὶ εἰς 241 23, 1907, σ. 55. Ἰνλνοιοτή. Ῥμοϊάϊανρτοῦίεηο, Εεαηκ[ωτι α. Μ. 1947, σ. 56. 
Μ. Ἠνευνκ, δουἱριυτες Πο]ςη. Απο, Νονν Υοης 1955, σ. 158. Ἐν. ΒκοΜλμα, Αίνεπα Ῥαγίμοπος, Ῥσοπποη 1957, εἰκ. 1. Σή- 
μερον ἀπόκειται εἰς τὸ Ρογαπιοηπιασοιαι τοῦ Βερολίνου. 

2. Ἠκιμια, ΠΗ4, ἀρ. 2328, ΡΑΝΙΡΕΝΙ, Μικοῦ Ναχίοπα]ο Εοππαπο, Κοπια 1953, ἀριθ. 103. 

3, Ἐθν. Αρχ. Μουσ. ᾿Αθηνῶν, ἀριθ. 123. Πλήρης δηµοσίουσις αὐτοῦ ὑπὸ ΝΨ. Η. δαμυσμιλκυτ, Απιΐκο Ρἱακίἰκ ΙΙ, Βοη]ία 
1961, σ. 31 ἐξ. Πρβὸ. καὶ Ἐκ. Βκονδίξκ, Αίλοπα Ρατίλορος, 6.8. 

4. Ἐθν. Άρχ. Μουσ. ᾿Αθηνῶν, ἀριθ. 128. Η. Βκυνν - Ἐκ. Βκυοκνανν, ΏορΚπιᾶῖος μγ]οοΝ. μ. Γὅπι. κυριως, Μήποίοη 1947, 
38. Εκ. Ῥκονλίρα, Αἰλορα Ρατίνοπος, πὶν. 2. 

5, Βλ. περὶ τούτων εἰδικώτερον τὸ ἄρθρον τῆς Ε.ΤΟΡΧΑΡΙΤΟΣ - ΜΛΘΙΟΠΟΥΛΟΣ εἰς ΑΕ 1954 - 54, τ.Γ’, σ. 201 -306, ἔνθα 
καὶ σχετικἡ λεπτομερὴς βιβλιογραφία εἰς σι 201, σημ. 1. 

6. Ον. Ἰλ. Α 8ό ἐξ. 2, 5. Κ. 78. Π, 76. Ν, 13 ἐξ, 

. Πρβλ. εἰκόνας της ἐπὶ τῶν Παναθηναϊκῶν ἀμφορέων. 
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Ὁ ξύλινος, ἁδρῶς καὶ στοιχειωδῶς περὶ τὸν κεντρικὸν ἰστὸν διαμορφωμένος κορ- 
μὸς τοῦ ἀγάλματος (εἶκ. 247), ἐκαλύπτετο μὲ τὸν μακρόν, ἐζωσμένον, ὀρθοστάδιον ἀτ- 
τικὸν πέπλον, μὲ ἀπόπτυγμα καὶ φέροντα ἐπὶ τῶν ὤμων καὶ τοῦ στήθους τὴν αἰγίδα, 
κοσμουμένην ἓν τῷ µέσῳ μὲ τὸ «ἀποτρόπαιον» γοργόνειον. 

᾿Ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἔφερε πλουσίως κεκοσμημένον τρίλοφον ἀττικὸν κράνος, ἀπεικο- 
νίζον εἰς μὲν τὸ μέσον πλαστικὴν κατακεκλιµένην σφίγγα, ἑκατέρωθεν δ᾽ αὐτῆς ἆνα- 
γλύφους πηγάσους]. 

Ἡ θεὰ ἑστηρίζετο διὰ τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς εἰς τὴν περιφέρειαν μεγάλης κυκλικῆς 
ἀσπίδος, ἱσταμένης ἐπὶ τοῦ ἐδάφους' ἀμφότεραι αἱ πλευραὶ τῆς ἀσπίδος ἦσαν κεκοσµη- 
µέναι, εἰκονίζουσαι ἡ μὲν ἐσωτερικὴ γραπτήν, κατὰ Πλίνιον”, Γιγαντοµαχίαν, ἡ δὲ 
ἐξωτερικὴ ἀνάγλυφον, κατὰ Παυσανίαν (1, 17, 21), ᾽Αμαζονομαχίαν". Μεταξὺ τῆς ἀσπί- 
δος καὶ τῆς θεᾶς παρενεβάλλετο τὸ μακρὸν αὐτῆς δόρυ, ἀκκουμβῶν ἐπὶ τοῦ ἀριστεροῦ 
της ὤμου, παρὰ δὲ τὴν ἀσπίδα εἰκονίζετο καὶ ἀνέρπων δράκων (ὄφις), τὸν ὁποῖον ὁ 
Παυσανίας (1, 25, 8) θεωρεῖ ὡς τὸν Ἐριχθόνιον. Διὰ τῆς ὁριζοντίας, ὀλίγον προτετα- 
µένης δεξιᾶς της χειρός, ἐκράτει ἡ θεὰ πτερωτὴν Νίκην, ὕψους 4 πήχεων (1.85 μ.)", μὲ 
χρυσῆν στεφάνην εἲς τὴν κόµην, ἥτις εἰς τὸ ἀγαλμάτιον τοῦ Βαρβακείου (εἰκ. 242α - β) 
στηρίζεται ἐπὶ κιονοκράνου κιονίσκου μὲ ἰωνικὴν βάσιν, χρησίµου διὰ στατικοὺς λό- 
Ύους τοῦ ἀγάλματος. Ὁ κιονίσκος οὗτος πιθανὸν νὰ μὴ ὑπῆρχεν εἰς τὸ ἀρχικὸν ἄγαλ- 
μα, διότι ἡ ὑπαρξίς του δὲν ἦτο ἀπαραίτητος πρὸς στήριξιν τῆς Νίκης, θὰ προσετέθη 
δὲ ἀργότερον. ᾽Αρχικῶς ἡ Νίκη, κρατοῦσα ταινίαν, δὲν ἔστεφε δι᾽ αὐτῆς τὴν ᾿Αθη- 
νᾶν, ὡς εἰκονίζεται ἐπί τινων νομισμάτων”, ἀλλὰ τὴν ἐκράτει αἰωρουμένην. 


1 Οἱ ὑπὸ τοῦ ΠΑΥΡΑΝΙΟΣ (1,24, 5- ϐ) ἀναφερόμενοι γρῦπες θὰ εὑρίσκοντο ἐλαφρῶς ἀνάγλυφοι ἐπὶ τῶν ὀρθουμένων πλα- 
γίων πτερυγίων τοῦ κράνους, ὡς διδασκόµεθα ἐκ τοῦ δακτυλιολίθου τοῦ ᾿Ασπασίου, ΕυΝτΙΝΑΝΟΙΕΝ, Απιίκο Έοπππηη, αἱρ- 
3ἱᾳ «Βοτϊη 1909, πίν. 44, 66. 

2, Ναι. Ηΐνι. ΧΧΧΥΙ, 18. 

3, Ὁ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ (Περικλῆς 31:4) ἀναφέρει, ὅτι ὁ Φειδίας ἀπέδωσεν εἰς ἕνα µαχητὴν τῆς ᾽Αμαζονομαχίας τὴν µορφήν 
πον (πρβλ. καὶ ΚΙΚΕΡΩΝΑ Τωφου]. Πἱδρ. 1, 15. 34), εἰς ἄλλον δὲ τὴν τοῦ Περικλέους: ποιῶν αὐτοῦ τίνα μορφὴν ἐνετύ- 
πωσε πρεσβύτου φαλακροῦ πέτρον ἐπ]ρμένου δι’ ἀμφοτέρων τῶν χειρῶν, καὶ τοῦ Περωκλέους εἰκόνα παγκάλην ἐνόθηκε 
μαχομένου πρὸς ᾿Αμαξόνα, Διὰ τὴν πρᾶξίν του ταύτην κατηγορήθη ὁ Φειδίας ὑπὸ τῶν συγχρόνων του καὶ ἤχθη τού- 
του ἕνεκα εἰς τὸ δικαστήριον καὶ κατεδικάσθη, φέρεται δὲ καὶ ὡς ἀποθανὼν εἰς τὴν φυλακήν (ΠΔΟΥΤ. Περικλῆς. 31.5), 
δηλητηριασθεὶς ὑπὸ τοῦ Περικλέους, ὡς ἰσχυρίζοντο οἱ διαρκῶς διαβάλλοντες αὐτὸν ἐχθροί του. Ἡ ἀνωτέρω ὅμως 
δίκη τοῦ Φειδίου δὲν φαίνεται νὰ ἔγινεν εὐθὺς μετὰ τὴν παράδοσιν τοῦ ἔργου (438 π.Χ.). ἀλλά µετά τινα ἔτη' διότι 
ἄλλως δὲν ἐξηγεῖται ἡ ἐπίδρασις τῆς τεχνικῆς τοῦ Φειδίου εἰς τὰ γλυπτά τῶν ἀετωμάτων, τὰ ὁποῖα εἶναι ἐξηκριβω- 
μένον, ὅτι ἐξετελέσθησαν ἀργότερον, ἤτοι μεταξὺ τοῦ 438 καὶ τοῦ 432 π.Χ. 

Σημειωτέον ὅτι τὸ 1930 - 31 ἀνεκαλύφθησαν διὰ τῆς βορβοροφάγου εἰς τὸν λιμένα τοῦ Πειραιῶς 18 τοὐλάχιστον ἀνάγλυ- 
Φοι µαρμάριναι πλάκες εἰς φυσικὸν μέγεθος, μὲ θέµατα ἐμπνευσμένα ἀπὸ τὴν ᾽Αμαζονομαχίαν τῆς ἀσπίδος τῆς ᾿Αθηνᾶς” 
βλ. σχετικῶς ΝΝ. Μ. τκουκα, Ρἱεᾶυντε]ίεῖς υπά Ῥατιμεπουκολ]ά, Βοσβιπη 1947. Φ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΛΟΝ, Ἡ ἀσπὶς τῆς Αθηνᾶς 
Παρθένου τοῦ Φειδίου, Βιβλιοῦ. τῆς ᾿Αρχ. Ἔταιρ. ἀριθ. 20, Αθῆναι 1950, σ. 1 ἔξ., Β. 5οµιόκη, 5οΜήιάαπιαχοποπιαοΜίε, ΑΜ 78, 
1963, σ. Ι56 ἐξ. Μία ἄλλη κυκλικἡ µαρμαρίνη πλάξ ἀσπίδος, εἰκονίζουσα τὴν ᾽Αμαζονομαχίαν, εὑρέθη ἐπίσης πρὸ ἐτῶν καὶ 
ἐν Πάτραις ὑπό τοῦ ἐφόρου Ἱ. ΜΗΛΙΑΔΗ, ἐδημοσιεύθη δὲ ὑπὸ Φ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΣΑΛΟΣ εἰς τὴν μνημονευθεῖσαν ἐναίσιμον ἐπὶ. 
διδακτορίᾳ διατριβὴν αὐτοῦ. Ἐλευθέραν ἀπόδοσιν τῆς παραστάσεως τῆς ᾽Αμαζονομαχίας τῆς φειδιακῆς ἀσπίδος παρέχουν. 
ἀκόμη καὶ ἡ ἐν τῷ Βρεταννικῷ Μουσείῳ λεγομένη ἀσπὶς διταηβ!οτά (Βει. Μι, Οαι. Φουἱριωτο, ἀριθ. 301 καὶ 302, διαµ. 
048 μ.) ἡ ἓν τῷ Μουσείῳ ΟΜίαταπιοπεί (Οοτοῖϊα Οωείίη», πὶν. 19, 1) καὶ πολλαὶ ἄλλαι, διατηρούµεναι εἰς τεμάχια ἓν Ῥώμῃ, 
Βερολίνῳ, Κοπεγχάγη, ᾽Αμερικῇ κλπ. (Ἠεισιο, ΙΝ', ἀριθ. 3219): πρβλ. καὶ τὴν πρόσφατον σχετικἠν µελέτην τῶν Τ. Ηδιτ- 
2οµεκ καὶ Εκ. 5ιΜον, Ὀἷο ΑπιαξοποησοΒΙΑΝΙ αμί ἆοηι ΒοβΙΙά ἄογ Αἰλεπα Ραγίμσηος, ΑΜ. 91, 1976, σ. 115-148 καὶ πίν. 43 -48. 

4. ΠΑΥΡΑΝΙΑΣ 1, 24, 5. 

5. Ρ. Κ. Εκλλκε - Μ. Ηικνεν, Ὀἱο βείοοϊ. Μίλησε, Μίπεῖνεη 1964, πίν. 193. 
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Τὰ γυμνὰ µέρη τοῦ σώματος (πρόσωπον, λαιμός, βραχίονες, τμῆμα τῶν ποδῶν καὶ 
τὸ γοργόνειον τῆς ἀσπίδος) ἦσαν κατεσκευασµένα ἐξ ἐλεφαντοστοῦ, ἐνῶ τὰ ἐνδύματα, 
ἡ ἑξωτερικὴ ἐπιφάνεια τῆς ἀσπίδος καὶ ἡ Νίκη ἦσαν ἐκ καθαροῦ χρυσοῦ. Ὡς δὲ ἐκ 
τοῦ Θουκυδίδου (11, 13) πληροφορούμεθα, ὁ χρυσὸς τοῦ ἀγάλματος ἦτο καθ’ ὁλοκλη- 
ρίαν περιαιρετός͵ διὰ νὰ δύναται νὰ ἐκποιηθῇ ἐν περιπτώσει ἀνάγκης καὶ ν᾿ ἀντικατα- 
σταθῇ!. 

Ὅ χρυσὸς τοῦ ἀγάλματος, ἓξ ἑλασμάτων ἑλαχίστου πάχους (0,001 ἕως 0.0015 μ.), 
ἐζύγιζε κατὰ Θουκυδίδην (ἔ-ἀ.) 40 τάλαντα, κατὰ δὲ τὸν Φιλόχορον (ὃν ἀναφέρει ὁ 
Σχολιαστὴς εἰς ᾿Αριστοφάνους Εἰρήνην, στ. 805) 44.᾿Αν δεχθῶμεν τὸ βάρος ἑκάστου 
ταλάντου κατά τι µεγαλύτερον τῶν 26 χ/µων, τότε διὰ μὲν τὰ 40 τάλαντα προκύπτει 
συνολικὸν βάρος χρυσοῦ 1050 χ/µα, διὰ δὲ τὰ 44, ! 150”. 

᾿Λόγῳ τῆς µεγάλης ἐπιφανείας τῶν ἑνδυμάτων, φυσικὸν εἶναι νὰ ὑποθέσωμεν, ὅτι καὶ 
ταῦτα ἦσαν πλουσίως διακεκοσμημένα, ἀφοῦ ἀκόμη καὶ αἱ κρηπῖδες (σόλες) τῶν σανδα- 
λίων τῆς θεᾶς, γράφει ὁ Πολυδεύκης», ὅτι ἑκοσμοῦντο διὰ Κενταυροµαχίας. Τόσον ἡ ἐπὶ 
τῆς ἀσπίδος ᾽Αμαζονομαχία, ὅσον καὶ ἡ ἐπὶ τῶν σανδαλίων Κενταυροµαχία, ἐσυμβό- 
λιζον τὴν νίκην ἐπὶ βαρβαρικῶν δυνάμεων, ἡ μὲν τῆς ᾿Αθηνᾶς ἐπὶ τῶν ᾽Αμαζόνων, ἡ 
δὲ τῶν θεῶν ἐπὶ τῶν Γιγάντων. Τέλος, ὁ στολισμὸς τοῦ ἀγάλματος θὰ συνεπληροῦτο 
βεβαίως καὶ διὰ βραχιονίων, ἐνωτίων (σχολαρικίων) καὶ περιδεραίων. 

᾿Αναφέρομεν ἐν τέλει, ὅτι πλὴν τοῦ ἀγάλματος καὶ ἡ προσθία ἐπιφάνεια τοῦ βάθρου. 
αὐτοῦ ἦτο διακεκοσμηµένη δι᾽ ἀναγλύφου παραστάσεως, εἰκονιζούσης 20 θεοὺς τοῦ 
Ὀλύμπου, προσβλέποντας τὴν γέννησιν τῆς καθ’ Ἡσίοδον ' πρώτης γεννηθείσης Ύυ- 
ναικὸς Πανδώρας. Εἰς τὰ ἄκρα, δεξιὰ καὶ ἀριστερά, εἰκονίζοντο ὁ "Ἠλιος καὶ ἡ Σελήνη 
ἐπὶ ἅρματος. 

Ἓκ τῆς γενομένης ἐξετάσεως τῆς θέσεως καὶ τῆς ὅλης ἐν γένει μορφῆς καὶ διατά- 
ἔεως τοῦ ἀγάλματος, ὡς καὶ τῆς ἁρμονικῆς αὐτοῦ σχέσεως πρὸς τὸ ἐπιβλητικὸν ἀρχι- 
τεκτονικόν του πλαίσιον καὶ τὸν ὅλον λατρευτικὸν χῶρον, ἐσυνειδητοποίει ὁ θεατἠς 
μετὰ θαυμασμοῦ τὴν ἀπαράμιλλον ἑνότητα τῆς ἀρχιτεκτονικῆς καὶ τῆς πλαστικῆς 
διακοσµήσεως τοῦ ναοῦ, τὴν ὁποίαν ἐδημιούργησεν ἡ συνεργασία τοῦ Φειδίου καὶ 
τοῦ Ἰκτίνου, τῇ γενναιοδώρῳ βοηθείᾳ τοῦ Περικλέους. 

Ἐπὶ τῶν χρόνων τῶν Διαδόχων καὶ δὴ μεταξὺ τῶν ἐτῶν 300 καὶ 296 τὸ χρυσελε- 
φάντινον ἄγαλμα τῆς θεᾶς διηρπάγη ὑπὸ τοῦ ἀσεβοῦς τυράννου τῶν ᾿Αθηνῶν Λαχά- 
ρους”, ὅστις ἀφήρεσεν ἀπ᾿ αὐτὸ ὅλον τὸν χρυσόν, καταφεύγων ὅμως εἲς Βοιωτίαν, ἢ- 
ναγκάσθη νὰ ἐγκαταλείψῃ τὸ πλεῖστον αὐτοῦ. 


1ς Ὁ Φειδίας κατηγορήθη ἐπίσης ὑπὸ τῶν ἀντιπάλων του, ὅτι ὑπεξήρεσε µέρος τοῦ χρυσοῦ τοῦ ἀγάλματος. Ἡ κατηγορία 
ὅμως αὕτη ἀπεδείχθη ἁβάσιμος (ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Περικλῆς, 31. 2- 3). 

2. Τὰ ἔξοδα κατασκευῆς τοῦ ἀγάλματος ὑπολογίζονται εἰς 1000 περίπου τάλαντα, τὰ δὲ τῆς ὁλικῆς οἰκοδομίας 
τοῦ ναοῦ εἰς 700 περίπου τάλαντα ἦτοι εἲς 4.200.000 ἀρχαίας δραχμάς, ποσὰ ἀληθῶς µυθώδη. 

3. Ὄνομ. ΝΗΙ, 92. 

4. Ἔργα καὶ Ἡμέραι, στ. 42 - 104 καὶ Θεογονία, στ. 561. 

5- ΠΟΑΧΑΙΝ, Π], 7, 1. ΠΛΟΥΤΑΡΚΟΥ Δημήτριος, 13. ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ 1, 25,7, 8’ βλ. σχετικῶς καὶ Ἐεκουκον εἰς Οἶα55. 
Ῥηιοί. 24, 1929, σ. | ἐξ. 
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Λεκάνη ὕδατος πρὸ τοῦ ἀγάλματος. Μεταξὺ τοῦ στυλοβάτου τῶν 
πλαγίων κιονοστοιχιῶν καὶ τοῦ βάθρου παρατηροῦνται, εἰργασμένα ἐπὶ τῶν µαρµαρί- 
νων πλακῶν τοῦ δαπέδου, δύο στενὰ λαξεύματα Β καὶ Γ (εἰκ. 235, 244)'. Ταῦτα στα- 
ματοῦν µέχρι τῆς βάσεως τοῦ βάθρου, ὁρίζοντα τὸ πρὸς Β. καὶ Ν. τέρµα αὐτοῦ. Εἶναι 
προφανές, ὅτι τὰ Β καὶ Γ ἐλαξεύθησαν μετὰ τὴν τοποθέτησιν τῆς κατωτάτης στρώ- 
σεως τοῦ βάθρου. Τὸ βάθος τῶν λαξευµάτων τούτων εἶναι μόλις 0:0025 µ., εἶναι δὲ 
εἰργασμένα διὰ κοπέως (βελονίου) κάπως χονδροειδέστερον. Ὁμοίως εἰργασμένη 
ταινία ὑπάρχει καὶ εἲς τὸ σημεῖον Α (εἰκ. 235, πτ. πίν. 1, πίν. 1), βαίνουσα ἐγκαρσίως. 
τοῦ µέσου χώρου, μεταξὺ τῶν δύο τρίτων ἀπὸ Α. κιόνων τῶν κιονοστοιχιῶν. Ἡ ται- 
νία αὕτη παρατηρεῖται ἐφ᾽ ὅσον διατηροῦνται καὶ αἱ πλάκες τοῦ δαπέδου, θὰ ἔβαινεν 
ὅμως ἀναμφισβητήτως ἐφ᾽ ὁλοκλήρου τοῦ πλάτους τοῦ µέσου χώρου, ἤτοι καὶ ἐπὶ 
τοῦ ἐλλείποντος τμήματος τῶν πλακῶν, τὸ ὅριον τοῦ ὁποίου σημειοῦται δι’ ἐστιγμέ- 
νης γραμμῆς ἐπὶ τοῦ σχεδίου (εἰκ. 235). Εἰς τὸ σημεῖον Α ὑπάρχει καὶ εἷς σκουρια- 
σμένος σιδηροῦς Ὑόμφος, τὸ κάτω µέρος τοῦ ὁποίου συγκρατεῖται ἀκόμη διὰ μολύ- 
βδου. “Ὁ γόμφος αὐτὸς εἶναι παχύτερος, ἀλλ᾽ ὀλιγώτερον ἐπιμήκης ἀπὸ τοὺς γόμφους 
τοῦ 5ου π.Χ. αἰ. καὶ θὰ εἶναι ἴσως µεταγενέστερος. 

Καὶ ἐρωτᾶται ἤδη: πῶς ἑρμηνεύονται τὰ λαξεύματα Α, Β καὶ Γ καὶ ὁ γόμφος: Συνή- 
θως” δίδεται ἡ ἐξήγησις, ὅτι σημειώνουν τὴν θέσιν φράγµατος, ἐμποδίζοντος τὴν ὑπὸ 
τοῦ κοινοῦ προσπέλασιν τοῦ λατρευτικοῦ ἀγάλματος. Ἡ θεωρία ὅμως αὕτη ἀπαιτεῖ 
νὰ ὑπῆρχον ὅμοια λαξεύματα καὶ εἰς τὰ μεταξὺ τῶν κιόνων κενά, κατὰ μῆκος τῶν πλευ- 
ρῶν τοῦ σηκοῦ, ὡς σχεδιάζονται ὑπὸ τοῦ ΜΙομαε]ἰς (ΤαΓείραπά 1, 3), ἄτινα ὅμως δὲν ὑφί- 
στανται ἐκεῖ, ἂν καὶ μερικὰ µετακιόνια διατηροῦσι καλῶς τὸ δάπεδόν των. 

Ποῖον σκοπὸν ἐξυπηρέτουν τὰ ἐν λὀγῳ λαξεύματα μᾶς βοηθεῖ ἴσως νὰ εὕρωμεν ὁ Παυ- 
σανίας", ὅστις, ἐπισκεπτόμενος τὴν ᾿Ὀλυμπίαν, μᾶς λέγει τὰ ἑξῆς: ὅσον δὲ τοῦ ἐδάφους 
ἐστὶν ἔμπροσθεν τοῦ ἀγάλματος (ἐνν. τοῦ Διός), τοῦτο οὗ λευκῷ, µέλανι δὲ κατεσκεύασται τῷ, 
λίθῳ' περιθεῖ δὲ ἐν κύκλῳ τὸν µέλανα λίθου ΠΤαρίου κρηπίς, ἔρυμα εἶναι τῷ ἐλαίῳ τῷ ἐκχεο- 
μένῳ. ἔλαιον γὰρ τῷ ἀγάλματί ἐστω ἐν ᾿Ολυμπίᾳ συμφέρον, καὶ ἔλαιόν ἐστι τὸ ἀπεῖργον μὴ 
γίνεσθαι τῷ ἐλέφαντι βλάβος διὰ τὸ ἑλῶδες τῆς "Αλτεως. ἐν ἀκροπόλει δὲ τῇ ᾿ Αθηναίων 
τὴν καλουμένην Παρθένον οὐκ ἔλαιον, ὕδωρ δὲ τὸ εἰς τὸν ἐλέφαντα ὠφελοῦν ἐστιν: ἅτε γὰρ 
αὐχμηρᾶς τῆς ἀκροπόλεως οὔσης διὰ τὸ ἄγαν ὑψηλόν, τὸ ἄγαλμα ἐλέφαντος πεποιηµένον 
ὅδωρ καὶ ὁρόσον τὴν ἀπὸ τοῦ ὕδατος ποθεῖ. ἐν ᾿Επιδαύρῳ δὲ ἐρομένου µου καθ’ ἤντινα 
αἰτίαν οὔτε ὕδωρ τῷ ᾿ Ασκληπιῷ σφισιν οὔτε ἔλαιόν ἐστιν ἐγχεόμενον, ἐδίδασκόν µε οἱ περὶ 
τὸ ἱερὸν ὡς καὶ τὸ ἄγαλμα τοῦ θεοῦ καὶ ὁ θρόνος ἐπὶ φρέατι εἴη πεποιηµένα. 

Ὁ περὶ τὸ 155 μ.Χ. ἐπισκεφθεὶς τὰς ᾿Αθήνας Παυσανίας εἴτε θὰ εἶδε λεκάνην ὕδα- 
τος πρὸ τῆς Παρθένου, εἴτε θὰ τοῦ εἶπον περὶ τῆς ὑπάρξεως τοιαύτης µίαν ἢ δύο γε- 
νεὰς πρὸ αὐτοῦ. Διότι πῶς ἄλλως δυνάµεθα νὰ ἑρμηνεύσωμεν τὰ λεγόμενά του παρὰ 


1. Ἐγράφη ὑπό τινων (0ύΡείομ, Τορομ:. 1 σ. 233, ΨΝλεΤεΝ, Αίῑκα - ΑΚηοροῖς, ἔίά. σ. 69), ὅτι μεταξὺ τοῦ Ίου καὶ τοῦ. 
Του κἰονος τῶν μακρῶν πλευρῶν τοῦ πεῖ παρενεβάλλοντο μαρμάρινα ἢ ὁρειχάλκινα θωράκια, ὡς ἐξ ἰχνῶν ἐπὶ τοῦ στυ- 
λοβάτου συνάγεται. Τοιαῦτα ὅμως ἴχνη ἡμεῖς τοὐλάχιστον δὲν παρετηρήσαµεν, οὔτε ἐπὶ τοῦ νοτίου, οὔτε ἐπὶ τοῦ βορείου 
στυλοβάτου, Καὶ ὁ Ώίηκπιοος δέχεται ἐπίσης κιγκλίδας μεταξὺ τῶν κιόνων (Ατολίιοσιωτε, σ. 163). 
2. Α. Μιαµλειας, Ώος Ῥατίβοποπ, σ. 25 καὶ Ο. ΨΜΑΙΤΕΝ, Αἰλοη - Αστοροΐΐς, ξά. σ. 59. ΏΙΝΕΝΟΟΝ, Ατοηίιοειυτε, σ. 163. 
3, ΠΑΥΣΑΧΙΑΣ Υ, 11, 10. 
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ἐὰν δεχθῶμεν ὅτι, ὅπως διὰ τὸν Δία τῆς Ὀλυμπίας ὑπῆρχε πρὸ τοῦ ἀγάλματος λεκάνη" 
διὰ τὸ ἔλαιόν του,τοιαύτη διὰ τὸ ὕδωρ λεκάνη θὰ ὑπῆρχε καὶ πρὸ τοῦ ἀγάλματος τῆς 
᾿Αθηνᾶς. Ἡ λεκάνη δὲ αὕτη δὲν ἦτο ἀνάγκη νὰ χρησιμοποιῆται τὸν χειμῶνα, ἀφοῦ 
ἀφθόνως βρέχει τότε εἰς τὰς ᾿Αθήνας, ὥστε νὰ μὴ ὑπάρχῃ ἔλλειψις ὑγρασίας τὸν χει- 
μῶνα εἰς τὸν ἀέρα. Τὸ θέρος ὅμως, ὅτε ὑπάρχει ἐξαιρετικὴ ξηρασία, ἐχρειάζετο ἔλεγ- 
χος τῆς ὑγρασίας εἲς τὸν σηκὸν τῆς Παρθένου. Εἶναι λοιπὸν πιθανώτατον, ὅτι λεκάνη. 
ὕδατος ἦτο κάποτε ἐγκατεστημένη μεταξὺ τῆς καθιερώσεως τοῦ ἀγάλματος (438 π.Χ.) 
καὶ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Παυσανίου (155 μ.Χ.). Ἡ λεκάνη δὲ αὕτη ἐξηκολούθησε νὰ 
χρησιμοποιῆται καὶ μετὰ τὴν ἀνανέωσιν τοῦ βάθρου. Πῶς ἦτο ὅμως τὸ περιχείλωµα 
τῆς λεκάνης: Ἡ θέσις καὶ τὸ σχῆμά του ὁρίζονται ἀπὸ τὰ λαξεύματα Α. Β, Γ. Τὸ γε- 
γονός, ὅτι τὰ δυτικἁ ἄκρα τῶν λαξευµάτων Β καὶ Γ εὑρίσκονται εἲς εὐθυγραμμίαν πρὸς 
τὴν πλίνθον τοῦ βάθρου μαρτυρεῖ, ὅτι τὸ χεῖλος τῆς λεκάνης δὲν θὰ ἐξεῖχεν ὑπὲρ τὴν 
πλίνθον. Ὁμοίως δὲ καὶ τὸ δυτικὸν ἄκρον τοῦ λαξεύματος Α μᾶς δίδει τὴν δυτικὴν 
πλευρὰν τοῦ ὑπὲρ τὸ Α χείλους. Σημειωτέον, ὅτι ὁ γόμφος Α εἶναι σχεδὸν εἰς τὸ 
μέσον τοῦ χείλους καὶ δὲν ἠδύνατο νὰ τεθῇ ἀκριβῶς εἰς τὸ μέσον τοῦ ἁρμοῦ τῶν κά- 
τωθεν λίθων τοῦ δαπέδου. Ὅσον ἀφορῇ τὸ ὕψος τοῦ περιχειλώµατος τοῦτο θὰ ἰσοῦτο 
μὲ τὸ ὕψος 0,041 µ. τοῦ στυλοβάτου τῶν ἑκατέρωθεν κιονοστοιχιῶν ὑπὲρ τὸ δάπεδον 
τοῦ μέσου χώρου. Τὸ χαμηλὸν τοῦτο περιχείλωµα τῆς λεκάνης δὲν θὰ ἡμπόδιζε σο- 
βαρῶς τὴν μεταξὺ τῶν ἄκρων καὶ τοῦ µέσου χώρου κυκλοφορίαν. Χάριν τῆς στε- 
γανότητος θὰ ἦτο ἀναγκαία καὶ ἐπάλειψις τῶν λαξευµάτων Α, Β, Γ, δι’ εἰδικοῦ ύδα- 
τοστεγοῦς µείγµατος. Ἡ πρὸ τοῦ ἀγάλματος δεξαμενἡ θὰ ἦτο ὑστέρα σκέψις,ληφθεῖσα 
ὅταν ἤρχιζε νὰ ὑφίσταται ρωγμὰς ὁ ἑλέφας τοῦ ἀγάλματος, ἐλλείψει ὑγρασίας. Ὁ 
ΊεαΚε ὀρθῶς ὑπεστήριξεν”, ὅτι ἡ ἐξάτμισις ἐθεωρεῖτο οὐσιώδης ὡς πρὸς τὴν συντή- 
ρησιν τοῦ ἐλέφαντος τοῦ ἀγάλματος τῆς ᾿Αθηνᾶς. Ὁ Ο. Η. Μοτραπ’ ὑπέθεσεν ὅτι ἡ 
λεκάνη προωρίζετο ὄχι µόνον διὰ τὴν συντήρησιν τοῦ ἐλέφαντος, ὡς λέγει ὁ Παυσα- 
νίας, ἀλλὰ καὶ διὰ νὰ ἀντανακλῇ τὸ ἐπὶ τῆς μορφῆς τοῦ ἀγάλματος φῶς. Εἰς τοῦτο ὁ 
«ταμαπι" παρατηρεῖ, ὅτι ὁ Μοτραη δὲν μνημονεύει καὶ ὅτι ἡ πλήρης ὕδατος λεκάνη 
θὰ ἐχρησίμευε καὶ ὡς κάτοπτρον τοῦ ἀγάλματος. 

Περὶ λεκάνης ὕδατος ἓν τῷ Παρθενῶνι, χρησιμευούσης πρὸς συντήρησιν τῆς διὰ 
τὸν ἐλέφαντα τοῦ ἀγάλματος ἀπαιτουμένης ὑγρασίας, ἔγραψεν ἐσχάτως 5 καὶ ὁ Η. Ηοβ- 
πιαπΏ, ὅστις ὅμως ἀγνοεῖ τελείως τὸ ἐν Ηεκρετία 24, 1955, σ. 267 -270 ἄρθρον τοῦ 
Βίονεῃς καὶ δὲν προσθέτει τίποτε σχετικῶς πρὸς τὸ θέµα, συζητεῖ δὲ καὶ περὶ τῆς 
ὑπάρξεως κινητῶν ἀγγείων πλήρων ὕδατος χάριν τοῦ ἀνωτέρω σκοποῦ. Τὴν ἄγνοιαν 
τοῦ ἄρθρου τοῦ Φίενεῃς καὶ τῶν σχετικῶν συμπερασμάτων αὐτοῦ ἤλεγξε καὶ ὁ 4. Βοατά- 
πιαη ἓν τῷ αὐτῷ περιοδικῷ, σ. 508 - 509. 


1, Βλ. τὴν σχετικὴν κάτοψιν τοῦ ναοῦ τοῦ Διός τῆς Ὀλυμπίας παρὰ Ουκτιυν-ΑΡα.κ, Οἰγπιρία, ἔ-ά. πὶν. 1, ΥΠ, ΙΧ, ΧΙ, ΧΙΙ. 
2. Τοροβταρὴγ οἳ Αίνου». σ. 564. 

3, Ηεορεεία 21, 1952, σ. 311. 

4. Ῥατίμοπος απά Ραγίνεποη, σ. ΒΙ, σημ. 2. 

5. Οπιρασίωπη 74, 1967, σ. 243 - 5. 
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Αἱ ἐπισκευαὶ τόσον τῆς θύρας, ὅσον καὶ τοῦ βάθρου φαίνονται Ρωμαϊκῆς ἐποχῆς, 
καὶ ἡ ζημία ἀμφοτέρων θὰ ἐπροξενήθη ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ πυρός. 


Ὕπαιθρον. Σοβαρὸν ἀρχιτεκτονικὸν ζήτημα ἀπησχόλησεν ἐπὶ μακρὸν τοὺς 
παλαιοτέρους ἐρευνητὰς τοῦ Παρθενῶνος: τὸ τοῦ ἐσωτερικοῦ φωτισμοῦ τοῦ κυρίως, 
ναοῦ --- καὶ ἰδίᾳ τοῦ ἐν αὐτῷ λατρευτικοῦ ἀγάλματος ---, θεωρηθέντος ἀνεπαρκοῦς τοῦ 
µόνον ἐκ τῆς μεγάλης ἀνατολικῆς θύρας εἰσερχομένου φωτός. Πρὸς θεραπείαν τού- 
του διάφοροι προετάθησαν ἑρμηνεῖαι, τὰς ὁποίας καὶ συνοψίζοµεν ἐνταῦθα. 





352. ᾿Αναπαράστασις τοῦ ὑπαίθρου ἓν κατὰ μῆκος τομᾷ (κατὰ Ραοταγά, Ι847). Βόρειος ὄψις, 


1) 'Ὁλόκληρον τὸ μέσον κλῖτος τοῦ κυρίως ναοῦ παρέµενεν ἄστεγον καὶ ὕπαιθρον 
τοι ἐλεύθερον πρὸς τὸν οὐρανόν. Τὴν λύσιν ταύτην προέτεινεν ἀρχικῶς ὁ Κ. Ε. 
Ἠεγπησηπ!, ἀντέκρουσεν ὅμως ὁ Ἱ.. Εοσς” πρῶτον, ἀργότερον δὲ ὁ Ο. Βδϊ(ἱσμει" καὶ τε- 
λικῶς ὁ Ν. Ὠδτρ[ε]ά, ὅστις, ἂν καὶ ἀρχικῶς ἐδέχθη ὡς πιθανωτάτην τὴν ὕπαρξιν τοῦ 
ὑπαίθρου", ὅμως δέκα ἔτη ἀργότερον ρητῶς ἀπέκλεισεξ τὴν ὕπαρξιν αὐτοῦ, μὲ τὸ σπου- 
δαιότατον ὀπιχείρημα, ὅτι οὐδεμία ὑπάρχει εἲς τὸ ἀρκετὰ καλὰ διατηρούμενον δάπεδον 
τοῦ μέσου κλίτους διάταξις ἢ καὶ ἁπλῆ ἔνδειξις ἀποχετεύσεως τῶν ὑδάτων τῆς βροχῆς, 
τὰ ὁποῖα θὰ ἐσωρεύοντο ἐντὸς τῆς λεκάνης, ποὺ σχηματίζουν οἱ κατὰ 0,041 µ. ὑψηλό- 
τεροι τοῦ µέσου κλίτους στυλοβάται τῶν ἐσωτερικῶν κιονοστοιχιῶν καὶ ὁ ἄνατολι- 
κὸς θυραῖος τοῖχος τοῦ ναοῦ. Τὰ αὐτὰ πρὸς τὸν Ὠδτρ[ε]ά καὶ τὸν Βδιίίσμοτ ἐπιχει- 
ρήματα κατὰ τῆς ὑπάρξεως ὑπαίθρου ἀνέφερε, πολὺ ἀργότερον, καὶ ὁ Ρίενεῃς". 

Ὁπαδοὶ τῆς θεωρίας τοῦ ὑπαίθρου ἐγένοντο ἐντούτοις καὶ παλαιοὶ διαπρεπεῖς ἀρ- 
χιτέκτονες ὡς ὁ Αἰεχίς Ραοσατά” τὸ 1847 (εἰκ. 252), ὁ Ε. Ιονίοι" τὸ 1879 (εἰκ. 253), καὶ 


Ἠγραςιταἰκοπηρε! ἀες ΑΠἴετίιπις, Οδιήηβεη 1844. 
Ἠε]]οηίσα, Ηα]ϊο 1846, σ. 1 ἐξ. 
ἨγρασιἩτα[ιεπιρο!, Ροϊκάαπι 1847 καὶ Τεκιοπίκ 4ος Ηείϊκηοη, τ. 2, Βοηϊίη 173 -4, σ. 585, τ. 4, σ. 361 ἐξ. 
ΑΜ 6, 1881, σ. 295. 
ΑΜ 16, 1891. σ. 334 ἐξ. “Ὁ αὐτὸς καὶ ἐν Ζεϊικο]νεῖ[ι Γν Οεσεήοιε ἀοί ΑποιεΚιως 6, σ. 191 ἐξ. 
Ἡεοροεία 24, 1955, σ. 240. 
Ὁ Ῥλοσλκὴ (1813 - 1867), ἀρχιτέκτων ρεηοἰοηπαίτε τῆς ᾿Ακαδημίας τῶν Καλῶν Τεχνᾶν, εἰς τὴν πολύχρωµον ἄναπα- 
ράστασιν τοῦ Παρθενῶνος τὴν ὁποίαν ἐξέθεσε τὸ 1847 εἰς Παρισίους (Βευν, 1’ Αοτοροῖε, σ. 43), ἡμετ. εἰκ. 252. 
Β. Βλ. Γας επνοῖς 4ε Ἐοπης, Ρατίς ἄ ὁ. πίν͵ 9 καὶ 10 καὶ ἡμετ. εἰκ. 253. 
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ὁ Ε. ΖΙετ] τὸ 1897 (εἰκ. 254). Πλήρη κατάλογον τῶν ὑπὲρ τῆς ὑπάρξεως ὑπαίθρου συν- 
ταχθέντων παρέσχε µέχρι τοῦ 1912 ὁ Κ. ἆςᾳ Ι.4ΗΠΔΥ”, ἀρχίσας ἀπὸ τὸν δίμαΓι3 καὶ κα- 
ταλήξας εἲς τὸν Οµαάεί". Εἰς τὸν κατάλογον τοῦτον θὰ πρέπει νὰ προστεθοῦν καὶ ὁ 
ἐν Στράτῳ ναὸς τοῦ Διός, καὶ ὁ ἓν Βάσσαις τοῦ ᾽Απόλλωνος». 

Σήμερον πλέον ἡ ὕπαρξις ὑπαίθρου ἔχει τελείως ἀποκλεισθῆ”. Πρέπει ὅμως ἐἓν- 
ταῦθα νὰ σημειωθῆ, ὅτι καὶ ὁ Βιτρούβιος», ὡς μοναδικὸν παράδειγµα ναοῦ ὑπαίθρου, 
δηλαδὴ ἀστέγου κατὰ τὸν σηκὸν καὶ μάλιστα ὀκταστύλου, ἀναφέρει τὸ Ὀλυμπίειον. 





255. Κατὰ µῆκος τομὴ τοῦ Παρθενῶνος ἐν ἀναπαραστάσει μετὰ τοῦ μέσου ὑπαίθρου ὁπαίου (κατὰ δίυατι καὶ Βενειι). 


τῶν ᾿Αθηνῶν. Ἐπειδὴ δὲ ὁ ναὸς οὗτος ἐπὶ Βιτρουβίου δὲν εἶχεν ἀκόμη περατωθῆ, ἀφοῦ. 
ὁ ᾿Αδριανὸς (2ος μ.Χ. αἰ.) ἵδρυσεν ἓν αὐτῷ τὸ κολοσσιαῖον του χρυσελεφάντινον λα- 
τρευτικὸν ἄγαλμα, εἶναι τοὐλάχιστον λίαν ἀμφίβολον, ὡς ἤδη ὑπέθεσεν ὁ Ὠδτρ{είά», 
ὅτι τὸ ὕπαιθρον τοῦτο διετηρεῖτο καὶ μετὰ τὴν τελείωσιν τοῦ ναοῦ. 

2) Μίαν ἡμιύπαιθρον λύσιν προέτειναν ἀρχικῶς οἱ δίματί καὶ Βενοι (εἰκ. 255)15, ὁ 
ΟοοΚετε]!' καὶ ὁ ΜΙομαο]ΐς"", ὅστις δέχεται, ὅτι τμῆμα τῆς καλυπτούσης τὸ μέσον κλῖ- 


1. Παρὰ Δ. ΠΑΠΑΣΤΑΝΟΣ, Τσίλλερ, ᾿Αθῆναι 1971, εἰκ. 98, ὅθεν ἡ ἡμετ. εἰκ. 234. 

2. Ἐν Χονις Αγεέοιοβίαυο 29, 1912, σ. 144, σημ. 5. 

3, Απϊημϊιές ἆο | Αιίαιις Π, σ. 16. 

4. Εἰέπιοπις οἱ (ἡέοτίας ἀς Γατοβίιοσίωτο, τ. 1, Ρατίς ᾱ-ἐ. σ. 352. 

5. ΟΡΑΑΝΔΟΣ, ΑΔ 8, 1923, σ. 43 καὶ μετ' ἐπιφυλάξεως Ε. Οουπην -Οµ. Ῥιολκη, Κοολεγολες ατολἐο]οείφωες ἃ δίΤαίος 
ΦΑοαγηαπίο, Ρατίς 1924, σ. 8Ι. 

6. Ῥκονμκκ. Αποϊοηι απά Οἰασοίσα! Ατοῄίοςιυτς, 1.οπάση 1956, σ. 189. 193. 

1. Πρβλ. Ν. Β. Ώινθμουκ, Ατοβίιοσϊυτε, σ. 151, σηµ. 3 καὶ σ. 158 σηµ. 3. Παρὰ ταῦτα ἐπανευρίσκομεν τὸ ὕπαιθρον 
καὶ εἰς πρόσφατα ἀκόμη συγγράµµατα, ὡς π.χ. τὸ τοῦ ΑΔτυκο Ἐονεκει, Ὠΐνεμπο οά/ε», ΜΙαπο 1966, πἰν. 207. 

Β. Ῥο Απο. ΠΠ, 2. 8: Ἡγραείλτος νοΓΟ ἀοεασίγίος οκί ἵη ΡΓΟΠΔΟ οἱ ροκήοο. πικάίωπι ἀμίοπι 5.8 ἀῑνο οί 
αίπο Ἱεοίο. Αάῑῑις ναἰνβτιπι οἱ μΙταςµε ρατία ἵη ρτοπαο οἱ Ροψοο, Ἠμίως ἵίεπι οχοπηρ]α; ΒοπηΔς Ποῃ ος. 9ο Αϊλοηίς 
οοἱασθ]ος ο ἱεπηρΙο Οἱγπιρίο. 

9. ΑΜ 11, 1886, σ. 332 ἐξ. καὶ 16, 1891, σ. 339 ἐξ, Πρβλ. καὶ 2ύῦκιοµ. Τορομτὰ σ. 384. 

10. Κατὰ τὴν µαρτυρίαν τοῦ /ΑΝ Όες ὤλονιεκς, 1’ Ακτοροὶε «Αιλόπος, Ρατίς 197Ι, ὅστις καὶ παρέχει τὴν σχετικὴν 
κατὰ μῆκος τομὴν ἐν εἰκ. 67 τοῦ βιβλίου του, ἣν καὶ ἡμεῖς ἐπαναλαμβάνομεν τμηματικῶς ἐνταῦθα (οἷκ. 255). 

11 Παρὰ Ρ. Ο. Ῥκνρστευ, Ψογαφες ἆπης 14 Οτὸοο, ἀουκίέπιο Ιἰνγαίφοη, Ρατίς 1830, σ. 249 καὶ παρὰ ἨινΜοοκ, Ατο- 
τοσίητς, σι 158, σημ. 3. 

12. Ώος Ρατίλεποη, σ. 24. 
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256. Προοπτικἡ ἄποψις τοῦ κυρίως ναοῦ τοῦ Παρθενῶνος μετὰ φωταγωγοῦ ὑπεράνω τῶν ἐσωτερικῶν κιονοστοιχιῶν τοῦ σηκοῦ. 
(κατὰ Τμίογοσῖ, 1887). 





Ἡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ. 
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357. Αναπαράστασις ἓν κατά πλάτος τομῆ τοῦ κυρίως ναοῦ τοῦ Παρθενῶνος μετὰ φωταγωγοῦ καὶ ὀροφῆς ἐξ ὁρατῶν ξυλίνων 


ζευκτῶν (κατὰ Εεγβυσσον). 





394 Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ. 


τος ὁριζοντίας φατνωματικῆς ὀροφῆς ἦτο ὕπαιθρον. Πόσον μέγας ὅμως ἧτο ὁ ἀκάλυ- 
πτος οὗτος χῶρος, εἰς ποίαν θέσιν τῆς ὀροφῆς εὑρίσκετο, ποίαν διάταξιν εἶχε καὶ ποῖος 
ὁ μηχανισμὸς καλύψεως αὐτοῦ, ἀδυνατεῖ νὰ καθορίσῃ. Ὁμοίαν ἡμιύπαιθρον λύσιν 
δέχεται Καὶ ὁ Ο. Βδ[ἱοπετ" ὑπὲρ τὸ µέσον τοῦ σηκοῦ καὶ ὑπεράνω τοῦ ὑπ᾿ αὐτοῦ, παρὰ 
τὸν διαχωριστικὸν ὀπίσθιον τοῖχον, τοποθετουµένου ἀγάλματος τῆς θεᾶς. Τοῦτ) αὐτὸ 
ἐδέχθη καὶ ὁ Α. Βδ(Μἴομες. 

3) Τὸ μέσον κλῖτος διατηρεῖται ἐστεγασμένον καθ) ὅλον αὐτοῦ τὸ μῆκος καὶ καλυ- 





























258. Προβολικὴ ἀναπαράστασις ἐν κατὰ πλάτος τομῇ τοῦ ἐσωτερικοῦ τοῦ κυρίως ναοῦ τοῦ Παρθενῶνος μετὰ φωταγωγοῦ. 
καὶ διρρίκτου στέγης (κατὰ Εετβικοου). 


πτόµενον ὑπὸ ὁριζοντίας --- ξυλίνης βεβαίως --- φατνωματικῆς ὀροφῆς. Ἡ ὀροφὴ ὅμως 
αὕτη δὲν ἐπικάθηται ἀμέσως ἐπὶ τοῦ ἐπιστυλίου τῆς ἄνω ἐσωτερικῆς κιονοστοιχίας, 
ἀλλὰ παρεμβάλλεται μεταξὺ αὐτῆς καὶ τοῦ εἰρημένου ἐπιστυλίου χαμηλὸν μᾶλλον, 
κατακόρυφον τοίχωμα, ἀποτελοῦν τρόπον τινὰ µίαν τρίτην καθ’ ὕψος ἐσωτερικὴν 
ζώνην, ἐντὸς τῆς ὁποίας ἀνοίγονται, ὑπὲρ τὸ ἄγαλμα, συνεχῆ ἀνοίγματα, χωριζόµενα. 
δι’ ὀρθογωνίων πεσσῶν (εἰκ. 256), διὰ τῶν ὁποίων εἰσδύει πλάγιος φωτισμός. Τὴν 
διάταξιν ταύτην ὠνόμασαν «ὁπαῖον», προσφορωτέρα ὅμως θὰ ἦτο ἴσως ἡ ὀνομασία 
της ὡς πλαγίου φωταγωγοῦ. Εἰς τὴν ἐξεταζομένην περίπτωσιν ἡ ὅλη στέγη τοῦ ναοῦ 
παρουσιάζεται ὑπὲρ τὸ µέσον κλῖτος οὐχὶ ὡς συνεχἠς δίρρικτος, ἀλλὰ τριμερὴς τεθλα- 
σµένη, ἀποτελουμένη ἀπὸ µίαν δικλινῆ µέσην ὑψηλοτέραν καὶ δύο ἑκατέρωθεν αὖ- 


αν Ὀπιοτσυομυπρεη, σι 123. 
2. Ρἱο Ακτοροϊίς νοα Αἴῑνοα, Βοπίία 1888, σ. 123. 
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τῆς μονοκλινεῖς χαµηλοτέρας, κατὰ τὸν τύπον δηλαδὴ τῶν μεταγενεστέρων παλαιο- 
χριστιανικῶν βασιλικῶν!. Παράδειγμα τοιούτου φωταγωγοῦ διὰ τὸν Παρθενῶνα πα- 
ρέσχεν ὁ 1. Εαἰκε εἷς τὸ περὶ Ἑλλάδος βιβλίον του, ὅπερ μετέφρασε καὶ ἐδημοσίευσε 
τὸ 1887 ἑλληνιστὶ ὁ καθηγ. Ν. Γ. Πολίτης”, ὅθεν ἡ ἡμετέρα εἰκ. 256 τοῦ ἐσωτερι- 
κοῦ, φιλοτεχνηθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἀρχιτέκτονος ΕΥ. ΤΗϊοΓοοΠ. 

4) Μίαν παραλλαγὴν τῆς μετὰ φωταγωγοῦ λύσεως παρέσχε τὸ 1883 καὶ ὁ 1. Εετ- 
βι55οπ”. Κατ) αὐτὸν διατηρεῖται μὲν ἡ στέγη ὡς κανονικἡ δίρρικτος, εἶναι ὅμως ὑπερυ- 
ψωμένη διὰ τῆς προσθήκης πλαγίου φωταγωγοῦ, ὄχι ὅμως συνεχοῦς, ἀλλὰ βραχέος 
καὶ ἀνοιγομένου, δίκην φρέατος, ἑντὸς τοῦ ἀντιστοιχοῦντος πρὸς τὸ ἄγαλμα τῆς θεᾶς 
τμήματος τῆς στέγης, διατρυπὠμένου ὑπὸ δύο ἑκατέρωθεν παραθύρων (εἰκ. 258). 
Μεταξὺ τοῦ µέσου φωταγωγοῦ καὶ τῶν στεγῶν τοῦ πτεροῦ δημιουργοῦνται ἐνταῦθα δύο 
κενά, τὰ ἐντὸς τῶν ὁποίων εἰσρέοντα ὄμβρια ὕδατα ἀποχετεύονται διὰ τῆς κεκλιµένης 
στέγης τῶν ὑπερφων πρὸς τὸ πτερὀν, διατρυπωµένων τῶν σχετικῶν διαχωριστικῶν τοί- 
χων! (εἶκ. 258). Ἡ λύσις τοῦ Εετριςςοη περιέχει προσθέτως καὶ τὰ ἑξῆς ἄτοπα στοι- 
χεῖα: α) δέχεται τὴν ὕπαρξιν ὑπερφων στοῶν ὑπὲρ τὰ πλάγια κλίτη καὶ μάλιστα ὄχι 
µόνον διωρόφων, ἀλλὰ τριωρόφων (εἰκ. 257). β) χάριν τῆς εἲς τοὺς ὀρόφους τῶν ὕπε- 
ρῴων ἀνόδου τοποθετεῖ ἀνὰ δύο ξυλίνας κλίµακας εἰς ἕκαστον ὄροφον εἰς τὴν θέσιν. 
τῆς ἐγκαρσίας στοᾶς τοῦ πεῖ (εἰκ. 257, 258), γ) δέχεται τὴν ὕπαρξιν ἀνὰ μιᾶς θύρας εἷς 
ἑκάστην τῶν γωνιῶν τοῦ ὀπισθίου τοίχου τοῦ κυρίως ναοῦ (εἰκ. 258), ἀκολουθῶν εἰς 
τοῦτο τὴν ἐσφαλμένην γνώμην τοῦ Ο. Βδ(Πομετ", δ) σχεδιάζει ὑπὲρ τὴν ἄνω κιονοστοι- 
χίαν θριγκὸν μετὰ τριγλύφων καὶ γείσου, ε) δέχεται κορινθιακοὺς ἡμικίονας, χωρί- 
ζοντας τὰ παράθυρα καὶ τοὺς ἓν συνεχείᾳ αὐτῶν ὀρθογωνίους πίνακας τοῦ τοίχου τοῦ 
φωταγωγοῦ (εἰκ. 257, 258), στ) ἀντὶ ξυλίνης φατνωματικῆς ὀροφῆς σχεδιάζει ὁρατὰ ἐκ. 
τῶν κάτω τὰ ξύλινα ζευκτὰ τῆς στέγης -κατὰ τὸ ὑπόδειγμα, ὡς γράφει, τῶν παλαιο- 
χριστιανικῶν βασιλικῶν τῆς Ρώμης (δαπ Τοτοη7ο Γαοτί Ίε πητα καὶ δαπί Αρπεςς), τὰ 
ξύλα δὲ τῶν ζευκτῶν ἐπενδύει δι’ ἐπιχρυσωμένων χαλκῶν κοσμημάτων, Ὅ) τοποθετεῖ 
ἁτόπως τὴν ὀροφὴν τοῦ πτεροῦ πολὺ ὑψηλότερον τοῦ γείσου τῶν ἄνω ἐσωτερικῶν 
κιονοστοιχιῶν (εἴκ. 258). 

Πάντα τὰ ἀνωτέρω μειονεκτήματα κατέστησαν ἀπαράδεκτον τὴν περιγραφεῖσαν λύ- 
σιν τοῦ Εεγριςδοπ 5. 

᾿Αναφέρομεν ἐν τέλει, ὅτι λύσιν μετὰ πλαγίως φωτιζομένου φωταγωγοῦ ἐδέχθη καὶ 
ὁ ϱ. ΤΙ. Ηοεο] διὰ τὸ Ὀλυμπίειον τῶν ᾿Αθηνῶν . 


1. Βλ. σχετικὰ παραδείγµατα ἐν Α. Κ. ΟΡΛΑΝΑΟΣ, Ἡ  ξυλόστεγος παλαιοχριστιανικἡ βασιλική, τ. Α΄, Ἀθῆναι 
1952, σ. 194 ἐξ. Παρομοίαν λύσιν πρὸς τὴν τοῦ ὑπερυψωμένου φωταγωγοῦ τῶν παλαιοχριστιανικῶν βασιλικῶν (μὲ 
παράδειγµα. τοῦ παρὰ τὴν Φλωρεντίαν 93η Μίπίαιο καὶ τῆς νορμανδικῆς ἐκκλησίας τῆς Σικελίας) διετύπωσε τὸ 1895 
καὶ ὁ Μαονε, Ἱο Ῥατινέποη, σ. 60. 

3. Ἔκδ. Τευδηεγ Λειψίας 1887, πίν. ἔναντι σ. 138. 

3. Τλε Ρατίήοπο, Ἰοπάση 1883, σ. 100, 17 καὶ πίν. 1Η καὶ 1Ν, ὅθεν αἱ ἡμέτεραι εἰκόνες 257, 258 ὁ αὐτὸς καὶ ἓν Τῖνο 
Ῥηϊπείριος οἵ Βεαιιγ {η Αεὶ, σ. 367. Περὶ τῆς λύσεως τοῦ Εετευνεοη ὁ Ῥεκκοςε (Ῥεϊποίρίες, σ. 11, σημ.) ἔγραψεν, ὅτι τὴν 
θεωρεῖ μὲν εὐφυᾶ, ἀλλ' ὄχι καὶ τόσον βεβαίαν πρὀ τῆς εὑρέσεως καὶ ἄλλων στοιχείων, ἐπικυρούντων αὐτήν. 

4- Ὀπιεενικμμηρεη, σ. 165. Μιοηλεία9, Ώες Ῥατίμεηον, πίν. 1, 2. 

5. Η. Ῥιονδες, Αποῖοηί απά Οἰασσίσα! Ατοβίιοσιυσς, Γοπάση 1956, σ. 145. 

6. Βοηίπου ΡΗΙ. Ν/οολοηκολεῖ 1913, σ. 156. 
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5) Μίαν τελευταίαν λύσιν ἐκ τῶν ἄνω φωτισμοῦ τοῦ μέσου κλίτους τοῦ Παρθενῶ- 
νος --- ἥτις ὅμως εἶναι πολὺ πιθανὸν καὶ νὰ ἀνήκῃ εἲς τοὺς χρόνους μετατροπῆς τοῦ 
ἀρχαίου ναοῦ εἲς χριστιανικὴν ἐκκλησίαν --- συναντῶμεν εἰκονιζομένην εἰς δύο ἀπό- 
ψεις τῆς Ακροπόλεως τῶν τῶν 1670 καὶ 1671, ἤτοι πρὸ τῆς πολιορκίας τοῦ 1687 καὶ 
τῆς σχετικῆς ἐκρήξεως, «σχεδιασθείσας ὑπὸ δοκίµου Ἰταλοῦ καλλιτέχνου». Ἡ πρώτη 
ὲξ αὐτῶν ἀπόκειται ἀπὸ τοῦ 1890, εἲς τὸ Κιποίπιµκουπι τοῦ Πανεπιστηµίου τῆς Βόν- 
νης (εἰκ. 259). ᾿Ἐκτελεσμένη διὰ σέπιας ἔχει διαστάσεις 0,262 Χ 058 µ., ἠγοράσθη 





359. Αποψις τῆς ᾿ Ακροπόλεως καὶ τοῦ εἰς τζαμὶ µετατραπέντος Παρθενῶνος πρὺ τοῦ 1670 (Κιπείπιικευπι τοῦ Πανεπιστημίου, 
τῆς Βόννης). 


δὲ παρά τινος ἐμπόρου τέχνης τῆς Λειψίας. 'Ἡ δευτέρα εὑρίσκεται εἰς τὸ τμῆμα τῶν 
Εείαπιρες τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῶν Παρισίων (φάκελλος Εαινεῖ, εἲς χεῖρας τοῦ 
ὁποίου εὑρίσκετο ἄλλοτε, εἰκ. 260). ᾽Αμϕότεραι ἐμελετήθησαν καὶ ἐσχολιάσθησαν τὸ 
πρῶτον ὑπὸ τοῦ Ἕλληνος ἀρχαιοδίφου Χρίστου Παπαγιαννάκη, ἡ μὲν τῆς Βόννης ὑπὸ 
μόνου τοῦ Παπαγιαννάκη!, ἡ δὲ δευτέρα ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τοῦ ΕΤ. Ι.εποτ- 
πιαηί”. Αργότερον ἡ αὐτὴ ἄποψις ὀμελετήθη καὶ ἐδημοσιεύθη ὑπὸ τοῦ Ε.νον Ὠυμπ' καὶ 
τοῦ Α. Βδι{ομοτ". ᾽Αρτιωτέρα δηµοσίευσις τῆς αὐτῆς ἀπόψεως ἐγένετο ἔτι βραδύτερον. 
ὑπὸ τοῦ Η. Οπιοπί5, συνοδευοµένη ὑπὸ ἑνὸς λιθογραφηµένου καὶ παρανοηµένου ἀντι- 
τύπου τῆς αὐτῆς ἀπόψεως, κατεχοµένου σήμερον ὑπὸ τοῦ Γάλλου ἀρχιτέκτονος Ε. 
Ῥετίπ. Τέλος ἐσμικρυμένην εἰκόνα αὐτῆς παρέσχε καὶ ὁ Μ. ΟοΠίρποπ”. Ἡ ἄλλη ἄπο- 
Νις (ἡ τοῦ 1671) ἀπεικονίσθη ὀπίσης ὑπὸ τοῦ Οπιοπ!”. 


1. Οατοίίο Ατοέοϊοείαυς 1875, σ. 28, 29. 

2, Αὐτόθι σ. 20 ἐξ. 

3. ΑΜ 2, 1887, σ. 38 -48. 

4. Ρὶο Ακτοροῖΐς νο Αίῑνοπ, Βετ]ία 1888, σι 32, πὶν. Π. 

5. Αἰλέηεο αἲ ΧΝΠΙ αἴέοῖς, Ρατίν 1498, πίν. ΧΧΙΧ οἱΣ. 

6. Ίο Ρατίμόποη, σ. 16, εἰκ. 21. 

7. ΤΕ. πίν. ΧΧΧΙ. Αἱ λοιπαὶ παρὰ Μοντ παλαιαὶ ἀπόψεις τῆς Ακροπόλεως (Καπουκίνων, Βαδίη, 8ροῦ, γΜνείες, 





Η. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 307 


Εἰς τὰς δύο ταύτας ἀπόψεις (ἡμέτ. εἰκ. 259, 260 καὶ Οπιοπ!, ἔ.ά. πίν. ΧΧΙΧ) ἀξία ἰδι- 
αιτέρας προσοχῆς εἶναι ἡ διάταξις τῆς στέγης τοῦ Παρθενῶνος, ἥτις εἰς τὸ µέρος, 
ὅπερ ἀντιστοιχεῖ πρὸς τὸν κυρίως ναὸν φέρει δευτέραν, ὀλίγον ὑψηλοτέραν ἄμφι- 





360. ΄Αποψις τῆς ᾿Ακροπόλεως καὶ τοῦ εἰς τζαμὶ µετατραπέντος Παρθενῶνος πρὸ τοῦ 1670 (Εσιαπηρες τῆς ᾿Εθνικῆς Βιβλιοθή- 
κης τῶν Παρισίων). 


κλινῆ ἐπίσης στέγην, ἥτις τρόπον τινὰ ἱππεύει ἐπὶ τῆς πρώτης, παρουσιάζει δὲ κατὰ 
τὴν νοτίαν αὐτῆς πλευρὰν (εἰκ. 260) ἡμικυκλικὰ ἀνοίγματα. Πρόκειται λοιπὸν ἐδῶ 
περὶ ἑνὸς πραγματικοῦ ὁπαίου - φωταγωγοῦ., φέροντος πρὸς Ν. καὶ πρὸς Β. φωτιστικὰ, 
παράθυρα διὰ τὸ µέσον κλῖτος. 

Εἰς τὸ περὶ Παρθενῶνος βιβλίον του ὁ Α. Μίομαε]ίς ἀναφέρει !, ὅτι, κατ ἀνακοίνω- 
σιν τοῦ Ε. 5οηδπε ὑπῆρχεν εἰς τὸ ἐμπόριον τέχνης τοῦ Βερολίνου µία ἐξαφανισθεῖσα 
πλέον ἄποψις τῆς ᾿Ακροπόλεως, σχεδιασθεῖσα πρὸ τοῦ 1687, ὑπὸ δοκίµου Ἰταλοῦ 
καλλιτέχνου. Εἰς τὴν ἄποψιν ταύτην, προσθέτει ὁ ΜΙομαε]ῖ», ἡ στέγη τοῦ Παρθενᾶ- 





261. Ἡ φερομένη ὡς ἀπολεσθεῖσα ἄποψις τοῦ Παρθενῶνος 
κατὰ σχέδιον τοῦ Ε. 5ο/ὸπο. 


νος εἶχε περίπου τὴν μορφὴν τὴν ὁποίαν παρέχει ἡ ὑπὸ τοῦ 5ομόπο ἀπὸ µνήµης σχε- 
διασθεῖσα, χάριν τοῦ ΜΙεμαείίς, εἰκὼν τῆς σ. 50 τοῦ βιβλίου του, τὴν ὁποίαν καὶ ἡμεῖς 
ἀναπαράγομεν ἐνταῦθα (εἰκ. 261), δηλαδἡ μιᾶς µικροτέρας ὑπερυψωμένης στέγης, 
ἱππευούσης ἐπὶ τῆς μεγάλης εἰς τὸ µέσον τοῦ εἰς τὸν κυρίως ναὸν ἀντιστοιχοῦντος 


Οπιίέτες, Οογοπε!ῇ! καὶ Ψογποία, παρὰ Ι.ΑΒΟΚΟΣ, Αἰλόπες, ἀντιστοίχως εἰς τόμ. Ι, πίν͵ 78, 131 ἐξ. 182 καὶ ΙΙ, πίν. 23, 199, 
150, 176), πολὺ ὀλίγον μᾶς διαφωτίζουν σχετικῶς. 
1: Ῥεε Ῥατίβεποη, σ. 50, σημ. 194, καὶ εἴκ. αὐτόθι. 
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μήκους. Ἐπειδὴ καὶ ἡ διάταξις τῆς στέγης καὶ ὁ Ἰταλὸς σχεδιαστὴς αὐτῆς καὶ ἡ χρο- 
νολογία ἐκτελέσεώς της καὶ ἡ ἐκ τοῦ ἐμπορίου τέχνης προέλευσις τῆς εἰκόνος: συµ- 
πίπτουν ἀπολύτως πρὸς τὰ στοιχεῖα ταυτότητος τῆς ἓν τῷ Κιπδίπιαευπ τοῦ Πανεπι- 
στηµίου τῆς Βόννης ἀποκειμένης καὶ τὸ 1890 ἐκ τοῦ ἐμπορίου ἀγορασθείσης εἰκόνος 
(εἰκ. 259), ἔχω τὴν γνώμην, ὅτι ἡ ἄποψις τῆς Βόννης εἶναι αὐτὴ αὕτη ἡ ἐξαφανισθεῖ- 
σα ἄποψις τῆς ᾿Ακροπόλεως, τὴν ὁποίαν εἶδεν ὁ 5ομδπε εἰς τὸ ἐμπόριον τέχνης τοῦ 
Βερολίνου. 

Περαίνοντες τὸν περὶ τοῦ ἐκ τῶν ἄνω φωτισμοῦ τοῦ κυρίως ναοῦ λόγον θὰ προσθέ- 
σωμεν ἀκόμη καὶ µίαν ἀπίθανον γνώµην, τὴν ὁποίαν ἐξέφερεν ὁ Α5ΠΙ. Βτοννπ". Κατὰ 
τοῦτον ἡ στέγη τοῦ σηκοῦ συνίστατο πιθανῶς ἀπὸ πλάκας διαφανοῦς (παρίου:) µαρ- 
µάρου, ὑποστηριζομένας ὑπὸ ξυλίνων ἀμειβόντων (γαίες). 


Ἐσωτερικὸς φωτισμός. Τὸ κατὰ τὸν ἄξονα τοῦ διὰ ξυλίνης ὀροφῆς ἔστε- 
γασµένου σηκοῦ καὶ εἰς μεγάλην μὲν (18.00 μ.) ἀλλὰ κατάλληλον ἀπὸ τῆς εἰσόδου αὐτοῦ 
ἀπόστασιν ἱδρυμένον κολοσσιαῖον χρυσελεφάντινον ἄγαλμα τῆς θεᾶς ἐφωτίζετο ἄπο- 
κλειστικῶς διὰ τοῦ ἀπὸ τῆς θυρίδος τῆς μεγάλης ἐπὶ τοῦ ἀνατολικοῦ τοίχου ἄνοιγο- 
µένης θύρας (εἲκ. 230) εἰσερχομένου φωτός". Φαίνεται ἐντούτοις, ὅτι καὶ ὠρισμέναι 
σκόπιµοι διατάξεις τῆς κατόψεως ὑπεβοήθουν τὴν αὔξησιν τοῦ εἰς τὸν σηκὸν εἶσερ- 
χοµένου φωτός. Εἶναι δ᾽ αἱ διατάξεις αὗται: 1) ἡ κατὰ 0,07 μ. τῆς κάτω διαμέτρου 
ἰσχνοτέρα ἀπὸ τὴν τῆς δυτικῆς (ὀπισθονάου) ἐκτέλεσις τῶν κιόνων τῆς ἀνατολικῆς 
προστάσεως. Διὰ τῶν ἰσχνοτέρων τούτων κιόνων ηὔξανε βεβαίῶς τὸ δι’ αὐτῶν διερ- 
χόµενον φῶς, 2) ἡ συστολἡ τῶν ἄκρων µετακιονίων τῆς προσόψεως τοῦ ἐξωτερικοῦ 
περιστυλίου, ἥτις ηὐνόει τὴν αὔξησιν τοῦ εἰσερχομένου φωτός, ἐπειδή, ἕνεκα ταύτης, 
τὰ ὑπόλοιπα πέντε µετακιόνια ἔγιναν εὐρύτερα καὶ ἑπομένως ἐπέτρεπον τὴν εἴσοδον. 
µεγαλυτέρας ποσότητος φωτὸς εἲς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ ναοῦ, ἐντὸς τοῦ ὁποίου πάντως 
ὑπῆρχε µόνον ἓν ἡμίφως». Πλὴν τῶν ἀνωτέρω ὅμως διατάξεων θὰ ἔλαβον ὑπ ὄψιν 
των ὁ Φειδίας καὶ ὁ Ἰκτῖνος καὶ τὴν μυστηριώδη ἰδιότητα ποὺ ἀποκτᾷ ἓν ἄγαλμα τοπο- 
θετηµένον ἐντὸς ἡμιφώτου ἀτμοσφαίρας. Καὶ θὰ ἐφρόντιζον βεβαίως πῶς νὰ τοῦ προσ- 
δώσουν μεγαλυτέραν ἔμφασιν, ἵνα προκαλέσῃ τὸ δέος καὶ τὸ σέβας τῶν πιστῶν. Πολὺ 
βεβαίως θὰ τοὺς ἐβοήθησαν πρὸς τοῦτο καὶ τὰ ὑλικά ποὺ ἐχρησιμοποίησαν --- διὰ τὰ 


1. Όνοντ, Αἰλέηος αμ ΧγΙΙο εἰδεῖς, Ραγίς 1898, σ. 8. 

2. Α»ηι.. Βκονήν, Όσουοο Οἷ4 απά Νο, Ιομάσᾳ 1921, σ. 24. 

3. Βλ. σχετικῶς καὶ τὰ εἰς τὰ ᾽Αττικὰ τοῦ ΕΒΛΙΑ-ΤΣΕΛΕΝΗΗ, ὡς καὶ τὰ ὑπὸ 5νον καὶ Ἠ/μειαεκ περὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ φώ- 
τισμοῦ τοῦ Παρθενῶνος ὡς ἰσλαμικοῦ τζαµίου λεγόμενα, 

4. Πδκργειο, ΑΜ. 16, 1891, σ. 334 ἐξ. 

5. Εἶναι βέβαιον, ὅτι οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες γενικῶς δὲν ὑπελόγιζον τὸ φῶς ὡς παράγοντα δημιουργίας χώρου. Ὁ σηκὸς, 
τῶν ναῶν των ἵστατο ἁπλῶς ἐντὸς τοῦ περιστυλίου, ὡς µία µεγάλη κιβωτός, περιέχουσα τὰ ἱερά: τὸ ἑσωτερικόν τοῦ σηκοῦ 
ἔμενε σκοτεινὀν ὅταν ἡ θὗρα ἦτο κλειστή, ἡμίφωτον δὲ ὅταν αὕτη ἤνοιγεν. Ἐξηγεῖται δὲ τοῦτο ἐκ τῆς μορφῆς τῆς ἀρχαίας 
ἑλληνικῆς λατρείας, καθ' ἣν ὁ ναὺς δὲν ἀπετέλει χῶρον συναθροίσεως μιᾶς κοινότητος, ὡς ὁ χριστιανικός, αἱ δὲ [εροτελε- 
στίαι ἐγίνοντο εἰς τὸ ὕπαιθρον, παρὰ τὸν πρὀ τοῦ ναοῦ βωμόν, ἐνίοτε δὲ, μὴ ὑπάρχοντος ναοῦ, καὶ µόνον παρὰ τὸν βωμόν. 
Τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ ἑλληνικοῦ ναοῦ, γράφει ὁ Κ. ΏεΜαΝοκι, (Μέ]αηρες ἀε ΙὈπίνετοϊι6 ο διγανσθουσᾳ 4, 1945, σι 193) δὲν 
Ἆτο τόπος διὰ ψυχικὰς ὀνειροπολήσεις, οὔτε περισυλλογῆς καὶ προσευχῆς, πολλῷ δὲ μᾶλλον ἐκιυλίξεως ἱεροτελεστιῶν, 
ἀφοῦ ὡς µόνον φωτισμὸν εἶχε τὸ ἀπὸ τῆς μεγάλης θύρας τῆς εἰσόδου εἰσερχόμενον φῶς, ὅταν αὕτη ἦτο ἀνοικτή. 
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ἐνδύματα: τὸν χρυσόν, ποὺ δὲν σκουριάζει εὔκολα καὶ δημιουργεῖ ἀνταυγείας πολὺ ζωη- 
ροτέρας ἀπὸ κάθε ἄλλην ὕλην καὶ τὸ ἐλεφαντοστοῦν διὰ τὰ γυμνὰ µέρη, ποὺ εἶναι ἀρ- 
κετοὺς τόνους φωτεινότερον ἀπὸ τὸ ἀνθρώπινον δέρµα (πρβλ. εἰκ. 250). Ἰδιαιτέρως 
μάλιστα διὰ τὸ πρόσωπον τῆς θεᾶς θὰ ἐχρησιμοποίησεν ὁ Φειδίας ἀνοικτότερον τόνον 
ἐλέφαντος, ἵνα ζωηρότερον λαμπυρίζῃ ἡ μορφὴἡ τῆς Παρθένου ἐντὸς τοῦ ἡμίφωτος. 

᾿Αντετάχθη ὡστόσο, ὅτι ὁ µόνον διὰ τῆς θύρας ἐπιτυγχανόμενος φωτισμὸς τοῦ ἐσω- 
τερικοῦ δὲν θὰ ἦτο ἐπαρκὴς πρὸς ἐκτίμησιν τῶν περιτέχνων λεπτομερειῶν ἐκτελέ- 
σεως τοῦ τε λατρευτικοῦ ἀγάλματος καὶ τῶν ἄλλων ἓν τῷ ναῷ γλυπτῶν ἀναθημάτων. 
Εἰς τοῦτο δύναταί τις νὰ ἀπαντήσῃ ἐκτὸς τοῦ ὅτι ὁ ἑλληνικὸς ἥλιος εἶναι ἐντονώτα- 
τος, ἡ δὲ θύρα εἰσόδου πολὺ μεγάλων διαστάσεων ἓν σχέσει πρὸς τὸν ὅλον ἔσωτερι- 
κὸν χῶρον, δὲν εἶναι καὶ δυνατὸν νὰ ὑποθέσωμεν, ὅτι τὰ ἐν τῷ ἐσωτερικῷ εὑρισκό- 
μενα ἔργα τέχνης θὰ ἐτοποθετήθησαν ἐκεῖ ἓν γνώσει, ὅτι δὲν θὰ ἐφωτίζοντο ἐπαρκῶς. 
Ἔχομεν ἄλλωστε καὶ συγκεκριµένας ἀποδείξεις, ὅτι ὄχι µόνον τὰ ἀγάλματα γενικῶς, 
ἀλλὰ καὶ αἱ λεπτοµέρειαι τῆς κατεργασίας των ἧσαν ὁραταὶ εἰς τοὺς θεατάς των. ᾿Αρ- 
κεῖ ἁπλῶς νὰ ἀναφέρωμεν καὶ τὴν ἁπλῆν περιγραφὴν τοῦ ἀγάλματος τῆς Παρθένου 
᾿Αθηνᾶς καὶ τὴν λεπτομερεστέραν τοιαύτην τοῦ Διὸς τῆς Ὀλυμπίας ὑπὸ τοῦ Παυσα- 
νίου!, ὡς ἀπόδειξιν τοῦ ἐναντίου. Οὔτε εἶναι δὲ πρὸς τοῦτο µόνον τοῦ Παυσανίου ἡ 
περιγραφἡ χρήσιμος: διότι καὶ ἄλλοι πολλοὶ ἐσχολίασαν τὴν ἐκ τοῦ ἀγάλματος τοῦ. 
Διὸς ἐντύπωσιν καὶ ἰδίᾳ τὴν ἐκ τῆς πρὸς τὴν ὀροφὴν ὀρθουμένης κεφαλῆς του. ᾽Αξιο- 
σηµείωτον εἶναι καὶ ὅτι εἲς τὸ Ἡφαίστειον («Θησεῖον») ὁ Παυσανίας” ἐνθουσιάσθη ἀπὸ 
τὴν λάμψιν τῶν γλαυκῶν ὀφθαλμῶν τῆς ᾿Αθηνᾶς, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον δυσκόλως θὰ ἠδύ- 
νατο νὰ ἀντιληφθῇ, ἐὰν ὁ φωτισμὸς δὲν ἦτο ἀρκετὸς διὰ νὰ τοὺς διακρίνῃ. 

Δὲν πρέπει ἐπίσης νὰ παρίδωµεν καὶ ὅτι λυχνίαι ἦσαν τοποθετηµέναι εἰς τὸ ἔσωτε- 
ρικόν”, δι’ ὤν ηὔξανε κάπως ὁ ἐσωτερικὸς φωτισμός του. 

Ὑπετέθη ἐπίσης ἐνίοτε, ὅτι ὁ ἐσωτερικὸς φωτισμὸς τοῦ ναοῦ ἐνισχύετο καὶ δι’ ὁ- 
παίων κεραµίδων, οἷαι εὑρέθησαν εἴς τινα µέρη (Αθῆναι --- Παρθενών, διαστάσεων 
0,675χθ,77µ.:---, Φιγάλεια, Ὀλυμπία, Τεγέα, Καλυδών, Πριήνη, Ὄλυνθος, Μηκύβερνα, 
Πομπηία, Καυλωνία, Σύβαρις)». Περὶ τῶν κεραμµίδων τούτων ἔγραψεν ὁ Ὠδτρ{ε]ά 5, 
ὅτι ἐχρησίμευον κυρίως πρὸς φωτισμὸν καὶ ἀερισμὸν τοῦ μεταξὺ τῆς στέγης καὶ τῆς 
ὀροφῆς ἀποθηκευτικοῦ μᾶλλον κενοῦ τῶν ναῶν (ὑπωροφίας)ῖ. Ὑπεστηρίχθη ὅμως καὶ 
ὑπ) ἄλλων, ὅτι δυνατὸν µέρος τὶ τοῦ ἐκ τῶν κεραµίδων φωτὸς νὰ εἰσέδυε δι᾽ ὁπῶν τῆς. 
ὀροφῆς καὶ εἰς τὸν κυρίως ναόν”", ἰδίως ὅταν αἱ κεραμίδες ἦσαν ἐκ παρίου μαρμάρου, 


1. 1924, 5 καὶ Υ. 11, 1 -3 ἀντιστοίχως. 

2.1, 14, 6. 

3. Πρβλ. τὴν περίτεχνον λυχνίαν τοῦ Καλλιμάχου ἓν τῷ Ἐρεχθείῳ (ΠΛΥΣ, 1,26, Τ), καὶ τὸ ἐπεισόδιον τῆς ἱερείας Χρησί- 
δος τοῦ ἐν Αργει ναοῦ τῆς Ἡρας (423 π.Χ.), τὸ ὁποῖον ἀναφέρει ὁ ΘΟΥΚΤΔΙΔΗΣ (1Ν, 133), καθ' ὃ αὕτη φαίνεται ὅτι ἀφῆκε 
μίαν λυχνίαν τοῦ ἱεροῦ νὰ καίη εἰς κακἠν θέσιν, ἥτοι πολὺ πλησίον τῶν στεµµάτων τοῦ ἀγάλματος τῆς θεᾶς, τοῦθ' ὅπερ 
ἐπέφερε τὴν διά πυρκαῖᾶς καταστροφἠν τοῦ ὅλου ναοῦ. 

4. Βλ. καὶ Ο. ΨΜαιτεν, Αίῑῑοα - Ακτοροῖΐς, σ. 57. 

5. Βλ. Ὑλικὰ δομῆς, τ. 1, ᾿Αθῆναι 1955, σ. 108. 

6. ΑΜ 16, 1891, σ. 338. 

7. Ὑπωροφίο: 1Ο ΙΝ 13, 102 (Ἐπιδαύρου). 1Ο ΧΙ 2, Ι61Α. (Δήλου). ΔΙΟΑ. Σ:κ. 18, 26. Κεῑι. - Ῥκενεκστειν, Βετίοδε 
1Η 14, 4 (Λυδίας). 

Β. Βλ. σχετικῶς Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Τὰ ὑλικὰ δοµῆς, τ. 2, ᾿Αθῆναι 1958, σ. 76, 77. Δι ὁμοίων, ἐκ παρίου μαρμάρου. 
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τὸ ὁποῖον ἀντέχει μὲν ὀλιγώτερον εἰς τὰς ἀτμοσφαιρικὰς ἐπιδράσεις, ἔχει ὅμως κατα- 
πληκτικὴν διαφάνειαν!' καὶ ἐπειδὴ οἱ στρωτῆρες κέραμοι εἶχον μικρὸν (0:03 μ.) πά- 
χος, μὲ ἥλιον ὡς ὃ ἀττικός, θὰ ἄφινον νὰ διέρχεται ἀρκετὸν φῶς καὶ εἰς τὸν χῶρον 
τοῦ κυρίως ναοῦ, τὸν ὁποῖον ἄλλως ἐπλήρου ἡ ἱλαρὰ ἀνταύγεια τοῦ ἀγάλματος τῆς 
Παρθένου. 

Καταπληκτικὴ θὰ ἦτο ὁπωσδήποτε ἡ ἐντύπωσις τὴν ὁποίαν θὰ ἑδοκίμαζεν ὁ ἐκ τοῦ 
ἐξωτερικοῦ, λαμπροῦ ἡλιακοῦ φωτὸς εἰς τὸ μυστικὸν ἡμίφως τοῦ σηκοῦ εἰσερχόμενος 
ἐπισκέπτης, ὅταν ἀντίκρυζε, προβάλλον ἀπὸ τοῦ βάθους τοῦ σηκοῦ, ὡς µία ἔπιβλη- 
τικἡ ὁπτασία, τὸ ἄγαλμα τῆς θεᾶς, μὲ τὴν ὡραιότητα τῶν γραμμῶν του, τὴν ἀπαράμιλ- 
λον τεχνικήν του τελειότητα, τὸ κολοσσιαῖον µέγεθος καὶ τὴν ἄφθονον χρῆσιν χρυ- 
σοῦ καὶ ἐλέφαντος. Ἐπιβλητικὴ πράγματι θὰ ἦτο ἡ μεγαλοπρέπεια τῆς ᾿Αθηνῶν µε- 
δεούσης θεᾶς, ἐνισχυομένη καὶ διὰ τῆς τριπλῆς διτόνου κιονοστοιχίας ποὺ τὴν ἐπλαι- 
σίωνε. 

Σήµερον, ὅτε πλέον ὅλοι οἱ τοῖχοι τοῦ κυρίως ναοῦ καὶ μετ αὐτῶν ὁλόκληροι αἵ 
κατὰ τὰς τρεῖς πλευράς του τὸ λατρευτικὸν ἄγαλμα τῆς θεᾶς περιβάλλουσαι κοµψαί, 
διώροφοι κιονοστοιχίαι ἔχουσι μετὰ τοῦ ἀγάλματος τελείως ἀφανισθῆ, ἄπλετον δὲ τὸ 
ἀττικὸν φῶς καταυγάζει τώρα τοὺς ἐσωτερικοὺς τοῦ ναοῦ χώρους (βλ. ἔγχρώμον εἰκό- 
να ἕναντι σ.292), δὲν εἶναι πλέον δυνατὸν νὰ δοκιµάσῃ ὁ θεατὴς τὴν ἰσχυρὰν ἐκείνην 
ἐντύπωσιν, τὴν ὁποίαν ἐπροξένει εἰς αὐτὸν ἄλλοτε τὸ μνημειῶδες καὶ τόσον στενὰ 
πρὸς τὸ ἄγαλμα συνδεδεµένον ἀρχιτεκτονικὸν συγκρότηµα τοῦ κυρίως ναοῦ, τὸ ὁποῖον 
ὑπὸ µόνης τῆς κολοσσιαίας θύρας τοῦ προνάου (5 Χ 10 μ.) κατὰ τὴν ἀρχαιότητα φωτι- 
τιζόµενον, ὅμως διὰ τοῦ ὀλίγου μὲν ἀλλὰ θερμοῦ καὶ ὑποβλητικοῦ τόνου φωτός, ἐντὸς 
τοῦ ὁποίου ἧτο βυθισµένον, ἰσχυρότατον θὰ ὑπέβαλλε τὸ δέος καὶ τὸν θαυμασμὸν εἰς 
τὸν εἰσερχόμενον ἐπισκέπτην. 

Τὸ µόνον ἐπὶ τοῦ παρόντος τὸ ὁποῖον δυνάµεθα νὰ ὠφεληθῶμεν ἐκ τοῦ ἠρειπωμένου 
πλέον σηκοῦ τοῦ Παρθενῶνος, εἶναι νὰ ἐκτιμήσωμεν καὶ νὰ θαυμάσωμεν τὴν ἀπαράμιλ- 
λον ἀκρίβειαν καὶ ἐντέλειαν τῆς ἐκτελέσεως, ἀφ᾽ ἑνὸς τοῦ καλῶς ὁπωσδήποτε εἰσέτι 
καὶ κατ᾿ ἀμφοτέρας τὰς πλευράς του ὁρθίου εὐτυχῶς ἀκόμη διατηρουµένου θυραίου. 
ἐγκαρσίου τοίχου (πίν. 57ε) καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου τῶν ἀπὸ τῆς ΒΔ. καὶ ΝΔ. γωνίας τοῦ σηκοῦ 
ἀρχομένων καὶ ἐπὶ μικροῦ σχετικῶς μήκους διατηρουµένων τμημάτων τῶν μακρῶν 
πλαγίων τοίχων τοῦ σηκοῦ (Β. καὶ Ν.), ἰδιαιτέρως δὲ κατὰ τὴν ἀπὸ τοῦ πτεροῦ αὐτῶν 
θέαν (πίν. 42 καὶ 63β). Θαυμαστὴ εἶναι πράγματι --- ἀνεξαρτήτως μικρῶν τινων ἐκ τῆς 
ἐκρήξεως τοῦ Μοροζίνη δημιουργηθέντων χασµάτων (βλ. σ. 401) --- ἡ σύνθεσις τῶν 
τοίχων αὐτῶν, οἵτινες, μὲ βάσιν τοὺς μακρούς (2.44 μ.), κατακεκλιµένους καὶ ὕψους, 
1.172 µ. ὀρθοστάτας τῶν, ἐλάχιστα (0,01 μ.) ἐξέχοντας τῆς ὄπισθεν ἐλαφρῶς πρὸς 
τὰ ἔσω κεκλιµένης ἐπιφανείας τοῦ ὑπολοίπου τοίχου, πυργώνουν ἐπ᾽ αὐτῶν ἰσοδόμως 
11 κλειστὰς καθ’ ἑαυτὰς καὶ μὲ κλασσικὰς ἀναλογίας µορφωμένας πλινθίδας, σχηµα- 
τιζούσας ἓν τῷ συνόλῳ των ἕνα ὀργανικῶς ζωντανὸν μακρὸν τοίχωμα. Μοναδικὸν 


βεβαίως πλακῶν, εἴδε κεκαλυµμένον καὶ τὸ ἐντὸς τοῦ Παρθενῶνος τζαμί, τοῦ ὁποίου ὁ τὸ 1667 ἐπισκεφθεῖς αὑτὸ Ἐβλιᾶ-τσε- 
Άαμπῆ ἐθαύμασε τὴν διαφάνειαν (Κ. ΜΗΙΡΗΣ, Τὰ ᾿Ατεικὰ τοῦ Ἐβλιᾶ-τσελεμπῆ, ᾿Αθῆναι 1959, σ. 36, 37). 
1. Πρβλ. Ώικενοοκ, Ατοήιοσιυτε, σ. 106, σηµ. 2, σ. 151, σημ. 3 καὶ σ. 159, σημ. 1. 
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δ᾽ ἀληθῶς, πλὴν τῆς ἐξωτερικῆς, λείας ἐπιφανείας των εἶναι τὸ τριχοειδές, σχεδὸν ἀφα- 
νὲς πάχος τῶν ἁρμῶν του, ἐπιτευχθὲν δι’ ἐπιμελοῦς ἀναθυρώσεως τῶν ἐπιφανειῶν ἕ- 
δράσεως καὶ ὥσεως τῶν λίθων, οἵτινες ὡς ἁπλαῖ μᾶλλον χαραγαὶ τοῦ λίθου παρὰ ὡς 
ἀκμαὶ χωρισμοῦ δύο συναντωµένων λίθων δύνανται νὰ χαρακτηρισθοῦν. 

Τοιούτου εἴδους τελειοτάτην καλλιτεχνικὴν ἀληθῶς ἐπεξεργασίαν θὰ εἶχε βεβαίως 
ὑπ᾿ ὄψιν του καὶ ὁ Πλούταρχος, ὅταν ἔγραφεν!, ὅτι καὶ οἱ πλέον ταπεινοὶ τεχνῖται τοῦ 
περικλείου Παρθενῶνος ἡμιλλῶντο πῶς νὰ ὑψώσουν τὴν ἁπλῆν µαστορικήν των δε- 
ξιότητα εἰς καλλιτεχνίαν. 


Διάρκεια τοῦ ἀγάλματος. Ἐπὶ πόσον ἀκριβῶς χρόνον παρέμεινε τὸ 
ἄγαλμα τῆς Παρθένου ἀλώβητον ἐπὶ τοῦ βάθρου του εἰς τὸν Παρθενῶνα δὲν γνωρί- 
ζομεν. Πιθανώτατον πάντως εἶναι, ὅτι κατὰ τοὺς ὑστέρους ρωμαϊκοὺς χρόνους, ἤτοι 
κατὰ τοὺς πρώτους μ.Χ. αἰῶνας, ἡ λαϊκὴ ἀντίληψις συνῆψε τὸ ἄγαλμα τῆς Παρθένου 
πρὸς παλαιάς τινας λατρευτικὰς παραδόσεις”, ἓν παράδειγµα τῶν ὁποίων μᾶς διέσω- 
σεν ὁ ἱστορικὸς Ζώσιμος". ᾽Αναφέρει λοιπὸν ὁ συγγραφεὺς οὗτος ὅτι: ἱερεύς τις ΝΙε- 
στόριος ἐν ἐκείνοις τοῖς χρόνοις (δηλαδὴ περὶ τὸ 375 μ.Χ.) ἱεροφαντεῖν τεταγµένος.... εἰ- 
χόνα τοῦ ἥρωος (Αχιλλέως) ἐν οἴκῳ μικρῷ δηµιουργήσας, ὑπέθηκε τῷ ἐν Παρθενῶνι κα- 
θιδρυµένῳ τῆς ᾿Αθηνᾶς ἀγάλματι τελῶν δὲ τῇ θεῷ τὰ συνήθη κατὰ ταῦτὸν καὶ τῷ ἥρωι 
τὰ ἐγνωσμένα οἱ κατὰ θεσμὸν ἔπραττε. 

Κατὰ ταῦτα, τὸ 375 μ.Χ., τὸ ἄγαλμα εὑρίσκετο ἀκόμη εἰς τὴν θέσιν του, προστεθέν- 
τος µόνον εἲς τὸ βάθρον τοῦ ἐντὸς πλαισίου σχήµατος ναΐσκου, λατρευτικοῦ τινος 
ἀγαλματίου τοῦ ᾿Αχιλλέως, συλλατρευοµένου μετὰ τοῦ ἀγάλματος τῆς ᾿Αθηνᾶς. 

Ὡς δὲ πολλαπλῶς μαρτυρεῖται ἡ πρὸς τὸν ὁλονὲν αὐξανόμενον χριστιανισμὸν ἀντί- 
θεσις τῶν εἰδωλολατρῶν ὤθησεν αὐτοὺς μέχρι τοῦ σηµείου, ὥστε νὰ θεωροῦν τὴν εἷ- 
κόνα τοῦ θεοῦ ὡς αὐτὴν ταύτην τὴν θεότητα, νὰ ἐκμηδενίζουν δηλαδὴ τὴν ὑφισταμέ- 
νην παλαιὰν διαφορὰν μεταξὺ ἀγάλματος καὶ ἀναθήματος, τοῦτο δὲ µάλιστα ὅταν τὸ 
τελευταῖον ἦτο ἔργον ὑψηλῆς τέχνης καὶ ἐπιβλητικότητος, ὡς ἦτο τὸ τῆς Παρθένου 
τοῦ Φειδίου. 'Ὑπὸ τὰς συνθήκας αὐτὰς ἀκριβῶς ἀναφέρεται διὰ τελευταίαν φορὰν καὶ 
τὸ ἄγαλμα τῆς Παρθένου, ὡς διδασκόµεθα ἐκ τοῦ ἑξῆς χωρίου τοῦ Μαρίνου”, βιογρά- 
φου τοῦ περὶ τοῦ 430 ἐγκατασταθέντος εἰς ᾿Αθήνας κατὰ τὴν ΝΔ. κλιτὺν τῆς ᾽Ακρο- 
πόλεως πολυμαθοῦς καὶ μυστικοπαθοῦς νεοπλατωνικοῦ φιλοσόφου Πρόκλου5, τελευ- 
ταίου στύλου τοῦ καταρρέοντος ὀθνισμοῦ. Ὅπως δὲ αὐτὸς (ὁ Πρόκλος) καὶ αὐτῇ τῇ 
φιλοσόφῳ θεῷ προσφιλὴς ἐγένετο... καὶ αὐτὴ ἡ θεὸς ἐδήλωσεν, ἠνίκα τὸ ἄγαλμα αὐτῆς, 
τὸ ἐν Παρθενῶνι τέως ἱδρυμένον, ὑπὸ τῶν καὶ τὰ ἀκίνητα κινούντων ὃ µετεφέρετο. ᾿Εδόκει 
γὰρ τῷ φιλοσόφῳ ὄναρ φοιτᾶν παρ’ αὐτὸν εὐσχήμων τις γυνὴ καὶ ἀπαγγέλλει ὡς χρὴ 


1, Περικλῆς 13, 1: τῶν δημιουργῶν ἁμιλλωμένων ὑπερβάλλεσθαι τὴν δηµιουργίαν τῇ καλλιτεχνίᾳ. 

2. Ταύτας συνέλεξε καὶ ἐδημοσίευσεν ὁ Ο. 7ΛΗΝ (Ρορι]ᾶτε Αμβνᾶϊχο, σ. 216 ἐξ), ἀντέκρουσεν ὅμως ἓν µόρει ὁ Ενσσικανν 
(Ατοῖν, Ζοΐιμηᾳ 26, 1469, σ. 107 ἐξ). 

3, Ἱστορία ἈΝέα, Βιβλ. ΙΝ, 18 (1κδ. Βόννης). 

4. ΜΑΡΙΝΟΥ, Πρόκλος, 30. 

5. Ὁ φιλόσοφος Πρόκλος ἔζησε ἀπὸ τοῦ 410 µέχρι τοῦ 485 μ.Χ. 

6. Ἐνταῦθα ὁ σχολιαστὴς παρατηρεῖ σχετικῶς: τοὺς χριστιανοὺς ἡμᾶς δοκῶν µοι αἰνίττεσθαι. 
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τάχιστα τὴν οἰκίαν (δηλαδὴ τὴν κατὰ τὴν ΝΔ. κλιτὺν τῆς ᾿Ακροπόλεως κειµένην τοῦ 
Πρόκλου) προπαρασκευάζειν' ἡ γὰρ κυρία ᾿Αθηναὶς (δηλαδὴ ἡ ᾿Αθηνᾶ) ἔφη, παρά σοι 
µένειν ἐθέλει. ᾿Απὸ τὸ ὄνειρον λοιπὸν αὐτό, τὸ ὁποῖον εἶδεν ὁ Πρόκλος συνάγοµεν, ὅτι 
τὸ ἄγαλμα τῆς ᾿Αθηνᾶς ἤρχισε νὰ μεταφέρεται ἀπὸ τὴν θέσιν του περὶ τὸ 430 μ.Χ. 
καὶ νὰ µετακομίζεται ἀλλαχοῦ. Αὐτὴ λοιπὸν εἶναι ἡ τελευταία ἀσφαλὴς πληροφορία, 
τὴν ὁποίαν ἔχομεν περὶ τῆς τύχης του. Τὶ ἀπέγινεν ὅμως περαιτέρω δὲν γνωρίζομεν”. 


Ανανέωσις τοῦ βάθρου. Ὑπάρχουσι σαφεῖς ἐνδείξεις ὅτι οἱ ἐξωτερικοὶ 
λίθοι τῆς κατωτάτης στρώσεως τοῦ βάθρου ἀντικατεστάθησαν κατὰ τὴν Β. καὶ τὴν Α. 
πλενράν, ὁπότε νέοι γόμφοι μὲ αὕλακας μολυβδοχοῖας ἐχρησιμοποιήθησαν (εἰκ. 244). 
Οἱ κατὰ µῆκος τῆς Ν. καὶ τῆς Δ. πλευρᾶς ἐξωτερικοὶ λίθοι ἀντικατεστάθησαν ἐπίσης, 
διότι ἐὰν ἑτέμνοντο µόνον ὄπισθεν θὰ ἔμενον ἴχνη τοῦ κοπτικοῦ ἐργαλείου ἐπὶ τοῦ 
µαρμαρίνου δαπέδου. Τοιαῦτα ὅμως ἴχνη δὲν ὑπάρχουσιν. Οἱ λίθοι οὗτοι πιθανώτατα 
θὰ ἔμενον εἰς τὰς θέσεις των, συγκρατούµενοι τῇ βοηθείᾳ καρκίνων, προσαρμοζοµένων 
ἐπὶ τῆς ἄνω ἐπιφανείας των. ᾽ΑΦ΄ ἑτέρου οἱ ἓξ παραµένοντες ἐσωτερικοὶ λίθοι δὲν 
δεικνύουν σημεῖα µεταθέσεως. Δυνάμεθα λοιπὸν νὰ ἐξηγήσωμεν τοιαύτην ἐπισκευὴν 
ἓκ τῆς πυρκαϊᾶς, ἥτις δὲν θὰ ἔφθασεν ἕως τοὺς ἐσωτερικοὺς λίθους, ἀφοῦ οὗτοι ἔπρο- 
στατεύοντο ἀπὸ αὐτὴν ὑπὸ τῶν ἐξωτερικῶν. Πρέπει δ᾽ ἐνταῦθα νὰ σηµειωθῆ, ὅτι καὶ 
ὅλον τὸ δάπεδον τοῦ ἀνατολικοῦ σηκοῦ, ἐξαιρέσει τῶν ὑπὸ τὸ βάθρον λίθων, δεικνύει 
σημεῖα βλάβης ἐκ πυρός. Κατὰ ταῦτα τὰ ἓξ μαρμάρινα τεμάχια εἶναι τὰ ἀρχικά, τὰ 
προερχόμενα ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ βάθρου. ᾿Αν δὲ οἱ ἐξωτερικοὶ λίθοι ἔχρηζον παν- 
τελοῦς ἐπισκευῆς τὸ μὲ τὸν ξύλινον πυρῆνά του ἄγαλμα θὰ εἶχε καὶ αὐτὸ πιθανῶς 
ἐξαφανισθῆ ” κατὰ τὴν αὐτὴν πυρκαϊάν. Ἡ εἰκὼν 244 δεικνύει τοὺς µεταγενεστέρους 
τόρµους γόµφων, τὰ µοχλοβόθρια καὶ τὰ χρονοφαγώµατα, δι’ ὦν προσδιορίζεται ἐπὶ 
τοῦ δαπέδου τοῦ µέσου χώρου τὸ περίγραµµα τοῦ ἀνανεωθέντος βάθρου, ἡ πλίνθος τοῦ 
ὁποίου εἶχε τεθῆ πανταχόθεν 0,19 µ. ἐσώτερον τῆς παλαιᾶς. Ἡ πλίνθος δ᾽ αὕτη δὲν φαί- 
νεται νὰ ἐκόπη ὄπισθεν κατὰ 0,19μ., διότι οἱ τέσσαρες τόρµοι γόμφων τῆς Α. πλευρᾶς, 
οἱ ἐφωδιασμένοι μὲ αὕλακα µολυβδοχοῖας, δεικνύουν, ὅτι νέοι λίθοι συνεκρατήθησαν. 
ἀπὸ τοὺς γόμφους αὐτούς. Τῶν νέων ἄλλωστε λίθων ἡ χρῆσις συνάγεται καὶ ἐκ τοῦ 
ὅτι ἐνῶ τὸ ἀρχικὸν βάθρον εἶχε τρεῖς λίθους κατὰ τὴν ἀνατολικὴν πλευράν, οἱ ἁρμοὶ 
τῶν ὁποίων δὲν συνεβάδιζον πρὸς τοὺς τοῦ δαπέδου, τὸ ἀνανεωθὲν βάθρον εἶχεν ἓξ 
λίθους, ὦν οἱ ἁρμοὶ συμπίπτουν πρὸς τοὺς τοῦ δαπέδου (εἰκ. 244, 249). Ἵνα δὲ τοποθε- 
τηθῶσιν οἱ νέοι λίθοι τῆς πλίνθου, δηλαδἡ τῆς κατωτάτης σειρᾶς, θὰ µετεκινήθησαν 


1, Ὡς καὶ πρότερον, ὁμιλοῦντος περὶ τῶν ἐσωτερικῶν κιονοστοιχιῶν, ἐλάβομεν ἀφορμὴν νὰ σηµειώσωµεν, εἷς κληρικός, 
σχολιαστὴς τοῦ ρήτορος ᾿Αριστείδου, ὁ ἐπίσκοπος Καισαρείας ᾿Αρέθας (περὶ τό 900 μ.Χ.) ὑπέθεσεν, ὅτι, ὡς ὁ Ζεὺς τῆς Όλυμ- 
πίας οὕτω καὶ ἡ ᾿Αθηνᾶ τοῦ Παρθενῶνος εἴχε καὶ αὐτὴ μεταφερθῇ εἰς Κωνσταντινούπολιν, προσέθεσε δὲ καὶ ὅτι τὸ ἄγαλμα 
αὐτῆς θά ἦτο τὸ ὑπὸ τοῦ λαοῦ ὡς ΓΗ θεωρούμενον χρυσελεφάντινον ἄγαλμα, τὸ ἐν τῷ φόρῳ τοῦ Κωνσταντίνου ἀνακείμενον. 
Ἡ ὑπόθεσις ὅμως αὕτη εἶναι ἀσφαλῶς ἐσφαλμένη, ὡς ἀπέδειξεν ὁ ΥΝ. Ουκιαττ ἓν Απαϊοσία Οταοοϊοηεία, ΩΓαΣ 1393, σ. 101 ἐξ. 
ἀναπτύξας, ὅτι τὸ σχόλιον τοῦ Αρέθα δὲν ὑπαινίσσεται τὴν ἐλεφαντίνην ᾿Αθηνᾶν τοῦ Φειδίου, ἀλλά τὴν χαλκῆν Πρόμαχον 
αὐτοῦ ᾿Αθηνᾶν, εἰς ἣν καὶ ἀναφέρεται καὶ τὸ χωρίον τοῦ ΚΕΔΡΗΝΟΥ (Φύν. Ἱστορ. Ι, σ. 566, 12, ἔκδ. Βόννης), ὡς καὶ τὸ χῶ- 
ρίον τοῦ ΝΙΚΗΤΑ ΑΚΟΜΙΝΑΤΟΣ, σ. 738, 10 (ἔκδ. Βόννης): βλ. σχετικῶς καὶ Σ. Β. ΚΟΥΓΕΑΝ ἐν Λαογραφίᾳ 4, 1912-13, 5. 341. 

2. Βλ. 8τενενε, ἔὰ. σ. 270. 
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οἱ λίθοι τῆς ζωφόρου τοῦ βάθρου καὶ θὰ ἀπῃτήθησαν πρὸς τοῦτο νέοι λίθοι ζωφόρου, 
βεβαίως δὲ καὶ ὅλοι οἱ λίθοι τῆς ἄνω στρώσεως τοῦ βάθρου θὰ ἔπρεπε νὰ ἀντικατα- 
σταθοῦν' διότι ἡ κορυφἠ τοῦ βάθρου ἦἧτο ἐκτεθειμένη εἰς τὴν µανίαν τοῦ πυρός. 

Ἡ χρονολογία τῆς ἀνακατασκευῆς τοῦ βάθρου εἶναι ἀβεβαία. Τοῦτο µόνον δύναται 
νὰ λεχθῇ, ὅτι θὰ ἔγινε κατόπιν μεγάλης µεταγενεστέρας πυρκαϊᾶς'. Ὅταν ἡ ὀροφὴ 
ἀνεφλέγη πῶς ἧτο δυνατὸν νὰ ἀποφευχθῆ καὶ τοῦ βάθρου ἡ ζημία, ἀφοῦ καὶ ἡ ὀροφὴ 
θὰ ἔπεσεν εἰς τὸ δάπεδον καὶ θὰ ἐκαίετο, ἐξακοντίζουσα μεγάλην θερμότητα µέσῳ τῆς 
ὑψηλῆς ἀνατολικῆς θύρας; Διὰ τοῦτο: 1) τὸ κατώφλιον τῆς ἀνατολικῆς θύρας ἀνε- 
νεώθη, ἂν δὺ τὸ κατώφλιον εἴχε βλαβῆ καὶ οἱ σταθμοὶ καὶ τὸ ἀνώφλιον θὰ κατεστρά- 
φησαν ὁμοίως, 2) οἱ κίονες τοῦ προνάου ἀσβεστοποιήθησαν ἀπὸ κορυφῆς µέχρι βά- 
σεως, ἀλλὰ µόνον κατὰ τὰς ἀπέναντι τῆς θύρας εὑρισκομένας πλευράς των. 

Ἡ τραχύτης τῶν ἀνανεώσεων, ἓν συνδυασμῷ καὶ πρὸς τὴν ἐνέργειαν τοῦ πυρός, µαρ- 
τυρεῖ ρωμαϊκοὺς χρόνους. Καὶ οἱ ἰδιόρρυθμοι τόρµοι γόµφων τοῦ ἀνανεωθέντος βάθρου 
συμφωνοῦν πρὸς τοιούτους µεταγενεστέρους χρόνους! διότι οἱ ἑλληνιστικοὶ γόμφοι 
μὲ αὕλακας μολυβδοχοῖας εἶναι πολὺ στενότεροι καὶ καλύτερον εἰργασμένοι. 


Κινητὰ ἀντικείμενα. Περαίνοντες τὸν περὶ τοῦ κατ’ ἐξοχὴν λατρευτικοῦ. 
χώρου 2 λόγον, θὰ προσθέσωµεν, ὅτι, συμφώνως πρὸς τὰς ἐπιγραφάς, αἴτινες ἄποτε- 
λοῦσι τὰ πρωτόκολλα παραλαβῆς καὶ παραδόσεως τῶν κατ’ ἔτος ἀλλασσόντων τα- 
μιῶν τῆς θεοῦ, ἀπετίθεντο ἐντὸς τοῦ ἑκατομπέδου νεὼ κατὰ περιόδους, ἀπὸ τοῦ 434/3 
π.Χ. µέχρι καὶ πέραν τῶν µέσων τοῦ 4ου αἰῶνος, πολύτιμα ἀντικείμενα”. Ἠσαν δὲ 
ταῦτα εἴτε ἀναθήματα εἰς τὴν ᾿Αθηνᾶν (καί τινα εἰς τὴν Βραυρωνίαν "Αρτεμιν) εἴτε 
ἀγγεῖα καὶ σκεύη, χρησιμοποιούμενα ἄλλα εἰς τὰς θυσίας καὶ ἄλλα εἰς τὴν ἀνὰ τετρα- 
ετίαν ἐπὶ τῆς ᾿Ακροπόλεως τελουμένην ἑορτὴν τῶν Μεγάλων Παναθηναίων. Παραθέ- 
τοµεν ἐξ αὐτῶν τὰ σηµαντικώτερα: 

Κόρη χρυσῆ ἐπὶ στήλης, Νίκης χουσῆς: κεφαλή, στεφάνη, ἐνῴδια (-- ἑνώτια, σχολαρί- 
κια), ὅρμος (οοΙετ), ὑποδερίς (-- περιδέραιον), θώραξ, στρόφιον (-- ἄλυσις), περιτρα- 
χήλιον, ἀμφιδέα (βραχιόλι), ἀπόπτυγμα {-- ἄνω µέρος γυναικείου ἐνδύματος), περόναι 
(φουρκέττες), Απόλλων ἔχων τόξον, παλλάδια περίχρυσα καὶ ἐλεφάντινα, παῖδες γυμνοὶ 
κρατοῦντες ἄλλος λαγών, ἄλλος κυνῆν (δέρµα κυνὸς) ἢ λόγχην, βοΐδιον ἐλεφάντινον, ἀργυ- 
ρᾶ ἀγαλμάτια, νῆττα {-- πάπια) ἀργυρᾶ, ζωδάρια µικρά, πολλοὶ στέφανοι θαλλοῦ (τιµητι- 
κοὶ διαφόρων προσώπων”), χρυσαῖ ἁλύσεις, σφραγῖδες (λάθιναι, ὑάλιναι, ἓξ ἰάσπιδος ἢ 
σαρδίου λίθου), φιάλαι χρυσαῖ καὶ ἀργυραῖ, κρατῆρες, οἰνοχόαι, καρχήσια {-- εἶδος ἀγ- 
γείου), κέρατα ἐκπώματα ἀργυρᾶ (-- ποτήρια σχήµατος κέρατος), θυµιατήρια, πινάκια 
ἀργυρᾶ, ἀσπὶς ἐπίχρυσος, κανᾶ (-- κάνιστρα), ὑδρία, χερνιβεῖον ἀργυροῦν, µάχαιρα ἀργυρᾶ 





1. Ψτενενο, Ηοκρονία 24, 1955, σ. 270. Ἴχνη πυρκαϊᾶς εἰς τὸν πρόναον καὶ τὸν ὀπισθόναον ἐσημείωσε καὶ ὁ Ῥενκονε, 
Ῥεοίριος", σ. 21. Πυρκαϊὰν εἰς τὸν ὀπισθόναον ἀναφέρει ἐπίσης καὶ ὁ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ἀλλ’ αὕτη ἀφεώρα τὸν ὀπισθόδομον 
τοῦ ἀρχαίου ναοῦ τῆς ᾿Αθηνᾶς. Εἰς πυρκαϊὰν ἐπίσης ἀπέδωσε καὶ ὁ Ώινομοοκ (Α)Α 38, 1914, σ. 98-99) τὴν καταστροφν. 
τοῦ ὑπ ἀριθ. 19 Τείσου τοῦ ἀνατολικοῦ ἀετώματος καὶ τὴν ἐξαφάνισιν τῆς ἄνωθεν αὐτοῦ μορφῆς τοῦ Ἑρμοῦς:). 

3, Λεκτομορῇ κατάλογον τῶν ἐν λόγῳ ἐκ πολυτίµου ὕλης ἀντικειμένων, μετὰ παραπομπῆς εἰς τὰς σχετικὰς ἐπιγραφάς, 
παρέσχεν ὁ Μιοηλειαν, ες Ραείμοποη, σ. 299 ἕως 306. 

3, Ὡν ἀναφέρονται ἐπὶ πλειόνων στεφάνων καὶ τὰ ὀνόματα, 
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κολεὸν {-- λαβὴν) ἀργυροῦν ἔχουσα, χρυσίδες {--- πλακίδια χρυσᾶ), σκάφαι χαλκαῖ, χρυ- 
σίον Κυζικηνόν, χρυσίον Φωκαϊκόν, ἀργύριον ἄσημον (-- ἀσημένιο), τετράδραχμὸν ἂργυ- 
ροῦν, τριώβολον κλπ. 

Πάντα τ’ ἀνωτέρω ἀντικείμενα ἦσαν ἴσως τοποθετημένα ἐπὶ ρυμῶν (-- ραφίων), 
οἵτινες θὰ ἦσαν κατεσκευασµένοι πιθανώτατα εἰς τὰ πλάγια τοῦ κυρίως ναοῦ, παρὰ 
τοὺς μακροὺς δηλαδὴ τοίχους αὐτοῦ). 

Αρκετοὺς αἰῶνας ἰἀργότερον (2ον μ.Χ.) ὁ Παυσανίας" ἀναφέρει, ὅτι ὑπῆρχε πιθα- 
νῶς ἐντὸς αὐτοῦ τοῦ ναοῦ εἰκὼν τοῦ αὐτοκράτορος ᾿Αδριανοῦ. Ἠτο ἄραγε αὕτη ἄν- 
δριὰς ἢ τοιχογραφία; Εἶναι ἐπίσης δυνατὸν νὰ εὑρίσκοντο ἐκεῖ καὶ δύο ἀναθηματικαὶ 
ζωγραφίαι: µία τῆς προσωπογραφίας τοῦ Θεμιστοκλέους”, καὶ ἄλλη ἀγνώστου τινὸς 
Ἡλιοδώρου". 


Ο ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝ 
ΓΕΝΙΚΑ. 


“Ὁ ἀμέσως μετὰ τὸν ἑκατόμπεδον νεὼν ἐρχόμενος εὐρὺς χῶρος 3 (εἰκ. 233), δηµιουρ- 
γηθεὶς ἐξ ἀγνώστων λατρευτικῶν λόγων, εἶχε σχῆμα ὀρθογώνιον, ἐσωτερικῶν δια- 
στάσεων πλάτους μὲν ὅσον καὶ ὁ κυρίως ναός (:19,20 μ.), βάθους δὲ 13,37 µ. (εἰκ.262, 
πίν. 56α). Τελείως χωριστὸς ἀπὸ τὸν κυρίως ναόν, ἦτο προσιτὸς µόνον ἀπὸ Δ., µέσῳ 
μεγάλης θύρας (εἰκ. 262 καὶ 263), ἀνοιγομένης εἰς τὸ µέσον τοῦ 2060 µ. παχέος δυ- 
τικοῦ του τοίχου καὶ ἐχούσης κατά τι µικροτέρας διαστάσεις ἐλευθέρου ἀνοίγματος 
ἀπὸ τὴν θύραν τοῦ προνάου, ἥτοι ὕψος μὲν 9,8] µ., πλάτος δὲ κάτω μὲν 5,04 µ., ἄνω δὲ 
4.90 µ. Διάφορον ὀπίσης ἦτο καὶ τὸ ύψος τοῦ κατωφλίου, ὅπερ, ἐνῶ εἰς τὸν πρόναον. 
εἶναι 0,185 µ., εἰς τὸν ὀπισθόδομον εἶναι 0,30 µ. 

Τὸ δάπεδον τοῦ χώρου 3 εἶναι ἑστρωμένον διὰ κανονικῶν µαρµαρίνων, ὀρθογῶ- 
νίων πλακῶν (διαστάσεων 1,20 Χ 1,75 μ.)», τοποθετηµένων οὕτως, ὥστε ὁ μέγας των 
ἄξων νὰ διευθύνεται ἀπὸ Β. πρὸς Ν., ἤτοι καθέτως πρὸς τὸν κύριον ἄξονα τοῦ σηκοῦ 
(εἰκ. 262). Μεταξὺ τῶν πλακῶν τοῦ δαπέδου τούτου παρενεβάλλοντο, εἰς τὸ κέντρον 
τοῦ χώρου, τέσσαρες τετράγωνοι (εἰκ. 262 Α, Α, Α., Α), µεγαλύτεραι καὶ παχύτεραι 
λιθόπλινθοι (διαστάσεων 1,70 Χ 1,75 μ.)Ί, τοποθετηµέναι οὕτως, ὥστε νὰ σχηματί- 
ζουν ὀρθογώνιον (ἀξονικῶς µετρούµενον, διαστάσεων 4,80 Χ 6,90 μ.), ἔχον καὶ αὐτὸ 


1«409ά1ΟΗ, Τορομς.3 σ.254, κατὰ Ώόκργκιο, ΑΜ 6, Ι88Ι, σ. 101 πρβλ. καὶ Κκορενννλιώτ, Οπἱεςίσοῖνο Τοπηρεῖ, Βοηίη 
1941, σ. 12. 

2. 1, 24, 7 πρβλ. 

8, ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ 

4, ΠΛΣΑΝΙΑΣ 1, 11, 1. 

5. Τοῦ ὁποίου τὴν λεπτοµερῇ ἀποτύπωσιν εἶχεν ἤδη ἀπό τοῦ 1845 κάµει ὁ Α. Ρασοατά (πρβλ. σχετικὸν φάκελλόν του ἐν τῇ 
Βιβλιοθήκη τῆς Εοοὶο ἆος Βσαικ Ατίς τῶν Παρισίων), θεωρήσας αὐτὸ, ἐσφαλμένως (Ώκετον, Αἰέπος!, σ. 102), ὡς προ- 
ερχόµενον ἐκ ρωµαϊκῆς ἀνακαινίσεως, ἐνῶ εἶναι προφανῶς κλασσικῶν χρόνων. 

«6, Κατά Ρενκοσε (Ρεηκὶρμος, σ. 16), 1, 615 µ. 

7. Τὸ πάχος των δὲν κατέστη δυνατὸν νὰ ἐξακριβωθῆ, λόγῳ καλύψεωςς αὐτοῦ µεταγενεστέρως ὑπὸ σκυροκονιάµατος. 


ἡ 1 8, 111. 

















ἩΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 405 


τὸν µέγαν του ἄξονα διευθυνόµενον ἀπὸ Β. πρὸς Ν. (εἰκ.264 α-β, πίν. 56 β,Υ). Εἶναι προ- 
φανές, ὅτι αἵ τέσσαρες μνημονευθεῖσαι ὀρθογώνιοι λιθόπλινθοι θὰ ἐχρησίμευον ὡς βα- 
τῆρες' ἰσαρίθμων ἐσωτερικῶν κιόνων, βασταζόντων τὴν ὀροφὴν τοῦ µονωρόφου χώ- 





ο4 ἆ ὐ 4 5 19Η. 








263. Κάτοψις τοῦ ὑπ' ἀριθ. 3 διαμερίσματος (κυρίως Παρθενῶνος ἢ ὁπισθοδόμον). Παροῦσα κατάστασις (1942) 


Ρου 3”. Τῶν κιόνων τούτων δὲν εὑρέθη δυστυχῶς, οὐδὲ ἓν τεµάχιον' πρέπει ὅμως νὰ 
δεχθῶμεν, ὅτι θὰ ἦσαν ἰωνικοί”, ὄχι µόνον διότι ἐπὶ μιᾶς τῶν λιθοπλίνθων (τῆς ΒΔ.) ὁ 





1. Βατήο: 10 ΙΝ 13, 109 Η!, στ. 86 (Ἐπιδαύρου). ΧΙ 2 (Δήλου), 145, στ. 27 - 17Α, στ. 18, 19 - 148, στ. 68: βατὴρ τῇ στήλῃ, 
153, στ. 12, 13 - 159Α, στ. 65 - 166, στ. 7 - 1995, στ. 67 -203Α, στ. 56 -287Α. στ. 122. 

2. Ὁ Βκετον (Αιέπος”, σ, 102) γράφει, ὅτι οἱ 5ΡοΝ καὶ Ν/ΗΕΙΕΑ ἀναφέρουν, ὅτι ἡ ὀροφὴ τοῦ ὀπισθοδόμου ὑπε- 
στηρίζετο ὑπὸ Ἐξ κιόνων, διατεταγµένων εἰς δύο σειράς. Καὶ ἀναγνωρίζει μὲν ὅτι τοῦτο εἶναι λάθος δυσκόλως δι- 
καιολογούµενον, διέπραξεν ὅμως καὶ ὁ ἴδιος τὸ λάθος νὰ νοµίζη, ὅτι οἱ ὑπὸ τῶν 8ρον καὶ Ψ/ηειεκ ἀναφερόμενοι 
κίονες (Ύοναεο, κλπ. σ. 426) δὲν ἀναφέρονται εἰς τὸν ὀπισθόδομον, ἀλλὰ ἀνήκουσι προφανῶς εἰς τὰς διτόνους κιο- 
νοστοιχίας τοῦ κυρίως ναοῦ. 

3. Ὡς τοιούτους δὲ τοὺς δέχονται καὶ ὁ Ῥενκοκε, Ρεϊπείρίες, σ. 6 καὶ ὁ Ῥλοσλκυ εἲς τὴν Εεοϊαυγαιίοη ἀι Ῥατιλνό- 
ποηι (ἡμετ. εἰκ. 252), κατὰ τὸ ὑπόδειγμα τῶν Προπυλαίων. Ὁ Ῥλετοκ (ξὰ. σ. 102) γράφει ἀκόμη, ὅτι εἶδε καὶ λεί- 
Νανα γείσου, διὰ τῶν ὁποίων ὑποδεικνύεται τὸ ὕψος, εἰς τὸ ὁποῖον εὐρίσχετο ἡ ὀροφή. 
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263. Κάτοψις καὶ δυτικἡ ὄψις τῆς πρὸς τὸν ὀπισθόναον θύρας τοῦ διαμερίσματος 3. 





ντ ον --υ----- 
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ΟοοΚετο]!! διέκρινε, τὸ 1814, τὰ ἕκτοτε, λόγῳ τῶν βροχῶν, ἐξαφανισθέντα ἴχνη κυκλι- 
κῆς βάσεως, διαμέτρου 4 ποδῶν, ἤτοι -ΕΙ,35 µ., ἀλλὰ καὶ διότι, ἐὰν ἦσαν δωρικοί, θὰ. 
ἔπρεπε, λόγῳ τοῦ μεγάλου, µέχρι τῆς ὀροφῆς, φθάνοντος ὕψους των, νὰ εἶχον καὶ µεγά- 
λην τὴν διάµετρον αὐτῶν, νὰ κατελάµβανον δηλαδἡ πολὺν ἐσωτερικὸν ὠφέλιμον χῶ- 
Ρον, τοῦθ) ὅπερ ἀπεφεύγετο διὰ τῆς χρήσεως τῶν πολὺ ραδινωτέρων ἰωνικῶν κιό- 
νων --- ἑνὸς ἐπὶ πλέον ἰωνισμοῦ τοῦ Παρθενῶνος”. 


1 ι 1 












































364ᾳ-β. Σχηματικὴ διάταξις τοποθετήσεως τῶν ἐπιστυλίων ἐπὶ τῶν ἰωνικῶν κιόνων, α, περίπτωσις ὁπαίου, 
β, περίπτωσις Προπολαίων. 


Ὁ Ο. Βδιίομετ εἴχεν ἀρχικῶς ὑποθέσει" διώροφον καὶ τὸν ὀπισθόδομον ἤτοι μὲ δύο. 
ἐπαλλήλους κίονας, ὡς οἱ τοῦ σηκοῦ, ἀργότερον ὅμως! ἐδέχθη δωρικοὺς κίονας οὐχὶ 
ἐπαλλήλους ἀλλ’ ἁπλοῦς καὶ δὴ τῆς αὐτῆς διαμέτρου πρὸς τοὺς τοῦ ὀπισθονάου καὶ 
μὲ τὴν ὀροφὴν τῶν δύο χώρων εὑρισκομένην εἰς τὸ αὐτὸ ύψος, στηριχθεὶς προφανῶς 
εἰς τὴν μαρτυρίαν τοῦ 5ροπ καὶ τοῦ Ἠ/Πείετ, οἵτινες γράφουν, ὅτι εἶδον τοὺς κίονας εἲς 
τὴν θέσιν των, λέγουν δὲ ὅτι ἦσαν τοῦ αὐτοῦ ρυθμοῦ καὶ τοῦ αὐτοῦ µεγέθους πρὸς τοὺς 
κίονας τοῦ ὀπισθονάου, τοῦθ΄ ὅπερ παρεδέχθη καὶ ὁ διματί". Τὴν λύσιν ταύτην ὀρθῶς ὁ 
ΜΙομαε[ἰς" εὑρίσκει βαρεῖαν διὰ τὸ ἐσωτερικόν, ἐνῶ προτιµοτέρα, λέγει, θὰ ἦτο ἡ διὰ 
τῶν ἰωνικῶν ὁλοσώμων κιόνων στήριξις, ἥτις, καὶ ἕκτοτε ἐγένετο παραδεκτὴ ὑφ' ὅ- 
λων τῶν ἐρευνητῶν (πρβλ. ἡμετ. εἰκ. 265 καὶ πίν. 59). 


1. Παρὰ Ρ. Ο. Βκόνροτευ, ΨΟγαΚες οἱ γοοϊετοῖιος ἆαπς 14 Ογὲες ΙΙ, Ραγί5 1430, σ. 2904: πρβλ. καὶ Ρενκοκε, Ρεϊποῖρίες, σ. 10. 

2. Ὁ 6. Βορενναιῦτ ἐδέχθη ἀρχικῶς (Ώίε Ακτοροϊΐ νοη Αἰῑκη, Βετ]ίη 1930, σ. 26) πεσσοὺς ὡς ἑσωτερικά στηρίγματα, 
ἀργότερον ὅμως (Οπἱοςήκεῖνο Τετηρεί, Βετίίη 1941, σ. 38) παρεδέχθη καὶ αὐτὸς ὡς πιθανώτερον, ὅτι ἦσαν ἰωνικοὶ κίονες, 
προσθέσας (σ. 17), ὅτι «ποτὲ δὲν θὰ ἤρχετο εἰς τὸν νοῦν τῶν Ἑλλήνων νὰ ὑποκαταστήσουν τὴν ζωντανὴν µορφὴν τῶν κιό- 
νων διὰ τετραγώνων πεσσῶν». 

3, Ζεΐισοβ. Εὔτ Βαννεκεη, 1452, σ. 519 ἐξ. 

4. Ριλο]ορυ» 17, σ. 588, σηµ. 3. 

5. Κατὰ τοὺς µεταγενεστέρους χρόνους φαίνεται, ὅτι εἷς τῶν τεσσάρων κιόνων, ὁ ΒΔ., ἀντικατεστάθη διὰ πεσσοῦ ἐξ 
ὁπτῶν πλίνθων ὡς ἀναφέρει ὁ Ῥκετον (Αἰλέπες", σ. 102). Πάντως τὸ ὑπὸ τοῦ 1. 4ος Θαμηΐογα (ἡμετ. εἰκ. 255) παρεχὀ- 
µενον σχέδιον κατὰ µῆκος τοµῆς τοῦ ναοῦ καὶ θεωρούµενον ὡς ἀνῆκον εἰς τοὺς διµατι καὶ Έενει: εἰκονίζει τοὺς κίονας 
τοῦ ὀπισθοδόμου ὁλοσώμους, τοῦθ' ὅπερ δὲν συμφωνεῖ μὲ τὰ ὑπὸ τοῦ Βτείοι αὐτόθι λεγόμενα, 

6-"Ἔά. σ. 112. 
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Ποία ἦτο ἡ μορφὴ τῆς ὑπὸ τῶν τεσσάρων ἐσωτερικῶν κιόνων στηριζοµένης ὀροφῆς 
δὲν δυνάµεθα νὰ ἀποφανθῶμεν ἀσφαλῶς. Λόγῳ ἐντούτοις τῆς παρουσίας τοῦ ἐσωτερι- 
κοῦ τετρακιονίου θὰ ἠδύνατό τις νὰ ὑποθέσῃ δύο τινά: ἢ ὅτι αὕτη ἦτο ὑψωμένη εἲς 
τὸ μέσον, μὸ τοὺς τέσσαρας ἐσωτερικοὺς κίονας στηρίζοντας ὁπαῖον (εἶκ. 264α) ἀνά- 
λογον πρὸς τὸ τῶν μυκηναϊκῶν µεγάρων, ἤ, ὅπερ πιθανώτερον, ὅτι θὰ ἐφηρμόσθη καὶ 
ἐνταῦθα ἡ πλουσιωτέρα καὶ µεγαλοπρεπεστέρα λύσις, τὴν ὁποίαν ὀλίγον ἀργότερον 
ἐφήρμοσεν ὁ Μνησικλῆς εἰς τὸ μέσον τμῆμα τῶν Προπυλαίων, δηλαδὴ ἡ ὀροφὴ νὰ 
ἐσχηματίζετο ἐπίπεδος, ὁριζοντία καὶ φατνωµατική, στηριζοµένη ἐπὶ δοκῶν καὶ ἔπι- 
στυλίων, τοποθετουµένων ὄχι ἓν τετραγώνῳ, ὡς θὰ ἐχρειάζετο δι’ ἓν ὁπαῖον, ἀλλὰ εἲς 
δύο παραλλήλους καὶ συνεχεῖς σειράς, βαινούσας ἀπ᾿ Ανατολῶν πρὸς Δυσμᾶς καὶ διη- 
κούσας ἀπὸ τοῦ ἀνατολικοῦ εἰς τὸν δυτικὸν τοῖχον καὶ ὑπεράνω τῶν ἀντιστοίχων 
πλευρῶν τοῦ κάτωθεν ὀρθογωνίου (εἰκ. 264β)". Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει τὰ κιονό- 
Κρανα τῶν κάτωθεν ἰωνικῶν κιόνων θὰ εἶχον τὰς μεθ’ ἑλίκων μακρὰς πλευρὰς αὖ- 
τῶν ἑστραμμένας πρὸς τὸν μεταξὺ τῶν κιόνων δημιουργούμενον διάδροµον, πλάτους 
5.20 µ., ὅπως δηλαδἡ συνέβη ἀργότερον καὶ εἲς τὰ Προπύλαια τῆς ᾿Ακροπόλεως" καὶ 
εἰς τὰ μιμούμενα αὐτὰ προπύλαια τῆς Ἐλευσῖνος", ἐνῶ εἰς τὰ πλάγια ἐδημιουργοῦντο, 
δύο διάδροµοι, πλάτους ἐλάχιστα µεγαλυτέρου τοῦ κεντρικοῦ (εἰκ. 264 β, πίν. 56 καὶ 
πτ. πίν. ΧΧΙΡ. 

Πρέπει ὡστόσο νὰ ὁμολογηθῇ, ὅτι λόγῳ τῆς χρήσεως τοῦ χώρου, περὶ ἧς θὰ εἴπω- 
μεν εὐθὺς κατωτέρω (σ. 423), ἡ πρώτη λύσις ἐνδείκνυται ὡς προτιμοτέρα ἀπὸ συναισθη- 
ματικῆς ἀπόψεως, ὡς δημιουργοῦσα τὸ συναίσθηµα τῆς στάσεως, οἵαν προὐποθέτει 
ἡ χρῆσις αὐτοῦ καὶ οὐχὶ τῆς κινήσεως, ὅπερ δημιουργεῖ ἡ δευτέρα λύσις»". Τῆς στά- 
σεως ἄλλωστε τὸ συναίσθηµα ἐντείνεται ἐπὶ πλέον ὄχι µόνον ἐκ τῶν γενικῶν ἀναλο- 
γιῶν τοῦ χώρου 3, ὥς πλαγιαστοῦ ὀρθογωνίου, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ σύστημα τοποθετή- 
σεως τῶν πλακῶν τοῦ δαπέδου (εἰκ. 262), αἱ ὁποῖαι, ὡς ἓν ἀρχῇ εἴπομεν, ἐτέθησαν οὔ- 
τως, ὥστε ὁ μέγας ἄξων των νὰ εἶναι κάθετος πρὸς τὴν φορὰν τοῦ διὰ τῆς δυτικῆς θύ- 
ρας εἰσερχομένου εἰς τὸν χῶρον ἐπισκέπτου. 

Τὰ ἐπὶ τῶν κιόνων βαίνοντα ἐπιστύλια καὶ τὰ ἐπὶ τῶν τοίχων συνεχίζοντα αὐτὰ θὰ 
ἦσαν πιθανώτατα λίθινα. Ἡ ἐπ᾽ αὐτῶν, µέσῳ δοκῶν, βαίνουσα φατνωματικὴ ὀροφή, 
ήτις ἐκάλυπτε τὰ ἑννέα ἴσης περίπου ὀπιφανείας διαμερίσματα, εἰς τὰ ὁποῖα διῃρεῖτο 
ἄνω ὁ χῶρος 3 (πτ.πἰν. ΧΧΙΙ καὶ πίν. 56δ), ἧσαν πιθανώτατα ξύλινα, ὡς δέχεται καὶ 
ὁ Βδϊεοπεγ" καὶ οὐχὶ λίθινα, ὡς γράφει ὁ ΜΙομαε]ίς (σ. 26), καὶ τοῦτο διότι οὐδὲν ᾱ- 
πολύτως λίθινον τεµάχιον δοκοῦ ἢ φατνώµατος εὑρέθη, δυνάµενον νὰ ἀποδοθῇ εἷς 


1. Οἷαν ἐδέχθη ὁ Έονιοτ εἰς τὴν ἀναπαράστασίν του τὸ 1879, τοποθετήσας ἐπαλλήλους δύο δωρικοὺς κἰονας µετά θριγκοῦ 
(9λ. πἰν. 8 τῶν Εηνοίς 4ε Ῥοπις, τοῦ 1479). 

2. Ὡς ἡ ἀναπαράστασις τῶν προπυλαίων τῆς Ἐλευσῖνος ὑπὸ δοµΊνκε:. παρά ΚΟΜΤΕ, Ρἱς Βαικυησι 4ο5 ΚΙπσκίκοίνεη Αἱιεγ- 
έωπης, Βεαμησοϊνψείρ 1915, σ. 63. εἰκ. 347. 

Ά, Παρά Βοην, Ὠίς Ρεοργ!δεη, Βεηίη υπά διµείρατ: 1882, πὶν. ΝΠ, ὉμΑνν, παρὰ Ῥινκνοοκ, Ατολίίοοίυτε πίν. 1, κάτω. 
καὶ παρὰ Οι λυυιΟ ΤΙμΕΚΙ, Μηκείοίε, Ιατοἰιεῖιο ἀεί Ῥεορβεί, Ἐοπια 1964, σ. 33, εἰκ. 24 καὶ ὡς πράγµατι ἀνεστηλώθησαν 
(ΜΠΑΛΑΝΟΣ, ᾽Αναστήλωσις, πίν. 21). 

4, Ἔὰ, 

5. Βλ. σχοτικῶς καὶ Π. ΜΥΛΩΝΑΝ εἰς ΑΕ 1953-54, τ. Β, σ. 210. 

6. Ζαἱικοῖνε. Εής Βαιννεσεη, 1852, σ. 520. 
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τὴν ὀροφὴν τοῦ ὀπισθοδόμου, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν ἑξῆς ἀκόμη λόγον: ὁ ΜΙομασίί5, 
στηριζόμενὸς, ὡς λέγει (σ. 50 καὶ 112), εἲς τὸν 5ροπ], ἔγραψεν ὅτι ἡ φατνωματικὴ 
καὶ πλουσίως διακεκοσμηµένη ὀροφὴ τοῦ ὀπισθοδόμου ἦτο µαρμαρίνη. 'Ἡμεῖς ἓν- 
τούτοις, διεξελθόντες τὸ σχετικὸν χωρίον καὶ τοῦ 8ροπ (ἔ.ά.) καὶ τὸ τοῦ συντα- 
ξιδιώτου αὐτοῦ ΄Αγγλου Ἠπεἰετ” ἀντελήφθημεν, ὅτι ἐσφαλμένως ὁ ΜΙομαεϊίς θεω- 


«βοο ος 





265. Προοπτικὴ ἀναπαράστασις τοῦ κυρίως Παρθενῶνος ἢ ὀπισθοδόμου ἀπὸ ΒΔ. 


ρεῖ τὰ ὑπὸ τῶν δύο ἀνωτέρω περιηγητῶν λεγόμενα, ὅτι ἀφορῶσιν εἰδικῶς εἰς τὸν ὁ- 
πισθόδοµον (κυρίως Παρθενῶνα, δηλούμενον διὰ τοῦ στοιχείου ΚΚ. εἰς τὴν εἰκ. τῆς σ. 
46 τοῦ βιβλίου τοῦ ΜΙοΠας]ϊ5), ἐνῶ πρόκειται περὶ τῶν ὀροφῶν ὁλοκλήρου τοῦ ναοῦ. 
Πρὸς πίστωσιν τῶν λεγομένων µου παραθέτω ὁλόκληρα τὰ χωρία τῶν ἀνωτέρω πε- 
ριηγητῶν: 
Βροη: Το οοινετί ἁμ {επιρ]α έίοῖί ἂε σταπάες Ρίεττες φματτέες ὰ οοπηρατιπιεπίς οἱ Ι'οη 
η νοῖὰ εποοτο «ε]ᾳιες υπες επ Όα5 αἱ 5οηί {οπιθέες. 


1. Νογαμες ἁ Ἱια]ΐο, ὧε Ὠα]πια!ίς, 4ς Οεὲος εἰ νι 1εναμί, ἁαης Ίος απηέες 1675 οἱ 1676, 1γοη 1678, τ. Π, 152”-ΜΙΟΜΑΡΙΗ5, 
Ῥεε Ραγίίκποι, σ. 344. 
3. γογαμες ἀἸια[ῖς, 4ο Οτὲου οἱ ἀμ Γαναπί, σ. 427. 
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Ἠ/Πε]ετ: ΤΗίς Τεπιρίε ννας οονετεά ουίν/ατά!γ νή(Ἡ ρτεαί ρίαηΚς οἱ δίοπε οἳ ννλῖο]ι 
8οπιε αΓο Γ8Ιεη ἀον/ῃ απά ατο {ο Όε 5εεη ἵπ {πε Μοσα ιο. 

Ἐκ τοῦ συνόλου λοιπὸν τοῦ ναοῦ θὰ συνεπέρανεν ὁ ΜΙομαε]ίς, ὅτι καὶ τοῦ ὀπισθο- 
δόµου (κυρίως Παρθενῶνος) ἡ ὀροφὴ θά ἦτο λιθίνη. ᾽Αλλ’ ὡς εἶναι πλέον βέβαιον, 
µόνον τῶν πτερῶν, τοῦ προνάου καὶ τοῦ ὀπισθονάου (ὄχι ὀπισθοδόμου) ἡ ὀροφὴ ἦτο 





366. Αἱ ἐπὶ τοῦ δαπέδου τοῦ οπισθοδόµου ἡμικυκλικαὶ τροχιαὶ κλείσεως τῶν θυροφύλλων τῆς μεγάλης, 
πρὸς τὸν ὀπισθόναον δυτικῆς θύρας. 


λιθίνη, πᾶσαι δὲ αἱ λοιπαί (κυρίως ναοῦ καὶ ὀπισθοδόμου-κυρίως Παρθενῶνος), ξύλι- 
ναι, δι’ ὃ καὶ κατεστράφησαν ἐκ πυρκαϊᾶς, ὡς γράφοµεν κατωτέρω. 

Ὅλοι οἱ τοῖχοι τοῦ ὀπισθοδόμου ἦσαν ἕως ἄνω ἐντελῶς ἐπίπεδοι καὶ ἀδιάρθρωτοι :- 
δὲν ἦσαν δηλαδἠ ἐφωδιασμένοι δι’ ἐξεχουσῶν παραστάδων, ὑποδεχομένων τὰ ἐπιστύ- 
λια καὶ τὰς ἐπ᾽ αὐτῶν δοκοὺς τῆς ὀροφῆς. Τὴν ἀνυπαρξίαν διαρθρώσεως τῶν τοίχων. 
ἀπέδωσεν εὐστόχως ὁ Α. Βδϊ(ἱομεγ” εἰς τὸ ὅτι ἐὰν ὑπῆρχον τοιαῦται καὶ εἰς τὸν δυτικὸν 


1. Ὁ ἀνατολικὸς µόνον τοῖχος παρουσιάζει ἐσωτερικῶς μίαν ἑλαφροτάτην ἐσοχὴν τῶν πλινθίδων ἔναντι τῶν ὀρθοστατῶν, 
ὡς συνάγεται ἐκ τῆς εἰκ. 173 (0902: 0,494 μ.). 
2. Α. Βόττιομεκ, Ὠὶε Ακγοροῖΐς νοη Αἴλνοη, Βοη]ΐη 1883. σ. 125. 
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τοῖχον τὰ πρὸς τὰ ἔσω ἀνοίγοντα θυρόφυλλα τῆς μεγάλης δυτικῆς θύρας (εκ. 263, 
266, 267, πίν. 56ε) θὰ συνεκρούοντο μετ αὐτῶν, ὅταν ταῦτα θὰ ἠνοίγοντο. Προσθέτει δὲ 
μάλιστα ὁ Βδίιίομετ καὶ ὅτι οἱ τοῖχοι τοῦ ὀπισθοδόμου πρέπει νὰ ἦσαν τελείως λεῖοι 
καὶ οἶονεὶ ἐστιλβωμένοι!, ἀλλ) ἄνευ χρωματιστῆς τινος ἐπιχρίσεως”, ὥστε νὰ ἄντα- 
νακλοῦν οὐχὶ τὸ ἐξ ἀνωτέρας πηγῆς (ἤτοι ὁπαίου), ἀλλ’ ἐκ τοῦ διατρήτου φεγγίτου τῆς 
μεγάλης δυτικῆς θύρας εἰσερχόμενον φῶς. 





367. Αἰ αὐταὶ τροχιαὶ μετὰ τοῦ κατωφλίου καὶ τμήματος τοῦ ἐγκαρσίου σηκοπισθοδοµίου τοίχον. Ὄψις ἐκ τῶν ἄνω. 


Ὡς ἡ ἀνατολικὴ οὕτω καὶ ἡ δυτικἡ θύρα ἦτο ἐσωτερικῶς κιγκλιδωτή, τοὐλάχιστον 
εἲς τὸ κάτω της µέρος, ὡς ἀποδεικνύεται ἐκ τῶν ἡμικυκλικῶν χαραγµάτων, τὰ ὁποῖα 
παρατηροῦνται εἰς τὸ μαρμάρινον δάπεδον τοῦ ὀπισθοδόμου κατ᾽ ἀποστάσεις, βαί- 
νοντα ὁμολόγως πρὸς τὴν ἐξωτερικὴν τροχιάν". Ἡ τροχιὰ αύτη εἶχε ἐλάχιστον μὲν 
πλάτος 0,105 µ., βάθος δὲ ποικίλλον ἀπὸ 0.03 µ. ἕως 0065 µ., μὲ τὸ βαθύτερον σημεῖον 
εἲς τὸ µέρος τὸ εὑρισκόμενον ἐκεῖ, ὅπου τὸ θυρόφυλλον ἦτο ἡμιανοικτόν. 


1, Τοιαύτην ὅμως στίλβωσιν ἡμεῖς δὲν ἠδυνήθημεν νὰ διακρίνωµεν --- ἂν καὶ τὴν ἀναφέρει εἰς πολὺ µεταγενεστέρους χρό- 
νους ὁ Ἐβλιᾶ-τσελεμπῆ (βλ. Κ. ΜΠΙΡΗ, Τὰ ᾿Αττικὰ τοῦ Ἐβλιᾶ-τσελεμπῆ, ᾿Αθῆναι 1959, σ. 39) 

3, Οἴαν ἀτόπως ἐνόμισεν ὁ ϱ. Βόττιομεα (ὐπιογομοβυπβεη, σ. 170) καὶ κατ’ αὐτὸν ὁ Μιοµακιις (σ. 24), ὅτι διέκρινεν ὡ- 
χρᾶς διαφαινοµένην, ἐπὶ τῆς ἐσωτερικῆς ἐπιφανείας τῶν τοίχων τοῦ κυρίως ναοῦ, ἀπατηθεὶς προφανῶς ἐκ τῆς ἐπὶ τῶν. 
τοίχων τούτων ὑπάρξεως΄ λειψάνων βυζαντινῶν (12ου αἰ) τοιχογραφιῶν τοῦ εἰς ἐκκλησίαν µετατραπέντος κυρίως ναοῦ 
«βλ. εἰς. 300). 

, ο. Βδττιομκκ, Ὀπίεσουεβιηρεῃ, σ. 155 - 156 καὶ Ο. Ῥη. 8τενενν, Την ΦεΙίηῃ, εἰκ. 56. 
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Ὀλίγας λέξεις θὰ προσθέσωµεν ἀκόμη διὰ µίαν γεωμετρικὴν κατασκευήν, μὲ τὴν 
ὁποίαν δυνάµεθα νὰ ὀρίσωμεν ἀκριβῶς καὶ εὐκολώτατα τὴν θέσιν τῶν τεσσάρων ἐσω- 
τερικῶν κιόνων καὶ ἑπομένως τὴν εἰς ἐννέα ἴσα διαμερίσματα διαίρεσιν τοῦ ἔσωτερι- 
κοῦ χώρου τοῦ ὀπισθοδόμου. 

Λαμβάνομεν ὡς βάσιν τὸ ὀρθογώνιον τῆς κατόψεως αγ εδ (εἰκ. 268, πίν. 569), δριζό- 
µενον κατὰ μὲν τὰς στενὰς πλευρὰς αὐτοῦ (βόρειον καὶ νοτίαν) ὑπὸ τῆς ἑξωτερικῆς 
γραμμῆς τῶν τοίχων τοῦ σηκοῦ (α δ καὶ γε), κατὰ δὲ τὰς µακράς, πρὸς Α. μὲν ὑπὸ τῆς 









































268. ᾽Απλοῦς τρόπος γεωµετρικῆς κατασκενῆς πρὸς εὕρεσιν τῶν κέντρων τῶν ἐσωτερικῶν κιόνων τοῦ ὀπισθοδόμου, 
(κατὰ τὸν συγγραφέα). 


πρὸς τὸν κυρίως ναὸν πλευρᾶς τοῦ διαχωριστικοῦ τοίχου δε, πρὸς Δ. δὲ ὑπὸ τοῦ ᾱ- 
ξονος τοῦ θυραίου τοίχου αγ. Τὸ ὀρθογώνιον τοῦτο διαιρεῖται διὰ τοῦ κατὰ μῆκος ᾱ- 
ξονος τοῦ ναοῦ εἰς δύο ἴσα μικρότερα ὀρθογώνια (αδβζ καὶ βεγζ). Ἐὰν φέρωμεν 
τὰς διαγωνίους τοῦ τε μεγάλου ὀρθογωνίου (αε καὶ Υδ) καὶ τῶν μικρῶν (αβ, δζ καὶ 
βΥΊ, εζ) τὰ σημεῖα τομῆς, τῶν διαγωνίων (κ, κ, κ, κ) τοῦ μεγάλου ὀρθογωνίου πρὸς τὰς 
διαγωνίους τῶν δύο μικρῶν μᾶς δίδουσι τὰ κέντρα τῶν τεσσάρων ἐσωτερικῶν κιόνων. 

Πολυπλοκωτέραν γεωμετρικὴν κατασκευὴν πρὸς εὕρεσιν τῆς θέσεως τῶν ἔσωτερι- 
κῶν κιόνων ἐπεχείρησε τὸ 1968 καὶ ἡ Εἰίσα ΜαϊΙατά], διὰ τοῦ λεγομένου χρυσοῦ ἀριθμοῦ 
(1,618), λαβοῦσα ὡς βασικὸν ὀρθογώνιον τὸ ὑπὸ τῶν ἐσωτερικῶν παρειῶν τῶν τοίχων 
τοῦ ὀπισθοδόμου σχηματιζόµενον. 


1. Εἰς τὰ ΟαΜίετς ἁμ Νοπιδτε ἆ' ΟΥ, Ψ, Ῥαγίς 1968, Τ.ο Ῥατιλέποη, σ. 13. 
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ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 3 


Περὶ τῆς ὀνομασίας! καὶ τοῦ ἀρχικοῦ προορισμοῦ τοῦ χώρου 3 δὲν ἔχομεν ἄπο- 
λύτως ἀσφαλῆ στηρίγματα. Πολλαὶ γνῶμαι διετυπώθησαν σχετικῶς. Ὁ ΒδΟΚΗ πρῶτος”, 
τὸ 1828, ἐθεώρησε τὸν χῶρον 3 ὡς τὸν εἲς τὰς ἐπιγραφὰς (πρωτόκολλα παραδόσεως 
καὶ παραλαβῆς) καὶ τοὺς συγγραφεῖς ἀναφερόμενον ὀπισθόδοµον (εἰκ. 233, 3):, τοῦθ' 
ὅπερ ἐδέχθησαν ἔπειτα καὶ ὁ Ὁδδίπα", ὁ Βδιἱοπετ", ὁ δίατκ» καὶ ὁ Κδβιετ”. Οἱ δύο 
μάλιστα προτελευταῖοι καὶ μετ’ αὐτῶν ἀργότερον καὶ ὁ ΜΙομαε[ίς", ἐδέχθησαν ἐπίσης 
καὶ ἄλλην, ἄστοχον ὅμως ταύτην, γνώμην τοῦ ΒδεΚΙ, καθ’ ἣν ὁ ὑπὸ τῶν ἐπιγραφῶν. 
καὶ τῶν συγγραφέων µνηµ.  ΄µενος κυρίως Παρθενὼν εὑρίσκετο Σντὸς τοῦ ἑκατομπέ- 
δου νεώ, ἤτοι τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. 2 χώρου, ἀποτελῶν τὸν ἀμέσως τοῦ πρὸ τοῦ ὀπισθίου τοίχου 
κειµένου ἀγάλματος τῆς θεᾶς (βλ. εἰκ. 233) καὶ διὰ κιγκλίδων περιφρασσοµένου χώρου. 
τοῦ µέσου κλίτους, μόνος δὲ ὁ [)5εἱπρ ὑπεστήριξεν, ὀρθῶς, τὴν εἲς τὸν χῶρον 3τοποθέ- 
τησιν τοῦ κυρίως Παρθενῶνος, ἄποψιν, τὴν ὁποίαν ἐθεμελίωσεν ἀργότερον (1881) διὰ 
πειστικῶν ἐπιχειρημάτων ὁ Ὠδτρ{ε]ά”, δεχθεὶς ὅμως τὸν χῶρον 3 ὡς ὀπισθόδομον ἅμα 
καὶ κυρίως Παρθενῶνα. ᾽Αφ᾽ ὅτου ἐντούτοις ὁ αὐτὸς ἐρευνητὴς ἀπεκάλυψε, τὸ 1885, 
τὸν μεταξὺ τοῦ Ἐρεχθείου καὶ τοῦ ἰκτινείου Παρθενῶνος ἀρχαῖον νεών, ἤτοι τὸ λε- 
γόμενον “Ἑκατόμπεδον, αὐτὸς οὗτος ὁ Ὠδτρίειά, μεταβαλὼν γνώμην, ὑπεστήριξε, 
δι’ ἐπανειλημμένων του ἄρθρων 3, ὅτι ὁ ὀπισθόδομος τῶν ἐπιγραφῶν καὶ τῶν συγγρα- 
φέων ἔπρεπε νὰ ταυτισθῇ πρὸς τὸ δυτικὸν ἥμισυ τοῦ σηκοῦ ὄχι τοῦ Παρθενῶνος, ἀλλὰ 
τοῦ Ἑκατομπέδου (περὶ τοῦ ὁποίου ἐγράψαμεν ἤδη λεπτομερῶς εἲς τὸ Α΄ Μέρος τῆς 
παρούσης μελέτης). Καὶ εὗρε μὲν τῆς νέας ταύτης γνώμης του πλείονας θιασώτας!! ὃ 
Ὠδτρ[ε]ἁ, ἐντούτοις ἐρευνηταί τινες ἀντέκρουσαν αὐτήν !", ἐμμένοντες εἰς τὴν ἐντὸς 


1. Τὰ σχετικὰ πρὸς τὰ διάφορα µέρη τοῦ ναοῦ χωρία παρέσχον πλήρως οἱ Ο. Ίαν καὶ Α. ΜιΟµΑειΙς ἓν Αγ Αἰἰνοπατυπη, 
Ῥοπη 1901, σ. 55, παράγρ. 34, καὶ 34ᾳ: πρβλ. καὶ σ. 54, παράγρ. 32 καὶ Ε. νον Ζιιιε εἲς ΔΕ 1903, σι 139. 

2.010 1, 1828, σ. 177. 

3. Ὁ χῶρος 3 ἐθεωρεῖτο παλαιότερον ὡς ὁ ὑπό τε τῶν συγγραφέων καὶ τῶν ἐπιγραφῶν ἀναφερόμενος ὡς ὀπισθόδομος ἤτοι 
ὡς µέρος ἐν ᾧ ἀπετίθεντο τὰ χρήµατα (ΑΡΠΟΚΡΑΤΙΩΝ ἐνλ., ΣΟΥΔΑΣ ἐνλ.) ἢ οὗ τὸ δηµόσιον ἀργύριον ἀπέκειτο καὶ ὁ φόρος. 
(ἨΣΥΧΙΟΣ ἐν.λ. Πρβλ. Σχόλια εἷς ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ Πλοῦτον, στ. 1193), περαιτέρω δὲ ὡς ταμεῖον (ΣΟΥΔΑΣ ἐνλ., Σχολιαστής 
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ, Σά) Ἡ ταμιεῖον τῆς πόλεως (ΦΩΤΙΟΣ) ἢ ταμιεῖον τῶν ἱερῶν χρημάτων (Μ. Ἔτυμ. καὶ Ῥεκκεκ, Αροοά, ΟΥ. 
-σ. 286, 27). ἔκφρασις ἣτις ἀκριβέστερον διευρύνεται παρὰ τῷ Σχολιαστῆ τοῦ ΔΗΛΙΟΣΘΕΝΟΥΣ 24, 136, λέγοντος, ὅτιπερι- 
εἴχοντο χρήματα ἄλλων ἱερῶν τῶν θεῶν καὶ τῆς ᾿Αθηνᾶς. Μὲ τὴν σηµασίαν δὲ ταύτην ἐμφανίζεται ὁ ὀπισθόδομος καὶ εἰς, 
τὸν Πλοῦτον τοῦ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ (στ. 1191: τὸν πλοῦτον, οὕπερ πρότερον ἦν δρυμένος, τὸν ἀπισθόδομον ἀεὶ φυλάττων τῆς 
Θεοῦ). Ὁμοίως παρὰ ΔΗΧΟΣΘΕΝΕΙ (34, 136): οἱ ταμίαι ἐφ' ὦν ὁ ὀπισθόδομος ἐνεπρήσθη καὶ τέλος παρὰ ΛΟΥΚΙΑΧΩ, (Τίμων, 
38): ἀλλὰ καὶ πλουτεῖς τὸν ὀπισθόδομον διορύξας. 

4. Ώο Ῥατίκηοης, Κοροηβαπεη 1449, σ. 2 ἐξ. καὶ ἐν ΟΠοεΝίκεῖνε Κεΐσεη πά διιάἴοη, Κοροπαρεη 1857, σ. 145 ἐξ. 

5. ΡΗ]ο]οευς 18, σ. 504: πρβλ. καὶ Τοκιοπίκ ἄοι Ηε]οπεη, πίν. 22, 2 καὶ Εκυκανίν Ζεἱικολνηῖῇι 1852, πίν. 8Ι 

6. ΡΝήοίομιν 14, σι 692 ἐξ, καὶ 15, σ. 85 ἐξ. 

7. ΑΜ 5, 18890, σ. 100. 

Β. Ῥες Ρατίνεποη, σ. 25, σημ. 76 καὶ σ. 109. 

9, ΑΜ 6, 188Ι, σ. 300 ἐξ. 

10, ΑΜ 12, 1887, σ. 36 ἐξ. καὶ 200 ἐξ. 15. 1890, σι 426 ἐξ. 22, 1891, σ. 168 ἐξ. 16, 1911, σ. 337 ἐξ. καὶ 141 34, 1919, σ. 11 ἐξ. 

11. Ῥήννα κκ ἓν ῬαυυΥ - Ύψμβοννα, Κεαἰοηογε]. Π, στ. 954. ΗΑΝΝΝΟΝ, ΜγιποΙοργ απά Μοπιπιοηίς οἳ Απεῖεηι Αίλεπς, σ. 
465 ἐξ. Όοονεν, Α7Α 3, 1899, σ. 398 ἐξ. Ευ. ΜεΥεκ, Εοτνεβιπβεη Ζηή αἴίοη ΟοκοΗοΗίς ΙΙ, Ἠα]ϊε 1892, σ. 11745. Ε. ν. Ζινις, 
Μπεπιοσνης, Ν. δ. 32, 1904, σ. 427 ἓξ. 

12. Ε. Ῥετενεεν, ΑΜ 12, 1887, σ. 69 ἓξ. καὶ 141 22, 1901, σ. 8 ἐξ. Α. ΕὐκτνΛΝοι ΕΝ, Μεϊσίεηνετκο, -ὰ. σ. 171 ἐξ. καὶ 
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τοῦ ἰκτινείου Παρθενῶνος τοποθέτησιν τοῦ ὀπισθοδόμου-ταμείου, δηµιουργηθείσης 
οὕτω ἐκτενοῦς σχετικῆς βιβλιογραφίας, Ἐκ τῶν γενοµένων πολλαπλῶν συζητήσεων 
προέκυψεν, ὅτι ἡ δευτέρα γνώµη τοῦ Ὠδτρ{ε]ά εἶναι ἡ πιθανωτέρα, ἐφόσον δὲν ἔπε- 
τεύχθη µέχρι τοῦδε ἄλλη θετικωτέρα ἀνταπόδειξις. 

Τὴν περὶ ὑπάρξεως τοῦ ὀπισθοδόμου εἰς τὸ δυτικὸν ἥμισυ τοῦ ἀρχαίου ναοῦ, 
τοι τοῦ Ἑκατομπέδου, γνώμην τοῦ Ὠδτρ{ε]ά, ἑστήριξαν: α) πληροφορίαι τῶν συγ- 
γραφέων!, ἰδίᾳ δ᾽ ἐκ τούτων αἱ τῶν λεξικογράφων καὶ τῶν σχολιαστῶν, σχεδὸν πᾶσαι 
ταυτόσημοι καὶ ἀντληθεῖσαι, ὥς φαίνεται, ἐξ ἐγκύρου πηγῆς καὶ β) αἵ περισσότεραι 
τῶν εἰς τὸν ὀπισθόδομον ἀφορωσῶν ἐπιγραφῶν. 

"Ας ἴδωμεν κατ’ ἀρχὰς τὶ μᾶς πληροφοροῦσιν οἱ συγγραφεῖς περὶ τῆς θέσεως τοῦ 
ὀπισθοδόμου. 

Οἱ παλαιότεροι συγγραφεῖς, ὡς ὁ ᾿Αριστοφάνης”, ὁ Δημοσθένης" καὶ ὁ Λουκια- 
νός", ὁμιλοῦσι βραχέως καὶ μᾶλλον ἀορίστως περὶ τοῦ ὀπισθοδόμου, προὐποθέτοντες, 
ὅτι πᾶς τις ἐγνώριζε τὴν θέσιν του. Τοὐναντίον εἰς πλείονας σχολιαστὰς καὶ λεξικο- 
γράφους εὑρίσκομεν γραφόμενον, ὅτι ὁ ὡς θησαυροφυλάκιον χρησιµεύων ὀπισθόδομος 
κεῖται: ἢ ὄπισθεν τοῦ νεὼ τῆς ᾿Αθηνᾶς" Ἡ ὄπισθεν τῆς θεοῦ" ἢ ὄπισθεν τοῦ ἀδύτου", ἢ 
ὄπισθεν τοῦ τῆς Αθηνᾶς ναοῦ", ἢ ὄπισθεν τοῦ ἱεροῦ τῆς ᾿Αθηνᾶς» ἢ ὀπίσω τοῦ νεὼ τῆς 
καλουµένης Πολιάδος ᾿Αθηνᾶς" ἤ, τέλος, εἰς οἴκημα ὀπίσω τῆς ᾿ Ακροπόλεως": ἢ κατόπιν 
τῆς ᾿ Ακροπόλεως "". 

Αί δύο ἢ τρεῖς τελευταῖαι ἐκ τούτων εἰδήσεις ἐγράφησαν προφανῶς ἄνευ προσωπικῆς 
γνώσεως τοῦ τόπου. Ἐὰν διὰ τοῦτο δὲν λάβωμεν ταύτας ὑπ᾽ ὄψιν, ὅλαι αἵ ἄλλαι συγκλί- 
νουσιν εἷς τὸ ὅτι τὸ θησαυροφυλάκιον θὰ ἦτο ὄπισθεν τοῦ ναοῦ τῆς ᾿Αθηνᾶς. ᾽Αλλὰ 
ποῖος ναὸς νοεῖται διά τούτου; ᾿Ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ὑπὸ τοῦ Ὠδτρ{ειἁ γενομένης τεκµη- 
ριώσεως δικαιούµεθα νὰ συναγάγωµεν, ὅτι ὡς τοιοῦτος ναὸς νοεῖται ὁ μεταξὺ Ἐρεχθείου 
καὶ Παρθενῶνος ἀποκαλυφθείς' διότι δι’ αὐτὸν ἀπέδειξεν ὁ Ὠδτρ{ε]ά "», ὅτι ὑφίστανται 
αἱ ὀνομασίαι ἐκεῖναι, τὰς ὁποίας ἀναφέρουν οἱ σχολιασταί. Συμφώνωςλοιπὸν καὶ πάλιν 


3ΒΑΝΗ 1, σ. 335 ἐξ. ΕκλΖΕΝ, 1Η5 13, 1893, σ. 153 ἐξ. καὶ Ῥαυκαπίας΄ Ὠκσσηίριίοη 1, σ. 552 ἐξ. «, Κδκτε, ΕΙ. Μις. 53, 
1498, σ. 253 ἐξ. Α. Μιοµαεω», 141 12, 1902, σ. 24 ἐξ, Μ. ΟΟιααΟνον, Ἱ.ς Ῥατίλέποη, σ. 5. Ώ Όοος, Τιο Αετοροῖῖς οἵ Αἰμοης. 
σ. 376 ἐξ. Ηονριυ», Νονας Ἰησος. Αϊἰίσας, σ. 81 ἐξ. θτενκνο -Ῥατον, Το Ετοοϊνμοιπη, σ. 470 ἐξ. 

1. Τὰς σχετικάς εἰδήσεις παραλαμβάνοµεν ἐκ τοῦ 1λην - ΜΙΟµΑΕΙ5, Ακ ΑἰΠεπαΓυπι, σ. 18 - 19 καὶ ἐκ τοῦ Μισπαεια, 
Ῥετ Ῥατίμεηοη, σ. 293. 

2. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ Πλοῦτος, στ. 1191. 

3, ΔΗΝΜΟΣΘΕΝΟΥΣ περὶ συνιάξεως, 14: ἀνέφξαν δήπου πρώην τινὲς τὸν ἀπισθόδομον. 

4. Βλ. καὶ ἀνωτέρω σ. 413, σημ. 3. 

5, ΑΡΠΟΚΡΑΤΙΩΝ ἐν. 

6. Σχόλια εἰς ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ κατὰ Τιμοκράτους, 136. 

Τ. Σχόλια εἰς ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ Τίμωνα, 53. 

Β. ΦΩΤΙΟΣ, Λεξικὸν ἐν λ. καὶ Βεκκεκ, Αποοά. Ο:. σ. 246, 26. 

9. Μέγα Ἐτυμολογικὸν ἐν 1. καὶ 5ολοῖα Οταεσα ἵπ Απἰσιορβαπεπι, ἔκδ. Ὠβῦπος, Παρίσιοι 1895, σ. 383 (Πλοῦτος, 
στ. 1191). 

10. δολοῖία Οσαεσα ἵπ Απἰκίορβαπεαι, σ. 384 (Πλοῦτος, στ. 1193). 

11. Σχόλια εἰς ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ κατὰ Τιμοκράτους, 136. 

12. ΠΟΛΥΑ, Ὄνομ. 40, σ. 368 (1κδ. Βεκκοι). 

13. ΑΜ 12, 1881, σ. 34. 
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πρὸς τὰς ἐρεύνας τοῦ Ὠδτρ[ε]ἁ, ὁ ὀπισθόδομος δὲν ἔκειτο οὔτε εἰς τὸ Ἐρέχθειον, 
οὔτε εἷς τὸν ἰκτίνειον Παρθενῶνα, ἀλλ’ εἰς τὸ λεγόµενον Ἑκατόμπεδον, ἐπικυροῦται 
δὲ οὕτω καὶ ὅτι τὸ Ἑκατόμπεδον ὠνομάζετο συνήθως ἁπλῶς ναὸς τῆς ᾿ Αθηνᾶς. Ἔχει 
γίνει ἐντούτοις γενικῶς δεκτόν, ὅτι ὁ ὀπισθόδομος εὑρίσκετο εἰς τὸν µέγαν ναόν, 
ἤτοι τὸν περίκλειον Παρθενῶνα, ὅστις ἦτο, ὡς γνωστόν, διπλοῦς ναός, τοῦ δυτικοῦ 
αὐτοῦ ἡμίσεος θεωρουμµένου ὡς ὀπισθοδόμου, ἤτοι ὡς θησαυροφυλακίου ἢ ταμείου]. 
Ὁ Πὸὂτρ/ε]ά", βασισθεὶς ἐπὶ προεργασίας τοῦ [)εἱπῃ καὶ τοῦ ΚδµΙετ, ἀπέδειξεν, ὅτι ὁ 
ὀπίσθιος αὐτὸς χῶρος ἔφερεν ἐπισήμως τὸ ὄνομα ΓΠαρθενών". Τὸ ἀποτέλεσμα τοῦτο 
εἶναι ἀπολύτως ἀσφαλὲς καὶ ὑπὸ οὐδενὸς πλέον ἀμφισβητεῖται. Θὰ ἠδύνατό τις ἓν- 
τούτοις νὰ δεχθῇ, ὡς ἔπραξε καὶ ὁ ἴδιος ὁ ὨότρίοΙά, καὶ ὅτι ὁ χῶρος Παρθενών, 
ὅστις πράγματι εἶναι εἷς ὄπισθεν χῶρος τοῦ μεγάλου ναοῦ, ἄσχετος πρὸς τὸ λαϊκὸν 
ἐπώνυμον τοῦ ἀγάλματος κατὰ τοὺς κλασσικοὺς χρόνους καὶ σηµαίνων ἁπλῶς τὸν 
ἴδιαίτερον θάλαμον τῆς παρθένου θεᾶς, θὰ ἔφερε προσθέτως καὶ τὸ δεύτερον ὄνομα 
ὀπισθόδοµος καὶ ὅτι, τούτου ἕνεκα, θὰ ἧτο καὶ τὸ θησαυροφυλάκιον τῶν ᾿Αθηνῶν. 
Κατὰ τῆς παλαιᾶς του ὅμως ταύτης ἐκδοχῆς ἔφερεν ὁ αὐτὸς Ὠδτρ/εΙά’ τὰ ἑξῆς ἔπι- 
χειρήματα: 

1) Οτι οἱ αὐτοὶ ταµίαι, οἱ ὁποῖοι συνέταξαν τὰς ἐπιγραφὰς παραδόσεως τῶν ἱερῶν. 
θησαυρῶν, χρησιµοποιήσαντες κατ᾿ αὐτὰς τὰς ὀνομασίας 'Γκατόμπεδος καὶ Π1αρθε- 
γὼν διὰ τὰ δύο µέρη (2 καὶ 3) τοῦ μεγάλου ναοῦ, εἶναι οἱ αὐτοὶ πρὸς τοὺς συντάκτας 
ἐπιγραφῶν λογαριασμῶν, εἰς τὰς ὁποίας εὑρίσκεται ἡ ὀνομασία ὀπισθόδομος. Οὕτω 
π.χ. εἲς ἐπιγραφὴν τοῦ 426 π.Χ. οἱ ταµίαι παραδίδουν εἰς τοὺς στρατηγοὺς ἐκ τοῦ 
ὀπισθοδόμου ΔΑΑ τάλαντα". ᾿Ἐπίσης αἱ ἐπιγραφαὶ αἱ κανονίζουσαι τὴν διαχείρισιν 
τῶν χρημάτων ἐν τῷ ὀπισθοδόμῳ (εἰς ἃς θὰ ἐπανέλθωμεν καὶ ἀργότερον)», ὁμιλοῦσι 
περὶ ὀπισθοδόμου καθ’ ὃν χρόνον καὶ εἰς ἄλλας ἐπισήμους ἐπιγραφὰς ἀναφέρεται ὁ 
Παρθενὼν ὡς µέρος τοῦ μεγάλου ναοῦ. Ἡ ὕπαρξις ὅμως ἀμφοτέρων τῶν ὀνομασιῶν 
εἰς συγχρόνους ἐπιγραφὰς εἶναι νοητὴ µόνον ἐὰν αἱ ὀνομασίαι αὗται δηλοῦσι διαφό- 
ρους χώρους. Ἑπομένως ὁ ὀπίσθιος χῶρος τοῦ μεγάλου ναοῦ, ὁ Παρθενών, δὺν δύνα- 
ται νὰ εἶναι ὁ αὐτὸς πρὸς τὸν ὀπισθόδομον. 

2) Ποῖα ἀντικείμενα ἐφυλάσσοντο εἰς τὸν κυρίως Παρθενῶνα µανθάνοµεν ἐκ τῶν 
ἐπιγραφῶν παραδόσεως. 'Ἠσαν δὲ ταῦτα σκεύη πομπῶν καὶ θυσιῶν, ἀναθήματα ἓν µέ- 
Ρει βεβλαμμένα, μουσικἁ ὄργανα, κιβώτια, κάνιστρα, κοσμήματα γυναικεῖα µικροτέ- 
ῥρας ἀξίας κλπ. Ὅτι ὅμως καὶ χρήματα εὑρίσκοντο ἐκεῖ(πλήν τινων νομισμάτων) δὲν 


1ς Πρβλ. ΜιοµΑκιας, Ώου Ραείήεποη, σ. 13, ΚΟΡΕΝΜΑΙ0Τ, ΑΚτοροϊί, Βεηίίη 1930, σ. 26 καὶ ΧΡ. ΚΑΡΟΥΛΟΝ, περ. Παι- 
δεία καὶ Ζωή, 1952, σ. 339. 

2. ΑΜ 6, 1881, σ. 300 ἐξ. 

3, ΑΜ 6, 1881, σ. 296 καὶ 12, 1881, σ. 34. 





3 (26/5 -423/2 π.Χ). 
6. 16 119Ι (434 π.Χ.) 15 - 17: ταμιευόντον ἐμ πόλει ἓν τὸι ἀπισθ/[οδό]μοι, 
35: ταἱμιευέσθο τ]/{ὰ μὲν τὲς ᾿Αθε]ναίας χρέµατα [ἐν τόι] ἐπὶ δεχσιὰ τὸ ὀπιζθοδόμο τὰ δ]/[ὲ τόν ἄλλον θ]εὂν ἐν τόι ἐπ᾽ 
ἀρ[ιστερ]ά. 313 (408/7 π.Χ.), στ. 178: Λυποθέμῇενοι χρυσίον τὸ ἐν τόι]/ὀπισθοδίόμοι ἐν κοίτει χαλκξι]. 314 (407/6 π.Χ. 
στ. 14: ἐν τὸι ἀπισθοδόμοι χουσίον/ἐν κοίτει χαλκξι. 

7. Μιοµλκι, Ώου Ῥαγίβοποη, σ. 314, 316 κλπ. 





ει καὶ συγκλειόντον τὰς θύρας τὸ ὀπισθοδόμο. 











416 Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ. 


προκύπτει ἀπὸ καμµίαν ἐπιγραφήν!. Ἐνομίζετο ἀληθῶς πρότερον, ὅτι καὶ πληρωμαί 
τινες ἐγίνοντο ὃκ τοῦ Παρθενῶνος. Δύο τοιαύτας περιπτώσεις ἀναφέρει ὁ ΜΙο]αείὶς», 
κατὰ ΒδοΚΗ, τὰς ὁποίας ὅμως ὁ Ὠὔτρ[ε]ά ἀπέδειξεν ἀνισχύρους". 

᾿Αφοῦ, κατὰ ταῦτα, ὁ Παρθενὼν δὲν ἦτο τόπος φυλάξεως τῶν χρημάτων, ὑπεστηρί- 
χθη ὑπό τινων, ὅτι ὡς τοιοῦτος ἠδύνατο νὰ ὑπῆρξεν ὁπωσδήποτε ἡ δυτικἡ πρόστασις 
4, ἥτις εἶναι πράγματι ὀπισθόδομος τοῦ ναοῦ. Τοῦτο παρεδέχθη ἀρχικῶς καὶ ὁ Ὀδτρ- 
Γο]ά, ἐπειδὴ δὲν ἐγνώριζε τότε ἄλλον καταλληλότερον χῶρον, ὅστις νὰ προσηρµόζετο 
πρὸς τὸ ὄνομα ὀπισθόδομος. Ἡ ἄποψις ὅμως αὕτη, γινοµένη δεκτή, ἀπετέλει µίαν πολὺ 
ἰδιότυπον καὶ σπανίαν ἐνέργειαν τῶν ᾿Αθηναίων. ᾿Ἠτο ποτὲ δυνατὸν νὰ φυλάσσουν 
οἱ ᾿Αθηναῖοι τὸν σηµαντικώτατον" συμμαχικὸν θησαυρόν των εἰς τὴν ἀνοικτὴν καὶ 
µόνον διὰ ξυλίνων (ὡς θὰ ἴδωμεν) κιγκλίδων κλειομένην πρόστασιν 4, εἰς δὲ τὸν καλῶς, 
διὰ διπλῆς, ἰσχυρᾶς θύρας κλειόµενον καὶ ὑπὸ παχέων τοίχων περιβαλλόμενον χῶρον 
3 νὰ ἐφύλαττον τὰ ἐφθαρμένα καὶ πολὺ µικροτέρας ἀξίας σκεύη; Ὅσον παράδοξος καὶ 
ἂν ἐφαίνετο ἡ ἄποψις αὕτη, ὅμως οἱ ἐρευνηταί», μὴ εὑρίσκοντες ἄλλην λύσιν, τὴν πα- 
ρεδέχθησαν, ἐπειδὴ ἐξεκίνουν ἀπὸ τὴν προὐπόθεσιν, ὅτι ὁ ὀπισθόδομος, δηλαδὴ τὸ 
θησαυροφυλάκιον τῶν ᾿Αθηνῶν, ὤφειλε νὰ εὑρίσκεται εἲς τὸν µέγαν ναὸν τοῦ Ἰκτίνου. 
᾿Αφοῦ ὅμως οὔτε ἐπιγραφῆ, οὔτε πληροφορία συγγραφέως τινός, οὔτε καμμία ἄλλη 
σκέψις δικαιολογεῖ τοιαύτην ὑπόθεσιν, καταπίπτει καὶ ἡ δυνατότης νὰ τοποθετήσω- 
μεν τὸν ὀπισθόδομον εἰς τὴν δυτικἠν πρόστασιν τοῦ ναοῦ, ἤτοι τὸν χῶρον 4. 

᾿Αποδειχθέντος λοιπὸν ὅτι ὁ ὀπισθόδομος δὲν ἦτο οὔτε εἰς τὸ Ἐρέχθειον, οὔτε εἲς 
τὸν Παρθενῶνα, θὰ πρέπει νὰ εὑρίσκετο εἰς τὸν ἀρχαῖον ναὸν τῆς ᾿Αθηνᾶς ἥτοι τὸ 
Ἑκατόμπεδον. Ὅτι δὲ τοῦτο πράγματι συνέβαινεν ἑστήριξεν ὁ Ὠῦτρίε]ά διά τῶν ἑξῆς. 
ἀποδείξεων: 1) ὁ ἀρχαῖος ναὸς τῆς ᾿Αθηνᾶς (εἰκ. 6, 7), εἶχεν, ὡς εἴδομεν , ἕνα σηµαντι- 
κὸν ὀπισθόδομον, ὅστις ἀπετελεῖτο ἐκ μιᾶς μεγάλης αἰθούσης (Β) καὶ δύο γειτονικῶν 
πρὸς αὐτὴν δωματίων (Γ, Δ) (εκ. 7). "Ἠδη πρὸ τῶν περσικῶν πολέμων ὁ ὀπισθόδο- 
μος οὗτος ἐχρησιμοποιεῖτο πρὸς φύλαξιν τῶν χρημάτων τῆς ᾿Αθηνᾶς. Μετὰ τοὺς περ- 
σικοὺς πολέμους, ὁ ναὸς κατεστράφη καὶ ἐπανεκτίσθη, ὡς μᾶς γνωρίζει τοῦτο ὁ Ἡ- 
ρόδοτος”. Επομένως θὰ πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ ἐχρησιμοποιήθη καὶ πάλιν ὡς θησαυ- 
ροφυλάκιον µέχρι περατώσεως τοῦ μεγάλου ναοῦ, ἥτοι τοῦ ἰκτινείου Παρθενῶνος καὶ 
τοῦ ὄπισθεν αὐτοῦ κειµένου χώρου 3. ᾿Αφοῦ λοιπὸν καὶ μετὰ τὴν οἰκοδομίαν τοῦ ἰκτι- 
νείου Παρθενῶνος, οἱ ἐρευνηταὶ µάτην ἀνεζήτησαν εἰς τὸν χῶρον αὐτὸν (3) τὸν ὁπι- 
σθόδοµον, φυσικώτατον εἶναι νὰ δεχθῶμεν, ὅτι ὁ ὀπισθόδομος τοῦ ἀρχαίου ναοῦ, ἤτοι 


1, Ἡ μόνη ἀναφέρουσα παράδοσιν χρημάτων ὑπὸ τῶν ταμιῶν εἰς τοὺς στρατηγοὺς ἐπιγραφή. ἣτις θὰ ἠδύνατο νά ἐκληφθῇ 
ὡς ἀφορῶσα εἰς τὸν ὁπισθόδομον τοῦ Παρθενῶνος, εἶναι ἡ καὶ ἀνωτέρω ἀναφερομένη 10 13, 324,20 (τοῦ 426/5 κ.Χ.), αὕτη, 
ὅμως, ὡς μὴ ἀναφέρουσα ρητῶς τὸν ὀπισθόδομον τοῦ Παρθενῶνος, εὐλόγως θεωρεῖται ὑπὸ τοῦ Ὠδτρίο]ά ὡς ἀφορῶσα εἰς 
τὸν ὀπισθόδομον τοῦ ἀρχαίου ναοῦ τῆς ᾽Αθηνᾶς, θεωρουµάνου γενικῶς ὡς ταμείου. 

3. Ώετ Ῥατίνοηοη, σ. 294. Ο1Α 1 12 -- 1Ο 1 91/92 καὶ ΟΙΑ 273 -- 1Ο 1Η 606. 

Μ 12, 1861, σ. 35. 
θησαυρός οὗτος ἀνήρχετο τὸ 435/4 π.Χ. εἰς 10.000 τάλαντα! 
ὁ Κορενναιωτ, Ρἱο Ακτορο!ίς, Βεηίη 1930, σι 26, Ὁ αὐτὸς ὅμως συγγραφεὺς τὸ παρασιωκᾷ εἰς τὸ κατὰ 11 ἔτη 
µεταγενέστερον ἔργον του (Οεἱοο]ιἰσεῖνε Τεπηρεί, Βεη]ίη 1941). 
6, Μέρος Α’, σ. 13 ἐξ. καὶ εἰκ. 7, 9. 
7. Ηνο, Υ, 102. ΝΗ, 50. 1Χ, 13. 
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ὁ τοῦ ᾿Ἑκατομπέδου, ἔμεινε καὶ ἀργότερον ὁ κατ’ ἐξοχὴν ὀπισθόδομος, δηλαδὴ τὸ 
θησαυροφυλάκιον. 2) Αν ὅμως ὑφίστατο ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν περάτωσιν τοῦ νέου 
ναοῦ ὁ ὀπισθόδομος τοῦ ἀρχαίου ναοῦ τῆς ᾿Αθηνᾶς, ἐξηγεῖται ἐπὶ τέλους διατὶ οἱ 
᾿Αθηναῖοι δὲν ἐξέλεξαν ἁπλῶς τὸ ὄνομα ὀπισθόδομος διὰ νὰ χαρακτηρίσουν τὸν ὁπί- 
σθιον χῶρον τοῦ τελευταίου, δηλαδὴ τοῦ ἱκτινείου, ἀλλὰ ἔδωσαν, πρὸς ἀποφυγὴν 
συγχύσεως, εἲς τὸν ὀπίσθιον δόµον τοῦ κτινείου ναοῦ τὴν ἰδιαιτέραν ὀνομασίαν 
Παρθενών, ὀνομασίαν λίαν ἐπιτυχῆ δι’ ἕνα κλειστὸν ἐν τῷ ναῷ τῆς Παρθένου χῶρον. 
Καὶ ὅταν ἀργότερον ὠνόμασαν Παρθενῶνα ὅλον τὸν ναόν͵ ἀνεπισήμως μὲν κατ' ἀρχὰς 
(εὸ πρῶτον ὑπὸ τοῦ Δημοσθένους εἰς τὸν κατ᾽ ᾿Ανδροτίωνος---76---λόγον του καὶ εἰς 
τὸν κατὰ Τιµοκράτους ---Ι84---τοῦ 355 π.Χ.), ὕστερον δὲ καὶ ἐπισήμως, ἔπρεπε νὰ εὕρουν 
µίαν νέαν ὀνομασίαν διὰ τὸν ὄπισθεν τοῦ κυρίως ναοῦ χῶρον 3. ᾿Απλουστάτη δὲ τοιαύ- 
τη διέξοδος ὑπῆρχε νὰ κληθῇ ὁ χῶρος οὗτος ὁ ὀπισθόδομος τοῦ Παρθενῶνος καὶ αὐτὸ τὸ 
ὄνομα εὑρίσκομεν εἲς τὸ µόνον διασωθὲν χωρίον ἀρχαίου συγγραφέως], ἔνθ᾽ ἀναμφι- 
σβητήτως γίνεται λόγος περὶ τοῦ δυτικοῦ χώρου τοῦ ναοῦ, ἤτοι τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. 3 (εἰκ. 
233) διαμερίσματος. ᾿Αναφέρει πράγματι ὁ Πλούταρχος, ὅτι οἱ ᾿Αθηναῖοι, ἵνα κολα- 
κεύσουν Δημήτριον τὸν Πολιορκητὴν τὸν ὀπισθόδομον ἀπέδειξαν αὐτῷ κατάλυσιν, κά- 
κεῖ δίαιταν εἶχε, τῆς ᾿Αθηνᾶς λεγομένης ὑποδέχεσθαι καὶ ξενίζειν αὐτὸν οὗ πάνυ κόσμιον 
ξένον. Ὁ ἓν τῷ χωρίῳ τούτῳ μνημονευόµενος ὀπισθόδομος ὅμως δὲν εἶναι δυνατὸν 
νὰ ἦτο, ὡς ὑπετέθη, ὁ χῶρος 4, ἀλλ᾽ ὁ χῶρος 3' διότι τὸ φθινόπωρον καὶ τὸν χειμῶνα 
τοῦ 304/3 π.Χ., ὅτε παρέµεινεν ἐκεῖ ὁ Δημήτριος” μετὰ τῶν ἑταιρῶν του, δὲν ἦτο δυ- 
νατὸν νὰ κατοικῇ εἰς ἕνα τελείως ἐκτεθειμένον εἰς τοὺς ἀνέμους καὶ τὸ ψῦχος χῶρον, ὡς 
ἦτο ἡ δυτικἠ πρόστασις, ἀλλὰ βεβαίως εἲς ἕνα πανταχόθεν κλειστόν, οἷος ἧτο ὁ ἀμέ- 
σως πρὸς τὸν ὀπισθόναον συνεχόµενος χῶρος 3 τοῦ κυρίως Παρθενῶνος. "Αλλωστε τι- 
μητικωτέρα βεβαίως ἦτο ἡ ἐν τῷ µέσῳ τοῦ σηκοῦ διαμονὴ τοῦ φιλοξενουµένου τῆς 
θεᾶς. ᾿Ακριβῶς δὲ ἡ προσθήκη τῆς λέξεως Παρθενῶνος δύναται νὰ χρησιμεύσῃ ὡς 
ἀπόδειξις, ὅτι ὁ κατ᾿ ἑξοχὴν ὀπισθόδομος δὲν ἦτο ἓν τῷ ναῷ τοῦ Παρθενῶνος. 3) 
᾿Αφοῦ τὸ συμμαχικὸν ταμεῖον µετετέθη εἰς Αθήναςτὸ ἀδάπ.Χ.", ὁ δὲ µέγας ναὸς" δὲν 
εἶχεν ἀκόμη ἐντελῶς περατωθῆ τὸ 438 π.Χ., θὰ εὑρίσκοντο οἱ ᾿Αθηναῖοι κατὰ τὸ ἐνδιά- 
μεσον διάστηµα εἲς ἀμηχανίαν ποῦ νὰ φυλαχθῇ ὁ συμμαχικὸς θησαυρός. Τινὲς τῶν 
ἐρευνητῶν ἐδέχθησαν, ὅτι ὁ δυτικὸς χῶρος 3 τοῦ μεγάλου ναοῦ θὰ ἐκτίσθη ἐνωρίτε- 
ρον τῶν ἄλλων μερῶν του, ἵνα χρησιμεύσῃ ὡς ταμεῖον' ἄλλοι πάλιν ὑπέθεσαν, ὅτι εἷ- 
χεν ἀνεγερθῆ ἰδιαίτερον προσωρινὸν οἴκημα διὰ τὸν θησαυρόν. Ἡ πρώτη ἐκδοχὴ εἶναι 
τελείως ἀστήρικτος: διότι τώρα εἶναι πλέον γνωστόν, ὅτι ὁ Περικλῆς ἐσχεδίασε τὸν 
ναὸν ὑπὸ τὴν παροῦσαν µορφήν του’ ἀφ᾿ ἑτέρου ἀπὸ τὴν δευτέραν ἐκδοχὴν λείπει κάθε 
σχετικὴ βάσις. ᾿Αποδειχθέντος πλέον, ὅτι ὁ ναὸς τῆς Παρθένου δὲν ἐχρησίμευε πρὸς, 
φύλαξιν τῶν συμμαχικῶν χρηµάτων, ὁ συμμαχικὸς θησαυρὸς θὰ πρέπει νὰ ἀπετέθη τὸ 
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454 π.Χ. εἲς τὸν ὁπισθόδομον τοῦ ἀρχαίου ναοῦ τῆς Αθηνᾶς, ἤτοι εἲς τὸν αὐτὸν χῶρον, 
ὅπου πάντοτε ἦτο καὶ ἔμεινεν. 4) ᾿Αφοῦ ὁ μέγας ναὸς ἐγκαινιάσθη τὸ 438 π.Χ. καὶ ἔτε- 
λείωσε κατὰ τὰ ἑπόμενα ἔτη (µέχρι τοῦ 432. Χ.) διά τινων προσθηκῶν καὶ τελικῆς λα- 
ξεύσεως τῶν ἀετωμάτων, ἡμποροῦσαν πλέον πολλὰ ἀντικείμενα, ἄτινα ἕωςτότε ἐφυλάσ- 
σοντο εἲς τὸν ἀρχαῖον ναόν, νὰ μεταφερθοῦν εἰς τὸν νέον. Οὕτω π.χ.τὰ σκεύη τῆς πομ- 
πῆς τῶν Παναθηναίων µετεκομίσθησαν ἀπὸ τοῦ ὀπισθοδόμου τοῦ ἀρχαίου ναοῦ εἰς τὸν 
Παρθενῶνα, ὅπου καὶ τὰ εὑρίσκομεν τὸ 434/33 π.Χ. εἰς τὰς ἐνδείξεις τοῦ θησαυροῦ). 
Ἐδημιουργήθη, ὡς ἐκ τούτου, περισσοτέρα θέσις εἲς τὸν ὀπισθόδομον τοῦ ἀρχαίου 
ναοῦ, δι᾽ ὃ καὶ ἀπεφασίσθη, ὅπως ἐφεξῆς, ἐκτὸς τῆς διαχειρίσεως τῶν χρημάτων τῆς 
᾽Αθηνᾶς, γίνεται εἲς τὸν χῶρον τοῦτον καὶ ἡ τῶν χρημάτων τῶν ἄλλων θεῶν, ὡς διδά- 
σκει ἡ ἐπιγραφὴ 16 1 91/92, ὲκ τοῦ γράμματος τῆς ὁποίας προκύπτει σαφῶς, ἂν καὶ 
δὲν λέγεται τοῦτο ρητῶς, ὅτι οἱ ταµίαι τῆς ᾿Αθηνᾶς παραμένουν εἰς τὸ παλαιόν των 
διαμέρισμα, προστίθενται δὲ εἲς αὐτοὺς οἱ τῶν ἄλλων θεῶν. Αί δύο αὐταὶ ἀρχαὶ ὁμοῦ 
κλειδώνουν, σφραγίζουν καὶ ἀσφαλίζουν ἢ ἀνοίγουν τὴν θύραν ἢ τὰς θύρας τοῦ ὁπι- 
σθοδόµου, πρᾶγμα διὰ τὸ ὁποῖον ἐφρόντιζον ἕως τότε µόνον οἱ ταµίαι τῆς ᾿Αθηνᾶς. 
“Ὁ ὀπισθόδομος ὅμως ἀπετελεῖτο, ὡς ἡ κάτοψις τοῦ ναοῦ δεικνύει (εἰκ. 7), ἐκ μιᾶς 
δυτικῆς μεγάλης (Β) αἰθούσης καὶ δύο παρακειµένων μικρῶν (Γ, Α) δωματίων. Ἔπρε- 
πε λοιπὸν καὶ νὰ ὁρισθῇ ἀκόμη πῶς θὰ ἔπρεπε νὰ κατανεμηθοῦν εἰς τοὺς χώρους αὖ- 
τοὺς αί διάφοροι ἀρχαί. Περὶ τῆς κατανομῆς ταύτης λέγεται εἲς ἄλλο τμῆμα τῆς αὐτῆς 
ἐπιγραφῆς: ἐπειδὰν δὲ ἐκ τῶν διακοσίων ταλάντων... ἀποδοθῇ τὰ ὀφειλόμενα, ταμιευέσθω 
τὰ μὲν τῆς ᾿Αθηναίας χοήµατα ἐν τῷ ἐπὶ δεξιὰ τοῦ ὀπισθοδόμου, τὰ δὲ τῶν ἄλλων θεῶν ἐν 
τῷ ἐπ᾽ ἀριστερά(στ. 52-56).᾿Αφοῦ δὲ ὁ ὀπισθόδομος τοῦ ἀρχαίου ναοῦ περιελάμβανε δε- 
ξιὸν καὶ ἀριστερὸν θησαυροφυλάκιον, ἕκαστον ἐμβαδοῦ 30 μ" ἥτοι ἐπαρκοῦς πρὸς δια- 
χείρισιν μεγαλυτέρων ποσῶν χρημάτων, ἡ ἓν λόγῳ ἐπιγραφὴ ἀποτελεῖ λαμπρὰν ἀπό- 
δειξιν περὶ τῆς ὑπάρξεως τοῦ ὀπισθοδόμου καὶ συγχρόνως τοῦ ἀρχαίου ναοῦ τῆς ᾿Α- 
θηνᾶς κατὰ τοὺς μετὰ τὴν οἰκοδομίαν τοῦ Παρθενῶνος χρόνους. Ἡ ἐν λόγῳ ἐπιγρα- 
φἠ ἡρμηνεύθη παλαιότερον διὰ τῆς παραδοχῆς, ὅτι ἄλλα μὲν χρήµατα ἐταμιεύοντο 
εἲς τὸ ἀριστερὸν καὶ ἄλλα εἲς τὸ δεξιὸν αὐτῆς ἥμισυ. Πρὸς τί ὅμως ἐδόθη ή ἀκριβὴς 
αὐτὴ ὁδηγία, ἂν ἀμφότερα τὰ ταμεῖα ἔμενον ἓν τῷ αὐτῷ χώρῳ: ᾿Ακριβῶς ἡ ἔκφρασις 
ἐν τῷ ἐπὶ δεξιὰ τοῦ ὀπισθοδόμου συνηγορεῖ μᾶλλον ὑπὲρ τῆς ὑπάρξεως ἰδιαιτέρων θη- 
σαυροφυλακίων. Ταιριάζει λοιπὸν πρὸς τὴν διάταξιν τῶν χώρων τοῦ ἀρχαίου ναοῦ, ἤ- 
τις διὰ τῆς ἐπιγραφῆς ταύτης ἐγένετο τὸ πρῶτον κατανοητή. 

Ὑπάρχει ἄλλωστε καὶ πρόσθετος χαρακτηριστικἡ εἴδησις περὶ τοῦ ὀπισθοδόμου, 
παρεχοµένη ὑπὸ τοῦ Σχολιαστοῦ εἰς ᾿Αριστοφάνους Πλοῦτον, στ. Ι191”. Αὔτη δια- 
φέρει τῶν ἄλλων µεταγενεστέρων εἰδήσεων' διότι παρέχει συμπληρωματικὰς πληρο- 
φορίας καὶ περὶ τῆς μορφῆς τοῦ ὀπισθοδόμου. Γράφει λοιπὸν ὁ ἐν λόγῳ Σχολιαστής, 
ὅτι ὁ ὀπισθόδομος ἦτο ὀπίσω τοῦ νεὼ τῆς καλουµένης Πολιάδος ᾿Αθηνᾶς καὶ (ὅτι ἧτο) 
διπλοῦς οἶκος, ἔχων θύραν, ὅπου ἦν θησαυροφυλάκιον. Πρόκειται λοιπὸν ἀσφαλῶς ἐνταῦθα 
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περὶ τοῦ ἀρχαίου νεώ, δηλαδὴ τοῦ ᾿Εκατομπέδου, ὄχι µόνον λόγῳ τοῦ ἐπιθέτου τῆς ἸΑ- 
θηνᾶς!, ἀλλὰ καὶ ἕνεκα τοῦ διπλοῦ οἴκου (-- δύο οἰκημάτων), τὰ ὁποῖα ἀναφέρει ή 
ἐπιγραφὴ 10 1, 4 στ. 17 - 18 τοῦ 485/84 π.Χ." καὶ τὰ ὁποῖα ἀντιστοιχοῦν πλήρως ὄχι 
μόνον πρὸς τὴν ὅλην κάτοψιν τοῦ Ἑκατομπέδου ὡς διπλοῦ ναοῦ», ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰ 
ἓν τῷ ὀπισθοδόμῳ του δύο ἐπὶ δεξιὰ καὶ ἐπ᾽ ἀριστερὰ κείµενα δωµάτια, τὰ ὁποῖα ᾱ- 
ναφέρει ἡ ἐπιγραφὴ 16 1 91/92, στ. 55-56 τοῦ 417/6. π.Χ. καὶ ἄτινα θεωροῦνται γενι- 
κῶς ὡς τὰ θησαυροφυλάκια, τὰ ὁποῖα οἱ ταµίαι ὤφειλον τρὶς τοῦ μηνὸς νὰ ἀνοίγουν 
εἲς τὸ κοινὸν πρὸς θέαν. 5) Αί ἀνωτέρω (σ. 414) μνημονευθεῖσαι εἰδήσεις τῶν σχολια- 
στῶν, οἵτινες ὁμοφώνως λέγουν, ὅτι ὁ ὡς θησαυροφυλάκιον χρησιμεύων ὀπισθόδομος 
ἔκειτο ὄπισθεν τοῦ ναοῦ τῆς ᾿ 4θηνᾶς, εἶναι τελείως ἀκριβεῖς καὶ ἀποδεικνύουν ἀκόμη 
περαιτέρω, ὅτι ὁ ἀρχαῖος ναὸς ἦτο πράγµατι τῆς ᾿Αθηνᾶς καὶ ὅτι δι᾽ αὐτὸν ταιριάζουν 
αἱ ἐνδείξεις, ναός, ἄδυτον καὶ ἱερὸν τῆς ᾿Αθηνᾶς. ᾽Αλλὰ καὶ ἂν ἀκόμη θεωρηθοῦν, ὅτι 
δὲν ἔχουν μεγάλην ἀξίαν αἵ µεταγενέστεραι αὗται εἰδήσεις, ὅμως µία ἐπιγραφὴ τοῦ 
δουπ.Χ. αἰ.', δυστυχῶς πολὺ κολοβή, δύναται νὰ βοηθήσῃ εἲς τὴν ζητουμένην ἀπόδει- 
ξιν. Ἐκ τῆς ἐπιγραφῆς λοιπὸν ταύτης πληροφορούμεθα, ὅτι τὸ ἱερὸν ἀργύριον τῶν. 
θεῶν (τῆς Ἐλευσῖνος;) πρέπει νὰ μεταφερθῇ ᾿Αθέν[αζε καὶ κε]ῖσθαι πάνπαν τὸ λο[ιπὸν 
ὄπισ/θ]εν τὸ τὲς ᾿Αθεναία[ς ἀρχαίο/ν]εὼ ἐμ πόλει. Κατὰ τὸν ΚἰτομμοΏ ή ἐπιγραφὴ 
τη εἶναι ἀρχαιοτέρα τοῦ 452π.Χ., ὥστε καὶ κατὰ τὰ µέσα τοῦ 5ου π.Χ. αἰ. ὁ ἐπὶ τῆς ἸΑ- 
κροπόλεως ναὸς τῆς ᾿Αθηνᾶς ἐχρησιμοποιήθη πρὸς φύλαξιν χρημάτων. 

᾿Ἐπὶ τῶν πέντε διαφόρων ἀνωτέρω ἐκτεθέντων λόγων στηριζόμενος ὁ Ὠδτρ[ε]ά ἐδέχθη, 
ὅτι τὸ ᾿Ἑκατόμπεδον ἀνακτισθέν, μετὰ τὴν ὑπὸ τῶν Περσῶν καταστροφήν του τὸ 480. 
π.Χ., ἔστω καὶ ἐν μέρει, ἤτοι τοὐλάχιστον κατὰ τὸν ἐσωτερικὸν αὐτοῦ σηκόνΣ, ἑξη- 
κολούθησε νὰ λειτουργῇ ὡς ταμεῖον. Τοῦ προεβλήθη ὅμως εἰς τοῦτο ἡ ἀντίρρησις, 
ὅτι ἡ περαιτέρω ὕπαρξις τοῦ ἀνακτισθέντος ναοῦ θὰ παρέβλαπτεν οὐσιωδῶς τὴν θέαν 
τῆς ἐξαιρετικῆς τέχνης προστάσεως τῶν Κορῶν τοῦ Ἐρεχθείου, ἡ ὁποία, ὡς ἡ κάτο- 
Μις (εἰκ. 7) σαφῶς δεικνύει, πατεῖ ὁλόκληρος ἐπὶ τῶν θεμελίων τῆς περιστάσεως τοῦ 
Ἑκατομπέδου. Τὸ ἐπιχείρημα τοῦτο προσεπάθησε νὰ ἐξασθενήσῃ ὁ Ὠδτρ[ε]ά« διὰ 
τῆς παραδοχῆς, ὅτι οἱ κατασκευασταὶ τῆς προστάσεως τῶν Καρυατίδων θὰ ἐξεκίνη- 
σαν ἀπὸ τὴν προὔπόθεσιν, ὅτι ὁ ἀρχαῖος ναὸς τῆς ᾿Αθηνᾶς μετ’ ὀλίγον θὰ κατηδαφίζετο. 
ολόκληρος. Καὶ περὶ τοιαύτης μὲν προθέσεως τῶν κατασκευαστῶν οὐδὲν γνωρίζοµεν, 
βέβαιον ὅμως εἶναι ὅτι τὸ 406 π.Χ., ἤτοι ἑλάχιστα ἔτη μετὰ τὴν περάτωσιν τοῦ Ἔρε- 
χθείου (409/8 ἢ 406/5 π.Χ.).τὸ 'Ἑκατόμπεδον ἧτο ἀκόμη ὅρθιον, ἀφοῦ ὁ Ξενοφῶν ” ἆνα- 
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φέρει (τὸ 406 π.Χ.) ὅτι ὁ παλαιὸς ναὸς τῆς ᾿Αθηνᾶς ἐνεπρήσθη. Καὶ ἐφ᾽ ὅσον μὲν δὲν ἦτο 
ἀκόμη γνωστὸν τὸ Ἑκατόμπεδον ἔγινε δεκτόν, ὅτι ὡς παλαιὸς ναὸς ὑπενοεῖτοιτὸ Ἐρέ- 
Έθειον, ἀφοῦ βεβαίως δὲν ἠδύνατο νὰ γίνῃ λόγος περὶ τοῦ Παρθενῶνος, ἄλλος δὲ ναὸς 
τῆς ᾿Αθηνᾶς δὲν ἧτο ἀκόμη γνωστός. ᾽Αφ’ ὅτου ὅμως ἀνευρέθη τοιοῦτος, δηλαδἠ τὸ 
'Ἑκατόμπεδον, ἐγεννήθη ἡ ἀπορία, ποῖον ἐκ τῶν δύο ναῶν, τὸ Ἐρέχθειον ἢ τὸ Ἕκα- 
τόμπεδον ὑπονοεῖ ὁ Ξενοφῶν; 

Ὡς ὅμως µανθάνοµεν ἐκ τῆς μεγάλης ἐπιγραφῆς τοῦ 409/81 π.Χ. τὸ κύριον κτίριον 
τοῦ Ἐρεχθείου δὲν εἶχεν ἀκόμη στεγασθῆ, ὥστε ὁ ναὸς θὰ τελείωσε τὸ ἑνωρίτερον 
τὸ 406 π.Χ. 'Ἠτο λοιπὸν δυνατὸν νὰ χαρακτηρισθῇ ὁ ναὸς οὗτος τὸ 406 ὡς παλαιός; 
Ὄχι βεβαίως. Τὸ Ἐρέχθειον ἐλέγετο ἁπλῶς ὁ νεὼς ἐν ᾧ τὸ ἀρχαῖον ἄγαλμα"' διότι εἰς 
αὐτὸν εἶχε μεταφερθῆ τοῦτο ἐκ τοῦ Ἑκατομπέδου: τὸ ἀρχαιότερον Ἐρέχθειον εἶχε 
τότε πλέον τελείως ἐξαφανισθῆ, ἀντικατασταθὲν διὰ νέου ναοῦ, ὅστις δὲν εἴχε οὔτε 
κἂν ἀκριβῶς τὴν κάτοψιν τοῦ ἀρχαίου διατηρήσει. Κατὰ ταῦτα ὁ Ξενοφῶν ὡς παλαιὸν 
ναὸν τῆς ᾿Αθηνᾶς δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ ἐννοῇ τὸ Ἐρέχθειον, ἀλλὰ τὸ “Ἑκατόμπεδον, 
ὅπερ ἀπὸ ἁπλῶς ναὸς τῆς Αθηνᾶς, ὡς ὀλέγετο παλαιότερον, πρὸς ἀντιδιαστολὴν πρὸς 
τὸν νέον, µέγαν ναὸν τῆς θεᾶς, ὠνομάσθη τὸν 5ον π.Χ. αἲ. παλαιὸς νεώς. 

Αί ὑπὸ τῆς πυρκαϊᾶς τοῦ 406 π.Χ. ἐπενεχθεῖσαι εἰς τὸ Ἑκατόμπεδον ζημίαι θὰ ἦσαν 
μᾶλλον µικραί”, περιορισθεῖσαι εἰς τὰ ξύλινα µέρη τοῦ κτιρίου (στέγας, θύρας κλπ.). 
Οἱ κίονες ὅμως καὶ οἱ τοῖχοί του θὰ ἔμειναν ὅρθιοι, ὅλος δὲ ὁ ναὸς ἢ τοὐλάχιστον τὸ 
δυτικὸν αὐτοῦ ἥμισυ θὰ ἀνενεώθη συντόμως. Καὶ δὲν μνημονεύεται μὲν τοῦτο ρητῶς, 
ὑπάρχει ἐντούτοις µία ἐπιγραφῇ”, ἥτις ὁμιλεῖ περὶ ἀνανεώσεως κεκαυµένου ναοῦ. καὶ 
δὲν εἶναι ἀπίθανον, κατὰ Ὠδτρ{ε]ά”, νὰ ἀναφέρεται καὶ αὕτη εἰς τὸ “Ἑκατόμπεδον, ὃ- 
πειδὴ εἲς αὐτὴν περιέχεται (στ. 11) ἡ φράσις κατὰ τὸ []ανδρόσειον, ὅπερ, ὡς γνωστόν, 
ἔκειτο ἀμέσως πρὸς Β.τοῦ ναοῦ καὶ πλησίον τοῦ ὀπισθοδόμου. Μόνη δυσκολία εἶναι, 
ὅτι, ἐνῶ ἡ πυρκαϊὰ ἐγένετο τὸ 406 π.Χ., ἡ ἐπιγραφὴ (169 Π5 1654) χρονολογεῖται ἀπὸ 
τοῦ ἔτους 395/4 π.Χ. καὶ θὰ πρέπει, κατὰ ταῦτα, νὰ ἔμεινεν ὁ ναὸς ἐπὶ ἔνδεκα ἕτη βε- 
βλαμμένος. Ἐντούτοις, ἐπειδὴ ἡ συµπλήρωσις τῆς ἐπιγραφῆς στηρίζεται µόνον εἲς 
Ἑν Ίῶτα τοῦ ὀνόματος τοῦ ἄρχοντος, δύναται τοῦτο εὐκόλως νὰ τροποποιηθῇ. ᾿Αφοῦ 
δὲ ἄλλωστε καὶ ἐκ τοῦ χαρακτῆρος τῶν γραμμάτων συνάγεται, ὅτι ἡ ἐπιγραφὴ εἶναι 
τῶν χρόνων τοῦ Εὐκλείδου (403/2 π.Χ.), δυνατὸν νὰ ἀναφέρεται εἲς τὸν ἀρχαῖον ναὸν 
καὶ ἑπομένως νὰ ἀφορᾷ ἀνανέωσιν τοῦ ἐμπρησθέντος ναοῦ. Σχετικὰς περαιτέρω ἄπο- 
δείξεις παρέχουν περὶ τούτου καὶ ἄλλαι ἐπιγραφαὶ τοῦ 4ου π.Χ. αἰῶνος", αἵτινες ὅμι- 
λοῦσι περὶ τοῦ ἀρχαίου νεώ, ἀκόμη δὲ καὶ περὶ τοῦ ὀπισθοδόμου καὶ περὶ τοῦ ἑκατομ- 
πέδου καὶ τοῦ /Παρθενῶνος, ἀναφέρουσαι καὶ τοὺς δύο χώρους τοῦ μεγάλου ναοῦ. Εἰς 
τὴν τελευταίαν μάλιστα εἰδικῶς ἐκ τῶν μετευκλειδείων ἐπιγραφῶν γράφεται: τάδ᾽ ἐκ τοῦ 


1.16 ΧΙ, 1971 Α. 

3.10 Πῇ 1654 (τοῦ 395/4.Χ.). 

3. ἸΑξιοπαρατήρητος εἶναι πράγματι ἡ χρῆσις τοῦ ρήματος ἐνεπρήσθη, τὸ ὁποῖον σηµαίνει μᾶλλον «τοῦ ἔβαλαν φωτιώ», 
ἀντὶ τοῦ κατεκαύθη Ἡ κατεφλέχθη, τὰ ὁποῖα μεταχειρίζεται ἐπὶ ὁλοσχεροῦς καύσεως εἰς ἄλλας περιστάσεις ὁ ΘΟΥΚΥΔΙ- 
ΔΗΣ (19, 30 8 2 καὶ 13382). 

4. ΑΜ 12, 1887, σ. 46. 

5. 10 Π3 1487, 1489, 1524. 10 Πᾷ 216 (τοῦ 346/5 π.Χ.) καὶ 334 (τοῦ 35/4 π.Χ... 
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ἀρχαίου νεὼ παρέδωκεν ἡ ἱέρεια τοῖς ἐπιστάται»... εἰς τὸν Παρθενῶνα. Ὁμοίας φύσεως εἶναι 
καὶ αἱ ἐπιγραφαί), ἔνθα ὁ ἀρχαῖος ναός, πρὸς διάκρισιν ἀπὸ τοῦ μεγάλου ναοῦ τῆς ᾽Α- 
θηνᾶς (Παρθενῶνος), ἔφερε τὸ ὄνομα ἀρχαῖος νεὼς καὶ παλαιὸς νεώς, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν μέ- 
σων τοῦ 5ου π.Χ. αἰ. ἁπλῶς ὁ ναὸς τῆς ᾿Αθηνᾶς, ἐνῶ δὲν ὑπάρχει ἀπόδειξις ὅτι τὸ Ἔ- 
ρέχθειον ἐλέγετο ἀοχαῖος νεώς: ὀτελευταῖος οὗτος ἐλέγετο ναὸς τοῦ Ἐρεχθέως ἢ Ἐρέ- 
χθειον ἢ καί, ἐκ τοῦ ἓν αὐτῷ παναρχαίου ἀγάλματος, ὁ ναὸς ἐν ᾧ τὸ ἀρχαῖον ἄγαλμα. Ὑ- 
πάρχουσιν ὅμως καὶ δύο χωρία, ὁμιλοῦντα περὶ ἀρχαίου ναοῦ τῆς Πολιάδος ᾿Αθη- 
νᾶς: ἐκ τούτων ὅμως τὸ ἓν” περιέχει μὲν ὑποθετικὴν συµπλήρωσιν τ[ῆς Πολιάδος], 
ἤτις, δύναται καὶ ἄλλως νὰ ἀποδοθῇ, π.χ. διὰ τ[οῦ ἓν ᾿Ακροπόλει] νεὼ καὶ νὰ ἂνα- 
φέρεται ἑπομένως εἰς τὸ Ἑκατόμπεδον. Τὸ ἄλλο χωρίον εἶναι τοῦ Στράβωνος": ὅ τε 
ἀρχαῖος νεώς, ὁ τῆς Πολιάδος, ἐν ᾧ ὃ ἄσβεστος λύχνος. Ἐνταῦθα ὁ Στράβων ἐννοεϊ βε- 
βαίως τὸ Ἐρέχθειον, λόγῳ τῆς µνείας τῆς λυχνίας, ἀλλ’ ἵνα ἀποφύγῃ παρεξήγησιν 
προσθέτει ρητῶς ἀκόμη καὶ τὸ ὁ τῆς Πολιάδος. Αλλ’ ὁ Στράβων δὲν εἶναι, κατὰ Ὠδτρ- 
Γε]ά", κατάλληλος µάρτυς, ἵνα κρίνῃ ποῖον ναὸν οἱ ᾿Αθηναῖοι τοῦ 4ου αἰῶνος ἔχα- 
ρακτήριζον ὡς ἀρχαῖον νεών. 

Μία ἀκόμη περὶ πυρκαϊᾶς τοῦ ὀπισθοδόμου εἴδησις ὑπάρχει παρὰ Δημοσθένει 
(κατὰ Τιµοκράτους, 136), λέγει δ᾽ αὕτη : καὶ οἱ ταµίαι ἐφ᾽ ὦν ὃ ὀπισθόδομος ἐνεπρήσθη 
καὶ οἱ τῶν τῆς θεοῦ καὶ οἱ τῶν ἄλλων θεῶν ἓν τῷ οἰκήματι τούτῳ ἦσαν, ἕως ἡ κρίσις αὐτοῖς 
ἐγένετο. Καὶ ἀρχικῶς μὲν ἡ πυρκαϊὰ αὕτη ἀπεδόθη εἲς τοὺς περὶ τὰ µέσα τοῦ 4ου π.Χ. 
αἲ. χρόνους (354/3). Ἐπειδὴ δὲ τὸ χωρίον τοῦ Δημοσθένους ἀναφέρει ἀμφοτέρους 
τοὺς συλλόγους τῶν ταμιῶν (Αθηνᾶς καὶ τῶν ἄλλων θεῶν), ἡ πυρκαϊὰ θὰ πρέπει νὰ 
πίπτῃ εἴτε εἲς τοὺς μεταξὺ τοῦ 434 καὶ 406 χρόνους, εἴτε εἰς τὸ ἔτος 3855/84 π.Χ. 
Καίτοι δὲ ἡ διατύπωσις τῆς εἰδήσεως μαρτυρεῖ (ἂν καὶ ὄχι ἀπαραιτήτως) μᾶλλον προ- 
ευκλειδείους χρόνους (408/402 π.Χ.) καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου ἐπειδὴ δὲν εἶναι τόσον πιθανὸν 
ὁ Δημοσθένης νὰ ἀναφέρεται εἲς γεγονὸς συμβὰν πρὸ 50 ἐτῶν», δὲν ἀποκλείεται 
ἡ ἓν προκειµένῳ πυρκαϊὰ νὰ ταυτίζεται πρὸς τὴν τοῦ 406 π.Χ. καὶ ἑπομένως νὰ ἆνα- 
φέρεται εἲς τὸν ὀπισθόδομον τοῦ ἀρχαίου ναοῦ τῆς ᾿Αθηνᾶς, ἥτοι εἰς τὴν πυρκαϊὰν 
τοῦ ἀρχαίου ναοῦ τῆς ᾿Αθηνᾶς τοῦ 406 π.Χ. καὶ οὐχὶ εἲς τὸν ὀπισθόδομον τοῦ Παρ- 
θενῶνος. Ὡς αὐτουργοὶ τῆς πυρκαϊᾶς ἐκείνης ἐθεωρήθησαν οἱ ταµίαι, οἵ τε τῆς ᾿Αθη- 
νᾶς καὶ οἱ τῶν ἄλλων θεῶν -- τὰ ὑπὸ τῶν ὁποίων διαχειριζόµενα χρήµατα ἧσαν, ὡς 
εἴπομεν, χωριστὰ τεθειµένα, ἄρα εἲς δύο δωμάτια, ὡς τὰ τοῦ ᾿Ἑκατομπέδου. Οἱ ταµίαι 
οὗτοι παρέμειναν ἔγκλειστοι ἐν τῷ οἰκήματι, δηλαδἡὴ ἓν τῷ ὀπισθοδόμῳ, μέχρις ὅ- 
του γίνῃ ή κρίσις, ἥτοι ἡ δίκη αὐτῶν, ἥτις φαίνοται ὅτι ἑβράδυνε. 

Διὰ τὴν κατά τὸν 4ον π.Χ. αἰ. ὕπαρδιν τοῦ ἀρχαίου ναοῦ τῆς) Αθηνᾶς περαιτέρω ἄπο- 
δεικτικὸν ὑλικὸν μᾶς προσφέρουν πολλαὶ ἐπιγραφαί”, εἲς τὰς ὁποίας πολλάκις ἀναφέ- 


1. ΑΜ. 12, 1887, σ. 490 ἐξ. 

2.19 1 1014 (109/8 π.Χ.) 

3.1Χ, 396. 

4. ΑΜ 12, 1887, σ. 49. 

5, ΑΜ 12, 1481, σ. 44 ἐξ, 

6. 1Ο Η 1396, 1400, 1469, 1471, στ. 19, 23. 
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Ρεται ὁ ὀπισθόδομος. ᾿Αφοῦ δὲ δὲν ὑπάρχουν ἐνδείξεις, ὅτι τὸ ὄνομα τοῦτο εἰς αὐτὰς 
ὑπεδήλου ἄλλον χῶρον ἀπὸ τὸν ὑπὸ τῶν ἐπιγραφῶν τοῦ 5ου π.Χ. αἰ. ἀναφερόμενον, 
ἀφοῦ δ᾽ ἐπὶ πλέον ὁ ᾿Αριστοφάνης, ὁ Δημοσθένης καὶ οἱ μεταγενέστεροι Σχολιασταὶ 
ὀνομάζουν ἀκόμη καὶ μετὰ τὸ 406π.Χ. τὸν ὀπίσθιον χῶρον τοῦ ναοῦ τῆς ᾿Αθηνᾶς βραχυ- 
λογικῶς ὀπισθόδομον, δικαιούµεθα νὰ θεωρήσωμεν καὶ τὸν ὀπισθόδομον, ἑπομένως καὶ 
τὸν ἀρχαῖον ναὸν τῆς ᾿Αθηνᾶς, ὡς ὑφιστάμενον κατὰ τὸν 4ον π.Χ. αἰ. Ἐπικυροῦται ἄλ- 
λωστε τὸ συμπέρασμα τοῦτο καὶ ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι οἱ δύο χῶροι (2 καὶ 3) τοῦ µε- 
γάλου ναοῦ ἐξακολουθοῦν νὰ φέρουν τὰ παλαιά των ὀνόματα ᾿Ἑκατόμπεδος καὶ Παρ- 
θενών. 

Ἐκ τῆς ἐπιγραφῆς ΙΟ Π" 1407 καὶ πολλῶν ἄλλων ὁμοίων--- πρωτοκόλλων παραδό- 
σεως -- προκύπτει, ὅτι τὸ χρυσελεφάντινον ἄγαλμα τῆς Παρθένου ἵστατο, ὡς ἤδη εἴ- 
ποµεν, ἓν τῷ ᾿Εκατομπέδῳ ναῷ (δηλαδὴ ἓν τῷ χώρῳ 2) καὶ ὅτι τοῦτο παρεδίδετο ὑπὸ 
τῶν διαχειριστῶν τοῦ ναοῦ εἲς τοὺς διαδόχους των ἐπὶ τῇ βάσει ἀκριβοῦς καταλόγου 
τῶν καθ’ ἕκαστον μερῶν του, ἀκόμη δὲ καὶ ὅτι ὃ κατάλογος οὗτος εἶχε χαραχθῆ ἐπὶ 
χαλκῆς στήλης!, ὥς τόπος φυλάξεως τῆς ὁποίας ὁρίζεται ἓν τῇ αὐτῇ ἐπιγραφῇ ὁ Παρ- 
θενών. Ὅτι δὲ ἐδῶ ὑπὸ τὸ ὄνομα Παρθενὼν νοεῖται ὁ ὑπ᾿ ἀριθ. 3 χῶρος τοῦ ναοῦ καὶ 
οὐχὶ ὁλόκληρος ὁ ναὸς προκύπτει ἓκ τοῦ ὅτι ὁ Παρθενών, ἓν ἀντιθέσει πρὸς τὸ Ἕκα- 
τόµπεδον, κατονοµάζεται ἐνταῦθα ρητῶς. Ἐπειδὴ δὲ ὁ ὀπίσθιος χῶρος 3 τοῦ μεγάλου 
ναοῦ ὠνομάζετο ἐπισήμως ἀκόμη Παρθενών, δι᾽ αὐτὸ μὲ τὴν λέξιν ὀπισθόδομος ἔδη- 
λοῦτο ὁ ὀπίσθιος χῶρος τοῦ ἀρχαίου ναοῦ τῆς ᾿Αθηνᾶς. 

Ἐκ τῶν ἐπιγραφῶν, αἴτινες ἀναφέρουν τὸν ἀρχαῖον νεών, µία ἰδιαιτέρως, ἡ 1Ο 1: 334, 
εἶναι ἀξία µνείας͵ ἐπειδὴ ἀναφέρει ὅτι ὁ ναὸς ἐχρησίμευε πρὸς λατρευτικοὺς σκοπούς, 
ἑπομένως καὶ ὅτι θὰ ἐλειτούργει κανονικῶς. ᾿Αποδειχθέντος οὕτω, ὅτι ὁ ναὸς καὶ μετὰ 
τὴν περσικὴν καταστροφἡν καὶ μετὰ τὴν πυρκαϊὰν τοῦ 406π.Χ. ἀνεκτίσθη, ἀκόμη δὲ καὶ 
ὅτι παρὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Παρθενῶνος δὲν ἔχασε τελείως τὴν λειτουργικήν του ση- 
µασίαν, δικαιούµεθα νὰ θεωροῦμεν καὶ ὅτι ἵστατο καὶ κατὰ τοὺς ἐπομένους αἰῶνας παρὰ, 
τὸν Παρθενῶνα ὡς ἀρχαῖος ναός, τοσούτῳ μᾶλλον καθόσον καὶ οὐδεμία ὑπάρχει εἴδη- 
σις περὶ καταστροφῆς του. Ὅτι δὲ τοῦτο πράγματι συνέβαινεν ἀποδεικνύεται καὶ ἐκ τοῦ 
Παυσανίου, ἐκ χωρίου τινὸς τοῦ ὁποίου (1, 24, 3, δυστυχῶς ἑλλιποῦς) ὁ διὰ μακρῶν αὐτὸ 
διερευνήσας Ώδτρ[εΙά” ἀπέδειξεν ὅτι ὁ περιηγητὴς εἶδε καὶ ἐγνώρισε τὸν ἀρχαῖον ναὸν 
τῆς ᾿Αθηνᾶς μεταξὺ τοῦ Παρθενῶνος καὶ τοῦ Ἐρεχθείου. Ὑφίστατο ἑπομένως ὁ ἀρ- 
χαῖος ναὸς ἀκόμη καὶ κατὰ τοὺς αὐτοκρατορικοὺς ρωμαϊκοὺς χρόνους (2ος μ.Χ. αἰ.), 
ὅτε ὁ Παυσανίας ὑπεσκέφθη τὰς ᾿Αθήνας. ᾿Ἐπὶ πόσον ὅμως ἀκριβῶς χρόνον ὑφίστατο 
περαιτέρω ὁ ναὸς δὲν δυνάµεθα νὰ γνωρίζωμεν. Ὁ Ὠδτρ[ειά" ὑπέθεσεν ἢ ὅτι, ὡς τὰ 
πλεῖστα ἐπὶ τῆς ᾿Ακροπόλεως κτίρια, θὰ ἐξετοπίσθη καὶ αὐτὸς ὑπὸ τῶν Χριστιανῶν, 
ὅταν ὁ Παρθενὼν καὶ τὸ Ἐρέχθειον µετεβλήθησαν εἲς χριστιανικοὺς ναούς, οἵτινες 
εἶχον ἀνάγκην ὑλικοῦ διὰ τὴν οἰκοδομίαν των, ἢ καὶ ἀκόμη ἀργότερον, κατὰ τὸν Με- 
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σαίωνα, ὅτε κατεστράφησαν ἢ µετετράπησαν τὰ πλεῖστα τῶν ἐπὶ τῆς ᾿Ακροπόλεως 
κτιρίων. 


Ὁ προορισμὸς τοῦ ὀπισθοδόμου (χώρου 3). Ὡς πρὸς τὸν ἀρχικὸν. 
προορισμὸν τοῦ χώρου 3 δὲν ἔχομεν, ὡς ἄλλωστε καὶ ὡς πρὸς τὴν προέλευσιν τοῦ 
ὀνόματος αὐτοῦ, ἀσφαλῆ τινὰ ἔνδειξιν. Ὑποθέσεις µόνον σχετικαὶ διετυπώθησαν ὑπὸ 
πλειόνων ἐρευνητῶν. Οὕτω παλαιότερον ὁ Ὀκείηα! ἐγνωμάτευσεν, ὅτι τὴν ὀνομασίαν. 
καὶ τὸν προορισμόν του ὁ χῶρος 3 θὰ ἔλαβεν ἐπειδὴ θὰ ἦτο ἀπρόσιτος εἰς τὸ πολὺ κοι- 
νόν. Ὁ Ὠδτρ[ε]ά” ἀργότερον τὸν ἐθεώρησε κατ᾽ ἀρχὰς μὲν ὡς προοριζόµενον διὰ τὴν. 
φύλαξιν τῶν εἰς τὴν ᾿Αθηνᾶν ἀνηκόντων σκευῶν τῆς πομπῆς τῶν Παναθηναίων, ἔπειτα 
δὲ5 ὡς τόπον παραμονῆς τῶν 100 παρθένων", τῶν ὑφαινουσῶν τὸν πέπλον τῆς ᾿Αθη- 
νᾶς, περὶ τοῦ ὁποίου ὅμως οὐδὲν ἀσφαλὲς γνωρίζοµεν. 

᾿Αντιθέτως ὁ ΕιτιννἈπρ]εγ” ἐθεώρησεν αὐτὸν ὡς χῶρον τελέσεως διπλῆς λατρείας, 
τοι τῶν παρθένων θυγατέρων τοῦ Κέκροπος καὶ τοῦ Ἐρεχθέως, τοῦθ ὅπερ ἀντέκρου- 
σαν ὁ Κδτιε" καὶ ὁ ΜΙΙο]λόΓετ7, ἐπειδὴ ὁ χῶρος οὗτος φαίνεται νὰ ἦτο μᾶλλον ἄσχετος 
πρὸς πᾶσαν λατρείαν, τοσούτῳ μᾶλλον καθόσον εἶναι γνωστόν, ὅτι ἀργότερον ἐχρη- 
σιµοποιήθη ὡς ἀποθήκη διαφόρων ἀντικειμένων". Ὁ Κδτίε µάλιστα συνῆψε τὸ ὄνο- 
μα αὐτοῦ πρὸς τὸ λατρευτικὸν παρωνύμιον τῆς θεᾶς, ἂν καὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ λατρευτι- 
κὸν ἄγαλμα ἔλαβε πολὺ ἀργότερον τὸ παρωνύμιον τοῦτο. Κατὰ τῆς ἀπόψεως ταύτης 
τοῦ Κδτίο ἀντετάχθη ὁ ΤΗ. Κείπαςμ”, ὅστις ἐχαρακτήρισε τὸν Παρθενῶνα ὡς χῶ- 
ρον προωρισμένον ἰδιαιτέρως διὰ τὰς εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τῆς θεᾶς παρθένους. Προσήγ- 
Ύισε λοιπὸν κατὰ ταῦτα τὴν δευτέραν γνώµην τοῦ Ὠὂτρ/ε]ά. 

Πάντως ὁ ὀπισθόδομος ἐχρησιμοποιήθη ἀκόμη καὶ ὡς ὁπλοθήκη ἐπὶ τῆς ἐποχῆς 
τῶν τυράννων (404/3 π.Χ.)!.. ᾿Ἐπιγραφικῶς 1! μάλιστα εἶναι μεμαρτυρημένον, ὅτι ἐντὸς. 
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γον τῶν ἐν τῷ κυρίως Παρθενῶνι ἀντικειμένων (Ώου Ῥαγίμοποη, σ. 297 -299) εἶναι δὲ ταῦτα: α) κοσμήματα χρυσᾶ ἢ ἐλε- 
φάντινα (ὅρμοι, ἑνώτια, δακτύλιοι, χρυσίδια, στέφανοι, παλλάδια, κεφαλὴ Υρυπός, βοῖδιον, σφραγίδες), β) µουσικἁ ὄργανα 
«ύραι χρυσαῖ, ἐλεφάντιναι ἢ Εὐλιναι - συβῆναι), Υ) ἀγγεῖα (Κύλικες, κιλυχνίδες, πυξίδες, ὑδρίαι, κρατήρ, θυμιατήρια), ὅ), 
σκεύη οἰκιακά (δίφροι, κλῖναι, θρόνοι, ὑποπόδια, κάνιστρα ἑσχάραν), ε) ἐνδύματα (χιτῶνες), στ) ὅπλα (ἀκινάκης τοῦ Μαρδο- 
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τοῦ χώρου 3 ἵστατο καὶ ἡ χαλκῆ ἑκείνη στήλη! ἐπὶ τῆς ὁποίας ἦσαν ἀκριβῶς χαρα- 
γμένα τὰ χρησιµοποιθέντα εἰς τὴν κατασκευὴν τοῦ ἀγάλματος τῆς ᾿Αθηνᾶς εὐγενῆ 
μέταλλα” καὶ ἄλλα ὑλικά, προσέτι δὲ καὶ ὁ ἀργυρόπους δίφρος, ἐπὶ τοῦ ὁποίου καθε- 
ζόμενος ὁ Ξέρξης ἐθεώρει τὴν ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίαν". Δὲν εἶναι ὅμως πιθανὸν νὰ προ- 
ὠρίσθη ἤδη ἐκ τῶν προτέρων ώς ἀποθήκη ὁ χῶρος 3, ἀλλὰ φαίνεται μᾶλλον ὅτι ἐσχο- 
διάσθη καὶ αὐτὸς κατὰ τὸ ὑπόδειγμα τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος καὶ τοῦ Ἑκατομ- 
πέδου, ὄπισθεν τοῦ κυρίως ναοῦ, διὰ νὰ ἀκολουθήσῃ καὶ ὁ ἰκτίνειος Παρθενὼν τὸν. 
πατροπαράδοτον τύπον τοῦ διπλοῦ ναοῦ, χωρὶς ὅμως καὶ νὰ μεταφερθῇ εἰς τὸν ὁπι- 
σθόδομόν του καὶ ἡ λατρεία τοῦ Ποσειδῶνος. 

Ἔμεινε κατὰ ταῦτα ὁ δυτικὸς χῶρος ἁπλῶς ἄνευ ἰδιαιτέρου προορισμοῦ, χρῃσιµο- 
ποιηθείς, ὡς εἴπομεν, ἀργότερον (404/3 π.Χ.) ἐπὶ τῶν τυράννων καὶ ὡς ὁπλοθήκη, 
τὸ δὲ 304 π.Χ. ὡς κατοικία Δημητρίου τοῦ Πολιορκητοῦ" τελοῦντος ἐν αὐτῷ τὰ μετὰ 
τῶν ἑταιρῶν του ὄργια. Λίαν πιθανἠ εἶναι ἐπίσης καὶ ἡ σχέσις τῆς ὀνομασίας τοῦ χώ- 
ρου 3 πρὸς τὸν βραδύτερον ἀνεγνωρισμένον θάλαµον, ἤτοι οἶκον τῆς Παρθένου, ὁπό- 
θεν καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐξετάθη εἰς ὁλόκληρον τὸν ναόν”. Ἴσως μάλιστα ἡ ὀνομασία 
Παρθενὼν νὰ ἐδόθη εἰς τὸν χῶρον 3 ἀποκλειστικῶς, ἵνα δηλώσῃ ὅτι τὸ ἀρχικῶς ὡς. 
διπλοῦς ναὸς σχεδιασθὲν κτίριον ἀνῆκεν ἐφεξῆς ὁλόκληρον εἰς τὴν παρθένον θεάν. 
Πάντως καὶ µέχρι τοῦ 1941 ἐθεωρεῖτο ὁ χῶρος 3 ὡς ὁ φυλάσσων τὸν συμμαχικὸν θη- 
σαυρόν». 

᾿Αναφέρομεν ἀκόμη, ὅτι ἡ ὀνομασία τοῦ χώρου 3 συνεδυάσθη ὑπό τινων καὶ πρὸς 
τὴν ἐν αὐτῷ τέλεσιν θρησκευτικῶν ἀσμάτων καὶ χορῶν. Εἶναι ἐντούτοις ἀμφίβολον 
ἂν ὑπῆρξε ποτὲ ἐπὶ τῆς ᾽Ακροπόλεως χῶρος δι’ ἄσματα καὶ χορούς. 

Προσθέτοµεν ἓν τέλει, ὅτι ὅταν ὁ Παρθενὼν μετετράπη εἰς ἐκκλησίαν, ὁ δὲ κυρίως. 
Παρθενὼν ἐχρησίμευεν ὡς νάρθηξ αὐτῆς, ἡ εἰς τοῦτον εἴσοδος ἐγίνετο ὄχι µόνον διὰ 
τῆς μεγάλης δυτικῆς θύρας, ἀλλὰ καὶ διὰ δύο μικρῶν θυρῶν, ἀνοιχθεισῶν εἰς τὸ µέσον 
τῆς βορείου καὶ τῆς νοτίας πλευρᾶς τοῦ χώρου 3 (βλ. εἰκ.262 καὶ κατωτέρω Παράρτημα). 
Μία δ᾽ ἀκόμη μικρὰ θύρα ἠνοίχθη παρὰ τὴν νοτιοδυτικὴν γωνίαν του, χάριν ἀνόδου 
εἲς τὸ ὑπὲρ τὸν ἐξωνάρθηκα σκευοφυλάκιον ἣ ἀρχεῖον τῆς ἐκκλησίας διὰ κοχλιωτῆς 
κλίµακος, ἐγκατεστημένης ἐντὸς τοῦ τετραγώνου πύργου (πίν. 66). Οἱ τοῖχοι ἐπίσης 
τοῦ δυτικοῦ ἡμίσεος τοῦ χώρου 3 ἐκοσμήθησαν, κατὰ τὸν 12ον αἰῶνα, διὰ βυζαντινῶν. 
τοιχογραφιῶν, τῶν ὁποίων ἴχνη ἀρκετὰ διατηροῦνται εἰσέτι (βλ. καὶ κατωτέρῳ)7. 


γόμενον. ΟΙΑ ἸΙ, 670 -- 1Ο 3. 1410, 1/8 (76/5 π.Χ): ὀντελέε[κα]τὰ τὴν στήλην τ]/ὴν χαλκῆν. ΟΙΑ Π 719 -- 1Ο 13 1468, 
«οἱ. 1, 6/8 0321/20 π.Χ.) [ἄγαλμα τὸ ἐν τῶι ἑκ]ατονπέδωι καὶ ἡ ἀ/[σπὶς καὶ τὸ βάθρον] ἐντελῆ κατὰ τὴν στ//ήλην. 

1, ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Περικλῆς, 13, 35: ὁ δὲ Φειδίας εἰργάξετο μὲν τῆς θεοῦ τὸ χρυσοῦν ἔδος καὶ τούτου ὁημιουργὸς ἐν τῇ 
στήλῃ ἀναγέγραπται. 

2. Ὁ εἰς τὸ ἄγαλμα χρησιμοποιηθεὶς χρυσός ἑστοίχιζε 44 τάλαντα, τὸ δὲ ἄγαλμα καθιερώθη, ὡς ἤδη ἐλέχθη, τὸ 438 π.Χ. 

3. ΑΡΠΟΚΡΑΤΙΩΝ ἐν λ. ἀργυρόπους, ΔΗΜΟΣΘΗΝΟΙΣ κατὰ Τιμοκράτους, 129. Ὁ Σχολιαστὴς προσθέτει ἐνταῦθα ἐν 
τῷ Αγάλεῳ ὄρει τῆς ᾽ Αττικῆς, ἀνέκειτο δὲ εἰς τὸν ΠΤαρθενῶνα. Εἰς τὴν ἐπιγραφὴν παραδόσεως τῶν ταμιῶν τοῦ ἔτους 396/5 
π.Χ. (0 ΙΙ/ΗΗ 2, 1, 1394, στ. 13) ἀναφέρονται : δίφροι στρογγυλόποδε/ς Π’ ἀργυρόπος εἷς. 

4. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δημήτριος, 23, 1. 

5. Κόντε, ξά. 

6. ΚοὐννΜαιῦτ, ἔά. Χψ. ΚΛΡΟΤΖΟΣ, ἔὰ. 

7. Βλ. περὶ τούτων Ἠνεστιακε ἐν Ατοὐαοοὶορία 51, 1888, σ. 175 καὶ ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΝ ἐν ΛΕ 1920, σ. 36 ἐξ. 
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Ἡ δυτικἡ θύρα. Ὡς καὶ εἲς τὸ θυραῖον ἄνοιγμα τοῦ προνάου, οὕτω καὶ εἷς 
τὸ τοῦ ὀπισθονάου, ὅπερ ὅμως διατηρεῖται καθ᾽ ὅλον του τὸ ύψος, τὰ εὐθὺς ἑκατέρω- 
θεν τῶν 20045 μ. παχειῶν παρειῶν τοῦ μεγάλου (4,92 μ.)! θυραίου ἀνοίγματος τοιχώματα 
παρουσίαζον ἐξωτερικῶς”, ἤτοι πρὸς τὸν ὀπισθόναον, ἀνὰ µίαν ἑλαφρὰν βάθυνσιν, 
πλάτους 0,72 µ. καὶ βάθους 0,07 µ. (εἰκ. 263, πίν. 60). Αί βαθύνσεις αὗται θὰ προωρίζοντο, 
ἀναμφιβόλως, ἵνα δέχωνται ἐπένδυσίν τινα ἐκ πολυτιµοτέρου ὑλικοῦ, πιθανώτατα ὀρει- 
χάλκου". Ὡς δὲ προκύπτει ὃξ ἐπιμελῶς λαξευµένων ὀρθογωνίων κοιλωµάτων (κοινῶς 
χανδρώματα), διαστάσεων πλάτους θ,26μ. καὶ βάθους0,07μ. (Κ.,Κ,Κ.,Κ), κειμένων ἐγκαρ- 
σίως καθ’ ὅλον τὸ πλάτος τῆς βαθύνσεως καὶ κατὰ κανονικὰς ἀποστάσεις (::1,80 μ.), 
καθ’ ὅλον τὸ ύψος ἑκάστου τῶν πλαγίων τοιχωμάτων (εἰκ. 263 καὶ 269) ἡ μεταλλικὴ 
ἐπόνδνσις θὰ ἑστερεοῦτο ἐπὶ τῆς µαρμαρίνης βαθύνσεως, τῇ βοηθείᾳ δυλίνων ἐμβλη- 
µάτων (κ. τάκων), σφηνουµένων ἐντὸς τῶν εἰρημένων ὀρθογωνίων κοιλωµάτων". 

Ἐσχηματίζετο λοιπὸν καὶ ἐνταῦθα ἐξωτερικῶς πέριξ τοῦ ἀνοίγματος πολυτελὺς 
ὀρθογώνιον πλαίσιον, τοῦ ὁποίου αἱ μὲν πλάγιαι ὄρθιαι πλευραὶ εἶχον πλάτος 0,72 µ., 
ἡ ἄνω ὅμως ὁριζοντία πλευρὰ ἦτο κατὰ τὸ ἥμισυ περίπου (0,308 μ.) στενοτέρα τῶν πλα- 
γίων καὶ ἧτο λαξευμένη ἐπὶ τοῦ κάτω χείλους τῶν ἐξωτερικῶν δοκῶν, αἴτινες ἀπετέ- 
λουν τὸ ὑπέρθυρον τοῦ 4,92 µ. εὐρέος ἀνοίγματος (βλ. εἰκ. 263 καὶ πίν. 13,51, 66, κὠ- 
δωνοστασίου). Ἠσαν δὲ αἱ δοκοὶ αὗται κατὰ μὲν τὸν Ρεηγοσε” καὶ τὸν ΜΙο]ας]ίς" 
πέντε τὸν ἀριθμόν, κατὰ τὸν Φίενοῃς” τρεῖς, κατὰ τὸν Μπαλάνον" δὲ καὶ καθ’ ἡμᾶς 
τέσσαρες (εἰκ. 269), ἔχουσαι ύψος μὲν 1.04 µ., πάχος 0,50 μ." καὶ µῆκος ἡ πρὸς Δ. 
βλέπουσα 7,774 µ. (εἰκ. 263, πίν. 66)". 

"Όσον ἀφορῇᾷ τὰς πλαγίας παρειὰς τοῦ ἀνοίγματος --- τοὺς ἄλλως λεγομένους στα- 
θμοὺς)' ἢ σταθμὰ (κοινῶς λαμπάδες) ---, ύψους 9,8] μ.'", ἕκαστος αὐτῶν παρουσιάζει 
κλίσιν πρὸς τὰ ἔσω ἴσην πρὸς 0,07 μ.'", ὥστε ἓν συνόλῳ τὸ ἄνοιγμα ἐστένευεν ἄνω 


1. Ἀξιοσημείωτον εἶναι τὸ κολοσσιαῖον μέγεθος τοῦ σηκοπροδοµίου ἀνοίγματος εἰς τοὺς δύο ναούς, οἵτινες περιεῖχον. 
χρυσελεφάντινα ἀγάλματα τοῦ Φειδίου, ἤτοι τοῦ ἐν Ὁλυμπίᾳ ναοῦ τοῦ Διός (διαστάσεις ἀνοίγματος 4, 80Χ9:80 μ.) (Ε. Ουκ- 
πηνςτ Ἐκ. Αθιαος, Οἰγπηρία: Ὠἱο ΒαμάσηΚπνᾶϊευ 1, Βοη]η 1892, πίν. ΧΙΙ) καὶ τοῦ Παρθενῶνος (4,92 «19058 μ.). 

2, Ὡς βλάπει τις ἐκ τῶν εἰκόνων 270 καὶ 271 τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ θυραίου ἀνοίγματος εἶναι σήμερον λίαν ἐφθαρμένον. 

3. Τὴν ἐπένδυσιν ταύτην ὁ μὲν Ο, Βόττιοιεκ (Μπιογνικμπηρεη αἩ! ἄογ ΑΚηοροϊίν νο Αἴῑνεη, Βοηίη 1863, σ. 153) δέχεται 
μαρμαρίνην, ὁ Ο. Ψέλετεκ (Άίνεη - ΑΚνοροῖϊν, Ψήοη 1929, σι 62) δυλίνην καὶ ὁ «. Ρη. 5γενενὰ (Ἠονρορία, 5υρρΙ. ΜΗ, σ. 
74) ὀρειχαλκίνην. 

4, Ὁμοίας κοιλότητας πρὸς στερέωσιν τῆς ἐπενδύσεως τῶν πλαισίων των παρουσιάζουν καὶ τὰ θυραῖα ἀνοίγματα τῶν 
Προπυλαίων, Κ. Βομιν, Ρἱς Ῥεοργίάση, Βετ]ίη - διμείψατι 1882. πὶν. Ψ. 

5, Ῥενκονς, Ρηηοίρίον, πίν. 16. 

6, ΜιοΗλεµ», Ώες Ῥατίλοποη, σ. 110. 

7. Της Βείείημ οἳ εἶνο ΡογίεΙεαη Ῥαγίίοηον, Μαύρο, 

Β, ΜΠΑΔΑΝΟΣ, ᾽Αναστήλωσις, σ. Β5. 

9. Κατά ΡενκονΕ (Ρηπείρίον, σι 45 ἐξ.) 04! µ. καὶ κατὰ ΜΙΟΜΑΚΙΗΝ (Ώες Ρατίπεποη, σ. 110) ὁμοίως, 

10. Κατά Ῥενκους (Ρηηείρ]ες, σ. 45) 25, 62 ἀγγλ. π.-- 80 µ., κατὰ ΜιαιΑειΙς (Ώες Ῥαγήοποη, σ. 110) 7,75 µ., κατὰ 
ϱ- Βόττιομεκ (Ὀπιοκομκήμημοη, σ. 117) 9.734 µ. (προφανῶς κατὰ λάθος!). 

11, Σνχνότατον παρ' ΟΝΗΡΩΙ ὡς σταθµός: ᾿Ὀδυσσείας ὃ 838, η 89, κ 62. κ 96, ρ 340, Ἰλιάδος Ν 168. Ρ 589. Εἰς ἐπιγρα- 
φάς ὡς σταθμά: ΙΟ 13 315, στ. 129. 10 112: (1), 1672. 1 ἰν 13, 103. 16 ΧΙ 2, 165. Α. Κιν, Ὠἰάγηνα 11, 31, στ. 7, 10, 13 καὶ 32 
στ. 12. Εἰς συγγραφεῖς: ΗΨΟΔ. 1, 179. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Ἠλέκερα, στ. 1381. ΕΥΡΗΠΙΔΟΥ Ὀρήστης, στ. 1473, Ἰφ. Τ. στ. 49. 
ΑΡΙΣτος. ᾿Αχαρν. στ, 447. ΑΠΟΛΛ. ΡΟΔ. Αργον. 4, 27. ΤΡΥΦΙΟΔ, 149. 

12, Κατὰ ΏινθΜοοκ, Ατολίιοοιυτο, σ. 164, τὸ 10.058 μ. ἰσοδυναμεῖ πρὺς 33 δωρικοὺς πόδας. 

13, Κατά τὸν Ῥενκουε (Ρεηείρ]ος", σ. 10) ἡ στένωσις εἶναι 0:07 µ. ΠρΡ. καὶ Α. Βόττιοηεκ, Ρίο ΑΚεοροϊίς νοη Αϊῑοπ, 
Ἠοηίη 1888, σ. 125. 





Βυρρ], Π1, 1940, εἰκ, 56, ἀριθ. 1. 
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πετρμφά Δ. ΘΥραίογ. τουκος 


























Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ 


369. Κατά µῆκος τομὴ τῆς μεγάλης δυτικῆς 
θύρας τοῦ ὀπισθοδόμου, μὲ ὄψιν πρὸς Νότον, 
ὀμφαίνουσα, ἀφ' ἑνὸς μὲν τὸ τετραπλοῦν ὑπέρ- 
θυρον αὐτῆς, ἀφ' ἑτέρου δὲ τὴν κατά διατόνους. 
καὶ δροµικὰς κλινθίδας πλοκἠν καὶ διάταξιν τῶν 
11 ὑπὲρ τοὺς ὀρθοστάτας στρώσεων, ἀκόμη 
δὲ καὶ τὰ ἐπ' αὐτῶν, κατὰ κανονικὰς ἀποστά- 
σεις, τἐσσαρα κανονικἀ ὀρθογώνια λαξούματα, 
τὰ προοριζόµενα δι΄ ἐμβλήματα, πιθανώτατα ξύ- 
Άινα, τῆς ἐπενδύσεως τῶν σταθμῶν τῆς θύρας. 











Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 427 





270. Ἐσωτερικὴ ὄψις τῆς δυτικῆς θύρας τοῦ κυρίως Παρθενῶνος µετά τὴν στένωσιν αὐτῆς τὸ 1872 διὰ νέων μαρμαρίνων. 
᾽σταθμῶν καὶ χαμηλωμένου τόξου ἐξ ὁπτοπλίνθων. 
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κατὰ 0,14 μ.]. Ἐγένετο δὲ τοῦτο δι’ ὀπτικοὺς βεβαίῶς λόγους: διότι ἐὰν κατεσκευά- 
ζοντο οἱ σταθμοὶ ἐντελῶς κατακόρυφοι, τὸ ὅλον ἄνοιγμα θὰ ἐφαίνετο εὐρυνόμενον 
πρὸς τὰ ἄνω”. Ἔντασις παρατηρεῖται, κατὰ τὸν Μπαλάνον”, καὶ εἲς τοὺς σταθμοὺς 





καὶ τὴν κατασκευὴν τοῦ ἐξ ὠπλισμένου σκυροδέµατος ὑπερθύρον., 


τῆς θύρας, ἤν, ἀκολουθῶν τὸν Μπαλάνον, ἐδέχθη καὶ ὁ Οτιδοπ". Τοιαύτη ὅμως, καθ’ 
ἡμᾶς, δὲν ὑπῆρχεν, ἀλλὰ προῆλθεν ἐκ µετακινήσεως τῶν λίθων λόγῳ τῆς ἐκρήξεως. 


1. Κατὰ ΜΠΑΛΑΝΟΝ (Ἀναστήλωσις, σ. 85) 0,20µ., καθ' ἡμᾶς 0,14 µ. (εἰκ. 263 καὶ πὶν. 60, 66). 
2. Ῥενκοςε, Ρε]ηκὶρίες, σ. 45. 


3, Αναστήλωσις, σ. 85. 
4. Οπἱοκλήσεῖνο Τοπηρεί υιπά Ηεί[ρινίπηετ, Μήπολοη 1961, σ. 168. 
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Τὸ ἄνοιγμα τοῦ τοίχου ἐκλείετο διὰ διπλῆς διφύλλου θύρας, μιᾶς βλεπούσης πρὸς 
τὸν ὀπισθόναον, ξυλίνης, ἐπενδεδυμένης δι ἀναγλύφων (:) φύλλων χαλκοῦ!, ὡς ἡ τοῦ 
προνάου (βλ. ἀνωτέρω), καὶ μιᾶς κιγκλιδωτῆς πρὸς τὸν κυρίως Παρθενῶνα. Ἡ δευτέ- 
ρα αὕτη θύρα ἤνοιγε πρὸς τὰ ἔσω, κυλιομένη ἐπὶ ἡμικυκλικῶν τροχιῶν, αἱ ἀβαθεῖς 





πο. 


372. Ἐσωτερικὴ ἄποψις τῆς ΒΔ. γωνίας τοῦ κυρίως Παρθενῶνος. ἀναστηλωθείσης ἓν μέρει τὸ 1844 καὶ δεικνύουσα τὴν μεγάλην 
φθορὰν τῶν πλινθίδων. 


αὕλακες τῶν ὁποίων (πλ. 0,07 μ.) σώζονται σαφέστατα ἐπὶ τῶν µαρμαρίνων πλακῶν 
τοῦ δαπέδου (εἰκ. 266, 267), ἔχουσαι ἀκτῖνα ἐξωτερικῶς 1,92 μ.", ἤτοι περίπου ἴσην 
πρὸς τὴν κάτω διάµετρον τῶν κιόνων τοῦ περιστυλίου. Οἱ ὄλμοι διὰ τὰς στρόφιγγας 


1. Ῥενκονε, Ρεποῖρίος, σ. 10, σημ. 3. 

2. Παρόμοιαι τεταρτοκύκλιοι τροχιαὶ κυλιομένων θυροφύλλων παρετηρήθησαν καὶ εἰς τὸν ἓν Πριήνη ναὸν τῆς ᾿Αθηνᾶς. 
καὶ μάλιστα βαθμιδωταὶ ἐν τοµῆ΄ βλ. εἰκόνα των παρὰ Α. ΜΑΟυΑΝ (Ηαπάδοοκ οἳ ΩτοεΚ Απολίιοσιωτο, Νεν Υοτκ 1909, σ. 
161, εἰ. 195), ὅστις παρέχει καὶ τὸ σχέδιον αὐτῶν, ὅπερ, περιέχεται ἐπίσης καὶ εἰς τὸ βιβλίον τῶν ΝΜΙΚΟλνυ - 8οµκαῦΣς, 
Ῥηϊσης, Βοείίη 1904, πίν. ΝΙΙ καὶ ΙΧ. καὶ οἷς τὸ τοῦ Μαντιν 8ΟΜΕΡΕ, Ρἱο Βνίπεῃ νο Ῥήεηο, Βεπ]ίη 1964, σ. 26, εἰκ. 27. Ὅ- 
µοιαι τροχιαὶ παρετηρήθησαν ἐπίσης καὶ εἰς τὸν ἐν Δήλῳ µέγαν ναὸν τοῦ ᾽Απόλλωνος, ΟΟΥΑΟΥ, Εκριοταίίον Αποόοϊ. 4ο 
Ῥε]ος, πίν. 1Ν, Ρατῖς 1931, καὶ ἀλλαχοῦ. 
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περιστροφῆς τῶν θυροφύλλων ἦσαν τοποθετημένοι ἐντὸς ὀρθογωνίων κοιλοτήτων (Σ, 
Σ) (εἰκ. 263), λαξευµένων καθέτως, εἰς βάθος 0,07 µ. ἡ νοτία καὶ 0,10 μ. ἡ βόρειος, ἐπὶ 
τοῦ ἐσωτερικοῦ δαπέδου καὶ διαστάσεων, ἡ μὲν βόρειος 0,33 Χ 0,4! µ., ἡ δὲ νοτία 0,36 χ 
041 µ., ἀπέχουσαι ἀλλήλων ἀπὸ κέντρου εἰς κέντρον 4,08 μ. Τρίτη ὀρθογώνιος ἐγκοπή, 
διαστάσεων 040 Χ 0,29 µ., βάθους 0,10 µ. (εἰκ. 263), εὑρισκομένη εἰς τὸ µέσον τῶν δύο 
πρώτων (εἰκ. 263), θὰ προωρίζετο βεβαίως διὰ τὸν μεταλλικὸν δέκτην τοῦ κατακορύ-. 
φου σύρτου στερεώσεως τῶν θυροφύλλων. Τὰ θυρόφυλλα τῆς χαλκεπενδύτου θύρας 
θὰ εἶχον πιθανῶς ἑκατέρωθεν, ὡς τὰ τῶν θυρῶν τοῦ Πανθέου, ἀνὰ µίαν σταθερὰν παρα- 
στάδα, πλάτους περίπου 0,30 µ., παρεμβαλλομένην μεταξὺ τῶν στροφίγγων καὶ τῶν 
σταθμῶν. 

΄Ἡ κλείουσα τὸ µέγα ἄνοιγμα τοῦ δυτικοῦ τοίχου θύρα κατεστράφη ἐκ πυρκαῖᾶς, ᾱ- 
γνωστον πότε ἀκριβῶς γενομένης. Ἡ πυρπόλησις τῶν ξυλεπενδύτων θυροφύλλων της. 
ἐπροξένησε ζημίας εἰς τὰς ἀπαρτιζούσας τὸ ὑπέρθυρον ἐπιστύλιον αὐτῆς τέσσαρας 
δοκούς. Ἐκ τούτων ἡ μὲν πρὸς τὸ διαμέρισμα 3 βλέπουσα ὑπέστη ὀλιγωτέρας φθορὰς 
ἀπὸ τὰς δύο µεσαίας (εἰκ. 269), ἀκόμη δὲ µικροτέρας ἡ βλέπουσα πρὸς τὸν ὀπισθόναον". 

Μετὰ τὴν πυρκαϊάν, ἵνα καταστῇ δυνατὴ ἡ ὑποστήριξις τῶν ἀρχαίων λίθων τοῦ 
ὑπερθύρου καὶ τῶν ὑπεράνω αὐτῶν κειμένων, ἐστενεύθη τὸ θυραῖον ἄνοιγμα (εἰκ. 270, 
πίν. 5Ίς) διὰ τῆς ἑκατέρωθεν αὐτοῦ κατασκευῆς νέων µαρμαρίνων σταθμῶν, πλάτους, 
0,60 µ., ἐκτελεσθέντων διὰ μαρμάρων, ληφθέντων ἐκ βάθρων ἀρχαίων ἀγαλμάτων καὶ 
ἐνεπιγράφων πλακῶν”". ᾿Ἐπὶ τῶν νέων τούτων σταθμῶν τοῦ ἀνοίγματος ἐτοποθετή- 
θησαν παλαιὰ μαρμάρινα ἀνώφλια, ἐξ ὤν τὸ µόνον διασωθὲν εἶχε µῆκος 4,56 µ., ύψος. 
044 μ. καὶ πλάτος 01 µ. Τοῦ ἀνοίγματος αἱ διαστάσεις ἐμειώθησαν τότε εἰς 3.70 µ. 
πλάτος καὶ εἲς 9,00 µ. ὕψος. Πρὸς ὑποστήριξιν τοῦ μοναδικοῦ τούτου τεµαχίου ἐπι- 
στυλίου κατεσκευάσθη τὸ 1872 χαμηλωμένον πλίνθινον τόξον (εἶκ. 270), ἑδρασθὲν ἐπὶ 
τῶν νεωτέρων σταθμῶν. 

᾿Αποφασισθείσης κατὰ Μάϊον τοῦ 1926 τῆς ἀποκαταστάσεως εἲς τὴν ἀρχικήν του 
μορφὴν τοῦ θυραίου ἀνοίγματος, τὸ πλίνθινον τόξον κατηδαφίσθη, μετ᾽ αὐτοῦ δὲ καὶ 
οἱ στηρίζοντες αὐτὸ κάτωθεν σταθμοί (εἰκ. 271). Τότε δ᾽ ἐπίσης ἐγένετο καὶ ἡ ἀφαίρε- 
σις τῶν ἐξ ἐρυθρῶν πλίνθων ἐπενδύσεων τοῦ δυτικοῦ τμήματος τῶν ἐσωτερικῶν 
παρειῶν τοῦ βορείου καὶ τοῦ νοτίου τοίχου τοῦ διαμερίσματος 3, αἵτινες εἶχον γίνει 
κατὰ τὰς ἀναστηλωτικὰς ἐργασίας τοῦ 1842 - 44 (εἰκ. 272)3. 

ἛἜκ τῶν τεσσάρων ἀρχαίων μαρμαρίνων δοκῶν, αἴτινες, ὡς ἐλέχθη, ἐσχημάτιζον τὸ 
ἀνώφλιον τῆς θύρας, µόνον ἡ πρὸς τὸν ὀπισθόναον βλέπουσα καὶ μὴ θιγεῖσα ἐκ τῆς 
πυρκαϊᾶς δοκὸς διετηρήθη εἰς τὴν ἀρχικήν της θέσιν, ἐνισχυθεῖσα καὶ διὰ σιδηρᾶς 
δοκοῦ, ύψους 0,33 µ.,τεθείσης ἐντὸς αὐτῆς". Αί λοιπαὶ τρεῖς βλαφθεῖσαι δοκοὶ διελύ- 
θησαν, εἲς δὲ τὴν θέσιν αὐτῶν κατεσκευάσθη ὀἐπιμήκης δοκὸς ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυ- 
ροδέµατος, φαινοµένη σαφῶς εἰς τὴν εἰκόνα 271. 


1. Βλέπε φωτογραφίαν εἰς ΜΠΛΛΑΝΟΝ, ᾿Αναστήλωσις, εἰκ. 143. 

2. Αἱ ἐπὶ τῶν πλακῶν τούτων ἀρχαῖαι ἐπιγραφαὶ ἐδημοσιεύθησαν ὑπὸ Ν. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ἐν ΑΔ ΕΙ, 1927 - 28, σ. 133-134. 
3, ΑΕ 1895, στ. 34. 

4. ΜΠΑΛΑΝΟΣ, ᾿Αναστήλωσις, σ. 122 καὶ εἰκ. 143. 
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Ο ΟΠΙΣΘΟΝΑΟΣ 


ΓΕΝΙΚΑ. 


Ὁ ὑπ) ἀριθ. 4 (εἰκ. 233) χῶρος, τεταγµένος συμμετρικῶς πρὸς τὸν ὑπ ἀριθ. 1 χῶ- 
ρον τοῦ προνάου (πίν. 1) ἓν σχέσει πρὸς τὸν κατὰ πλάτος ἄξονα τοῦ ναοῦ, ἀπετέλει 
τὴν δυτικἠν πρόστασιν τοῦ σηκοῦ, ἐκαλεῖτο δὲ ὑπὸ τῶν ἀρχαίων ὀπισθόδομος). Ἐ- 
πειδὴ ὅμως, ὡς εἴδομεν, ὀπισθόδομος ἐκαλεῖτο ἐνίοτε--- καὶ οὐχὶ ἀτόπως --- ὁ ὅπι- 
σθεν τοῦ κυρίως ναοῦ χῶρος 3, ἤτοι ὁ κυρίως Παρθενών, πρὸς ἀποφυγὴν συγχύσεως 
θὰ ὀνομάζωμεν ἡμεῖς αὐτόν, κατ ἀναλογίαν πρὸς τὸν πρόναον, ὀπισθόναον”, ἂν καί, 
περιέργως, ἡ ὀνομασία αὕτη δὲν ἀπαντᾶται οὔτε εἰς τὰς ἐπιγραφάς, οὔτε εἰς τοὺς ἀρ- 
χαίους συγγραφεῖς, οὔτε κἂν εἰς τοὺς λεξικογράφους, ἐνῶ εἶναι ἐξ ἴσου πρὸς τὸν πρό- 
ναον ἐκφραστικὴ τοῦ πράγµατος. ᾧ 

Ἐξαιρέσει δύο µόνον λεπτομερειῶν --- τῆς διαφορᾶς τῆς κάτω διαμέτρου τῶν κιό- 
νων (Δ) καὶ τοῦ βάθους τοῦ χώρου --κατὰ τὰ ἄλλα ἡ διάταξις τοῦ ὀπισθονάου ἀντιγρά- 
φει ἀκριβῶς τὴν τοῦ προνάου (εἰκ. 273). Προκύπτει ἐντεῦθεν, ὅτι ὁ ὀπισθόναος ἧτο 
κατ’ οὐσίαν ἓν δημιούργημα καθαρῶς αἰσθητικῆς φύσεως, ἀφοῦ οὐδένα ἐξυπηρέτει 
πρακτικὸν σκοπόν, κατεσκευάσθη δὲ µόνον χάριν τηρήσεως τῆς αὐστηρᾶς συµµε- 
τρίας εἰς τὴν διάταξιν τῶν μερῶν τοῦ σηκοῦ, διὰ τῆς ἀπολύτως συµµέτρου τοποθετή- 
σεως τῶν προστάσεων, τοῦ προνάου καὶ τοῦ ὀπισθονάου. Εἰς τὴν αὐστηρὰν αὐτὴν 
συμµετρίαν ἦσαν στερρῶς προσηλωμένοι οἱ ἀρχιτέκτονες τῆς κλασσικῆς ἐποχῆς, 
διότι ἐπ᾽ αὐτῆς ἐθεμελιοῦτο ἡ πλαστικἡ γαλήνη τῆς μνηµειώδους ἐμφανίσεως τοῦ ναοῦ. 
Ἔχει πράγματι καὶ ὁ ὀπισθόναος τὸ αὐτὸ ἐπιμήκους, πλαγιαστοῦ ὀρθογωνίου, σχῆμα 
τοῦ προνάου, περιοριζόµενος πρὸς Δ. μὲν ὑπὸ τῆς ἑξαστύλου κιονοστοιχίας τῆς προ- 
στάσεῶς, πρὸς Α. δὲ ὑπὸ τοῦ 2,056 µ. παχέος θυραίου τοίχου, ὅστις τὸν ἐχώριζεν ἀπὸ 
τὸν κυρίως Παρθενῶνα (εἰκ. 233 καὶ 273). Πρὸς Β. καὶ πρὸς Ν. κλείεται ὁμοίως τὸ 
ὀρθογώνιον τοῦτο, ἀφ᾽ ἑνὸς ὑπὸ τῶν γωνιαίων κιόνων τῆς προστάσεως καὶ ἀφ᾿ ἑτέ- 
ρου ὑπὸ τῶν ἀντικρυζουσῶν αὐτούς, πλατειῶν (1.555 μ.) παραστάδων, αἵτινες προβάλ- 
λουν κατὰ 1,56 μ. ἀπὸ τοῦ θυραίου τοίχου. Τὸ ἀπὸ Β. πρὸς Ν. πλάτος τοῦ ὀπισθονάου, 
μετρούμενον κατὰ τὸν στυλοβάτην τῆς δυτικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς, εἶναι, ὡς τὸ τοῦ προ- 
νάου, 21,712 µ., τὸ βάθος ὅμως αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ χείλους τοῦ αὐτοῦ στυλοβάτου µέχρι 
τοῦ θυραίου τοίχου εἶναι µικρότερον (5.332 µ. ἔναντι 5,416 μ. τοῦ προνάου). Λόγῳ 
ἐπίσης τοῦ µικροτέρου πλάτους τῆς λεκάνης τοῦ ὀπισθονάου τὸ πλάτος τῶν καλυ- 
πτουσῶν αὐτὴν πλακῶν εἶναι εἲς τὸν ὀπισθόναον µικρότερον ἢ εἰς τὸν πρόναον(εἰκ. 273). 

"Ὁμοίαν ἀκριβῶς πρὸς τὴν τοῦ προνάου διάταξιν παρουσιάζει καὶ τὸ ἐπίσης λόγῳ. 
τῶν ποικίλων περιπετειῶν τοῦ μνημείου ἐφθαρμένον δάπεδον τοῦ ὀπισθονάου (εἲκ. 273. 
πίν. 1). ᾽Απετελεῖτο καὶ αὐτὸ πράγµατι ἓκ δύο εἰδῶν ὀρθογωνίων πλακῶν, ἤτοι: α) ἐκ. 


1. Βλ. τὰς σχετικὰς παραπομπάς εἰς σ. 258, σημ. 3. 
2. Διὰ τὸν αὐτὸν προφανῶς λόγον καὶ ὁ 5οκΑντον τὸν ὠνόμασεν ἐπίναον εἰς τὸ ἄρθρον του Ιπίετίου Ὠεκίβη οἳ ΩΓοεΚ Τεπι- 
Ρίες (Α)Α. 50, 1946, σ. 43, 44, 48, 49), ἂν καὶ ὁ ὄρος αὐτὸς δὲν παραδίδεται ἐπίσης ὑπὸ τῶν ἀρχαίων. 
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τῶν σχηματιζουσῶν τὸν στυλοβάτην τῶν κιόνων τῆς προστάσεως!, αἵτινες ἔχουσι μῆ- 
κος 1,649 µ. καὶ πάχος τὸ αὐτὸ πρὸς τὰς τοῦ προνάου ἥτοι 0,391 µ., ὅσον δηλαδὴ 
καὶ τὸ ὕψος 0,391 µ. τοῦ ἄνω ἀναβαθμοῦ τῆς κρηπῖδος τοῦ σηκοῦ καὶ β) ἐκ τῶν πλα- 
κῶν, αἴἵτινες καλύπτουσι τὴν ὑπόλοιπον ἔπιφανειαν τοῦ ὀρθογωνίου, αἱ ὁποῖαι, ὡς καὶ 
αἱ ἀντίστοιχοι τοῦ προνάου, εὑρίσκονται καὶ ἐδῶ κατὰ 0,064 ἕως 0,065 μ." βαθύτερον τῶν 
πλακῶν τοῦ στυλοβάτου, σχηματιζοµένης οὕτω καὶ ἐδῶ μιᾶς ἀβαθοῦς λεκάνης μεταξὺ 
τοῦ στυλοβάτου καὶ τοῦ τοιχοβάτου τοῦ θυραίου τοίχου, διαστάσεων --Ι8.40 Χ 3,50 µ. 


ο) 
ο ὰς 
ον 











274. Κάτοψις τοῦ ὀπισθονάου (παροῦσα κατάστασις, 1941). 


Εἶναι δὲ καὶ ἐδῶ ἡ λεκάνη αὕτη ἐστρωμένη διὰ 13 μὲν πάλιν κατὰ τὸ μῆκος αὐτῆς 
πλακῶν καὶ 3 κατὰ τὸ πλάτος σειρῶν ὀρθογωνίων πλακῶν, πάχους 0.35 µ., καλῶς δι᾽ 
ἀναθυρώσεως πρὸς ἀλλήλας προσηρµοσµένων. Καὶ αὐτὸς δ᾽ ὁ πυθμὴν τῆς λεκάνης 
παρουσιάζει, ὡς καὶ ὁ τοῦ προνάου, καμπυλότητα, ἀκολουθοῦσαν τὴν τῆς κρηπῖδος 
τοῦ σηκοῦ. Ἐπειδὴ δὲ καὶ τοῦ ὀπισθονάου ἐλλείπει ἡ στέγη τῆς προστάσεως, τὰ ἓν τῇ 
λεκάνῃ σωρευόµενα σήμερον ὕδατα τῶν βροχῶν, μὴ δυνάµενα ἄλλως νὰ διαφύγουν, 
«στερνιάζουν» εἰς τὸ βόρειον καὶ τὸ νότιον ἄκρον τοῦ ὀπισθονάου, ἰδίᾳ δὲ εἰς τὰς γὼ- 
νίας του, ἐνῶ τὸ μέσον τῆς λεκάνης μένει στεγνόν. 

Διὰ τῆς βαθύνσεως τῆς ἐσωτερικῆς ἐπιφανείας τῆς λεκάνης ἐξαίρεται καὶ ἐδῶ ἴδιαι- 
τέρως ὁ στυλοβάτης τῆς προστάσεως, ὅστις ἀποτελεῖται κατὰ μὲν τὴν δυτικὴἠν αὐτοῦ 


1. Σημειωτέον ὅτι ὁ στυλοβάτης οὗτος εὑρίσκεται εἰς τὴν αὐτὴν στάθµην πρὸς τὸ δάπεδον τοῦ χώρου 3 καὶ τὴν τῶν πλα- 
γίων κλιτῶν τοῦ χώρου 2. 
3, Κατὰ Μιομακια (Ώες Ρατίλεποη, σ. 15), 0066 µ. 
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πλευρὰν ἐκ 15 ἐν ὅλῳ πλακῶν, ἓξ ὤν αἱ μὲν δύο γωνιαῖαι εἶναι τετράγωνοι, μὲ μικρὰν 
ἀπότμησιν (0.025 Χ 01025 μ.) τῆς ἐσωτερικῆς των γωνίας (οἵαν συναντῶμεν καὶ εἰς 
τὰς ἐσωτερικὰς γωνίας τῶν πλακῶν τοῦ περιστυλίου), αἱ δὲ ἄλλαι εἶναι οὕτω διατετα- 
Ὑμέναι, ὥστε ὁ 3ος, 6ος, 9ος καὶ 12ος ἁρμός των νὰ εὑρίσκεται ὑπὸ τὸν ἄξονα τοῦ 2ου, 
3ου, 4ου καὶ 5ου κίονος τῆς προστάσεως. ᾿Ακολουθοῦσιν ἑπομένως καὶ οἱ κίονες τῆς 
δυτικῆς προστάσεως τὸ αὐτὸ σύστημα τοποθετήσεως τῶν κιόνων, τὸ ὁποῖον ἐφηρμό- 
σθη καὶ εἲς τὸ περιστύλιον (βλ. εἰκ. 273 καὶ ἀνωτέρω σ. 120). 


Οἱ κίονες τῆς προστάσεως. Ἡ κατὰ τὴν δυτικἠν πλευρὰν τοῦ ὁπι- 
σθονάου ἐκτεινομένη πρόστασις ἀποτελεῖται ἀπὸ ἓξ δωρικοὺς κίονας, σωζομένους 
μὲν ὅλους ἕως ἄνω (πτ. πίν. ΧΙΙ καὶ πίν. 14), ἀλλὰ πολὺ βεβλαμμένους ἐκ τῶν βληµά- 
των καὶ τοῦ πυρός. Ἐκ τῶν κιόνων τούτων σήµερον οἱ δύο νοτιώτατοι ἀποκρύπτονται 
ἓν µέρει ὑπὸ τοῦ ὑπὸ τῶν βυζαντινῶν, κατὰ τὴν ΝΑ. γωνίαν τοῦ ὀπισθονάου, κατα- 
σκευασθέντος δι ἀρχαίων μαρμάρων μεσαιωνικοῦ πύργου (εἰκ. 273, πίν. 66) κωδωνο- 
στασίου. 

Οἱ ἓξ δωρικοὶ κίονες τῆς προστάσεως, μὴ στερεούµενοι, ὡς καὶ οἱ τοῦ πτεροῦ, 
δι) ἐμπολίου ἐπὶ τοῦ στυλοβάτου των, ἔχουσι κάτω διάµετρον (Δ) 1,712 µ., ἤτοι κατὰ 
01061 μ. παχυτέραν τῆς τῶν κιόνων τοῦ προνάου (1.651 μ.)1 (βλ. ἀνωτέρω σ.299). Ἡ 
ἄνω διάμετρός των (5) μετρεῖ 1,313 µ., αὐλακοῦνται δὲ καὶ αὐτοὶ ὑπὸ 20 ραβδώσεων, 
χορδῆς 0,267 ἕως 0,2675 µ. καὶ βέλους μὴ µετρουµένου, λόγῳ θραύσεως τῶν ἀκμῶν. 

Καθ’ ύψος οἱ κίονες ἀποτελοῦνται ἐξ 11 μὲν σχεδὸν ἰσοῦψῶν σφονδύλων οἱ δύο 
ἄκροι (ΒΔ. καὶ ΝΔ.), ἐκ 12 δὲ οἱ ὑπόλοιποι τέσσαρες ἐνδιάμεσοι (εἰκ. 274, πτ. πίν. ΧΙΙ 
καὶ πίν. 14)". Τοῦ ὕψους των δὲ ὄντος περίπου τοῦ αὐτοῦ εἴς τε τὸν πρόναον καὶ τὸν ὁ- 
πισθόναον καὶ ποικίλλοντος ἀπὸ 10,00 ἕως 10.092 μ.” ἡ περικοπὴ (σιλουέττα) τῶν τοῦ 
ὀπισθονάου προκύπτει κατά τι παχυτέρα τῆς τῶν κιόνων τοῦ προνάου, τὸ δὲ πλάτος 
τοῦ ἄβακός των προκύπτει ἐπίσης µεγαλύτερον τοῦ τῶν τοῦ προνάου, ἤτοι 1,756 ἕως 
1,158 µ., ἔναντι τοῦ 1,702 ἕως 1,706 μ. τοῦ προνάου, διότι ἡ ἀναλογία τῆς κάτω δια- 
μέτρου Δ πρὸς τὸ ὕψος τοῦ κίονος Υ εἰς μὲν τὸν πρόναον προκύπτει 1:6,103, φθάνου- 
σα δηλαδὴ εἰς ραδινότητα τὴν τῶν ἰωνιζόντων κιόνων τοῦ ναοῦ τοῦ Σουνίου, ἐνῶ εἰς 
τὸν ὀπισθόναον κατέρχεται εἰς 115,58, ἔναντι τῆς ἔτι βαρυτέρας ἀναλογίας τῶν κιόνων 
τοῦ περιστυλίου, 1:5,4755 μὲν διὰ κίονας μὲ κάτω διάµετρον 1,905 µ. καὶ 1:5.417 διὰ 
κίονας μὲ κάτω διάµετρον 1,925 μ. 

"Ὅσον ἀφορᾷ τὰς λεπτοµερείας τοῦ κιονοκράνου καὶ αὐταὶ εἶναι κατά τι μεγαλύ- 


1. Ἡ σημαντικὴ διαφορἀ τῆς κάτω διαμέτρου τῶν κιόνων τῶν δύο προστάσεων διέφυγε τελείως τὸν ΜΠΑΛΑΝΟΝ, ὅστις 
Ἰράφει (Αναστήλωσις, σ. 44), ὅτι οἱ κίονες ἀμφοτέρων τῶν προστάσεων εἶναι ὅμοιοι. 

2. Ἐσφαλμένως γράφει ὁ ΜΠΑΛΑΝΟΣ(Αναστήλωσις, σ. 67), ὅτι µόνον οἱ δύο µέσοι κίονες ἀποτελοῦνται ἐκ 12 σφονδύλων. 

3. Τῶν γωνιαίων κιόνων τὸ ὄψος διαφέρει κατὰ τὰ τέσσαρα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντος. Οὕτω εἰς τὸν ΒΔ. κίονα τὸ ὄψος πρὸς, 
Β. μὲν εἶναι 10.085 µ., πρὸς Ν. 10,087 µ., πρὸς Δ. 10,084 µ. καὶ πρὸς Α. 10,087 µ., ὥστε ὁ µέσος ὄρος του εἶναι 100857 µ. 

4- Κατὰ Ῥιννοοκ, Ἠεερετία 37, 1969, σ. 114, 1:6413. 

5. Τὸ ὕψος τοῦ τρίτου ἀπό Ν. κίονος τοῦ ὀπισθονάου, μετρηθὲν κατά τὴν Α., τὴν Β. καὶ τὴν Ν. πλευράν τοῦ κίονος, εὑρέθη, 
ὅτι εἶναι ἀντιστοίχως 10.092 µ., 10.085 καὶ 10.085 µ. ᾿Η κατακόρυφος ἐρρίφθη ἀπὸ τοῦ μέσου τῆς ἀντιστοίχου πλευρᾶς τοῦ 
ἄβακος. Εἰς τὸν πίν. 98 ἐκ παραδρομῆς ἐσημειώθη τὸ ὁλικὸν ὄψος τοῦ αὐτοῦ τρίτου κίονος ἀπὸ Ν. καὶ τοῦ δευτέρου ἀπὸ 
Β. κατά τι χαμηλότερον ἤτοι 10.056 µ. 
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214. Προυπτικὴ ἀναπαράστασις τῆς ΝΔ. γωνίας, μετὰ τμήματος τοῦ νοτίου περιστυλίου. 
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τεραι τῶν ἀντιστοίχων τοῦ προνάου: οὕτω, ἐνῶ τὸ ὕψος τοῦ ἄβακος τοῦ προνάου εἴ- 
ναι 02885 μ. (εἰκ. 206, πίν. 47α), τὸ τοῦ ὀπισθονάου εἶναι 0,293 (εἰκ. 215). Επίσης, 
ἐνῶ τὸ ὕψος τοῦ ἐχίνου εἰς μὲν τὸν πρόναον εἶναι 0,219 µ. εἰς τὸν ὀπισθόναον εἶναι 











ΤΟΜΗ ΤΟΥ Β.Δ. ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟΥ 
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315. Τομὴ τοῦ κιονοκράνου τοῦ ΒΔ. κίονος τοῦ ὀπισθονάου. 


0.260 μ. Ἡ κρέµασις ὠσαύτως τοῦ ἄβακος ὑπὲρ τοὺς ἱμάντας εἶναι διαφορετική, διότι 
ἐνῶ εἰς τὸν πρόναον εἶναι 0,1625 µ. εἲς τὸ ἄνω µέρος τῶν ἱμάντων καὶ εἰς τὸ κάτω. 
0.193 μ. (εἶκ. 206), εἲς τὸν ὀπισθόναον εἶναι ἀντιστοίχως 0,171 μ. καὶ 0.202 µ. Τέλος 
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ἡ κρέµασις τοῦ ἄβακος ἀπὸ τοῦ ἔσω σημείου τῆς ραβδώσεως τοῦ ὑποτραχηλίου εἶναι 
εἰς μὲν τὸν πρόναον 0,254 µ., εἲς δὲ τὸν ὀπισθόναον 0,265 µ. Εἶναι κατὰ ταῦτα τὸ κιο- 
νόκρανον τοῦ ὀπισθονάου ἀνοικτότερον πρὸς τὰ ἔξω ἀπὸ τὸ τοῦ προνάου. Καὶ τίθε- 
ται ἤδη τὸ διπλοῦν ἐρώτημα: α) διατί κατεσκευάσθησαν οἱ ἐσωτερικοὶ κίονες ἰσχνό- 
τεροι τῶν τοῦ περιστυλίου καὶ β) εἰς τί ὀφείλεται ἡ διαφορὰ τῆς διαμέτρου τῶν κιό- 
νων τῶν δύο προστάσεων; 

Τὸ πρῶτον ἐρώτημα ἀπησχόλησεν ἤδη τὸν Βιτρούβιον. Κατὰ τὸν Ρωμαῖον τοῦτον. 
ἐμπειρικὸν οἱ ἐσωτερικοὶ κίονες κατεσκευάζοντο ἰσχνότεροι, ἐπειδὴ εὑρίσκοντο εἰς 
τὸ ἡμίφως τοῦ πτεροῦ καὶ θὰ ἐφαίνοντο διὰ τοῦτο ὀγκωδέστεροι τῶν ἐξωτερικῶν, ἐὰν. 
κατεσκευάζοντο ὅμοιοι πρὸς αὐτούς. Ἵνα λοιπὸν φανοῦν ἴσοι, ἔπρεπε νὰ ἰσχνανθοῦν. 

Εἰς τὴν περίπτωσιν γενικῶς, καθ’ ἣν εἷς κίων φαίνεται λεπτὸς ὁ Βιτρούβιος! συµ- 
βουλεύει νὰ ἐφοδιάζεται μὲ µεγαλύτερον ἀριθμὸν ραβδώσεων, ἐπειδή, ὡς ὀρθῶς λέγει, 
μεταξὺ δύο κιόνων ἴσης διαμέτρου ὁ ραβδωτὸς φαίνεται ὀγκωδέστερος τοῦ ἀρραβδώ- 
του, γίνεται δὲ τοῦτο διότι ὁ ὀφθαλμός, ἐκτυλίσσων τὸ περίγραµµα τοῦ ραβδωτοῦ κί- 
ονος, τὸ κάµνει νὰ ἀποκτᾷ µακρότερον ἀνάπτυγμα, ὅπερ ὑποτιμᾷ τὸ ύψος τοῦ κίονος. 
ὁπότε φαίνεται οὗτος ὀγκώδέστερος. 

Ποῖον ὅμως λόγον θὰ εἶχε ἡ προοπτικἡ αὐτὴ ἁπάτη εἰς τὸν Παρθενῶνα;: Τὴν σχε- 
τικὴν ἐξήγησιν παρέσχεν ὁ 0Ποίδγ”, καθ’ ὃν οἱ ἐσωτερικοὶ περιγραφέντες ἰσχνότεροι 
καὶ χαµηλότεροι κίονες τῶν προστάσεων ἐδημιούργησαν ἁπλῶς ἐντύπωσιν προοπτι- 
κοῦ βάθους, ἐπειδὴ ὁ θεατής, βλέπων αὐτοὺς ἀποτόμως νὰ χαμηλώνουν, τοὺς ὑπολογί- 
ζει εὑρισκομένους µακρότερον ἀπὸ ὅσον πράγματι εἶναι. Δεδομένου ὅμως ὅτι δὲν εἶναι 
καὶ τόσον μακρὰν ὅσον νομίζει τις, θὰ τοῦ φανοῦν ὀγκωώδέστεροι ἐὰν διατηρήσουν 
τὸν αὐτὸν μὲ τοὺς ἐξωτερικοὺς κίονας ὄγκον' πρέπει λοιπὸν κάπως νἀλεπτύνουν, χωρὶς 
ὅμως καὶ νὰ στενεύσουν αἰσθητῶς: διότι τότε ή ἁπάτη θὰ ἦτο ἀπίστευτος. Τοὺς ἑλέπτυ- 
ναν λοιπὸν πραγματικῶς, ἀλλὰ τοὺς διετήρησαν μὲ τὸν αὐτὸν πρὸς τοὺς ἐξωτερικοὺς 
ἀριθμὸν ραβδώσεων, ὥστε νὰ ἀποκτήσουν ἓν ὁπτικὸν εὖρος, μὲ τὸν τρόπον δὲ αὐτὸν 
ἡ ἐντύπωσις ἐκέρδισεν εἲς χάριν". 

"Ὅσον δ᾽ ἀφορᾷ τὸ δεύτερον ἐρώτημα, ὁ Ῥεητοςε καὶ ὁ δίενοῃς διετύπωσαν τὰς ἑξῆς 
ὑποθέσεις: 

Κατὰ τὸν Ρεητοςε" τὸ µεγαλύτερον πάχος τῶν κιόνων τοῦ ὀπισθονάου (βλ. ἀνωτέρω 
σ. 433) ἐξηγεῖται ἂν δεχθῶμεν, ὅτι οἱ κίονες τοῦ προνάου, οἵτινες κατεσκευάσθησαν. 
πρῶτοι, θὰ ἐφάνησαν εἲς τὸν Ἰκτῖνον ἢ τὸν Φειδίαν σχετικῶς ἰσχνοὶ ἓν σχέσει πρὸς τὸ 
ὕψος των (10 μ.) καὶ τούτου ἕνεκα θὰ ἐκρίθη σκόπιµον ν᾿ αὐξηθῇ τὸ πάχος των, ὁ- 
πὀτε ἐπανήρχοντο, κατ᾿ ἀπαίτησιν ἴσως καὶ τῶν συντηρικωτέρων, εἰς τὴν διάµετρον 
τῶν ἐσωτερικῶν κιόνων τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος, τὴν ὁποίαν γνωρίζοµεν ἐκ 
τῶν εἰς τὸ Β. τεῖχος ἐντειχισμένων σφονδύλων, ὅτι ἧτο 1.707 μ. Θὰ ἀντεγράφη λοιπὸν 
καὶ ἡ διάµετρος τῶν κιόνων τοῦ ὀπισθονάου ἀπὸ τὴν τῶν ἐσωτερικῶν κιόνων τοῦ ἀρ- 


1: Ῥο Ατοήι. 1Ν, 4, 
4ο Γατολῄίοείυσς, Ῥαεῖς ᾱ- ε 
ΜΙΧΕΛΗΣ, Ἡ ἀρχιτεκτονικὴ ὡς τέχνη”, ᾿Αθῆναι 1965, σ. 280. 
είρ]ες, σ. 9, συνέχεια σημειώσεως τῆς σ. 8. 
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χαιοτέρου Παρθενῶνος, ὅπως ἀντεγράφη καὶ ἡ διάµετρος τῶν κιόνων τοῦ ἔξωτερι- 
κοῦ περιστυλίου ἀπὸ τὴν τῶν κιόνων τοῦ περιστυλίου τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος, 
ἴσως δὲ µάλιστα καὶ νὰ ἐχρησιμοποιήθησαν κατ’ ἀμφοτέρας τὰς περιπτώσεις αὐτοὶ 
οὗτοι οἱ ἀρχαιότεροι κίονες ἢ οἱ σφόνδυλοι αὐτῶν, ὡς ὀρθῶς ἐγνωμάτευσεν ἐσχά- 
τῶς καὶ ὁ Οατρεπίεγ]. 

Πολὺ ἀργότερον ὁ 5ίονοπς” προσέθεσεν εἰς τὴν ἀνωτέρω ὑπόθεσιν τοῦ Ῥεητοςα 
καὶ τὰς ἑξῆς δύο ἀκόμη ὑποθέσεις: 1) ὅτι οἱ κίονες τοῦ ὀπισθονάου ἴσως ἐγένοντο 
παχύτεροι, ἵνα εἶναι ἀσφαλέστερον τὸ ἐν τῷ ὀπισθονάῳ εὑρισκόμενον θησαυροφυ- 
λάκιον”, 2) ὅτι οἱ κίονες τοῦ προνάου ἐγένοντο ἰσχνότεροι διὰ νὰ ἀφίνωσι µεταξύ 
των μεγαλύτερον χῶρον, ἵνα εἰσέρχεται εἰς τὸν βαθὺν καὶ σκοτεινὸν κυρίως ναὸν ὄχι 
µόνον περισσότερος κόσμος, ἀλλὰ καὶ (µέσῳ τοῦ φεγγίτου τῆς θύρας) καὶ περισσότε- 
ρον φῶς: πιθανωτέρα ἐξ ὅλων τῶν ἀνωτέρω ὑποθέσεων παραμένει, νοµίζοµεν, ἡ τοῦ 
Ῥεητορο. 

Ἐντούτοις ἡ αὔξησις τῆς διαμέτρου τῶν κιόνων τοῦ ὀπισθονάου δὲν ἔμεινεν ἄνευ 
συνεπειῶν, ἐπειδή, ἂν τὸ κέντρον τῶν ἄκρων κιόνων ἐτοποθετεῖτο εἰς τὴν αὐτὴν ἀπὸ 
τῆς παραστάδος ἀπόστασιν, εἰς τὴν ὁποίαν καὶ τὸ τῶν τῆς ἀνατολικῆς προστάσεως, 
τὸ μεταξὺ παραστάδος καὶ κίονος κενὸν θὰ ἀπέβαινε µικρότερον. Ἔπρεπε τούτου ἕνε- 
κα νὰ μετακινηθῇ καὶ τὸ κέντρον των καὶ μετ’ αὐτοῦ φυσικἀ καὶ ὁ ἀντίστοιχος στυλο- 
βάτης καὶ ὁ ἀναβαθμός, ὁπότε καὶ ἡ ἀπόστασις τοῦ ἐξωτερικοῦ στυλοβάτου ἀπὸ τῆς 
ἐσωτερικῆς κρηπῖδος θὰ ἠλλοιοῦτο, οὕτω δ᾽ ὁ ὅλος σηκὸς θὰ ἔπαυε πλέον νὰ εἶναι 
αὐστηρῶς ὁμολόγως πρὸς τὴν ἐξωτερικὴν κρηπῖδα τοποθετημένος (βλ. σ. 259). Πρὸς 
θεραπείαν τοῦ κακοῦ ἐσκέφθησαν νὰ µεταθέσουν κατά τι τὸ κέντρον τῶν κιόνων, τὴν. 
δὲ προκύπτουσαν διαφορὰν νὰ καλύψουν ἐκ τοῦ πλάτους τοῦ πρώτου ἀναβαθμοῦ τῆς 
δυτικῆς πλευρᾶς τῆς κρηπῖδος (τοῦ σηκοῦ), ὅστις τούτου ἕνεκα κατεσκευάσθη κατά 
τινα ἑκατοστὰ στενότερος τοῦ τῆς ἀντιστοίχου ἀνατολικῆς πλευρᾶς (0.3835 µ. ἔναντι 
02 μ.). 

Ἡ ἀπ᾿ ἄξονος εἰς ἄξονα ἀπόστασις τῶν κιόνων τοῦ ὀπισθονάου εἶναι τῶν μὲν ἄκρων. 
πρὸς τοὺς δευτέρους 3,716 µ., τῶν δὲ δευτέρων πρὸς τοὺς µέσους 4,197 µ. καὶ τῶν 
ὑπολοίπων πρὸς ἀλλήλους 4,185 μ. Παρατηρεῖται λοιπὸν καὶ ἐνταῦθα µία συστολὴ 
τῶν ἄκρων µετακιονίων, ἴση πρὸς 048! µ. (--4,197 - 3,716), ἥτις προαναγγέλλει τὴν 
ἄνωθεν τῶν κιόνων παρουσίαν τριγλύφων, αἵτινες ὅμως δὲν ἐτέθησαν ἐνταῦθα, ὡς 
θὰ ἐξηγήσωμεν ἀργότερον. 

Ἐπανερχόμενοι ἤδη εἰς τοὺς κίονας θὰ σημειώσωμεν, ὅτι οὗτοι παρουσιάζουν µεί- 
ωσιν καὶ ἔντασιν. Καὶ ἡ μὲν µείωσίς των (ἰσουμένη πρὸς τὴν διαφορὰν τῆς κάτω ἀπὸ 
τῆς ἄνω διαμέτρου) εἶναι ἴση πρὸς 0,399 µ. (--!,Τ12 - 1.313), ἤτοι ἴση περίπου πρὸς 
τὰ 77/100 τῆς κάτω, ἡ δὲ ἔντασίς των, καταμετρηθεῖσα εἰς πλείονας τῶν κιόνων, εὖ- 
ρέθη, ὅτι παρουσιάζει τὸ µέγιστον αὐτῆς μέγεθος (0,0175μ.) εἰς ὕψος 4.17 µ. ἕως 4,40 µ. 


1: Κ. Ολκρεντεκ, Τηε Ατοβήιοσϊς οἱ (νο Ῥαγίίνοποη, σι 47. 

2. Της Βειιίτᾳ οἳ εἶνε Ῥετίσ]εαη Ῥατίμεποη, Ἡσορετία, διρρ]. Π1, 1940, σ. 67. 

3. Ὁ 8τενενε ἐδέχετο ἀκόμη τὴν ἐν τῷ ὀπισθονάῳ ὕπαρξιν τοῦ θησαυροφυλακίου ἢ ταμείου, ὅπερ βλέποµεν ρητῶς ἀνα- 
Υραφόµενον καὶ εἰς τὴν παρὰ ΜΙΟΜΑΕΙ:5 (Ώετ Ῥατίάεποπ, Τα[6Ι. κἰν. 1) κάτοψιν τοῦ ναοῦ. 
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ἀπὸ τοῦ στυλοβάτου, ἤτοι εἶναι ὁμοία τῆς τῶν κιόνων τοῦ περιστυλίου, ὡς ἤδη διε- 
πίστωσε καὶ ὁ Ῥομτοςο). : 

Πλὴν ὅμως τῆς µειώσεως καὶ τῆς ἐντάσεως παρουσιάζουσιν οἱ κίονες τοῦ ὀπισθο- 
νάου, ὡς καὶ οἱ τοῦ προνάου, καὶ κλίσιν τῶν ἀξόνων των καὶ δὴ οἱ μὲν δύο ἄκροι πρὸς 
τὸν κατὰ μῆκος ἄξονα τοῦ ναοῦ (βλ. ἀνωτέρω σ. 308), οὐχὶ ὅμως καὶ οἱ δύο µεσώτατοι 
(3ος καὶ 4ος ἀπὸ τῶν γωνιῶν), οἵτινες, κλίνοντες ἐλάχιστα πρὸς Δυσμάς, δύνανται 
νὰ θεωρηθῶσιν, ὅτι ἵστανται περίπου ἐντελῶς κατακόρυφοι. 

Ἡ κλίσις τῶν κιόνων δύναται εὐκόλως νὰ διαπιστωθῇ ἐκ τῆς μετρήσεως τῆς διαφο- 
ρᾶς ὕψους, τὴν ὁποίαν παρουσιάζουν οἱ κατώτατοι σφόνδυλοί των εἲς τὰς ἀκμὰς ἢ 
τὸ βάθος τῶν ραβδώσεων κατὰ τὰ τέσσαρα κύρια σημεῖα τοῦ ὁρίζοντος (εἲκ. 276, 
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276. Προοπτικὴ ἄποψις τῶν κατωτάτων σφονδύλων τῶν κιόνων τοῦ ὁπισθονάου μετὰ τῶν ὑψῶν αὐτῶν κατὰ τὰ τέσσαρα 
κύρια σημεῖα τοῦ ὁρίζοντος. 


πίν. 49 κάτω). Οὕτω εἰς τὸν ὀπισθόναον οἱ μὲν δύο ἄκροι κίονες παρουσιάζουν εἰς 
τοὺς κατωτάτους σφονδύλους των διαφορὰν ὕψους πρὸς Β. καὶ Ν., ὁ μὲν πρὸς Β. 
0,966 - 0,945 -- 0:02! µ. (εἰκ. 276), ὁ δὲ πρὸς Ν. 0,806 µ. πρὸς Ν., ἄγνωστον δὲ πόσον. 
πρὸς Β., λόγῳ ἐντοιχίσεως αὐτοῦ εἰς τὸν τοῖχον τοῦ κωδωνοστασίου, θὰ κλίνουν 
ἑπομένως πιθανώτατα ἀμφότεροι πρὸς τὸν κύριον, ἤτοι τὸν κατὰ μῆκος ἄξονα τοῦ 
ναοῦ (ὅπως δηλαδἡ καὶ οἱ γωνιαῖοι κίονες τοῦ προνάου, βλ. ἀνωτέρω σ. 308), ἄρα 
καὶ οἱ ἄξονες τῶν κιόνων των, ἐπειδὴ οἱ ὑπόλοιποι σφόνδυλοι ἔχουν παραλλήλους 
τὰς ἄνω πρὸς τὰς κάτω ἐπιφανείας των ἤτοι καὶ αὐτὰς κεκλιµένας. Οἱ μεσαῖοι ὅμως 
κίονες (3ος καὶ 4ος ἀπὸ τῶν γωνιῶν) παρουσιάζουν ἐλαχίστην μὲν διαφορὰν ύψους 
ἀπὸ Β. πρὸς Ν. (4ος ἀπὸ Β. 0.928 - 0.927 -- 0,00! μ.), σημαντικὴν ὅμως ἀπὸ Δ. πρὸς 
Α. Οὕτω ὁ Ίος ἄκρος βόρειος κίων παρουσιάζει διαφορὰν 0,954 - 0,947 -- 0,007 µ., 
ὁ 2ος 0,821 -0,8125 -- 00085 µ., ὁ 3ος δὲν μετρεῖται, διότι εἶναι πρὸς Α. ἐφθαρμένος, 
ὁ 4ος 0,932 -0,926 -- 0,006 µ., ὃ 5ος καὶ ὁ όος δὲν μετροῦνται ὡς ἐντοιχισμένοι. 

Ἐφαρμόζεται κατὰ ταῦτα καὶ ἐνταῦθα ὁ ὑπὸ τοῦ Βιτρουβίου διὰ τοὺς ἰωνικοὺς ναοὺς 
διατυπωθεὶς κανών, περὶ οὗ ὠμιλήσαμεν καὶ εἰς τὸ περὶ προνάου ἀντίστοιχον κεφά- 
λαιον (βλ. ἀνωτέρω σ. 308). 


1. Ρηηείρ]ες, σ. 41. 
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Παραστάδες. Περὶ τῆς μορφολογίας καὶ τῆς πλαστικῆς διακοσµήσεως τοῦ 
ἐπικράνου τῶν παραστάδων παραπέµπω εἲς ὅσα ἔγραψα περὶ τῶν παραστάδων τοῦ 
προνάου, πρὸς τὰς ὁποίας ἦσαν καθ ὅλα ὅμοιαι αἱ σχεδὸν ἀρτίως σωζόµεναι παρα- 
στάδες τοῦ ὀπισθονάου. Ὑπολείπονται µόνον λεπτοµέρειαι τινές, σχετικαὶ πρὸς τὴν. 
µείωσιν καὶ τὴν ἔντασιν τῶν παραστάδων, τὰς ὁποίας θὰ ἐξετάσωμεν ἐνταῦθα, ἐπειδὴ. 
ἐδῶ σώζονται αὗται ἄρτιαι. 

Αί παραστάδες, συνεχίζουσαι κατὰ τὰς πλαγίας ἀκμάς τῆς προσόψεώς των τὴν γραµ- 
μὴν τῶν ὀρθοστατῶν!, παρηκολούθουν τὴν κλίσιν, τὴν µείωσιν καὶ τὴν ἔντασιν τῶν 
κιόνων. Καὶ ἡ μὲν κλίσις αὐτῶν ἰσοῦται, κατὰ τὸν ἄξονά των, πρὸς 0.0605 µ., ἡ δὲ µείω- 
σίς των σημειοῦται (εἶκ. 185 καὶ πίν. 63 δεξιά, 67) κατά τε τὴν πρόστασιν καὶ τὴν πρὸς 
τὸ πτερὸν πλευράν, εἶναι δ᾽ αὕτη µέχρι τοῦ ὑποτραχηλίου 0,089 µ. μὲν εἲς τὸ µέτωπον, 
0016 µ. δὲ (Β.) ἕως 0:020 µ. (Ν.) ἐξωτερικῶς ἤτοι πρὸς τὸν τοῖχον. Ἔντασιν ὅμως πα- 
ρουσίαζον αἱ παραστάδες µόνον κατὰ τὰς πλαγίας ἀκμὰς τοῦ μετώπου των καὶ ταύτην 
ἐλαχίστην (βέλος 00015 μ.) εἰς ύψος 2.745 μ., οὐχὶ ὅμως καὶ ἐγκαρσίως αὐτοῦ, ἤτοι καὶ 
ἀπὸ Α. πρὸς Δ., ὡς γράφει διὰ τὴν ΒΔ. παραστάδα ὁ Μπαλάνος”. Τοῦτο ἀποδεικνύεται 
τρανῶς καὶ ἐξ αὐτῶν τούτων τῶν µέτρων, ἄτινα παρέχει ὁ Μπαλάνος εἲς τοὺς πίνακας 
1(σχ. 2) καὶ 1 Βἱ5 (σχ. 4) τοῦ ἔργου του. Πράγματι, ἐὰν ὄντως ὑπῆρχεν ἔντασις εἲς τὰς 
μετωπικὰς πλευρὰς τῆς παραστάδος θὰ ἔπρεπεν ὄχι µόνον ἡ πρὸς τὰς στενὰς πλευρὰς 
τοῦ σηκοῦ ἀκμὴ αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ ἡ πρὸς τὸν τοῖχον συναπτοµένη νὰ ἦσαν καμπύλαι 
καὶ ἑπομένως τὸ κατὰ τὸ µέσον τοῦ ύψους τῆς πρὸς τὸ πτερὸν πλευρᾶς τῆς παραστά- 
δος πλάτος αἰσθητῶς µεγαλύτερον τοῦ µέσου ὅρου τοῦ πλάτους της, µετρουµένου 
ἄνω καὶ κάτω. Ἐντούτοις τοῦτο κατ ἀμφοτέρας τὰς σωζομένας παραστάδας (ΒΔ. 
καὶ ΝΔ.) ἰσοῦται ἀκριβῶς πρὸς τὸν µέσον ὅρον τοῦ κατὰ τὴν βάσιν καὶ τὸ ἄνω µέρος 
πλάτους αὐτῆς. Ἑπομένως καμπυλότης δὲν ὑπῆρξεν ἐνταῦθα, ἀλλὰ µόνον µείωσις, 
ἡ δὲ παρατηρηθεῖσα κυρτότης τῆς ἐξωτερικῆς ἀκμῆς, ἥτις ἐξελήφθη ὡς καµπυλότης, 
ὀφείλεται προφανῶς εἰς µετακίνησιν τῶν λίθων τῶν μεσαίων στρώσεων τῆς παραστά- 
δος (εἰκ. 277, πἰν. 66δ), οἵτινες ὄντως παρουσιάζουσι περαιτέρω πρὸς τὸν τοῖχον ἵκα- 
νῶς χάσκοντας ἁρμούς. Δυστυχῶς, τὴν ὑπὸ τοῦ Μπαλάνου ἐκφρασθεῖσαν γνώμην πε- 
ρὶ καμπυλότητος τῆς προσθίας ἐπιφανείας τῆς παραστάδος ἐδέχθη ἑσχάτως καὶ ὁ 
Οτάροπ”. 

'Πλὴν δὲ τῆς µειώσεως καὶ τῆς ἐντάσεως παρουσιάζουν αἱ παραστάδες καὶ κλίσιν 
πρὸς τὰ ἔξω, ἤτοι πρὸς τοὺς ἀκραίους κίονας τῶν προστάσεων καὶ μάλιστα ἀρκετὰ 
ἰσχυράν (0,141 μ.) (εἰκ. 185). Ἡ κλίσις αὕτη ἧτο ἐνταῦθα ἀναγκαία δι’ αἰσθητικοὺς 
λόγους: διότι ἂν αἱ παραστάδες ἵσταντο κατακόρυφοι, ἐπειδὴ καὶ οἱ ἀντίστοιχοι κί- 
ονες δὲν κλίνουν πρὸς αὐτάς, λόγῳ τῆς μειώσεώς των, τὸ πλευρικὸν µετακιόνιον θὰ πα- 


1. Ἐσφαλμένως ὅ τε ΡΕΝκοΣε (Ρεϊηείρμες, πίν. 16 ἀριστερά) καὶ ὁ ΜΠΑΛΑΝΟΣ (Αναστήλωσις, πίν. ! δί5, σχ. 2) σχεδιά- 
ζουν τὸν ὀρθοστάτην ἑξέχοντα κατὰ 0.008 μ. τῶν ὑπεράνω στρώσεων, πρὸς τὸ µέρος τοῦ περιστυλίου, ἐνῶ, ὡς ἤδη εἴπομεν, 
ἡ παραστάς πρέπει νὰ φαίνεται µονοκόµµατος καθ' ὅλον αὐτῆς τὸ ὕψος, δι΄ ὃ καὶ δὲν ὑπῆρχεν ἐξοχὴ τῶν ὀρθοστατῶν της. 
Ἐσφαλμένως ἐπίσης σχεδιάζεται ὑπὸ τοῦ Ο, Βόττιομεκ (Ὀπιετομενιηρεη. εἰκ. 23) ἡ παραστᾶς μὲ 17 δόµους πλινθίδων. 
χωρὶς τὸ ἐπίκρανον, ἐνῶ 17η στρῶσις εἶναι τὸ ἐπίκρανον. 

2. Αναστήλωσις, σ. 69. 

3. Οτἰοολίκεῖνε Τετηρεί ιπά Ηείμᾳιὕπιος, Μπείεη 1961, σ. 168. 
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ΔΕΠΙΤΟΜΕΡΕΙΑΔΙ 
ΒΔ.ΠΑΡΑΣΤΑΔΟΣ 


377. Σχέδιον δεικνύον τὴν µετακίνησιν δόµου τῆς ΒΔ. παραστάδος καὶ λεπτοµερείας αὐτῆς. 
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ρουσιάζετο ὡς τραπέζιον, ἔχον ἄνω τὴν μεγαλυτέραν του διάστασιν, ἥτις, λόγῳ τοῦ 
ὄψους (10,04 μ.), θὰ ἐφαίνετο εἰς τὸν ὀφθαλμὸν ἀκόμη μεγαλυτέρα. 

Σημειώνομεν ἓν τέλει, ὅτι ἐπὶ τῆς δυτικῆς ὄψεως τῶν δύο παραστάδων τῆς προστά- 
σεως ὑπάρχει χαρακτὴ γραµµή, διῄκουσα καθ᾽ ὅλον τὸ ὕψος: τῶν παραστάδων, ἀπέ- 
χουσα δὲ 0,66 µ. ἀπὸ τῶν ἐξωτερικῶν ἀκμῶν (εἴκ. 145). Κατὰ τὸν Μπαλάνον (σ. 70) 

















































































































278. Τὸ ἄνω µέρος τοῦ ΒΔ. κίονος (Α. ὄψις) καὶ τῆς παραστάδος τοῦ ὀπισθονάον (Δ. ὄψις), φέρον τὰ ἴχνη µεταγενεστέρων. 
προσθηκῶν, ἐπισκευῶν καὶ τοῦ πλαισίου τῶν κιγκλίδων. 


ἡ γραμμὴ αὕτη «δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς τὸ ἑξωτερικὸν ὅριον µαρμαρίνου τοιχώµα- 
τος, χρησιμεύοντος πρὸς πλήρωσιν τοῦ μεταξὺ τῶν παραστάδων καὶ τῶν γωνιαίων 
κιόνων κενοῦ. Εἰς τοὺς κίονας ὅμως τούτους οὐδὲν ἀνάλογον ἴχνος διακρίνεται, ἐκτὸς 
δὲ τούτου πρέπει νὰ σημειωθῇ, ὅτι ἑκατέρωθεν τῆς χαρακτῆς ταύτης γραμμῆς ἡ ἔπι- 
Φάνεια τῶν παραστάδων παρουσιάζει καὶ διάφορον ἀπόχρωσιν (εἰκ. 54, Μπαλάνου), 


1, ΜΠΑΛΑΝΟΣ, ἸΑναστήλωσις, πὶν. 1 δἱς, σχ. 2 (ἡμοτ. εἰκ. 185). 
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ἡ δὲ διαφορὰ τῆς ἀποχρώσεως ἐμφανίζεται εἰς τὴν ΒΔ. παραστάδα ἐπὶ πλάταυς 0,60. 
µ. ἔσωθεν τῆς χαρακτῆς γραμμῆς καὶ κατὰ τὸ 1/3 τοῦ ύψους τῆς παραστάδος. Πρὸς 
τούτοις εἰς ὕψος 2,75 μ. ἀπὸ τῆς βάσεως τῆς παραστάδος καὶ εἰς ἀπόστασιν 0,95 µ. 
ἀπὸ τῆς ἐξωτερικῆς πλευρᾶς, ἤτοι 0,39 μ. ἀπὸ τῆς χαρακτῆς γραμμῆς, ὑπάρχει ὀρθο- 
γώνιος λαξευτὴ ὁπή, διαστάσεων 0,09 κθ,035 µ. καὶ βάθους 0,10µ., χρησιμεύουσα 
(κατὰ Μπαλάνον) πρὸς στήριξιν µαρµαρίνης πλακός, πλάτους 0,55 ἕως 0,60 µ. διὰ σι- 
δηροῦ γόμφου. 















































































































































ΠΑΡΘΕΝΟΝ ΟΠΙΣΘΟΝΑΟΣ 


279. Κάτοψις τοῦ ὀπισθονάου, ἐμφαίνουσα τὰς µαρμαρίνας βάσεις τῶν ξυλίνων κιγκλίδων, δι’ ὢν ἐφράσσετο. 


Παρόμοιαι ὁπαὶ ὑπάρχουσι καὶ εἰς τοὺς γωνιαίους κίονας, σχεδὸν ἔναντι τῶν τῶν 
παραστάδων καὶ εἲς ἀντίστοιχα ὕψη, χρησιμεύουσαι καὶ αὐταὶ πιθανῶς πρὸς στήρι- 
ιν τῆς πλακὸς ταύτης διὰ γόμφων». 

Εΐναι προφανές, ὅτι ἡ μὲν ἀνωτέρω ἀναφερομένη χαρακτὴ ἐπὶ τῆς ὄψεως τῆς παρα- 
στάδος γραμμἠ σημειώνει τὴν θέσιν τοῦ ὁρθίου ξύλου (σταθμοῦ) τοῦ πλαισίου τῶν. 
κιγκλίδων καὶ οὐχὶ «μαρμαρίνου τοιχώματος», χρησιμεύοντος πρὸς πλήρωσιν τοῦ 
μεταξὺ τῶν παραστάδων καὶ τῶν γωνιαίων κιόνων κενοῦ, ὡς γράφει ὁ Μπαλάνος", 
αἱ δὲ ἀποστάσεις καὶ οἱ καθ’ ὕψος παρατηρούμενοι γόμφοι δὲν ἐχρησίμευον πρὸς στή- 
ριξιν πλακῶν, πλάτους 0,55 ἕως 0,60 µ., ὡς ἀνωτέρω γράφει ὁ Μπαλάνος, ἀλλ᾽ ἀπετέ- 
λουν τοὺς γόμφους συνδέσεως τοῦ ξυλίνου πλαισίου τῶν κιγκλίδων ἀφ᾿ ἑνὸς πρὸς τὴν 
παραστάδα καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου πρὸς τὸν κίονα, ὡς ἤδη ἐξεθέσαμεν ἀνωτέρω (σ. 325), ὁμι- 
λοῦντες περὶ τῶν κιγκλίδων (εἰκ. 218, πίν. 61ε). 

ὋὩς ὁ πρόναος οὕτω καὶ ὁ ὀπισθόναος θὰ ἐχρησίμευε πρὸς φύλαξιν πολυτίµων ἀντι- 


1. Αναστήλωσις, σ. 45, πίν. 1 δἱ5, σχ. 2. 
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κειμένων, χάριν ἀσφαλείας τῶν ὁποίων ὅλα τὰ µετακιόνια αὐτοῦ ἐφράχθησαν ἀπὸ 
τοῦ δαπέδου µέχρι τῶν ἐπιστυλίων διὰ ξυλίνων κιγκλίδων (εἰκ. 279)!. Καΐτοι ὅμως ἡ 
τοιαύτη φράξις ὀλίγην σχετικῶς ἀσφάλειαν παρεῖχεν εἰς τὸ περιεχόµενον τοῦ ὁπι- 
σθονάου, ὅμως ὑπεστηρίχθη παλαιότερον ὑπό τινων, ἓν οἴς ἀρχικῶς καὶ αὐτὸς ὁ Ὠδτρ- 
{614 3, ὅτι ὁ ὀπισθόναος θὰ ἐχρησίμευε καὶ ὡς ταμεῖον τοῦ Κράτους». 

Οἱ ὑποστηρίζοντες τὴν ἄποψιν ταύτην, ἐστηρίχθησαν κυρίως: α) ἐπὶ τῆς ἐπιγρα- 
φῆς τῶν λογιστῶν (16 [5, 273) τοῦ 413/2 π.Χ., ἥτις ὅμως ὁμιλεῖ περὶ παραδόσεως τῶν 
ταμιῶν τῆς ᾿Αθηνᾶς καὶ συμπληροῦται ἐν τῷ ναῷ τῷ ἑκατομπέδῳ καὶ β) ἐπὶ τοῦ ψη- 
φίσµατος τοῦ Καλλίου (1 1», 9ἱ, 92) τοῦ 434 π.Χ., ὅπερ ὁμιλεῖ περὶ ταµιευόντων ἐμ 
πόλει ἐν τῷ ὀπισθοδόμῳ. “Ἡ δευτέρα ὅμως αύτη ὀπιγραφὴ ὁμιλεῖ περὶ δύο διακεκρι- 
µένων χώρων ἓν τῷ ὀπισθοδόμῳ, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ μὲν πρὸς τὰ δεξδιὰ προωρίζετο διὰ 
τὸν θησαυρὸν τῆς ᾿Αθηνᾶς, ὁ δὲ πρὸς τὰ ἀριστερὰ διὰ τὸν θησαυρὸν τῶν ὑπολοίπων 
θεῶν. Τοιαύτη ὅμως διάκρισις χώρου δὲν παρατηρεῖται εἰς τὸν ὀπισθόναον τοῦ Παρ- 
θενῶνος. ᾿Ετράπησαν τούτου ἕνεκα οἱ ἐρευνηταὶ πρὸς τοποθέτησιν τῶν θησαυρῶν 
εἰς ἄλλο τι κτίριον καὶ ὡς τοιοῦτο ὁ Ὠῦτρ{ειά, μεταβαλὼν γνώµην μετὰ τὴν ἀποκά- 
λυψιν τοῦ ἀρχαίου ναοῦ τῆς ᾿Αθηνᾶς (Ἑκατομπέδου), ὑπεστήριξεν", ὅτι ὁ ἓν τῇ ἐπι- 
γραφῇ ἀναφερόμενος ὀπισθόδομος πρέπει νὰ ᾖτο, ὡς ἦτο ἀνέκαθεν, τὸ δυτικὸν ἥμισυ, 
τοῦ ἀρχαίου ναοῦ τῆς ᾿Αθηνᾶς, ὅπερ, ὡς εἴπομεν ἤδη (ἀνωτ. σ. 419), ἐξηκολούθει λει- 
τουργοῦν καὶ μετὰ τὴν πυρκαϊὰν τοῦ 406 π.Χ. Καὶ ἄλλοι μὲν" ἐκ τῶν ἐρευνητῶν ἠκο- 
λούθησαν τὴν γνώμην τοῦ Ὠδτρ[ε]ά, ἄλλοι ὅμως" ἐνέμειναν εἰς τὴν παλαιὰν θεωρίαν. 
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᾿Ἐπὶ τῶν κιονοκράνών τῶν κιόνων τῶν προστάσεων ἀφ᾿ ἑνὸς καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου ἐπὶ τῆς 
στρώσεως τῶν πλαγίων τοίχων, ἥτις ἀντιστοιχεῖ πρὸς τὰ ἐπίκρανα τῶν παραστάδων, 
ἐτοποθετεῖτο ὁ θριγκὸς τοῦ σηκοῦ, ἐκτεινόμενος οὐ µόνον ἐπὶ τῶν στενῶν, ἀλλὰ καὶ 


1, Ὁ Μισιανιν (Ώου Ῥαγμεποη, -σ. 22.115) δέχεται σιδηρᾶς τὰς κιγκλίδας καὶ τῶν ἑπτὰ µετακιονίων τῶν δύο προστά- 
σεων, ἐπειδὴ παρετήρησεν εἰς ὁπάς τινας κιόνων καὶ παραστάδων ἴχνη ὀδειδώσεως. 

3. ΑΜ 6, 1881, σ. 100, ὕτενενν, Ἠεερογία, δυρρΙ, Η, 1940, σ. 71 

3, Σχετικῶς πρὸς τὴν ἑντόπισιν τοῦ ταμείου εἰς τὸν ὀπισθόναον, συγχεύµενον συχνἁ πρὸς τὸν ὀπισθόδομον, ἡ κυριω- 
τέρα πηγἡ τοῦ ζητήµατος αὐτοῦ εὐρίσκεται εἰς τὸν στ. 15 τῆς ἐπιγραφῆς τοῦ 141 /40 π.Χ., ὅστις λέγει: τοῖς παρὰ τοῖς ταµίαις 
ἐν τῇ παραστάδι. Ποία ὅμως ἦτο παραστάς αὕτη: Ὁ 0. Βόττιομεκ συνῆψεν αὐτὴν πρὸς τοὺς ἑκατέρωθεν τῆς κόγχης τοῦ Ἕκα- 
πομπέδου ναοῦ τοίχους (ἡμετ. εἰκ. 1914), τοὺς ὁποίους χαρακτηρίζει ὡς παραστάδας. τοῦθ' ὅπερ ἀπέκρονσι δι᾽ ἐπιγραφικοὺς. 
λόγους ὁ ΜΙΟΜΑΝΙΙΝ (Ώου Ραγίμοροη, σ. 317), προτιμῶν τὴν δυτικἠν πρὀστασιν τοῦ ὁπισθοδόμον ἥτοι τοῦ καθ' ἡμᾶς ὁπι- 
σθονάου (εἰκ. 273, πίν. 1) ὡς ταμεῖον, οἷον καὶ πράγματι ἀναγράφεται εἰς τὸν πἰν. Ι, 3 τοῦ βιβλίου τον, ἔνθα, ὡς παραστάδες, 
νοοῦνται αἱ εἰς τὸν ὀπισθόναον προεκτάσεις τῶν τοίχων τῶν μακρῶν πλευρῶν τοῦ σηκοῦ, τὰς ὁποίας πολὺ προσφόρως δύ- 
ναταί τις νά χαρακτηρίση ὡς τὴν παραστάδα τῆς ἐπιγραφῆς, 

4. ΑΜ 12, 1887, σ. 36 ἐξ. 15, 1890, σ. 426 ἐξ. καὶ 22. 1897, σ. 168 ἐξ. 

5. Ώοννίνκ ἐν ΚΕ ΙΙ, στ. 1954. ΗΑΚΙΚΟΝ, ΜΥΙΝΟΙΟΚΥ απά Μοπιπιεπίν ο Αποζης Αίῑοη», σι 465 ἐξ. ΟοοἱΗΥ, Α)Α 3, 
1499, σ. 398 καὶ Ε. Μευχκ, Εοενεῖν. 2. αἰε. ΟοοολίσΝιο 1, Ηαῖῖς 1892, σι 137 ἐξ. 

6 Ῥκτεκκεν, ΑΜ 12, 1887, σ. 69 ἐξ. ΕυκτννΑΝοι εκ, Μεϊκιεγνοίκο, σ. 171 ἐξ, καὶ 5ΒΑΝΝ, ΡΝΙ. - Ηΐνι, 61.1, 1898, σ. 155 ἐ6, 
Ῥονόνεκ, Α)Α 8, 1891, σ. 8 ἐξ. Εκλσκκ, 2Η5 13, 1893, σ. 153, «. Κῦκτε, ΚΙ. Μις. 53, 1898, σι 253 ἐξ, ΜΙοΜλειις, 14: 17, 
1902, σ. 24 ἐξ. 
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ΚΑΤΑ Πλατος ΤΟΜΗ ΤΟΥ ΘΡΙΓΚΟΥ 
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380. Κατά πλάτος τομὴ τοῦ θριγκοῦ τοῦ ὀπισθονάου. ᾿Αριστερὰ ἡ πρὸς τὸ πτερὸν ὄψις. 








Η. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 445 


ἐπὶ τῶν κατὰ μῆκος πλευρῶν τοῦ σηκοῦ, ἀκόμη δὲ καὶ ἐπὶ τῶν δύο ἐγκαρσίων αὐτοῦ 
θυραίων τοίχων. 

Κατ’ ἀναλογίαν πρὸς τὸν θριγκὸν τοῦ πτεροῦ κατεσκευάσθη καὶ ὁ θριγκὸς τοῦ ση- 
κοῦ τριµερής, μὲ σύνθεσιν ὅμως ἀνταποκρινομένην κατὰ τὸ ἄνω µέρος πρὸς τὴν ἐσω- 
τερικήν, δηλαδἡ τὴν πρὸς τὸ πτερὸν βλέπουσαν πλευρὰν τοῦ ἐξωτερικοῦ θριγκοῦ (πτ. 
πίν. ΧΙΙ, πίν. 14 καὶ εἰκ. 250). Παρὰ τὴν ὁμοιότητα ἐντούτοις τῆς συνθέσεώς του πρὸς 
τὸν ὀξωτερικόν, διαφέρει σημαντικῶς ὁ ἐσωτερικὸς θριγκὸς τοῦ ἀντιστοίχου ἐξωτε- 
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381. Ἄποψις τῆς ΒΔ. γωνίας τῶν ἐπιστυλίων τῆς προστάσεως τοῦ ὀπισθονάου. 


ρικοῦ κατὰ τὰς λεπτοµερείας. Οὕτω τὸ ἐπιστύλιον αὐτοῦ παρουσιάζει πολλὴν (0,30 μ.) 
ἐλάττωσιν ὕψους ἓν σχέσει πρὸς τὸ ἀπέναντι αὐτοῦ ἀντίθημα τοῦ ἐξωτερικοῦ ἔπιστυ- 
λίου, ἔλάττωσιν μὴ ἀνταποκρινομένην πρὸς τὴν μικρὰν σχετικῶς ἑλάττωσιν ύψους, 
ἣν παρουσιάζουσιν οἱ κίονες τῶν προστάσεων ἀπὸ τῶν ἐξωτερικῶν (10.433. ἔναντι 10. 
ἕως 10,08 μ.). Πράγματι, ἐνῶ ἡ ἀναλογία ὕψους τῶν ἐξωτερικῶν κιόνων πρὸς τὸ ὕψος 
τῶν ἀντιστοίχων ἐπιστυλίων εἶναι 7,73 µ. (-- Ι10.44/1.35), εἲς τοὺς ἐσωτερικοὺς ἡ σχέ- 
σις τῶν ὑψῶν τῶν αὐτῶν μερῶν ἀποβαίνει 9,62 µ. (10/1.04). Τὸ ἐσωτερικὸν ἑπομένως. 
ἐπιστύλιον κατεσκευάσθη σχετικῶς πολὺ ἑλαφρότερον τοῦ ἐξωτερικοῦ (ύψ. 1.043 ἕως. 
1.046μ., εἰκ.281, πίν. 45).᾿Αλλὰ καὶ ἡ κατὰ πλάτος τομἠ τοῦ ἐπιστυλίου τοῦ σηκοῦ δὲν 
ὁμοιάζει πρὸς τὴν τοῦ ἐπιστυλίου τοῦ πτεροῦ καθ’ ὅλην τὴν διαδρομὴν τῶν τοίχων, εἰ μὴ 
µόνον κατὰ τὰς προστάσεις καὶ μάλιστα τὴν πρὸς Α. καὶ Δ. πρόσοψιν αὐτῶν. Ἐνταῦθα 
πράγµατι τὸ ἐπιστύλιον ἀπετελέσθη, ὡς καὶ τὸ τοῦ πτεροῦ, ἐκ τριῶν κατὰ τὸ πάχος 
ὀρθίων λίθων (εἰκ. 280 καὶ πίν. 8 κατὰ μῆκος τομῆς), ὦν ὁ μὲν ἐξωτερικός, δηλαδὴ ὁ 
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πρὸς τὸ πτερόν, διεµορφώθη, ὥς τὸ ἐξωτερικὸν ἐπιστύλιον τοῦ πτεροῦ, ἤτοι μετὰ 
στεφούσης ταινίας (ὔψ. 0,075 μ.) καὶ ρυθμικῶς ὑπ᾿ αὐτὴν τεταγµένων κανόνων (πλ. 
0,80 μ.), ἀφ᾽ ὧν κρέµανται ἀνὰ ἓξ σταγόνες, ἐκ δὲ τῶν ὑπολοίπων δύο ἀντιθημάτων τὸ 
ἐσωτερικόν, ἤτοι τὸ βλέπον πρὸς τὸν πρόναον ἢ τὸν ὀπισθόναον, διεµορφώθη μεθ’ 
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282. Λεπτομέρεια τοῦ γωνιαίου ἐπιστυλίου τῆς προστάσεως τοῦ ὀπισθονάου. 





ἁπλῆς, ὀλίγον (0,015 μ.) ἐξεχούσης ταινίας, πλάτους 0,117. (εἰκ. 281). Τῶν στενῶν 
πλευρῶν τῶν προστάσεων τὸ ἐπιστύλιον, ὅπερ συνεχίζετο καὶ καθ’ ὅλον τὸ μῆκος 
τῶν μακρῶν πλευρῶν τοῦ σηκοῦ, διαφέρει τοῦ τῶν προσόψεων αὐτῶν µόνον κατὰ τοῦ- 
το: ὅτι στέφεται ἐξωτερικῶς ὑπὸ μιᾶς µόνης ταινίας, ἐξοχῆς 0,027 μ. καὶ ύψους 0,124 μ. 
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ἤτοι ἴσης ἀκριβῶς πρὸς τὸ ἄθροισμα τοῦ πλάτους τῆς ταινίας καὶ τοῦ κανόνος τῆς 
προσόψεως {εἰκ. 282, πίν. 61β). 

"Ἡ συνένωῶσις τῶν δύο συστηµάτων γίνεται εἰς τὰς τέσσαρας γωνίας τοῦ σηκοῦ κατὰ 
τρόπον ὄχι πολὺ ὀργανικόν, ὡς δεικνύουν αἱ παρατιθέµεναι εἰκ. 282, 283 καὶ ὁ πίν. 





| | 
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283. Προοπτικἡ ἄποψις τῆς ΒΔ. Ἰωνίας τοῦ θριγκοῦ τοῦ ὀπισθονάου (κατὰ Ώμτπι, διορθωθεῖσα ὑπὸ τοῦ συγγραφέως). 


45). Κατὰ ταῦτα κανόνες μετὰ σταγόνων δὲν ὑπῆρχον εἰς τὰς μακρὰς πλευράς, ὡς 

ἐσφαλμένως ἐδέχθη παλαιότερον μὲν (1871) ὁ ΜΙομαε[ί], ἀργότερον δὲ ὁ Εἰοπίεγ” 

καὶ αὐτὸς ὁ ΟΜ. Ρίσατά” γράφων, ὅτι οἱ ἀνωφελεῖς, ὡς λέγει, κανόνες μετὰ σταγόνων 
1. Ώου Ῥαγίίοποη, σ. 20 καὶ 203. 


2. ΕΙΡΟΜΤΕΝ, Ώος Τεπηρο! ἄο; Αρλαῖα αιί Ἀρίπα, Ὠίες. Μίπολοη 1904, σ. 26. 
3, Μαπις! ἆΑτολέοϊοείς ὤτοσᾳμο, Ρατίς 1939, τ. 2, 1, σ. 429. 








Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ. 
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284. Φωτογραφικἡ ἄποψις τῆς σημερινῆς καταστάσεως τῶν κιόνων καὶ τοῦ θριγκοῦ τῆς δυτικῆς προστάσεως τοῦ σηκοῦ. 
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ἐξετείνοντο ὑπὸ τὴν πλαστικὴν ζωφόρον καθ’ ὅλον τὸ μῆκος τῆς διαδρομῆς της. Ἐ- 
σφαλμένως ὁμοίως εἰκονίζουν κανόνας μετὰ σταγόνων κατὰ τὰς μακρὰς πλευρὰς τοῦ 
σηκοῦ ὁ Ώυτπι], ὁ Γποκοπῦαο”, ὁ Βὔμιπιαπη” καὶ ὁ Μ. Ώ’Οορε". 

΄Ἡ µόνον κατὰ τὰς στενὰς πλευρὰς τῶν προστάσεων ὕπαρξις κανόνων μετὰ σταγό- 
νων εἲς τὰ ἐπιστύλια δικαιολογεῖται ἐκ τῆς κάτωθεν αὐτῶν παρουσίας τῶν κιόνων τῆς 
προστάσεως, οἵτινες ἀπήτουν τὴν ὑπεράνω αὐτῶν τοποθέτησιν τριγλύφων, ὡς προεσή- 
µανεν ἤδη καὶ ἡ συστολἠ τῶν γωνιαίων κιόνων τῆς προστάσεως. Ἴσως μάλιστα νὰ 
εἶχεν ἀρχικῶς προβλεφθῆ δωρικἡ ζωφόρος ἐκ τριγλύφων καὶ μετοπῶν ὁ καθ’ ὅλας τὰς 
πλευρὰς τοῦ σηκοῦ», κατὰ τὸ ὑπόδειγμα τοῦ ἀμέσως ἀρχαιοτέρου ναοῦ τοῦ Διὸς ἐν 
Ὀλυμπίᾳ, τὸ ὁποῖον ἄλλωστε καὶ αὐτὸς οὗτος ὁ Ἰκτῖνος ἐφήρμοσεν εἰς ἄλλο ἔργον 
του, τὸν ἓν Βάσσαις ναὸν τοῦ ᾿Ἐπικουρίου ᾿Απόλλωνος. Μετὰ τὴν ἐκτέλεσιν ὅμως τῶν. 
κιόνων τῶν προστάσεων, ἰδίᾳ δὲ τῆς δυτικῆς, ἡ δωρικἡ ζωφόρος ἀντικατεστάθη διὰ 
τῆς συνεχοῦς ἰωνικῆς (εἷκ. 283, 284, πίν. 8β). Πάντως ἐπειδὴ ἡ εὐαισθησία τῶν ὅπο- 
πτῶν τοῦ ἔργου δὲν ἐπέτρεπεν οὔτε τὴν κολόβωσιν τῆς γλυπτῆς ζωφόρου, οὔτε τὴν 
ἀπότομον διακοπἡν τοῦ δωρικοῦ ρυθμοῦ εἰς τὰ κιονόκρανα, προετιµήθη µία µέσηλέσις, 
διὰ τῆς παραδοχῆς ἐπιστυλίου μετὰ κανόνων καὶ σταγόνων, καὶ τούτων ὅμως µόνον 
ἄνωθεν τῶν προστάσεων, ἤτοι εἰς τὰς στενὰς πλευρὰς τοῦ σηκοῦ. ᾽Αντιθέτως εἰς τὰς 
μακρὰς πλευράς, ὅπου δὲν ὑπῆρχον κίονες, ἡ παρουσία κανόνων καὶ σταγόνων κά- 
τωθεν τῆς συνεχοῦς ἰωνικῆς ζωφόρου, οὐδόλως θὰ ἐδικαιολογεῖτο. Διὰ τῆς ἀνωτέρω 
περιγραφείσης διατάξεως (εἶκ. 283) προκύπτει µία πολὺ διακριτικἡ διείσδυσις, ἓν εἷ- 
δος ἁμαλγάματος τοῦ δωρικοῦ πρὸς τὸν ἰωνικὸν τρόπον, τὸν ὁποῖον ἀντιπροσωπεύει 
ἡ ἰωνικὴ ζωφόρος. 

Πολὺ διάφορος τῶν περιγραφεισῶν, εἶναι ἡ κατὰ τὸ πάχος σύνθεσις τῶν ἐπιστυλίων 
τῶν μακρῶν πλευρῶν τοῦ κυρίως ναοῦ καὶ τοῦ κυρίως Παρθενῶνος, ἄτινα ἀπετελέσθη- 
σαν οὐχὶ πλέον ἐκ τριῶν, ἀλλ᾽ ἐκ δύο κατὰ τὸ πάχος τοῦ τοίχου σειρῶν λίθων, μιᾶς 
ἐξωτερικῆς πρὸς τὸ πτερὸν ἐξ ὀρθοστατῶν, στεφοµένων ὑπὸ ἁπλῆς ταινίας (πτ. πίν. 
ΙΧ, Χ, πίν. 1. 12), καὶ μιᾶς ἐσωτερικῆς, ἀπαρτισθείσης ἐκ δύο καθ’ ύψος στρώσεων πλιν- 
θίδων τοῦ τοίχου, ὕψους 0,523µμ., αἴἵτινες συνεχίζουν τὴν κατὰ ἰσοῦψεῖς δόµους μόρφω- 
σιντῆς ἐσωτερικῆς ἐπιφανείας τῶν τοίχων τοῦ σηκοῦ καὶ τοῦ ὀπισθοδόμου (βλ. εἰκ. 245- 
287, πίνακας κατὰ πλάτος τομῆς 11 καὶ 12). Ἐπιστύλια προερχόμενα ἐκ τῶν μακρῶν 
τοίχων τοῦ σηκοῦ σώζονταί τινα ἐπὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἑδάφους, ἰδίᾳ κατὰ τὴν βόρειον 
πλευρὰν τοῦ μνημείου καί τινα κατὰ τὴν νοτίαν (εἰκ. 288-292), ἀναγνωρίζονται δ᾽ εὖ- 
κόλως ἐκ τῆς κατὰ τὴν ὀπισθίαν ὄψιν αὐτῶν ἀνωμάλου παρειᾶς των παρουσίας ὁρι- 
ζοντίων, ὄχι µόνον εἰς τὸ ἄνω µέρος των ἀναθυρώσεων, πλάτους 0,03 ἕως 0,06 µ., ἀλλὰ 

1. Βαυκιπο , σ. 271, εἰ. 240 καὶ ἡμετ. εἰκ. 283, διορθωθεῖσα καὶ εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο ὑπὸ τοῦ συγγραφέως. 

3, Η. ΗύοκεΝΝΑΟΗ, Ὠἱο Ακτοροῖΐς νοη Αἴλνοπ, Μίπεβεη υπά Βοη]ίη 1905, εἰκ. 64. 

3. Ρὶο ΑπολήιοΚίω: «ες ΚΙάς5. Αἰίογίηπις μπά ἀος Βοπαϊκκαησεί, Εογ]ίηβεη ᾱ, Ν. 1913, πίν, 7, εἰκ. 1. 

4. Μ. Ρ' Ο005, Τιε Αοτοροῖϊς οἵ Αἴλοης, Νονν Υοκ 1908, σ. 129, εἴκ, 57. 

5. Θὰ ἐπεκυροῦτο οὕτω καὶ ἡ θεωρία τοῦ Ολκρεντες (Τμο Ατοίιοοϊς ο] Ραγίίεποη, σ: 66), καθ' ἣν αἱ ἀρχαιότεραι µε- 
τόπαι τοῦ Παρθενῶνος σαν ἀρχικῶς προωρισμέναι διά τὸν κιµώνειον Παρθενῶνα, δὲν ἐπρόφθασαν ὅμως νὰ τεθοῦν ἐπὶ τό- 
που, λόγῳ τῆς μετατροπῆς τοῦ σχεδίου τῆς ζωφόρου τοῦ σηκοῦ εἰς συνεχῆ γλυπτὴν ἰωνικήν, ἐχρησιμοποιήθησαν ὅμως εἰς 


τὴν νοτίαν πλευρὰν τοῦ περικλείου Παρθενῶνος. 
6. Πρβλ. καὶ Ὠδκνεειο, ΑΜ 9, 1884, σ. 336. 
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385. Ἐπιστύλιον τῆς μακρᾶς πλευρᾶς τοῦ. 
σηκοῦ, κείµενον ΒΑ. τοῦ Παρθενῶνος 
(προσθία ὄψις). 


386. Ὀπισθία (ἑσωτερικὴ) ὄψις τοῦ ἄνω- 
τόρω (εἰκ. 295) ἐπιστυλίου τῆς μακρᾶς 
πλενρᾶς τοῦ σηκοῦ, δεικνύουσα τὴν ἐν. 
τῷ µέσῳ τοῦ ὕψους παράλληλον ταινίαν. 
ἀναθυρώσεως, χάριν προσαρμογῆς τῶν 
ἐσωτερικῶν κλινθίδων τοῦ τοίχου. 





287. Ὀπισθία ὄψις ἑτέρου ἐπιστυλίου μὲ 
τὴν αὐτὴν ὡς ἄνω παράλληλον ταινίαν 
ἀναθυρώσεως εἰς τὸ μέσον τοῦ ὕψους. 
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καὶ ἄλλης, πλάτους 0,055 ἕως 0,09 µ. (εἰκ. 288, 289), λαξευμένης εἲς ὕψος, ὅπερ διαιρεῖ 
εἲς δύο ἀκριβῶς ἰσούψῆ τμήματα τὸ ὅλον ὕψος τοῦ ἐπιστυλίου (1.05 μ.), ἀντιστοιχοῦντα 
πρὸς τὸ ὕψος τῶν ἐσωτερικῶν δόµων τοῦ σηκοῦ. Εἶναι διὰ τοῦτο πιθανώτατον, ὅτι τὸ 
ὕψος τῶν ἐσωτερικῶν πλινθίδων ὥρισε καὶ τὸ ὕψος τοῦ ἐπιστυλίου τοῦ σηκοῦ (2Χ 








288. Σχέδιον λεπτομερειῶν τοῦ ἐπιστυ- 
λίου τῆς εἰκ. 285-286 (ἄνω, πρόσοψις 
καὶ τοµή, εἰς τὸ μέσον, κάτοψις καὶ κάτω. 
ὀπισθία ὄψις). 














389. Σχέδιον λεπτομερειῶν τῆς εἰκ. 267 
(ἄνω, κάτοψις τῆς ἄνω ἐπιφανείας, κάτα, 
ὀπισθία ὄψις καὶ δεξιά, τομή). 





0,525 -- 1:05 μ.). Τὰ µήκη τῶν ἐπιστυλίων τῶν μακρῶν πλευρῶν τοῦ σηκοῦ ἀντεστοί- 
χουν πρὸς τὰ τῶν ὀρθοστατῶν (2.438 μ.) τῆς βάσεως, ἦσαν δηλαδἡ ἴσα πρὸς δ ἀττικοὺς 
πόδας, ὡς ἀποδεικνύουν τεµάχιά τινα αὐτῶν, σωζόμενα ἀκέραια, μὲ μῆκος 2,438μ. ἕως 
2445µ. κατὰ γῆς ἢ κατὰ χώραν (ΒΔ. καὶ ΝΔ. γωνία) (εἰκ. 285, 286, 288). Συνεδέοντο δὲτὰ 
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Ώροιθια ονι« 


Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ 























Προιθιά ονις 











390. Σχέδιον λεπτομερειῶν ἐπιστυλίου τῆς μακρᾶς πλευρᾶς τοῦ σηκοῦ τοῦ Παρθενῶνος. 
(ἄνα, προσθία ὄψις καὶ τοµἠ, μέσον, κάτοψις τῆς ἄνω ἐπιφανείας, κάτω, ὀπισθία ὄψις). 








2391. Ὀπισθία ὄψις τοῦ ἐπιστυλίου τοῦ Μαυσωλλείου τῆς 
"Αλικαρνασσοῦ, ἐμφαίνουσα διπλᾶς ταινίας ἀναθυρώσεως 
(κατὰ Ίερρεκεπ). 


392. Σχέδιον λεπτομερειῶν τεµαχίου ἐπιστυλίου τοῦ Παρθενῶνος. 
(ἄνω, προσθία ὄψις, μέσον, κάτοψις ἄνω ἐπιφανείας, 
κάτω, ὀπισθία ὄψις καὶ τοµή). 
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ἐπιστύλια πρὸς τὰ ἀντιθήματα αὐτῶν διὰ συνδέσμων σχήματος διπλοῦ ταῦ, μήκους 0,33. 
µ., ἀλλὰ μὲ ἕνα µόνον ἓν τῷ µέσῳ σύνδεσμον δι ἕκαστον (ἐξωτερικὸν) ἐπιστύλιον 
(εἰκ. 288 -290). 

Ἐπὶ τῆς ταινίας τοῦ ἐσωτερικοῦ ἐπιστυλίου ὑπῆρχεν ἐξωτερικῶς ἁπλοῦς γραπτὸς 
µαίανδρος, τοῦ ὁποίου τὸ διάγραµµα ἁμυδρότατα διεφαίνετο ἐπὶ τῶν λίθων]. Ὅσον 





-. λ.το 


390. Σκαριφήματα τοῦ Ώυσπι (ΑΕ 1895, σ. 23, σχ. 9), δεικνύοντα τὰς ἐκ τῆς πυρκαῖᾶς καὶ τῶν ἐπισκευῶν προξενηθείσας 
παραμορφώσεις τῶν κιόνων καὶ τῶν κιονοκράνων των, ὡς καὶ τῶν ἄνωθεν αὐτῶν ἐπιστυλίων τοῦ ὀπισθονάου. 


δ᾽ ἀφορᾷ τὸ γωνιαῖον ἐπιστύλιον, τοῦτο ἐσχηματίζετο, ὡς τὸ τοῦ πτεροῦ, ἤτοι ἐλαφρῶς 
μασχαλιαῖον, ἐνῶ τὰ ἀντιθήματά του, τεμνόµενα εἰς τὰς ἐξωτερικὰς γωνίας κατὰ γὠ- 
νίαν 45) (εἰκ. 281), συνεχίζονται ἐσωτερικῶς μὲ τὴν αὐτὴν τομὴν καθ’ ὅλον τὸ πλάτος 
τοῦ προνάου καὶ τοῦ ὀπισθονάου, ἀναλυόμενα εἲς τοὺς ρηθέντας δύο δόµους πλινθί- 
δων καθ’ ὅλην τὴν κατὰ μῆκος διαδρομὴν τῶν τοίχων τοῦ κυρίως ναοῦ καὶ τοῦ ὀπι- 


1.1: ΒΟΜΕΜΑΝΝ, Ὠἷς Αοβίιοκιως άος ΚΙάςς. Αἰογίυπις υπά ἆεγ Βοηαίσσαποε ", Εολίηβοη α. Ν. 1913, πίν. 7, εἰκ. 1. 
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σθοδόµου. Τὴν σχετικὴν διάταξιν τῆς γωνιαίας πλοκῆς τῶν λίθων τῶν ἐπιστυλίων 
διδάσκουσιν ἄριστα τὰ λόγῳ τῆς ἐξ ἀσβεστοποιῆσεως προελθούσης ἀποσαθρώσεώς 
των μὴ ἀναστηλωθέντα τεμάχια ἐπιστυλίων τῆς ΒΔ. γωνίας τοῦ ὀπισθονάου (πρβλ. 
εἰκ. 293)1, ἄτινα σήμερον ἀπόκεινται πρὸς Δ. τοῦ ναοῦ. 

Παρεμφερῆ πρὸς τὴν τῶν προστάσεων διατομὴν παρουσιάζουσι καὶ τὰ ἐπιστύλια 
τῶν δύο θυραίων τοῦ ναοῦ τοίχων, ἄτινα, λόγῳ τοῦ µεγαλυτέρου πάχους τῶν τοίχων 
τούτων, ἀπετελέσθησαν οὐχὶ ἐκ 3, ἀλλ᾽ ἐκ 4 κατὰ τὸ πάχος λίθων”, ὤν οἱ μὲν ἐξωτερικοὶ 
ἔχουσι τὴν αὐτὴν ἀκριβῶς διατομὴν πρὸς τὰ ἀντιθήματα τῶν ἐπιστυλίων τῶν προστά- 
σεων, ἤτοι μετὰ πλατείας, ἐλαφρῶς ἐξεχούσης ἄνω ταινίας, οἱ δὲ ἐνδιάμεσοι, ὡς μὴ 
ὁρατοί, ἧσαν, πιθανώτατα, κατὰ στρώσεις οὐχὶ ἐντελῶς ἰσουψεῖς κατεσκευασµένοι, 
πλὴν τῶν ἐκτεινομένων ὑπεράνω τῶν θυραίων ἀνοιγμάτων, οἵτινες, ὡς γεφυροῦντες 
τὸ µέγα ἄνοιγμα τῆς θύρας, ἀπετελοῦντο κατ᾽ ἀνάγκην ἐξ ἑνὸς καθ’ ύψος τεµαχίου. 

Οἱ λίθοι τῶν ἐπιστυλίων συνεδέοντο πρὸς ἀλλήλους καὶ πρὸς τὰ ἀντιθήματα αὐτῶν. 
διὰ μεγάλων συνδέσμων σχήματος διπλοῦ ταῦ (μήκους 0,46 μ.). Ἐννοεῖται, ὅτι τὸ πά- 
χος τῶν ἑσωτερικῶν ἐπιστυλίων, μετρούμενον εἷς τὸ ἄνω των µέρος, ἦτο ἐν συνόλφ 
1.115 µ. (πτ. πίν. ΤΧ, πίν. 11), ἤτοι μετὰ τῶν ἀντιθημάτων πολὺ µικρότερον τῶν τοῦ 
περιστυλίου (1,836 μ.) (εἲκ. 128), ἐποίκιλλε δὲ καὶ ἀναλόγως τῶν τοίχων, ἐφ᾽ ὧν ἔπε- 
κάθητο. Οὕτω τῶν μὲν προστάσεων τὸ πάχος ἦτο ἄνω 1.46 ἕως 1478 µ., τῶν δὲ µα- 
κρῶν τοίχων 1,115 ἕως 1,175 µ. καὶ τέλος τὸ τῶν θυραίων 2.00 µ. 


Ἡ ΖΩΦΟΡΟΣ 


Ὑπὲρ τὸ ἐπιστύλιον ἐτοποθετήθη ἡ ζωφόρος, ἥτις ἐδῶ δὲν ἀπετελέσθη πλέον ἐκ 
τριγλύφων καὶ μετοπῶν, καλυπτουσῶν ὅλας τὰς πλευρὰς τοῦ σηκοῦ, ὅπως εἲς τοὺς 
αὐστηρῶς δωρικοὺς ναοὺς Διὸς τῆς Ὀλυμπίας, Ποσειδῶνος Ποσειδωνίας (νῦν Ἡρας 
1) καὶ τοῦ Ἐπικουρίου ᾿Απόλλωνος ἓν Βάσσαις---ὅσον καὶ ἂν τριγλύφους ἐξαγγέλλουν 
οἱ κανόνες τοῦ ἐπιστυλίου τῶν στενῶν πλευρῶν- -ἀλλ᾽ ἐκ μιᾶς συνεχοῦς κατὰ τὰς τέσ- 
σαρας πλευρὰς τοῦ ὀρθογωνίου τοῦ σηκοῦ διακοσμητικῆς ζώνης, ἀναλόγου πρὸς τὴν 
ζωφόρον τῶν ἰωνικῶν ναῶν», ἄλλο τοῦτο μαρτύριον ἰωνισμοῦ τοῦ Παρθενῶνος, καὶ 
δὴ ἐκ τοῦ λεπτοκόκκου πεντελησίου μαρμάρου, τοῦ πλέον δηλαδἠ καταλλήλου λί- 
θου, πρὸς λάξευσιν τῶν ἐκλεπτύνσεων τῆς ζωφόρου, αἵτινες μὲ οὐδένα ἄλλο λίθινον 


1. Ἐσφαλμένως οἱ λίθοι οὗτοι σχεδιάζονται εἰς τὸ βιβλίον τοῦ Μπαλάνου μὲ διάταξιν, ἣτις ἁρμόζει εἰς τὰ ἐπιστύλια τοῦ 
πτεροῦ, ἄτινα πάλιν σχεδιάζονται μὲ τὴν εἰς τὰς προστάσεις ἰδιάζουσαν λοξὴν τμῆσιν τῶν ἀντιθημάτων- πρβλ. ᾿Αναστήλω- 
σιν, πίν. 5, σχ. 4. 

2. Ὁ Ῥενκονε ἐδέχθη δι’ αὐτὰ πέντε λίθους ὡς πάχος τῶν ὑπερθύρων ἐπιστυλίων (Ρεϊποίρ]ος, πίν. 16 δεξιά), ἐνῶ ἀντιθέτως. 
ὁ 8τενενε (Ἠοκροτία, 8υρρΙ. Π1, 1940, σ. 70, εἰκ. 56, 3) μόνον τρεῖς. Ὁ ὀρθὸς ἀριθμός των εἶναι τέσσαρες, ὡς ἑξηκρίβωσεν, 
ὁ ΜΠΑΔΑΝΟΣ (Ἀναστήλωσις, πίν. 1 ἀριστερά) καὶ ἐπιστοποιήσαμεν καὶ ἡμεῖς (βλ. πίνακα 44 προοπτικῆς τομῆς κατά μῆ- 
κος τοῦ ὀπισθονάου καὶ εἰκ. 294 δεξιά). 

3. Ανάλογον Ιωνικὴν ζωφόρον ὑπεστήριξεν, ὡς εἴδομεν (Μέρος Α΄, σ. 23) ὁ 5οΜπλῦσκ (ΑΜ 30, 1905, σ. 305 ἐ5.), ὅτι πε- 
ριέτρεχε τὸν σηκὀν τοῦ ὑπὸ τῶν Πεισιστρατιδῶν ἀνεγερθέντος ᾿Ἑκατομπέδου, ὅπερ ὅμως δὲν ἐγένετο δεκτὸν ενικῶς (Β. 
Ῥεμανοκι», ΚΕΑ 24, 1922, σ. 187 ἐξ- καὶ Ι Εείνο Ιοπίαμο, Ραείς 1933. σ. 312). 
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ὑλικὸν θὰ ἦτο δυνατὸν τόσον τελείως νὰ ἐκτελεσθοῦν. ᾽Απετελέσθη δ᾽ ἡ ζωφόρος αὕτη 
ὃξ ὁρθίων μὲν ἐξωτερικῶς πλακῶν, παρατεθειµένων κατὰ µῆκος, ἐσωτερικῶς δὲ κατὰ 
μὲν τὰς στενὰς πλευρὰς καὶ τοὺς παραλλήλους πρὸς αὐτὰς θυραίους τοίχους καὶ πά- 
λιν ἓξ ὁρθίων ἰσοῦψῶν πλακῶν, κατὰ δὲ τὰς μακρὰς πλευρὰς ἐκ δύο ἰσοὐψῶν πρὸς ἆλ- 
λήλους δόµων, οἵτινες οὕτω συνεχίζουν τὰ ὅμοια ἀντιθήματα τοῦ κάτωθεν ἐπιστυλίου 
(ατ. πίν. ΤΧ, πίν. 11,42). Μεταξὺ δὲ τῶν ἐξωτερικῶν πλακῶν καὶ τῶν ἀντιθημάτων των 
μεσολαβεῖ κενὸν ἱκανοῦ πλάτους (0.365 µ., εἰκ. 280, 294, πτ. πίν. ΥΙ. πίν. 8 καὶ 44), προ- 
φανῶς χάριν οἰκονομίας ὑλικοῦ καὶ ἑλαφρότητος. Ἡ ζωφόρος εἶχεν ὕψος 1,015 µ., 
ὅσον δηλαδἡ περίπου καὶ τὸ κάτωθεν αὐτῆς ἐπιστύλιον, τὰ µήκη ὅμως τῶν ἄπαρτι- 
ζόντων αὐτὴν λίθων ἐποίκιλλον ἀναλόγως τῆς συνθέσεως' διότι φυσικὸν καὶ τεχνι- 
κῶς πρόσφορον ἦτο ἡ τομὴ κάθε τεµαχίου τῆς ζωφόρου νἀ γίνεται κατὰ τὸ πλεῖστον 
(Α. καὶ Δ. πλευρὰ) ὄχι ἐπὶ τῶν μορφῶν, ἀλλ) εἴς τι κενὸν μεταξὺ δύο μορφῶν διάστη- 
μα. "Ὅλως ἑξαιρετικὸν μῆκος --- ἄνω τῶν τεσσάρων µέτρων --- παρουσιάζει ἡ µεσαία, 
ἓν τῷ Βρεταννικῷ Μουσείῳ σήμερον ἀποκειμένη πλὰξ τῆς στενῆς ἀνατολικῆς πλευ- 
ρᾶς (προνάου) (εἴκ. 212). 

Ἑκάστη πλὰξ τόσον τῆς ἑξωτερικῆς παρειᾶς, ὅσον καὶ τῶν ἀντιθημάτων ἐγομφοῦτο. 
μὲν ἐπὶ τοῦ κάτωθεν ἐπιστυλίου, συνεδέετο δ᾽ ἄνω πρὸς τὰς γειτονικάς της διὰ συνδέ- 
σµων σχήματος διπλοῦ ταῦ. Πλὴν δὲ τῶν γόµφων ἐγένετο εἰς τὰ τεμάχια τῆς ζωφόρου 
καὶ χρῆσις παραγόµφων, ὡς μαρτυροῦσι σαφῶς τὰ λείψανα εἰδικῶν διὰ τούτους λα- 
ξευμάτων, ἄτινα διετηρήθησαν ἐπὶ ἐπιστυλίων ἰδίᾳ τῆς Ν. καὶ τῆς Β. πλευρᾶς (εἰκ. 
288 - 290), ἔνθα τὰ διὰ τοὺς παραγόµφους τῆς ζωφόρου λαξεύµατα χαρακτηρίζον- 
ται διὰ τοῦ γράμματος Π. Τέλος οἱ ἁρμοὶ ὥσεως τῶν πλακῶν τῆς ζωφόρου ἦσαν πάν- 
τες ἐφωδιασμένοι καὶ δι’ ἀναθυρώσεως, ἰδιαιτέρως φροντισµένης, ἐχούσης δὲ πλάτος 
ὁρθίων σκελῶν 0,06 µ., εὑρυνόμενον εἲς 0.075 µ. εἰς τὸ ἄνω µέρος, προσθέτως δὲ 
καὶ λοξὴν ἐσωτερικὴν παρυφήν (φαρσί), πλ. 3 ἕως 4,5 χιλ., ἰδιαιτέρως ὁρατῆς εἲς 
τὰς ἓν τῷ Μουσείῳ τῆς ᾿Ακροπόλεως διατηρουµένας πλάκας τῆς βορείου πλευρᾶς 
τοῦ ναοῦ. 

Τὰ ἀνάγλυφα ἔχουσιν ἐξοχήν, ἥτις φθάνει καὶ µέχρι 0.055 µ. πρὸ τοῦ ἐπιπέδου βά- 
θους των. Ἐπειδὴ δέ, ὡς ἤδη εἴπομεν, ἡ ταινία τοῦ ἐπιστυλίου τῶν μακρῶν πλευρῶν 
ἐξέχει µόνον 0.0275 µ., ἐνῶ ἡ τῶν στενῶν κατὰ 0,068 µ., ἔπεται, ὅτι τὸ βάθος τῆς ζω- 
φόρου τῶν μακρῶν πλευρῶν δὲν εὑρίσκετο, ὥς τὸ τῶν στενῶν, εἰς τὸ αὐτὸ κατακόρυ- 
φον ἐπίπεδον πρὸς τὴν προσθίαν ἐπιφάνειαν τοῦ ἐπιστυλίου, ἀλλὰ ἀρκετὰ ἐσώτερον. 

Ὑπετίθετο παλαιότερον”, ὅτι αἱ φέρουσαι τὸν γλυπτὸν διάκοσµον πλάκες τῆς ζω- 
φόρου ἐλαξεύοντο ἐπὶ τόπου, ἤτοι μετὰ τὴν τοποθέτησιν τῶν μαρμάρων ἐπὶ τοῦ τοί- 
χου τοῦ σηκοῦ καὶ ὅτι ἦσαν ὑπολογισμέναι δι ἓν ἡμίφως, οἷον προκύπτει λόγῳ τῆς 
στεγάσεως τοῦ πτεροῦ διὰ τῆς φατνωματικῆς ὀροφῆς. 'Ἡ ἐκδοχὴ ὅμως αὕτη δὲν φαί- 
νεται ὀρθή' διότι, ὅταν, καταπεσούσης τῆς ὀροφῆς αἱ πλάκες τῆς ζωφόρου ἐφωτίσθη- 
σαν διὰ τοῦ λαμπροῦ ἀττικοῦ φωτός, ἀπέκτησαν τόσον ἔντονον ζωήν (εἰκ. 295), ὥ- 
στε πρέπει νὰ δεχθῶμεν, ὅτι θὰ ἐξετελέσθησαν κατὰ γῆς, εἲς εὑρέα ὕπαιθρα ἐργαστήρια, 


1, Μιοµλειας, Ώος Ῥατίίκησα, Τα[εΙΡ. πίν. 14. Οοµαονον, Γιο Ῥασιμέποπ, πίν. 127. 
3. 0Ο. Ψήλιτες, Αίνου - Ακτοροϊΐφ, Μον 1929, σ. 64. 
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ὑφ' ὁλοκλήρου φάλαγγος) γλυπτῶν ὑπὸ τὴν ἐπιστασίαν τοῦ Φειδίου”, μὲ αἴσθημα 
δὲ ὕφους ἁρμόζοντος εἰς διακοσμητικἁ ἀνάγλυφα, πλήρη τῆς αὐστηρᾶς χάριτος τοῦ 
ὠρίμου κλασσικοῦ ρυθμοῦ, ἔπειτα δὲ θὰ ἐτοποθετήθησαν ἐπὶ τοῦ τοίχου”. Ἔχομεν 
ἄλλωστε καὶ σχετικὰς ἐνδείξεις περὶ τούτου, µία τῶν ὁποίων εἶναι καὶ ὅτι οἱ πόδες 
τῶν γλυπτῶν μορφῶν ὅλης τῆς ζωφόρου δὲν φθάνουν ἐντελῶς ἕως τὸ χεῖλος τῶν 








. 


εὐθείας ὑπὸ τοῦ ἀττικοῦ φωτός, λόγῳ πτώσεως τῆς ὀροφῆς. 





395. Αποψις τῆς Δ. πλευρᾶς τοῦ θριγκοῦ, φωτιζοµένη σήμερον ἆν 


πλακῶν, ἀλλὰ σταματοῦν ὀλίγον ὑψηλότερον, προφανῶς διὰ νὰ μὴ διατρέχουν κίνδυ- 
νον θραύσεως κατὰ τὴν τοποθέτησίν τῶν. 

Τὸ βάθος τῶν γλυπτῶν ἧτο ἐζωγραφημένον κυανοῦν, ὡς ἀργότερον τῶν τοῦ Ἔρε- 
χθείου, ἄτινα προεβάλλοντο ἐπὶ τοῦ κυανοφαίου ἐλευσινίου λίθου". 





1. Ὑπὸ τοῦ Βυνε ὑπεστηρίχθη (Ζείισοῖνε. Εήτ δἱΙΔ. Κυησι, η. Ε. 33, 1922, σ. 60) ἡ τελεία ὁμοιογένεια τῶν ἀναγλύφων τῆς. 
ἀνατολικῆς ζωφόρου. Τοὐναντίον ὁ ΝΝ. Η. δαμυσµµακοτ (141 41, 1930, σ. 220 ἐξ.) διέκρινε τὴν χεῖρα δέκα διαφόρων γλυπτῶν 
εἲς τὴν αὐτὴν ζωφόρον. Πάντως ἡ γενικῶς ἐπικρατοῦσα γνώμη εἶναι, ὅτι πλείονες γλύπται εἰργάσθησαν συγχρόνως εἰς τὴν. 
αὐτὴν ζωφόρον, διότι παρατηροῦνται διαφοραί τινες ὡς πρὸς τὴν σύνθεσιν' βλ. σχετικῶς Ε. Ηομανν - κυσκινο, ΑΜ 76, 
1961, σ. 107, σημ. 2 

2. 1, ΟυΝτΙυς, ΟΠΟΠΙΟΠ 11, 1926, σ. 26 - 27: πρβλ. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ Περικλῆς, 139: πᾶσιν ἐπεστάτει τοῖς τεχνίταις. 

3, Βλ. σχετικῶς Ἡ. δοΗΚΑΌΣ, Ρηήάΐας, σ. 218, Κ. ΏεΜΑνοσε,, Ι-α Εείσε Ιοπίᾳυο, Ῥατίς 1933, σ. 315 καὶ Οµ. Ριολκῦ, Μα- 
πυοὶ ἆ Ατεμέοϊορίο Ότεεᾳυς, Ρατίς 1939, τόμ. 2, 1, σ. 439. 

4. θτενενς - Ῥλτον, ΤΗο Εεοοβίβουπι, σ. 181 
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Ἐπὶ τῆς ζωφόρου ἀπεικόνισεν ὁ Φειδίας, τολμηρότατα καὶ ἀφηγηματικῶς, τὴν 
πανηγυρικὴν πομπὴν τῶν ἀνὰ τετραετίαν͵ πρὸς τιμὴν τῆς ᾿Αθηνᾶς, τελουµένων Μεγά- 
λων Παναθηναίων, κατὰ τὴν ἐπίσημον ἡμέραν τῆς εἲς τὴν θεὰν προσφορᾶς ὑπὸ τοῦ 
ἀττικοῦ λαοῦ τοῦ ἱεροῦ νέου πέπλου τοῦ ξοάνου της", ἐξυφανθέντος ὑπὸ τῶν ἐκ τῶν 
ἐπιφανεστάτων οἰκογενειῶν ᾿Αθηναίων παρθένων καὶ δεσποινῶν --- τῶν ἐογαστιῶν" 
--, αἱ ὁποῖαι τὸν ἑκόσμουν διὰ χρυσῶν κεντηµάτων, εἰκονιζόντων σκηνὰς ἐκ τοῦ κύ- 
κλου τῆς Γιγαντοµαχίας τῶν θεῶν, καθ’ ὃν ἰδιαιτέρως εἶχε δοξασθῆ ἡ ᾿Αθηνᾶ. Μετε- 
φέρετο δ᾽ ὁ πέπλος εἲς τὴν ᾿Ακρόπολιν διὰ τῆς ἱερᾶς τριήρους, ἥτις τὸν ἔφερεν ἡπλω- 
µένον ὡς ἱστίον της. 

᾿Ἐπὶ τῆς ὀρθογωνίου ἓν κατόψει καὶ 1603 περίπου µέτρων ἀναπτύγματος ταινίας τῆς 
ζωφόρου ἡ πανηγυρικἡ πομπὴ παρεστάθη προπαρασκευαζοµένη μὲν καὶ μόλις ἔκκι- 
νοῦσα ἐπὶ τῆς νοτίας ἄκρας τῆς δυτικῆς πλευρᾶς", γοργῶς δὲ καὶ ρυθμικῶς πρὸς τὰ 
πρόσω κινουµένη ---ἐπὶ τῶν δύο μακρῶν πλευρῶν --- μὲ πεζούς, σφριγηλοὺς νεανίας, 
ὁδηγοῦντας ζῶα πρὸς θυσίαν, σεμνὰς κανηφόρους παρθένους καὶ ὑδριαφόρους (βλ. 
σχετικὴν ἔγχρωμον εἰκόνα), σεβασμίους ἱερεῖς καὶ γέροντας, ἄρχοντας θαλλοφόρους 
μὲ εὐγενεῖς κινήσεις, εὐσταλεῖς ἰππεῖς -- ἀγλάϊσμα τῶν ᾿Αθηναίων -- ἐλαύνοντας ἢ 
συγκρατοῦντας θυμοειδεῖς ἵππους, ἐπιδεξίους ἀποβάτας ἁρματοδρόμους (εἰκ. 212, πίν. 
40), μουσικοὺς μὲ αὐλοὺς καὶ λύρας καὶ πολλοὺς ἄλλους, φθάνει εἰς τὸ τέρμα της καὶ 
ἠρεμεῖ εἰς τὴν ἀνατολικήν, ἔνθα, ἑκατέρωθεν μιᾶς κεντρικῆς ὁμάδος, πρὸς ἣν γίνεται ἡ 
παράδοσις τοῦ πέπλου τῆς ᾿Αθηνᾶς (εἰκ. 212, πτ.πίν.νΠ καὶ πίν. 9), κάθηνται, εἰκονιζό- 
µενοι μεγαλύτεροι καὶ μὲ ἐπιβλητικὸν μεγαλεῖον --- συμμετέχοντες τῆς τελετῆς, ἀλλ) ὑ- 
ποτιθέµενοι ἀόρατοι, οἱ δώδεκα Ὀλύμπιοι θεοὶ --- ἀνὰ ἓξ ἑκατέρωθεν τοῦ µέσου, κατὰ 
τὴν ἑξῆς σειράν: δεξιά, ἡ ᾿Αθηνᾶ, ὁ φαιστος, ὁ Ποσειδῶν, ὁ Απόλλων, ἡ "Αρτεμις 
καὶ ἡ ᾿Αϕροδίτη μὲ τὸν Ἔρωτα --- ἀριστερά, ὁ Ζεύς, ἡ ρα μὲ τὴν Ἴριδα, ὁ Ἄρης, 
ἡ Δημήτηρ, ὁ Διόνυσος καὶ ὁ Ἑρμῆς (βλ. ἔγχρωμον εἰκόνα). Εἰς τὰ ἄκρα τέλος, 
ἵστανται οἱ ἤρωες ἀρχηγοὶ τῶν 10 ἀττικῶν φυλῶν (εκ. 212, πτ. πίν. ΨΠ καὶ πίν. 9). 

Ἡ σύνθεσις τῆς πομπῆς τῶν Παναθηναίων, διατρέχουσα τὸ ἄνω µέρος τοῦ τοίχου 
τοῦ σηκοῦ, ὡς ἓν ἀδιάκοπον, ρυθμικῶς κινούμενον κῦμα, εἶναι θαυμαστή, τόσον διὰ. 
τὴν ἁρμονίαν τῶν στάσεων καὶ τῶν κινήσεων τῶν προσώπων, ὅσον καὶ διὰ τὴν εὑρύ- 
τητα τῶν χειρονομιῶν των καὶ τὴν ἐξαίρετον ἰσορροπίαν τῶν ὄγκων των. ᾽Αληθῆ 
δὲ ὕμνον πρὸς τὸ ἀττικὸν ἰππικὸν ἀποτελεῖ ἡ ἐκ νεαρῶν, σφριγηλῶν ᾿Αθηναίων ἱππέων 
συνοδεία της. Δικαίως κατὰ ταῦτα θεωρεῖται ἡ πλαστικὴ αὕτη δηµιουργία τοῦ ἔργα- 
στηρίου τοῦ Φειδίου ὡς τὸ ἀνώτατον καὶ ἀνυπέρβλητον ἔργον τῆς παγκοσμίου πλα- 
στικῆς εἲς τὴν πλέον ἀνθρωπίνην αὐτῆς ἔκφρασιν. 

"Ὅσον ἀφορῇ τὰς διαφόρους φάσεις τῆς ἐκτελέσεως τῆς ζωφόρου, ὑπῆρξε κατ᾽ ἀρ- 
χὰς ἀρκετὴ διχογνωµία μεταξὺ τῶν ἀρχαιολόγων, κατέληξεν ὅμως αὕτη εἰς ὁμοφω- 


1. Περὶ τῆς μεγάλης τιµῆς ἡ ὁποία ἀπεδίδετο εἰς τὸν πέπλον αὐτὸν βλ. τὸν στ. 566 τῶν Ἱππέων τοῦ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΣΣ: ἄν- 
ὄρες ἑστὲ τῆσδε τῆς γῆς ἄξιοι καὶ τοῦ πιέπλου. 
2. Ὁ. Κδμικκ, ΑΜ 8, 1883, σ. 57 ἐξ. Μ. ΟΟιµ1ΟΝΟΝ, Γις Ῥαγίλέποη, σ. 36 καὶ πίν. 120-123-124 (ἡμέτ. πε. πἰν. ΥΠ καὶ πίν.9). 
3, Διὰ τὴν ἀκρίβειαν 1592 µ., ἐξ ὤν 21,18 μ. ἐφ' ἑκάστης στενῆς πλευρᾶς καὶ 58,53 µ. ἐφ΄ ἑκάστης μακρᾶς. 
4. Ἔνθα αἱ πλάκες τῆς ζωφόρου εὑρίσκονται ἀκόμη εἰς τὴν θὲσιν των. 








ἩΗ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 





Τμῆμα τῆς συνελεύσεως τῶν θεῶν ἐκ τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς τῆς ζωφόρου τῶν Παναθηναίων, 
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νίαν μετὰ τὴν συνοπτικἡὴν καὶ ὀξύνουν ἀνάλυσιν τοῦ Ὠἰποπιοογ!, τὸ πολεμικὸν ἄρθρον. 
τοῦ ΕιπιρΓ” καὶ τὰς διαφωτιστικὰς διορθώσεις τοῦ δομνείίζετ". Κατὰ τὴν συμφωνίαν. 
ταύτην ἡ μὲν ἀνατολικὴ καὶ ἡ δυτικἠ στενἠ πλευρὰ τῆς ζωφόρου θὰ ἐξετελέσθησαν 
τὸ 442 π.Χ., αἱ δὲ μακραὶ πλευραὶ μεταξὺ τοῦ 438 καὶ τοῦ 432 π.Χ., συγχρόνως δηλαδὴ, 
πρὸς τὰ τὸ 433/2 π.Χ. τελειωθέντα γλυπτὰ τῶν ἀετωμάτων, ἐξ ὦν τὰ τοῦ ἀνατολικοῦ 
θὰ προηγοῦντο πιθανώτατα κατά τι τῶν τοῦ δυτικοῦ. 

Δὲν περιλαμβάνεται εἰς τὸ καθαρῶς ἀρχιτεκτονικὸν θέµα µου ἡ λεπτομερὴς περι- 
γραφἡ τῆς ζωφόρου ταύτης, οὐδ᾽ εἰς τὴν ἀπόλυτον ἁρμοδιότητά µου ἡ ἀνάλυσις τῆς 
θαυμαστῆς τεχνοτροπίας της. Δὲν δύναµαι ὅμως νὰ μὴ παραθέσω παρατηρήσεις τινὰς 
σχετικὰς πρὸς τὴν ἀρχιτεκτονικὴν τῆς συνθέσεώς της. 

Σημειώνω λοιπὸν ἓν πρώτοις, ὅτι καὶ ἡ κίνησις καὶ ἡ διάταξις τῶν μορφῶν τῆς ζω- 
φόρου εἶναι ἀπολύτως σύμφωνος: 1ον) πρὸς τὴν κατὰ μῆκος κατεύθυνσιντοῦ ὅλου, 
ναοῦ καὶ 2ον) πρὸς τὴν ἐν τῷ χώρῳ τῆς ᾿Ακροπόλεως θέσιν τοῦ μνημείου ἐν σχέσει 
πρὸς τὸν κύριον δρόµον, ὃν ἠκολούθει ὁ προσκυνητής. Πράγματι, ὡς συνετέθη ἡ 
πομπή, τονίζει ἁρμονικώτατα τὴν κατὰ μῆκος φορὰν τοῦ μνημείου: διότι, ἐνῶ εἰς τὰς 
στενὰς πλευρὰς αἱ µορφαί της ἠρεμοῦν τελείως (ἀνατολικὴ) ἢ ὀλίγον μόνον κινοῦνται 
(δυτική), εἰς τὰς μακρὰς (βόρειον καὶ νοτίαν) ἡ κίνησίς των ἀποβαίνει συνεχἠς καὶ τα- 
χεῖα. ᾽Αϕ΄ ἑτέρου, ἐνῶ ἡ κεφαλἠἡ τῆς πομπῆς εἰκονίζεται ἐπὶ τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς, 
ἡ οὐρά της σβήνει κατὰ τὴν ΝΔ. γωνίαν. Ἔτσι ἡ ὅλη παράστασις διηρέθη εἰς δύο. 
ἄνισα σκέλη, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ μὲν µεγαλύτερον περιλαμβάνει τὴν δυτικήν, τὴν βόρειον. 
καὶ τὸ βόρειον ἥμισυ τῆς ἀνατολικῆς, τὸ δὲ µικρότερον, τὴν νοτίαν καὶ τὸ νότιον ἥμισυ. 
τῆς ἀνατολικῆς. Ἡ ἄνισος αὐτὴ διαίρεσις ἔγινε προφανῶς ἕνεκα τῆς θέσεως τοῦ µνη- 
µείου ἐν σχέσει πρὸς τὸν δρόµον ποὺ ἠκολούθουν συνήθως οἱ προσκυνηταί, αὐτὸν 
ἀκριβῶς, τὸν ὁποῖον ἠκολούθησεν ἀργότερον καὶ ὁ Παυσανίας, ὁ ὁποῖος, περιέργως, 
δὲν μνημονεύει τὴν ποµπήν, ἴσως ἐπειδὴ αύτη δὲν ἀνεφέρετο εἰς μυθολογικὸν θέµα. 
“Ὁ δρόμος λοιπὸν αὐτὸς ἤρχιζεν ἀπὸ τὰ Προπύλαια καὶ προχωρῶν πρὸς τὴν ΒΔ. γω- 
νίαν τοῦ Παρθενῶνος παρέτρεχεν ἔπειτα τὴν βόρειον πλευρὰν τοῦ ναοῦ, µέχρι τῆς 
ΒΑ. γωνίας, ἵνα, τέλος, κάµπτων πρὸς Ν., φθάσῃ εἰς τὸ μέσον τῆς Α. πλευρᾶς, δηλαδὴ, 
εἰς τὴν κυρίαν εἴσοδον τοῦ ναοῦ. Ὁ ὀπισκέπτης ἠδύνατο, διατρέχων τὸν δρόµον αὐ- 
τόν, νὰ παρακολουθῇ ὑψηλά, διὰ µέσου τῶν κιόνων τοῦ πτεροῦ, ὅλας τὰς φάσεις τῆς 
ἀναγλύφου ρυθμικῆς πομπῆς, ἀπὸ τῆς παρασκευῆς αὐτῆς ἐν τῇ κάτω πόλει (Δ. πλευ- 
ρὰ) µέχρι τῆς ἀφίξεως αὐτῆς ἐπὶ τῆς ᾿Ακροπόλεως καὶ τῆς ἀντικρύσεως τοῦ νοεροῦ 
Ὀλύμπου, ὃν ἀντιπροσώπευον οἱ ἀνέτως καθήµενοι θεοὶ τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς. 
Ὀρθότατα λοιπὸν ἑτοποθετήθη κατὰ τὴν ΝΔ. γωνίαν ἡ ἀφετηρία τῆς πομπῆς' διότι 
ἂν ἐτοποθετεῖτο εἰς τὸ μέσον τῆς Δ. πλευρᾶς, χωριζοµένων τῶν μορφῶν κατ’ ἀντιθέ- 


1: ΑΦΑ 17, 1913, σ. 51 ἐξ. καὶ 25, 1921, σ. 233 ἐξ, 

2. 141 40, 19025. σ. 29 ἐξ. 

3, 141 53, 1938, σ. 28 ἐξ, 54, 1939, σ. | ἐξ. 55, 1940, σ. 211 ἐξ. 

4. Τοῦναντίον ἀντίθεσιν πρὸς τὴν κατὰ µῆκος φορὰν τοῦ ναοῦ παρουσιάζει ἡ ὁμοιόμορφος περὶ τὸν σηκὀν τοποθέτησις, 
τῆς κιονοστοιχίας τοῦ πτεροῦ, ῆτις χαλαρώνει, ἂν μὴ σχεδὸν τελείως ἐξουδετερώνει τὴν κατὰ µῆκος κατεύθυνσιν τῶν κλασ- 
σικῶν ναῶν. 
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τους διευθύνσεις, τὸ νότιον ἥμισυ αὐτῆς δὲν θὰ εἶχε συνέχειαν εἰς τὸ βλέμμα τοῦ ἐπι- 
σκέπτου, ἀλλὰ θὰ ἐφαίνετο «ξεκρέμαστο». ᾽Αλλὰ καὶ διὰ τὴν περίπτωσιν καθ’ ἣν ὁ 
θεατὴς θὰ εὑρίσκετο παρὰ τὴν ΝΔ. γωνίαν ἐφρόντισεν ὁ Φειδίας νὰ μὴ δημιουργηθῇ 
ἀπότομος χωρισμὸς τῶν δύο σκελῶν τῆς πομπῆς, ἤτοι τοῦ δυτικοῦ καὶ τοῦ νοτίου. 
Ἰδοὺ δὲ κατὰ ποῖον τρόπον τὸ ἐπέτυχε: εἰς τὸ νότιον ἄκρον τῆς Δ. πλευρᾶς ἐτοποθέ- 
τησε µίαν ὁμάδα ἀπὸ δύο νέους καὶ ἕνα ἵππον (εἰκ. 274, πτ. πίν. ΧΗ καὶ πίν. 14), ἀλλ᾽ 
ἐνῶ οἱ νέοι βλέπουν καὶ στρέφονται πρὸς Ν., ἀντιθέτως πρὸς τὰς πλείστας ὑπολοίπους 
μορφᾶς τῆς πλευρᾶς ταύτης, ὁ ἵππος διευθύνεται ἀντιστρόφως, δηλαδἡ πρὸς Β.: μὲ τὴν. 
στροφὴν ὅμως αὐτὴν τῶν νέων ὀπέρχεται συνένωσις τῆς τελευταίας ὁμάδος τῆς δυ- 
τικῆς πλευρᾶς πρὸς τὰς πρώτας τῆς νοτίας. Κάτι τι ἀνάλογον ἐφήρμοσεν ὁ Φειδίας. 
καὶ εἰς τὴν ἀνατολικὴν πλευράν, ἔνθα ἐτοποθέτησε τοὺς θεούς (πτ. πίν. ΥΙΙ, πίν. 9), 
οὕτως, ὥστε οἱ μὲν κατὰ τὸ βόρειον ἥμισυ καθήµενοι νὰ προσβλέπουν καὶ οἰονεὶ νὰ. 
ὑποδέχωνται τὰ ἐκ τῆς βορείου πλευρᾶς καταφθάνοντα πρόσωπα τῆς πομπῆς, ἐνῶ ἀν- 
τιστρόφως οἱ ὑπόλοιποι στρέφονται πρὸς τοὺς ἐκ τῆς νοτίας πλευρᾶς ἑρχομένους, 
Κατὰ τὸν τρόπον αὐτὸν ἄριστα ἐπετεύχθη ἡ ἑνότης τῆς δράσεως τῆς ὅλης συνθέσεως 
τῆς πομπῆς ἐπὶ τῶν τεσσάρων πλευρῶν τῆς ζωφόρου. 

Προσθέτω ἓν τέλει, ὅτι ἐκ τῆς µεγαλεπηβόλου καὶ τελειοτάτης συνθέσεως καὶ ἐργα- 
σίας τῆς γλυπτῆς πομπῆς τῶν Παναθηναίων, μήκους -- 160 µ. ἓν συνόλῳ, ὀλίγα µόνον 
µέτρα εὑρίσκονται ἀκόμη κατὰ χώραν (Δ. πλευρὰ καὶ ΝΔ. γωνία, εἰκ. 284, πίν. 88β), πολ- 
λαὶ πλάκες της κατεστράφησαν ἀπὸ τὴν ἔκρηξιν τοῦ Μοροζίνη, ἄλλαι κατεστράφη- 
σαν κατὰ τὴν καταβίβασιν αὐτῶν ὑπὸ τοῦ ΤΠ αφίεγῖ", πολλὰ τεμάχια" καὶ θραύσματα, 
περισυλλεγέντα, κοσμοῦσιν τὴν αἴθουσαν ΥΠ τοῦ Μουσείου ᾿Ακροπόλεως, µία ἐκ 
τῶν ὡραιοτέρων αὐτῆς πλακῶν, ἥτις δύναται νὰ θεωρηθῇ προερχοµένη ἐκ τῆς χειρὸς 
αὐτοῦ τούτου τοῦ Φειδίου, ἀπόκειται εἰς τὸ Μουσεῖον τοῦ Λούβρου», πλεῖσται δ᾽ ἅλ- 
λαι, καλῶς διατηρούµεναι, εὑρίσκονται μεταξὺ τῶν ᾿Ελγινείων μαρμάρων τοῦ Βρεταν- 
νικοῦ Μουσείου". 

Ἡ γλυπτὴ ζωφόρος εἴχεν ὡς λαμπρὰν ἄνω ἀπόληξιν τὰ ὑπὶ τοῦ ὑπερκειμένου αὐτῆς, 
συνεχοῦς θράνου ἑντόνως ἐζωγραφημένα: λέσβιον κυµάτιον, διπλοῦν µαίανδρον καὶ 
στέψιν ἐκ φύλλων δωρικοῦ κυµατίου (πτ.πίν.ΝΙ, νΠΙ, ΙΧ, πίν. 8, 9. 11). Λόγῳ ἐντούτοις τῆς 
ὀλίγον ὑπὸ τὴν ὀροφὴν τοῦ πτεροῦ τοποθετήσεώς της, ἧτο ἡ ζωφόρος ἑστερημένη τοῦ 
ἀμέσου ἡλιακοῦ φωτός, δεχοµένη τοῦτο µόνον ἓξ ἀντανακλάσεως. Ἕνεκα δ᾽ ἀφ᾽ ἑτέρου 
καὶ τοῦ μεγάλου ύψους εἰς τὸ ὁποῖον ἦτο τοποθετημένη (περὶ τὰ 13 µέτρα), δὲν ἧτο ὁ- 
ρατὴ ἀπὸ τὸν κάτωθεν παρατρέχοντα αὐτὴν θεατήν, εἰμὴ µόνον μὲ µίαν πολὺ ἀπότομον 
(3: 700) ἀνάκλισιν τῆς κεφαλῆς τοῦ θεατοῦ ἐκ τῆς κάτωθεν στενῆς σχετικῶς (3: 3,95 μ.) 
στοᾶς. Τὰς δυσκολίας ταύτας θὰ εἴχε βεβαίως ὑπ᾿ ὄψιν του ὁ Φειδίας, ὅστις καὶ προσε- 
πάθησε νὰ τὰς µετριάσῃ, ἀφ᾿ ἑνὸς δι’ ἐφαρμογῆς ἰδιαιτέρας τεχνικῆς κατὰ τὴν ἐκτέ- 
λεσιν τῶν ἀναγλύφων (διαφορὰ ὕψους καὶ ἐξοχῆς τῶν χαμηλότερον καὶ τῶν ὑψηλό- 


1. Ῥουνύειας, Α Οἰακοίςα! απά Τοροβταρλίοα! Τους (ἡγουβὶ ὤΓοεοε, σ. 323 ἐξ, καὶ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ, ξ.ὰ. σ. 87. 

3. ΜΗΡΟΥΣΚΑΡΗ, ξ.ὰ, σι 155 ἐξ. 

3, Μ. Οοι1ονον, Ίο Ραγϊνόποη, πίν. 123 κάτω καὶ 124 (ἀνατολικῆς πλευρᾶς). 

4. Α.Η. 3ΜΗτΗ, Α Ομίάο 1ο (ἶνο Ώερασίπηεηί οἳ ΟΓοοΚ απά Ἐοπναη Απιήημήμίος η εἶνο Βεήεἰσῆν Μικουπι, Γοπάση 1902, σ, 29 ἐξ. 
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τερον εὑρισκομένων μορφῶν) καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου διὰ χρωματισμοῦ τοῦ βάθους αὐτῶν, ἀκό- 
µη δ᾽ ἐνιαχοῦ καὶ διὰ τῆς χρήσεως μετάλλων, ὡς π.χ. τῶν χαλινῶν καὶ ἡνίων τῶν ἵπ- 
πων καὶ τῶν ταινιῶν διαδήσεως τῶν κεφαλῶν, τῶν ὁποίων διακρίνονται αἱ ὁπαὶ προ- 
σηλώσεως. 

Παρ’ ὅλα ταῦτα ὅμως οἱ ἀρχαῖοι δὲν ἡδύναντο νὰ ἀπολαύσουν τὸ κάλλος τῆς ζω- 
φόρου, ὁ δὲ θεατής, ὅστις τὴν παρέτρεχεν ἐκ τῶν κάτω στοῶν, µόνον τὰ κύρια θέματά 
της ἀνεγνώριζεν, ἐνῶ κάθε λεπτομέρεια, ὃξ ἐκείνων ποὺ μᾶς θέλγουν, καὶ ἰδίᾳ τὸ ὕφος 
τῆς ἐκτελέσεώς της, τοῦ ἀπεκρύπτοντο. Τί λοιπὸν ὤθησε τὸν Φειδίαν νὰ τοποθετήσῃ, 
ἐκεῖ ὑψηλὰ εἰς ἡμίφωτον, ἤτοι ἐξ ἀντανακλάσεως µόνον φωτιζόμενον µέρος, τὸ ἁρι- 
στούργηµά του τῆς πομπῆς τῶν Παναθηναίων; Προφανῶς ἡ πατροπαράδοτος εὐσέβεια, 
καθ’ ἣν τὸ ἔργον τέχνης δὲν προωρίζετο κυρίως πρὸς τέρψιν τῶν θεατῶν, ἀλλ᾽ ἧτο 
μᾶλλον ἓν εὐλαβὲς ἀνάθημα πρὸς τὴν λατρευοµένην ἐν τῷ ναῷ θεότητα”. Τὸ βάθος. 
τῶν ἀναγλύφων παραστάσεων τῆς ζωφόρου εἶχε βαφῆ κυανοῦν, ὡς εἴπομεν ἤδη, καὶ 
ὡς ἀποδεικνύουσι καὶ ἐλάχιστα ἴχνη τοιούτου χρώματος, σωζόμενα εἰσέτι κατὰ χώραν 
ἐπὶ τῶν πλακῶν τῆς ζωφόρου τῆς δυτικῆς πλευρᾶς καὶ ἄλλων εἰς τὸ Μουσεῖον τῆς 
᾿Ακροπόλεως. 

Τὰ ὄπισθεν τῶν ἀναγλύφων πλακῶν ἀντιθήματα τῆς ζωφόρου ἐτοποθετήθησαν κατὰ 
διαφόρους τρόπους: οὕτω κατὰ μὲν τὰς στενὰς πλευρὰς τοῦ σηκοῦ ἑτοποθετήθησαν 
ἁπλαῖ, ὀρθαὶ πλάκες, ὀρθογωνίου τομῆς, πάχ. 0,55 µ., μὴ ἀκκουμβῶσαι ὅμως ἀπ᾿ εὐθείας. 
ἐπὶ τῆς ὀπισθίας παρειᾶς τῶν πλακῶν τῆς ζωφόρου, ἀλλ) εἰς ἱκανὴν ἀπ᾿ αὐτῆς ἀπόστα- 
σιν (0,35 μ., εἶκ. 280, πτ. πίν. Ν, πίν. 8), τεθειµέναι προφανῶς χάριν ἐλαφρότητος καὶ 
οἰκονομίας ὑλικοῦ. Τοὐναντίον εἰς τὰς μακράς πλευρὰς τοῦ ὀπισθονάου, τὰ ἀντιθή- 
µατα κατεσκευάσθησαν πολὺ παχύτερα (0,81 μ.), τοποθετηθέντα ἀμέσως ὄπισθεν τῶν. 
πλακῶν τῆς ζωφόρου (πτ. πίν. ΧΙ, πίν͵ 13). Τέλος, κατὰ τὰς μακρὰς πλευράς τοῦ ση- 
κοῦ, ὄπισθεν τῆς ζωφόρου, ἐτοποθετήθησαν δύο ἰσοὐψεῖς στρώσεις πλινθίδων, συνε- 
χίζουσαι τὰς κάτωθεν στρώσεις τῶν πλινθίδων τοῦ σηκοῦ καὶ ἐφαπτόμεναι τῶν ἐσω- 
τερικῶν πλευρῶν τῆς ζωφόρου (εἰκ. 286 -290, πτ. πίν. ΙΧ καὶ πίν. 11). 


ΘΡΑΝΟΣ ΣΗΚΟΥ. 


Ἡ ἄνω ἐπιφάνεια τῆς ζωφόρου τοῦ σηκοῦ εὐὑρίσκεται εἰς τὴν αὐτὴν στάθµην πρὸς 
τὴν µασχάλην τοῦ ἀντιθήματος τῆς ζωφόρου τοῦ πτεροῦ. Γίνεται δὲ τοῦτο, διότι εὐ- 
θὺς ὑπεράνω τῆς ζωφόρου τοποθετεῖται καὶ ἐδῶ θρᾶνος, ἤτοι ἐσωτερικὴ στέψις (γεῖ- 
σον), ὅμοιος πρὸς τὸν τοῦ πτεροῦ, ἀφοῦ κατὰ μὲν τὰς στενὰς πλευρὰς αἱ δοκοὶ τῆς 
ὀροφῆς ἔπρεπε νὰ ἔχωσιν ἑκατέρωθεν τὸ αὐτὸ ὑποδόκιον, κατὰ δὲ τὰς μακρὰς αἱ στη- 
ρίζουσαι τὰ φατνώµατα καὶ κατὰ μῆκος τῶν τοίχων ἐκτεινόμεναι πλάκες τῶν φατνω- 
µάτων, αἱ λεγόµεναι σελίδες, δὲν ἡδύναντο νὰ ἔχουν διάφορον ἕδρασιν ἀπὸ τὰς ἀπέ- 


1. Μ. ΜΗΡΝΟΙΣΚΑΡΗ, Μουσεῖον ᾿Ακροπόλεως, σ. 157. Α. Η. 8νιτη, Α ΟπιαΙοχιο οἱ δευἱριμτο {η νο Ώοραγίποηί οἵ 
ΈῑοεΚ απά Κοππαη Απιϊημίεες, 1οπάση 1492, σ. 175 καὶ 161 ἀνειστοίχως. 
3, Βλ. σχετικῶς Ο. Εουοδκεα ἐν ΚΕΟ 32, 1919, σ. 222 καὶ 2234. 
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ναντι αὐτῶν ἐπὶ τοῦ θράνου τοῦ πτεροῦ στηριζοµένας. Ὁ ἐσωτερικὸς ὅμως οὗτος θρᾶ- 
νος διαφέρει τοῦ ἐξωτερικοῦ κατὰ τοῦτο, ὅτι ἀντὶ νὰ εἶναι µονόπλευρος καὶ στενός, 
εἶναι, κατὰ τὰς στενὰς πλευράς, ἀμφιπρόσωπος καὶ πλατὺς (βλ. εἰκ. 296, πι. πίν. ΝΙ, 
πίν. 8 καὶ 37 ἀριστερὰ ἄνο), διότι κατεσκευάσθη ἐξ ἑνὸς τεµαχίου μετὰ τοῦ ἀντιθήμα- 
τος αὐτοῦ, ὅπερ ἦτο πάλιν θρᾶνος, βλέπων πρὸς τὸ ἐσωτερικὸν ἤτοι τὸν πρόναον καὶ 
τὸν ὀπισθόναον. Ἡ εἰς ἓν τεµάχιον συνένῶσις αὕτη τῶν δύο θράνων ἧτο ἐνταῦθα 
οἰκοδομικῶς ἐπιβεβλημένη: διότι ἡ στρῶσις αὕτη ὤφειλε νὰ εἶναι διάτονος (µπατική), 





396. Τομαὶ τῶν θράνων: Α, ἀμφιπροσώπου κρονάου καὶ ὀπισθονάου, Β, ἀμφιπροσώπου σηκοῦ καὶ Γ, ἀπλοῦ περιστνλίον. 


ἵνα καλύψηῃ τὸ μεταξὺ τῆς ζωφόρου καὶ τοῦ ἀντιθήματος αὐτῆς καταλειπόµενον κε- 
νόν, περὶ οὗ εἴπομεν ἀνωτέρω. Σημειωτέον ὅμως, ὅτι ἡ ἐσωτερικὴ κατατομὴ τοῦ ἀμ- 
φιπροσώπου θράνου διαφέρει τῆς ἐξωτερικῆς' διότι ἡ ἐσωτερικὴ ὄψις στερεῖται τοῦ 
κάτω λεσβίου κυµατίου (εἰκ. 296 καὶ 298), ἀντὶ τοῦ ὁποίου ἡ ἐνδιάμεσος ταινία προεκ- 
τείνεται ἐπίπεδος ἕως κάτω, ἐξέχουσα ἁπλῶς τοῦ κάτωθεν ἀντιθήματος τῆς ζωφόρου 
κατὰ 0.032 µ. (εἰκ. 296 καὶ 297, 298). ᾿Ακόμη δὺ καὶ τὸ ὁλικὸν ύψος τῆς ἐσωτερικῆς ὅ- 
Ψεως τοῦ θράνου εἶναι κατὰ 0,01 15µ. χαμηλότερον τοῦ ἐξωτερικοῦ, τῆς διαφορᾶς ἐξο- 
μαλυνοµένης διὰ χαμηλῆς βαθµίδος, λαξευοµένης ἀκριβῶς ὄπισθεν τῆς βάσεως τῶν 
µεταδοκίων πλακῶν καὶ τῶν δοκῶν, ὦν τὸ περίγραµµα παρακολουθεῖ. 

ὍὉ Ῥεηπτοςοε! καὶ ὁ Μπαλάνος" σχεδιάζουν µονοκόμματον καὶ τὸν θρᾶνον τῶν µα- 
κρῶν πλευρῶν τοῦ σηκοῦ κατὰ τὸν ὀπισθόναον καὶ δέχονται τὴν ὕπαρξιν κενοῦ μεταξὺ 
τῶν κάτωθεν αὐτοῦ τεµαχίων τῆς ζωφόρου καὶ τοῦ ἀντιθήματος αὐτῆς. Σωζόμενα ὅμως 
κατὰ χώραν τεμάχια τοῦ θράνου τούτου ἀποδεικνύουν, ὅτι οὗτος ἧτο κατεσκευασμµέ- 
νος ὃκ δύο συναπτοµένων τεµαχίων (εἰκ. 296, πτ. πίν. ΧΙ καὶ πίν. 13), τὰ ὁποῖα πατοῦν 
ἐπὶ τῆς ζωφόρου καὶ τοῦ ἀντιθήματος αὐτῆς, μὴ καταλειποµένου μεταξὺ αὐτῶν κενοῦ. 


1. Ρηποῖρίες, πίν. 16 ἀριστερά. 
2. ᾿Αναστήλωσις, πίν. ! δἱς, σχ. 2. 








ἩΗ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ. 463 


Κατὰ ταῦτα ἡ σχετικἡ τομὴ ἦτο ὡς σχεδιάζεται εἰς τὸν ἡμέτερον πίν. 13 καὶ ὡς τὴν 
σχεδιάζει ἐπίσης καὶ ὁ Μπαλάνος, ἀλλ᾽ εἲς ἄλλον πίνακά του]. 





397. Τομὴ τοῦ θράνου κατὰ τὸν ὀπισθόναον, 

μετὰ τῆς σχετικῆς ἐγκαυστικῆς διακοσµήσεως. 

ἐξ ὀρθογωνίων ἀνακαμπτομένων φύλλων ἐπὶ 

τοῦ δωρικοῦ κυµατίου καὶ διπλοῦ µαιάνδρου 

ἐπὶ τῆς κάτωθεν ἐπιπέδου ἐπιφανείας (ὐδατο- 
χραφία Ε. ΖΗ1εη). 


298. Τομὴ τοῦ θράνου κατὰ τὸν ὁπισθόναον, ἑστερημένη, 
τοῦ κάτω λεσβίου κυµατίου. Ἐπὶ τῆς ἄνω ὁριζοντίας ὁ- 
πιφανείας τοῦ δωρικοῦ κυµατίου διακρίνεται ἐντομὴ διὰ 
προστατευτικὴν ἀπὸ θραύσεως ταινίαν αὐτοῦ, ἐπὶ δὲ τῆς 
ἄνω ὁριζονείας ἐπιφανείας τοῦ ὅλου σώματος σαφῆ 
-- τὰ Ίχνη τῆς ἄνωθεν τοποθετήσεως µεταδοκίου πλακὸς 


τῆς ὀροφῆς. 
ΘΡΑΝΟΣ 
Αο 


1. Αναστήλωσις, πίν. 5, σχ. 2. 
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Ἡ πρὸς τὸ πτερὸν ὄψις τοῦ θράνου τοῦ σηκοῦ εἶναι εἰς τὰς γενικάς της γραμμὰς 
ὁμοία πρὸς τὴν τοῦ πτεροῦ, διαφέρει ὅμως ἐκείνης εἰς τὰς λεπτοµερείας. Οὕτω π.χ. 
τὸ ὁλικόν της ὕψος εἶναι κατά τι µικρότερον κάτω (0,347 µ. καὶ ἐσωτερικῶς 0,332μ., εἰκ. 
296, 298): ἔπειτα ἡ συνένωσις τῆς µέσης ταινίας του πρὸς τὸ λέσβιον κυµάτιον γίνε- 
ται δι’ ἐλαφρῶς κεκλιµένου ἐπιπέδου (εἰκ. 296 κάτω), ἐνῶ ἀπέναντι δι’ ὁριζοντίου καὶ 
τέλος τὸ στέφον δωρικὸν κυµάτιον ἔχει διάφορον κάπως τομὴν ἀπὸ τὸ ἀντίστοιχον τοῦ. 
θράνου τοῦ πτεροῦ (πρβλ. τὰς σχετικὰς τομὰς ἐν εἰκ. 296). "Αξιον σηµειώσεως ἐπίσης 
εἶναι, ὅτι ἐνῶ εἰς τὸν θρᾶνον τοῦ πτεροῦ σώζονται εἰς πλεῖστα μέρη τῆς δυτικῆς πλευρᾶς 
λίαν ἐμφανῆ τὰ ἴχνη τῆς ἐγκαυστικῆς διακοσµήσεως τῶν τε κυµατίων καὶ τῆς µεσο- 
λαβούσης μαιανδροκοσµήτου ταινίας (εἰκ. 162, πίν. 38) εἰς τὸν θρᾶνον τοῦ σηκοῦ 
µόνον εἰς τὰ κυµάτια παρατηροῦνται ἴχνη τῶν κοσμούντων αὐτὰ φύλλων, ἐνῶ εἰς τὴν 
ταινίαν οὐδὲν ἀπολύτως ἴχνος µαιάνδρου παρατηρεῖται, τοὐλάχιστον κατὰ τὴν σωζο- 
µένην δυτικὴν πλευράν. Εἶναι λοιπὸν πιθανόν, ὅτι τὸ κόσµηµα τοῦ διπλοῦ µαιάνδρου, 
ὅπερ φέρει ὁ θρᾶνος τοῦ πτεροῦ ἢ δὲν ἐπρόφθασε νὰ ἐκτελεσθῇ ἢ ἐξεπίτηδες παρελεί- 
φθη ἡ ἐκτέλεσίς του, λόγῳ τῆς κάτωθεν γλυπτῆς διακοσµήσεως τῆς ζωφόρου. 


ΦΘΟΡΑΙ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΟΝΑΟΥ 


ὋὩς ὁ πρόναος οὕτω καὶ ὁ ὀπισθόναος ὑπέστη κατὰ τὸν ροῦν τῶν αἰώνων πολλὰς 
φθορὰς καὶ ζημίας εἴς τε τὸ δάπεδον, τοὺς κίονας, τοὺς τοίχους αὐτοῦ καὶ τὴν ὀροφήν. 

Πρώτην σοβαρὰν ζημίαν ὑπέστη ὁ ὀπισθόδομος, βεβαίως δὲ καὶ ὁ πρόναος, ἐκ πυρ- 
καῖᾶς, συµβάσης πιθανώτατα κατὰ τοὺς ρωμαϊκοὺς χρόνους]. Ἡ ζημία ἐνεφανίσθη κυ- 
ρίως κατὰ τὴν ἐσωτερικὴν πλευρὰν τῶν δύο μεγάλων θυρωµάτων, ἰδιαιτέρως δὲ µεγάλη 
ἐμφανίζεται εἰς τὰ ἀποτελοῦνται τὸ ὑπέρθυρον µακρά, τετραπλᾶ ἐπιστύλια (πτ. πίν. ΝΙ 
καὶ πίν. ϐ), ἐκ τῶν ὁποίων ἰδιαιτέρως ἐβλάβησαν τὰ πρὸς τὰ ἔσω τῆς θύρας βλέποντα, 
τοῦθ᾽ ὅπερ ἀποδεικνύει, ὅτι ἡ θερµότης καὶ αἱ φλόγες ἦλθον ἐκ τοῦ ἐσωτερικοῦ τοῦ. 
κτιρίου καὶ ἔφθασαν διὰ µέσου τῶν θυρωμάτων εἰς τὸν ὀπισθόναον, ἀνελθοῦσαι καὶ 
μέχρι τοῦ τοίχου τῆς ἐσωτερικῆς πλευρᾶς τοῦ Δ. ἀετώματος, ἐπὶ τοῦ ὁποίου εἶναι µέχρι. 
σήμερον ἀκόμη ὁρατὰ τὰ ἴχνη τῆς ἐκ τῆς καύσεως αἰθάλης, ἀντιστοίχως δὲ καὶ εἰς 
τὸν πρόναον. Ἡ ἀνάφλεξις τῶν δυλίνων ὀροφῶν τοῦ ἐσωτερικοῦ (κυρίως Παρθενῶ- 
νος καὶ κυρίως ναοῦ), ὡς καὶ τοῦ ξυλίνου σκελετοῦ τῆς στέγης των, ἦτο ἀρκετὴ διὰ 
νὰ προξενήσῃ τόσην θερμότητα, ὥστε νὰ ἀσβεστοποιήσῃ τὸ μάρμαρον. Τοιαύτην δὲ 
ἀσβεστοποίησιν ὑπέστησαν οὐ µόνον τὰ ὑπέρθυρα, ἀλλὰ καί τινα ἄλλα ἐπιστύλια τῆς. 
προστάσεως τοῦ ὀπισθονάου, ἀκόμη δὲ καὶ ὠρισμένα σημεῖα τοῦ ἐχίνου τῶν κιονο- 
κράνων τῆς αὐτῆς προστάσεως”. Αἱ ἐνλόγῳζημίαι τῶν κιονοκράνων ἐπεσκευάσθησαν 


1. Ἡ πυρκαϊά αὕτη ἀτόπως ἐσχετίσθη πρὸς τὴν τοῦ 406 π.Χ., ἣ καὶ πρὸς ἄλλην, ἣν ἀναφέρει ὁ ΔΗΝΟΣΘΕΝΗΣ (βλ. ἄνω- 
τέρω), φαίνεται δ' ὅτι ἀνάγεται μᾶλλον εἰς τοὺς ὀλίγον πρὀ τοῦ 165 π.Χ. χρόνους. (Ώινενουν, Α)Α. 38, 1932, σ. 106), κατὰ. 
δὲ τὴν Βινρεκ (Βοφισολεῖι Ες Ἐταπί« Βγοπηπιες, ΜαΐηΣ α.Κ. 1977, σ. 29 ἐξ) εἲς τοὺς περὶ τὸ 138 μ.Χ. χρόνους, ἥτοι περίπου, 
κατὰ τὸ ἔτος ἀναγορεύσεως τοῦ ᾽Αντωνίνου Πίου εἰς αὐτοκράτορα. 

2, Σχέδια τῶν βλαβέντων κιονοκράνων καὶ ἐπιστυλίων τοῦ ὀπισθονάου παρέσχεν ὁ Ώυκι ἐν ΑΕ τοῦ 1895 (σχ. 3, 6,7, 10). 
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τῇ βοηθείᾳ κονιάµατος, εἰς τὸ ὁποῖον ἐνεφυτεύθησαν καὶ χυτοσιδηροῖ ὀβελοὶ ἢ περό- 
ναι, διαμέτρου 0,015 µ. Ἐκ τῶν ὀβελῶν τούτων εἴκοσι τρεῖς (εἰκ. 278, 293, πίν. 61ε) παρε- 
τηρήθησαν ἤδη ὑπὸ τοῦ Βδιἰομετ! τὸ 1862 εἰς κατὰ γῆς εὑρισκόμενα κιονόκρανα τοῦ 
προνάου, ἰσάριθμοι δὲ περίπου καὶ εἰς τὸν ἐχῖνον τοῦ τρίτου ἀπὸ Β. κίονος τῆς προστά- 
σεως τοῦ ὀπισθονάου. Ἓξ περόναι εὑρίσκονται ἐπίσης ἐπὶ τοῦ βορείως τοῦ µνηµονευ- 
θέντος τρίτου κίονος ἐπιστυλίου (εἰκ. 293). Αἱ περόναι ἐσφηνοῦντο ἐντὸς τοῦ κονιά- 
µατος ἐπὶ τόπου, δὲν συνεκρατοῦντο δὲ εἰς τὴν θέσιν των οὔτε διὰ μολύβδου οὔτε διὰ 
σιμέντου”. Κατὰ τὸν Ώυγπι” αἱ περόναι ἐτέθησαν χάριν ἐπισκενῆς τῶν κιονοκράνων, 
γενομένης ἤδη κατὰ τοὺς ἀρχαίους χρόνους. Κατὰ τὸν 8επιροτ" ὅμως οἱ σιδηροῖ 
οὗτοι ὀβελοὶ θὰ ἐχρησίμευον πιθανῶς πρὸς στήριξιν ὁριζοντίου πλέγματος, καλύ- 
πτοντος τὸν ὀπισθόναον ὑπεράνω τῶν δοκῶν τῆς ὀροφῆς καὶ χρησιμεύοντος πρὸς 
ἀποτροπὴν οἰασδήποτε εἰσβολῆς ξένων. Τὸ σκαρίφηµα τοῦ τρόπου τῆς στηρίξεως 
τοῦ πλέγματος ἔλαβεν ὁ δεππροτ ἐξ ἀγγείου, παρὰ Οειματά”, τὸ ὁποῖον παρέχει καὶ 
ὁ ΜΙομασ]ἰ5". Ὁ αὐτὸς Ώιγπι ἀναφέρει ὅτι καὶ ἡ ὀροφὴ τοῦ ὀπισθοδόμου (τοῦ καθ’ 
ἡμᾶς ὀπισθονάου), κατέπεσε τὸ 14037. ᾽Αλλοιώσεις καὶ ζημίαι ἐπροξενήθησαν ἐπί- 
σης εἰς τὸν ὀπισθόναον κατὰ μὲν τοὺς χριστιανικοὺς χρόνους ἐκ τῆς χρήσεως τοῦ 
ὀπισθονάου ὡς ἐξωνάρθηκος τῆς ἓν τῷ σηκῷ τοῦ Παρθενῶνος ἑἐγκατασταθείσης ἐκ- 
κλησίας, ἐπὶ Τουρκοκρατίας δέ: α) ἐκ τῆς γενομένης ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ τοῦ Μοροζί- 
νη ΚδπίροπιαΓΚ ἐκρήξεως τῆς 16/26 Σεπτεµβρίου 1687", β) ἐκ τῆς βαναύσου προσπα- 
θείας συλήσεως τῶν γλυπτῶν τοῦ δυτικοῦ ἀετώματος, μετὰ τὴν κατάληψιν τῆς ᾿Ακρο- 
πόλεως ὑπὸ τῶν ᾿Ενετῶν, ὑπὸ τοῦ Μοροζίνη, ὅστις ἐπεδόθη εἰς τὴν σύλησιν τοῦ 
Παρθενῶνος, ἐπιχειρήσας, ἐντολῇ τῆς Γερουσίας τῆς Βενετίας, νὰ καταβιβάσι ἓν 
«σύμπλεγμα ἀξιολογωτάτης τέχνης, ἀλλὰ τοῦτο καταπεσὸν ἐθρυμματίσθη»», γ) 


ὡς µέλος τῆς ἐπιτροπῆς ἀναστηλώσεως τοῦ μνημείου βλ. ἡμετέραν εἰκόνα 393 καὶ παρὰ ΜΠΑΛΑΚΩ, ᾿Αναστήλωσις, 
πίν, 65. 

1.Ο, ΒόττιοΜκΚ, Ὀπιογκιοβιημοη αι[ ἄο; ΑΚγοροίίς, Βοηίη 1863, σι Ι65, εἰκ. 20. 
. Ο. Ῥμ, 8τενενε, Τ]νο Φείείηᾳ οἵ (ἶνο Ῥογίείεαη Ῥατίίεποη, Ηοκροεία, δυρρΙ. ΠΗ, 1940, σ. 13. 
. Ὀυκν, Αι ΑἰίίΚα, Βοηίη 1871 καὶ ἐν ΛΕ 1895, στ. 22 ἐξ, 
. Ώου 8, τόμ. 1, Μήηομεη 1879, σ. 219. 
. Αμθογ]ονοπο βγοςΙίοοῖνο ναποηθίλάογ, Βεε]ίη 1840, σ, Β6. 
. Ώου Ρατίβοποη, σ. 116. 
. Ώυνν, ΒαυΚυηςί, σ. 123. 
. Κηρυχθέντος τοῦ πολέμου τῆς Βενετίας κατὰ τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας τὸ 1685 ἡ στρατηγία τῆς πολιορκίας. 
τῶν εἰς τὴν ᾿Ακρόπολιν ὠχυρωμένων Τούρκων ἀνετέθη εἰς τὸν Φραγκίσκον Μοροζίνη. Οὗτος παρεκάλεσε νά τοῦ στείλουν. 
ὡς βοηθὸν ἱκανὸν ἄνδρα, ὡς τοιοῦτος δ' ἑστάλη ὁ σονηδικῆς καταγωγῆς Ο. Ἠγ. Κδπίμαπατκ, ὅστις πάλιν προσέλαβεν ὡς ἀρ- 
χηγὸν τοῦ πυροβολικοῦ τὸν Ἰταλόν Ιααπάτο. Ὁ τελευταῖος οὗτος παρέταξε πέριξ τῆς ᾿Ακροπόλεως τὰ ὀλμοβόλα του (βλ. 
σχετικῶς τὸ σχέδιον τοῦ ΕΑΝΗΙΙ1, Αἱεηο Αἰίίσα, Ψεποζία 1707, ἡμετ. εἰκ. 70 κάτα), διὰ τῶν ὁποίων ἀνετίναξε τὴν εἰς τὸ κεντρι- 
κὸν τμῆμα τοῦ μνημείου ἀποθηκευμένην πυρίτιδα, μετὰ τρεῖς δὲ ἡμέρας ἡ ᾿Ακρόπολις παρεδόθη εἰς τοὺς Ενετούς, 

9. Ἰδοῦ πῶς ἔχει ἓν γενικαῖς γραμμαῖς κατὰ ἑλληνικὴν µετάφρασιν τοῦ Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ (Άθηνᾶ 55, 1951, σ. 251, ἀριθ. ϐ) 
τὸ ψήφισμα τῆς Γερουσίας: «Πρὸς τὸν Φρ. Μοροζίνη, Ὑενικὸν κατὰ θάλασσαν καπιτάνον͵ 4 Δεκεμβρίου 1687, κατάστιχον 
ἀρχείων Ἠενετίας, ἀριθ. 62, Βεπαίο πια (φύλλον 159)»... «ἐξουσιοδοτοῦμεν τὴν ὑμετέραν σύνεσιν ἵνα ἀφαιρέσῃ καὶ ἀποστεί- 
λη ἡμῖν ἐνταῦθα ἐκεῖνο ποὺ ἤθελε κρίνει πλέον διάσηµον καὶ καλλιτεχνικὀν (ἔργον ἐκ τῆς ᾿Ακροπόλεως)...... ». Εἰς τὴν 
ἐντολὴν ταύτην τῆς Γερουσίας ἀπήντησεν ὁ Μοροζίνη τὴν 19.3.1688 (ΜΕΡΤΤΙΟΣ, ξ-ὰ, ἀριθ. Τ), «ὅτι ἐγένετο ἀπόπειρα 
νὰ ἀποσπασθῇ ἡ μορφὴ ἑνὸς Διὸς καὶ δύο ὁμοιωμάτων ὡραιοτάτων ἵππων ἀπὸ τὴν µετόπην τοῦ ναοῦ τῆς ᾿Αθηνᾶς (Παρ- 
θενῶνος)» (πρόκειται περὶ κακῆς µεταφράσεως τῆς λέξεως τοῦ πρωτοτύπου Γεοβιίορί-ίο --- βλ. αὐτούσιον τὸ Ιταλικὸν κεῖ- 
μενον παρὰ ΜΙΟΜΑΕΙΙ3, Ώςς Ραγίνοποη, σ. 347, ἀριθ. 23 ---, ἡ ὁποία σηµαίνει ἀέτωμα καὶ οὐχὶ µετόπην, ὡς µετέφρασεν ὁ 
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ἀργότερον (1802), ἐκ τῆς ἀδεξίας καταβιβάσεως μετοπῶν ὑπὸ τοῦ Γβίοτί, πρὸς 
µεταφοράν των εἰς Λονδῖνον καὶ δ) ἐκ τῶν βλημάτων πυροβόλων, τὰ ὁποῖα ἔρριπτον 
οἱ Τοῦρκοι τοῦ Κιουταχῆ κατὰ τὰς µεταγενεστέρας πολιορκίας τῆς ᾿Ακροπόλεως, 
ἰδίᾳ δὲ τοῦ 1827, ἀπὸ τῶν πρὸς Δ. λόφων Αγ. Δημητρίου τοῦ Λουμπαρδιάρη καὶ Φι- 
λοπάππου”. Βαρυτάτας βλάβας ὑπέστησαν ἰδίᾳ οἱ µέσοι κίονες, τοὺς ὁποίους αἱ τουρ- 
κικαὶ βόμβαι” κατέστησαν εἴς τινα σημεῖα ἐντελῶς ἀμόρφους". Οἰκτρὰ ἰδίως ἀπέ- 
βη ἡ κακάστασις τοῦ ἐπιστυλίου τῆς ΒΔ. γωνίας µέχρι τοῦ 2ου κίονος. Τὸ μέγεθος 
τῆς καταστροφῆς ἐκ τοῦ συνεχοῦς βομβαρδισμοῦ ἐσημείωσε παραστατικώτερον ὁ Χρ. 
Βυζάντιος, γράφων: «Τὸ πῦρ τοῦ Κιουταχῆ... ἔφθασε κατὰ Μάϊον τοῦ 1827 νὰ γίνῃ 
σφοδρότατον. Οὗτος ἤρχισε πυρὰ καθ᾽ ἑκάστην, ὥστε εἰς τὸ ἡμερονύκτιον ἔξεσφεν- 
δόνιζε κατὰ τῆς Ακροπόλεως πλέον τῶν 200 σφαιρῶν καὶ 100 βομβῶν ἐκ 10 πυρο- 
βόλων καὶ 10 ὄλμων». 

Αί ὑπὸ τῶν χριστιανῶν προξενηθεῖσαι ζημίαι συνίσταντο: 1) εἲς τὴν λάξευσιν βο- 
ηθητικῶν βαθμίδων ἀνόδου κατά τε τὴν δυτικὴν κρηπῖδα τοῦ ἐξωτερικοῦ περιστυλίου 
καὶ κατὰ τὸ νότιον ἄκρον τῆς κρηπῖδος τῆς προστάσεωῶς τοῦ ὀπισθονάου. Ἕνεκα τοῦ 
μεγάλου ὕψους τῶν ἀρχαίων ἀναβαθμῶν (0,52 ἕως 0,552 μ.) οἵ χριστιανοί, ἵνα διευκολύ- 
νουν τὴν ἄνοδον τῶν προσκυνητῶν, ἀντὶ νὰ προσθέσουν, ὡς ἔκαμον οἱ ἀρχαῖοι, μικρὰς 
ἐνδιαμέσους βαθμίδας, προετίµησαν νὰ λαξεύσουν εἰς τὸ σῶμα τῶν ἀναβαθμῶν ὀρθο- 
γωνίους ἐγκοπάς, πλάτους καὶ ὕψους ἴσων πρὸς τὸ ἥμισυ τῶν ἀντιστοίχων διαστάσεων 
τῶν ἀναβαθμῶν. Τοιαῦτα λαξεύµατα ἐξετελέσθησαν ἀφ᾿ ἑνὸς εἰς τὴν κρηπῖδα τοῦ δυ- 
τικοῦ περιστυλίου, εἰς τὸ µέσον µετακιόνιον (εϊκ. 76 καὶ πίν. 18 δεξιὰ κάτω), ἀφ᾽ ἑτέ- 
ρου δὲ εἰς τὸ Ν. ἄκρον µετακιόνιον τῆς προστάσεως τοῦ ὀπισθονάου, ἔνθα φαίνεται, ὅτι 
ὑπῆρχε παρεκκλἠσιόν τι καὶ τὸ Β. ἄκρον µετακιόνιον τῆς προστάσεως τοῦ προνάου. 
Τὰ χριστιανικὰ ταῦτα λαξεύματα ἐδηλώθησαν διὰ κοκκίδων ἐπὶ τοῦ σχεδίου τῆς εἰκό- 
νος 76 καὶ τοῦ πίν. |. Σημειωτέον ὅτι τοιαῦται λαξεύσεις βοηθητικῶν βαθμίδων ἔξετε- 
λέσθησαν ὡσαύτως καὶ εἰς τὰς μακρὰς πλευρὰς τῆς κρηπῖδος τοῦ ναοῦ, 2) εἰς τὸ βό- 


Μέρτζιος. Οἱ ἵπποι ἄλλωστε τοὺς ὁποίους ἀναφέρει ὁ Μοροζίνη πρέπει νὰ ἦσαν μεγάλου μεγέθους, οἷοι οἱ τῶν τεθρίππων 
τῶν ἀετωμάτων, τοὺς ὁποίους κροφανῶς ἀπεπειράθη νά καταβιβάση, ἵνα ἀποστείλῃ πρὸς στολισμὸν τῆς κυριάρχου Βενετίας, 
Εικόνα τῶν ἵππων αὐτῶν, πρὀ τῆς καταβιβάσεώς των, παρέσχε τὸ 1674 ὁ }.ΟΑΚΚΝΥ, ἡμετ. εἰκ. κατωτέρω καὶ ὁ Ῥκονλεκ, 
Ρὶς ΦΚιήριυτεν 4ος ΡαγΜεποημ]οθεῖ, κίν. 132)... «Κατεβλήθη προσπάθεια νὰ ἀφαιρεθῇ τὸ µέγα ἀέτωμα (ᾳΓαπά εογη/είοπο) 
(πεῖσον), ἀλλὰ κατέποσεν ἀπὸ τὸ πελώριον ἐκεῖνο ὄψος καὶ ἐθρυμματίσθη. .. Αἰτία ἥτο ἡ ἀδυναμία τοῦ νὰ ἐγκαταστήσωμεν. 
ἱκριώματα, µεταφέροντες ἀπὸ τὰς γαλέρας τὰ ὑψηλὰ κατάρτια... 

1, ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ, Ὁ λόρδος Ἕλγιν κλπ. ᾿Αθῆναι 1910, σ. 80 - ΒΙ. Σημειωτέον, ὅτι αἱ γλυπταὶ µετόκαι τῶν τριῶν κυρίως ὁρα- 
τῶν ὑπὸ τῶν προσκυνητῶν πλευρῶν τοῦ Παρθενῶνος (Α., Β. καὶ Δ.) εἶχον συστηματικῶς καὶ ἐσκεμμένως (Ο. ΡκΑΡΟΗΝΙΚΕΝ, 
Ῥατιλεποη[ωάϊεη, Αμβνθυᾳ - ἸΝίοη 1928, σ. 2) ἀπολαξευθῆ ὑπὸ τῶν πρώτων Χριστιανῶν, μὲ τὸν φανατισμὸν ὁ ὁποῖος δια- 
κρίνει τοὺς πιστοὺς τῶν νέων θρησκειῶν, ἐξαιρέσει μιᾶς, τῆς ὑπ' ἀριθ. ΧΧΧΙΙ (ΜΙΟΜΑΡΙΗ5, Ώου Ραγίνεποη, σ. 45 ἐξ.) παρὰ 
τὴν ΒΔ. γωνίαν, τῆς ὁποίας ἡ σύνθεσις παρουσιάζει ὁμοιότητα πρὸς τὴν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου (Α. Κουννλιοτ, 
ΑΑ 48, 1933, σ. 402 ἐξ.). Ἡ σύνθεσις συνίσταται πράγματι ἀπὸ μίαν μορφὴν ἀκέφαλον, ἀριστερὰ ἱσταμένην καὶ τείνουσαν 
τὴν χεῖρα καὶ τὸν πέπλον πρὸς ἄλλην δεξιά καθηµένην Τυναικείαν µορφήν. Ἡ πρώτη θὰ ἡρμηνεύθη ὑπὸ τῶν Χριστιανῶν 
ὡς ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ, ἡ δὲ δευτέρα ὡς ἡ Θεοτόκος. 

7. Χν. ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ, Ἱστορία ἐκσερατειῶν. Απομνημονεύματα ᾿Αγωνιστῶν τοῦ 21, τὸμ. 10, Ἀθῆναι 1956, σ. 143. 

3, ΠρβΧ. καὶ Ώυνν, ΒαυΚιηςς, σ. 123. 

4. Ν. ΚΑΡΩΡΗΣ, Ἡμερολόγιον Πολιορκίας ᾿Αθηνῶν. ᾽Απομνημονεύματα ἀγωνιστῶν τοῦ 21, ᾿Αθῆναι 1957, τόμ. 13, σ.. 

4. Ἱστορία τοῦ τακτικοῦ στρατοῦ, σ. 253: πρβλ. καὶ ΙΑΝΑΝΤΙΝΕ, ΝΟΥΔμΕ εἩ Οτίειι 1, σ. 104 - 110. Κ. ΒύΚΟΕΝΣ, Όσουοο 
απά (Μο Ἰαναηῖ, 1, σ. 292. ΜΕΝΡΕΙΣΟΝ - ΒΑΝΤΗΟΙΟΥ, Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος, μετάφρ. ᾿ΑΥΥ. Βλάχον, 'Αθῆναι 1873, 1, σ. 639. 
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ρειον ἤμισυ τοῦ ὀπισθονάου ἐλαξεύθησαν παρὰ τὴν θύραν του πρὸς τὸν χῶρον 3 τε- 
τράγωνοι καὶ κυκλικαὶ ὁπαὶ τόρµων (εἰκ. 273), αἵτινες ἐθεωρήθησαν!, ὅτι ἑστήριζον 
τὴν βάσιν χριστιανικῆς φιάλης, φερούσης ἐν τῷ µέσῳ λεκάνην, στηριζομένην ἐπὶ κιο- 
νίσκου καὶ περιβαλλομένην ὑπὸ ὀκτὼ κιόνων, ὑποβασταζόντων κυκλοτερὲς ἰωνίζον ἐ- 
νεπίγραφον ἐπιστύλιον. Τεμάχια τοῦ ἐπιστυλίου τούτου εὑρίσκονται, ἄλλα μὲν ἐπὶ 
τῆς ᾿Ακροπόλεως, ἓν δὲ εἰς τὸ Βυζαντινὸν Μουσεῖον”. 

Σημαντικἡν ἀλλοίωσιν ὑπέστη ὑπὸ τῶν χριστιανῶν οὐ µόνον ὁ ὀπισθόδομος, τοῦ 


κώνο 
πι 











399. Μέρος βυζαντινῶν τοιχογραφιῶν τοῦ 12ου μ.Χ. αἰ. ἐπὶ τοῦ βορείου τοίχου τοῦ ὁπισθοδόμου (κατὰ ΨνοσιΙακο). 


ὁποίου οἱ τοῖχοι ἐκοσμήθησαν διὰ τοιχογραφιῶν τοῦ 12ου αἱ. (εἰκ. 299), ἀλλὰ καὶ τὸ 
νότιον ἥμισυ τοῦ ὀπισθονάου διὰ τῆς ἐν αὐτῷ κατασκευῆς ἐξ ἀρχαίων μαρμάρων---ἐφ᾽ 
ὦν μάλιστα σώζονται ἀκόμη καὶ λείψανα βυζαντινῶν τοιχογραφιῶν --ὑψηλοῦ, τετρα- 
γώνου πύργου, ὅστις ἔχων τὴν εἴσοδον αὐτοῦ ἐκ τῆς ΝΔ. γωνίας τοῦ κυρίως Παρθενῶ- 
νος (εἰκ. 273), περιέκλειε κοχλίαν, ἤτοι λιθίνην, ἑλικοειδῶς ἀνερχομένην κλίμακα, 
ἄγουσαν ἀρχικῶς εἴτε εἰς κωδωνοστάσιον εἴτε, ὅπερ πιθανώτερον, εἰς τὸ σκευοφυλά- 


1. Βλ. Δ. ΠΑΛΛΑΝ ἐν ΔΧΑΕ τοῦ 1932, Περ. Γ’, τόμ. Α, σ. Ι9 - 31. Ἡ ἀναπαράστασις τῆς φιάλης εἲς εἰκόνα 5 τῆς σ. 28. 
2.Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΣ εἰς Εὐρετήριον Μεσαιωνικῶν Μνημείων, ᾿Αθῆναι 1921, τ. Α, εἰκ. 24β: ὁ αὐτὸς εἰς Ὁδηγὸν τοῦ Βυς. 
Μουσείου, 2α ἔκδοσις, ἐν Αθήναις 1931, σ. 26 καὶ εἰκ. σ. 38. 
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κιον ἢ τὴν θρησκευτικὴν βιβλιοθήκην τοῦ εἰς ἐκκλησίαν κατ’ ἀρχάς καὶ πολὺ ἀργό- 
τερον (1458) εἰς τζαµίον µεταβληθέντος Παρθενῶνος, ὁπότε ὁ πύργος ἐχρησιμοποιήθη 
ὡς κλιµακοστάσιον τοῦ μιναρὲ τοῦ τζαµίου”. 

"Ὅσον ἀφορῇ τὰς ἐκ τῆς ἐκρήξεως τοῦ Μοροζίνη προξενηθείσας ζημίας παρατη- 
ροῦμεν, ὅτι, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸν πρόναον, ὅστις κατεστράφη ὑπὸ τῆς ἐκρήξεως µέ- 
χρι τῶν ὀρθοστατῶν τῆς βάσεως τοῦ τοίχου καὶ τοῦ τρίτου ἢ τετάρτου ἐκ τῶν κάτω 


ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΙΟΝΟΑΡΑΝΕΝ 
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300. Ὀριζόνειαι καμπύλαι τῶν ἐπιστυλίων τοῦ ὀπισθονάου καὶ τοῦ δυτικοῦ περιστυλίου. 


σφονδύλων τῶν κιόνων τῆς προστάσεως, ὁ ὀπισθόναος ὑπῆρξεν ὁ ὀλιγώτερον ἔκτεθει- 
μένος εἰς τὴν ὀκτόνωσιν τῶν ἀερίων αὐτῆς. Δὲν ἔμεινεν ἐντούτοις καὶ αὐτὸς ἐντελῶς. 
ἀβλαβής, Οἱ τοῖχοι καὶ οἱ κίονες τῆς δυτικῆς αὐτοῦ προστάσεως, σεισθέντες, µετε- 
κινήθησαν. 

"Αρμοὶ χάσκοντες παρατηροῦνται πράγματι εἰς τὸ δυτικὸν ἥμισυ τῶν μακρῶν τοί- 


1. Βλ. σχετικῶς Α. ΞΥΓΡΟΠΟΥΛΟΝ ἐν ΑΕ 1920, σι 16 ἐξ. καὶ 1960, σι Π1 ἐξ. Κατά τὸν ΠΜΙΟΗΜΑΝΝ (Πίο Βαν[Κα ἵπη Ρατίνο- 
ποσα, ΑΜ. 63/64, 1928/39, σ. 136) καὶ τὸν Οκυνκν (ΟΥἱος]. Τοπηρε! υπά ΗοΙήριήπιος, Μήηείοη 1966, σ. 179), ἀκολονθούντας 
τὸν Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ (Εὐρετήριον Μεσαιωνικῶν Μνημείων, Ἀθῆναι 1927, τ. Α. σ. 39) ὁ πύργος οὗτος κατοσκευάσθη ἐπὶ Φραγ- 
κοκρατίας. 

2, Βλ. τὰς σχετικὰς εἰκόνας παρά Δ. ΓΡ. ΚΑΝΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, Ἱστορία τῶν Αθηναίων, ἐν Αθήναις 1889, τ. 1, οἰκ, ἕναντι 
σ.258, 262 καὶ 353 καὶ παρὰ Η. ΟΛΙΟΝΤ; Αἰλέπος αἩ ΧΝΙΙ ἱδοῖς, Ραείς 1898, πὶν. 29, Κμηφιπηισουπι Ῥορη 1670, πίν. 2909, χαλ- 
κογραφία τοῦ Εκιακ Ρεκιν Ι670. π. 1! τοῦ σχεδιαστοῦ τοῦ Νοιντει. καὶ τοῦ Ώ Όκτιέκκς 1674 καὶ 1687, π. 32 χαλκογραφία ᾿Α- 
θηνῶν καὶ Μαγδυεᾳ 1674 καὶ 1678. κ. 33 σχέδιον ᾿Αρχείων τοῦ Μαόιεᾳ 1687, π. 34 σχέδιον ΨΕΝΝΕὺΑ εἰς ᾿Αρχεῖα Βενετίας 
1687, π. 35 σχέδιον τοῦ 1687 τοῦ νεκνκρα ἐκ τοῦ ΕΑΝΕΗΗ, Αίοπο Αἱείσα, π. 36 ἐκ τοῦ ΕΑΝΕΙΗΗ, Αίορο Αϊἰίςα, Ι687, κ. 37 χαλ- 
κογραφία τοῦ ΟΗΑΝΜΕΝΙΜΙΕ καὶ τοῦ Ὑπουργείου Σερατιωτικῶν τῆς Γαλλίας 1687, π. 18 τῶν Βανιν, ἨΜημικκ καὶ ἀνωνύμον 
ἀπὶ σχεδίων τοῦ ΟΜΕΙΤΕΝΗΑΝ καὶ τοῦ 1οολήμιμα 1674 - 1687, π. 19 καὶ 40 σχέδιον ᾿Αθηνῶν, τὸ λεγόµενον τῶν Οαρυσίης 
1670 καὶ 1675, κ. 4! σχέδιον τοῦ «οκοννια: 1687, π. 42 σχέδιον τῶν ᾿Αθηνῶν τοῦ 8ροκ 1678 καὶ τοὺς. Μλονι 1688, 
π. 43 καὶ 44 σχέδιον τῶν ᾿Αθηνῶν τοῦ ΟΟλονκΙα: 1686 - 1687. 

Πρέπει ἐνταῦθα νὰ σηµειωθῇ, ὅτι εἰς τὰς ἀνωτέρω ἀπεικονίσεις τοῦ Παρθενῶνος ὡς τζαμίου ὁ μιναρές του δὲν σχεδιάζεται 
πάντοτε ἀκριβῶς εἰς τὴν θέσιν ὅπου εὑρίσκεται ὁ πύργος τοῦ κλιµακοστασίου, ἀλλ᾽ εἴτε πρὸς ᾿Ανατολάς εἴτε πρὸς Βορρᾶν 
αὐτοῦ. Πλείονας λεπτοµερείας περὶ τῶν µεταβολῶν, τὰς ὁποίας ὑπέστη ὁ ἀρχαῖος ναὺς κατὰ τὴν εἰς ἐκκλησίαν καὶ τζαμὶ 
μετατροκὴν αὐτοῦ δύναται νὰ εὕρῃ ὁ ἀναγνώστης: παρὰ ΜΙαΜΑΚΙΗ, Ώος Ῥαγίλοποη, Ιαἱρεῖᾳ 1871, σ. 45 ἐξ., μετ) ἀναπαρα- 
στάσεως τῆς κατόψεως εἰς σι 46---Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Εὐρετήριον Μεσαιωνικῶν Μνημείων, ᾿Αθῆναι 1921, σ. 16, εἰκ. 15α καὶ 
ΑΕ 1929, σ. 169, 170, εἰκ. 2 --- Ἐκ. ΏκίοΝΝΑΝΝ, Ὠἱε Βανκα ἵπν Ραγίήεποη, ΑΜ 63/64, 1928/39, σ. 127 ἐξ. πἰν. 23 --- καὶ 1. 
ΤΡΑΤΛΟΝ παρά ΚΚ. ΜΗΙΡΗ,, Τὰ ᾿Ατεικά τοῦ Ἐβλιά - τσελεμπῆ, ᾿Αθῆναι 1959, μετὰ νέας ἀναπαραστάσεως τῆς κατόψεως ἐν 
σσ. 33, ἔνθα ὅμως ἡ ἁγὶς τοῦ ἱεροῦ σχεδιάζεται ἐσφαλμένως ὡς πρὸς τοὺς κίονας τῆς προστάσεως τοῦ προνάου, σφάλµα 
ὅπερ ἑπανελήφθη εἰς τὸν ἡμέτ. πίν. 500 χάριν παραβολῆς. Τὸ σύνολον τῶν ἀνωτέρω θεωριῶν, μετὰ τῶν ἡμετέρων σχετικῶν 
παρατηρήσεων, συνοψίζει τὸ ἐν τέλει τοῦ τόμου τούτου περὶ τοῦ χριστιανικοῦ Παρθενῶνος δημοσιευόµενον Παράρτημα. 
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χων τοῦ σηκοῦ, ἐνῶ, ἀφ᾽ ἑτέρου, τὸ ἄνω µέρος τοῦ κορμοῦ τῶν κιόνων μετὰ τῶν κιο- 
νοκράνων τῆς δυτικῆς προστάσεως παρουσιάζει κλίσιν πρὸς Δ. τοιαύτην, ὥστε τὸ 
ἐπιστύλιον τοῦ ὀπισθονάου νὰ παρουσιάζῃ ἐν κατόψει κυρτότητα πρὸς Α. (εἰκ. 300). 
Τὴν κυρτότητα ταύτην σχεδιάζει μὲν ὁ Μπαλάνος ἐν ὁριζοντίῳ ἐπιπέδῳφ', ἐθεώρησεν 
ὅμως ὡς ἀρχικῶς ὑπὸ τοῦ Ἰκτίνου γενοµένην, ἐνῶ ἴσως προέρχεται, καθ’ ἡμᾶς, ἐκ τῆς 
ἐκρήξεως (βλ. σχετικῶς τὸ περὶ τῶν ἐν ὁριζοντίῳ ἐπιπέδῳ καμπυλοτήτων τοῦ Παρθε- 
νῶνος κεφάλαιον κατωτέρω, σ. 536). 

Προσθέτοµεν ἐν τέλει, ὅτι ὁ Εαπε]ῖ” ἀναφέρει, ὅτι κατὰ τὴν ἔκρηξιν προεκλήθη 
πυρκαϊά. Θὰ πρόκειται ὅμως πιθανώτατα περὶ τῆς παλαιᾶς ρωμαϊκῆς πυρκαϊᾶς, ἥτις 





σος 











301. Μεταγενεστέρα ἐπιγραφὴ περιηγητοῦ κατὰ τὴν βόρειον. 
πλευρὰν τοῦ κεντρικοῦ µετακιονίου τοῦ ὀπισθονάου. 


ἐπέφερε τὴν ἀσβεστοποίησιν, περὶ τῆς ὁποίας ἀνωτέρω ὠμιλήσαμεν, καὶ τὴν ὁποίαν. 
ὁ Εαπε!]! ἐξέλαβεν ὡς γενομένην κατὰ τὴν ἔκρηξιν. Μικροτέρας τινὰς ζημίας ὑπέστη 
ὁ ἤδη ὑπὸ τῆς ἐκρήξεως τοῦ Μοροζίνη µεγάλας καταστροφὰς ὑποστὰς Παρθενών, 
ὡς π.χ. εἲς τὴν ὀροφὴν τοῦ ὀπισθονάου καὶ κατὰ τὸν κατ᾽ ᾽Απρίλιον τοῦ 1894 ἐπισυμ- 
βάντα σεισμόν”. 

Πρὸς συμπλήρωσιν τῶν περὶ τοῦ ὀπισθονάου πληροφοριῶν θεωροῦμεν σκόπιµον 
νὰ προσθέσωµεν καὶ τὴν ἑξῆς λεπτοµέρειαν, τὴν ὁποίαν παρετήρησεν ἀρχικῶς ὁ 
Βίενεης (1940)", ὅτι δηλαδὴ «ὁ κατὰ τὴν βόρειον πλευρὰν τοῦ κεντρικοῦ µετακιονίου. 
κίων εἶναι ὀλίγον τεθραυσµένος κατὰ τὴν βάσιν του καὶ ὅτι κάτωθεν τοῦ θραύσµατος. 


1. ΜΠΑΛΑΝΟΣ, ᾿Αναστήλωσις, πίν. 3, σχ. γ καὶ σ. 68. 

2. Ἐλνεναα, Αἱεπο Αϊίσα, Ψοπορία 1707. 

3, Βλ. σχετικῶς Ώόκρρει, ΑΜ 19, 1894, σ. 530 καὶ Ώυλκι, ΑΑ 10, 1805, στ. 100 - 102. 
4. Τλε Φειίίηρ, σ. 67 - 68. 
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ὑπάρχει ἐπιγραφὴ χαραγμένη ἐπὶ τοῦ στυλοβάτου καὶ σήµερον ὁρατή (εἰκ. 301). Τὰ 
γράμματά της φαίνονται ὡς νὰ εἶναι τοῦ 5ου π.Χ. αἰ. Εἶναι δύσκολον νὰ διακρίνῃ τις 
πῶς θὰ ἠδύναντο νὰ λαξευθοῦν μετὰ τὸ θραύσιμον εἰς τὸ μνημονευθὲν μάρµαρον, ἔπει- 
δὴ τὰ ἐπικρεμάμενα τμήματα τοῦ σφονδύλου θὰ ἐδυσκόλευον, ἂν μἡ καὶ ἡμπόδιζον 
τὴν λάξευσιν τῶν γραμμάτων. Ἐπειδὴ ἡ ἐπιγραφὴ φαίνεται ὅτι θὰ ἐλαξεύθη πρὶν. 
τοποθετηθῇ ὁ κατώτατος σφόνδυλος τοῦ κίονος πρέπει νὰ εἶναι ἰδιαιτέρας σημασίας. 
Ἠτο ἄραγε ἡ ἐπιγραφὴ τεκτονικόν τι σῆμα: Ἡ σημασία της δὲν εἶναι σαφής». 

Ὁ Πιπεπιοοτ θεωρεῖτὴν ἐπιγραφὴν οὐχὶ ὣς ἀρχαίαν, ἀλλ᾽ ὥς ἀναγράφουσαν τὸ ὄνομα, 
νεωτέρου τινὸς περιηγητοῦ, θελήσαντος νὰ διαιωνίσῃ τὸ ὄνομά του ἐπὶ τοῦ Παρθε- 
νῶνος. Ὅτι δὲ οὕτως ἔχει τὸ πρᾶγμα ἀπέδειξε πολὺ ἀργότερον ὁ Ο.ΝΨ. 1. Εἰοι1, ὄχι μό- 
νον διότι τὰ γράμματά της εἶναι πολὺ νεώτερα τοῦ Παρθενῶνος, ἀλλὰ καὶ διότι, ἔρευ- 
νήσας, εὗρεν, ὅτι πρόκειται περὶ χαράγµατος τοῦ Σκώτου περιηγητοῦ ΗαΥ, ὅστις μετὰ 
τοῦ Ώυρτέ” ἐπεσκέφθη τὰς ᾿Αθήνας τὸ 1819, ἐσυνήθιζε δὲ νὰ χαράσσηῃ τὸ ὄνομά του 
εἰς τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ μνημεῖα, ὡς ἀποδεικνύει καὶ ἄλλο χάραγµα μὲ τὸ ὄνομά του 
εἰς τὸν ναὸν τῆς ᾿Αφαίας, τὸ ὁποῖον εὗρε καὶ δημοσιεύει ὁ ΕΙίοι". 

Παρὰ ταῦτα ὁ Βιπάραατά! ἐξακολουθεῖ περιέργως νὰ θεωρῇ τὴν ἐπιγραφὴν ὡς ἀρχαίαν 
καὶ μάλιστα τοῦ β΄ ἡμίσεος τοῦ 5ου π.Χ. αἰ., ἰσχυρισθεὶς καὶ ὅτι, ὅστις ζητεῖ τὴν ἆθα- 
νασίαν κατὰ τοιοῦτον τρόπον, ἐκλέγει γενικῶς ἐμφανεστέρας θέσεις, ὡς τοῦτο συµβαί- 
γει π.χ. εἲς τὰς ἐπιγραφὰς τοῦ ἱεροῦ τῆς ᾿Αφροδίτης, τὰς ὁποίας ἐδημοσίευσεν ὁ Βτο- 
ποετ” καὶ εἰς τὴν ΒΑ. παραστάδα τοῦ ἐν Σουνίῳ ναοῦ τοῦ Ποσειδῶνος, ἐπὶ τῆς ὁποίας, 
εἶχε χαραχθῆ τοῦ ὄνομα τοῦ λόρδου Βντοπ5. 





1. Α}Α 74, 1970, σ. 193 - 194 καὶ Φόρος, Τείδηϊα (ο Βοπ], Ώεαη Μεείεε, Νενν Ὑουκ 1974, σ. 47 - 50. 
2.Νογαβο ἃ Αἰλέπες εἰ ἆ Οοπειαπιἰπορίς, Ρατίς 1825. 

3, "Εὰὰ, σ. 48. 

4: Ῥατεήοπουι Απά (ἶνο Μγοεπασαη Οἵ(γ οἩ εἰς Ηοίφίης, σ. 158. 

5. Ηεερετία 1, 1932, σ. 43, 44, εἰκ. 10, 11. 

6. Βλ. σχετικὴν ἐπιτυχῆ εἰκόνα τῆς ἐπιγραφῆς παρά Α. ΓΛΒΡΙΛΗΙ, δουπίοπ, ᾿Αθῆναι ἄ-ὲ. εἰκ. σ. 28 κάτω. 





Ἡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ. 





Σημερινή κατάστασις τοῦ σηκοῦ τοῦ Παρθενῶνως καὶ τοῦ ἓν μέρει (Β. πλευρά) ἀναστηλωθέντος περιστυλίου αὐτοῦ, 
Ὄψις ἀπό Δ. 


(φωτ. Οἴκου Β. Παυλιόγλου) 
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Ἡ ΟΡΟΦΗ 


Μετὰ τὴν ἐξέτασιν τῆς κατόψεως καὶ τῆς κατακορύφου τομῆς τοῦ περιστυλίου καὶ 
τοῦ ὅλου σηκοῦ, ὑπολείπεται ἤδη νὰ εἴπωμεν καὶ περὶ τοῦ τρόπου καλύψεως τῶν χώ- 
ρῶν τούτων. 

Ὅ ναὸς ἐκαλύπτετο καθ) ὅλην του τὴν ἕκτασιν δι᾽ ὁριζοντίας ὀροφῆς, ἐπὶ τῆς ὁποίας 
ἐκάθητο, ἀλληλένδετος πρὸς αὐτήν, δικλινἠς στέγη. Ἡ ὀροφὴ ἦτο κατὰ μὲν τὸν ση- 
κὸν καὶ τὸν ὄπισθεν αὐτοῦ τετράγωνον θάλαµμον --- τὸν κυρίως Παρθενῶνα --- ξυλί- 
νη1, τῆς ὁποίας, λόγῳ τῶν μεμαρτυρημένων πυρκαϊῶν" τὰς ὁποίας ὑπέστη ὁ ναός, 
οὐδὲν ἴχνος περιεσώθη, ὅπως καὶ τίποτε δὲν παρέμεινε καὶ ἐκ τοῦ ὑπεράνω αὐτῆς ἔυ- 
λίνου σκελετοῦ τῆς στέγης. Ἐξαιρέσει τοῦ κυρίως ναοῦ καὶ τοῦ κυρίως Παρθενῶνος, 
ἡ ὑπόλοιπος ἕκτασις τοῦ ναοῦ, ἤτοι τὸ πτέρωµα, ὁ πρόναος καὶ ὁ ὀπισθόναος, ἔκα- 
λύπτοντο διὰ µαρµαρίνης φατνωματικῆς ὀροφῆς. Ἡ µαρμαρίνη ὅμως αὕτη ὀροφὴ 
δὲν ἦτο καθ’ ὅμοιον τρόπον κατεσκευασµένη καὶ εἰς τὰ τρία μνημονευθέντα µέρη τοῦ 
ναοῦ, ἀλλ᾽ εἶχε διάφορον διάταξιν εἰς τὰ πλάγια πτερώµατα, ἄλλην εἲς τὸ πτέρωµα 
τῶν στενῶν πλευρῶν καὶ ἄλλην εἰς τὸν πρόναον καὶ τὸν ὀπισθόναον. 

Παρὰ τὸ διάφορον ἐντούτοις σύστημα διατάξεως τῶν καθ᾽ ἕκαστον μερῶν, ὅμως 
πάντων αὐτῶν ἡ ὀροφὴ ἤρχιζεν ἀπὸ τῆς αὐτῆς στάθµης, ἤτοι ἀπὸ τῆς ἄνω ἔπιφα- 
νείας τοῦ θράνου ἢ ὑποδοκίου”, δηλαδἠ εἰς ύψος ἀπὸ τοῦ δαπέδου -- 13.19 μ." 

"Ας ἴδωμεν ἤδη τὴν διάταξιν τῆς ὀροφῆς τῶν διαφόρων μερῶν, ἀρχόμενοι ἀπὸ τῆς 
τῶν πλαγίων πλευρῶν (βορείου καὶ νοτίας) τοῦ πτεροῦ. 

Ἡ ὀροφὴ τῶν πλαγίων, μακρῶν πλευρῶν ἐσχηματίζετο: α) διὰ συνεχοῦς σειρᾶς ὁρ- 
θογωνίων ἓν κατακορύφῳ τομῇ λίθων, τοὺς ὁποίους ἐφεξῆς θὰ ὀνομάζωμεν ἡμιδό- 
κια, βαινόντων ἀφ᾿ ἑνὸς ἐπὶ τοῦ θράνου τοῦ ἐπικαθημένου ἐπὶ τοῦ ἀντιθήματος τῆς 
ἐξωτερικῆς ζωφόρου (εἰκ. 302) καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου ἐπὶ τοῦ θράνου τοῦ ἐπικαθημένου ἐπὶ 
τῆς ζωφόρου τῶν μακρῶν τοίχων τοῦ σηκοῦ, τῶν φερόντων δηλαδἡ τὴν γλυπτὴν ἰω- 
νικὴν ζωφόρον (εἰκ. 302), ἀκόμη δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ θράνου τῶν δύο στενῶν πλευρῶν, 


1. Πιθανώτατα ἐκ κυπαρίσσου, ὡς δύναταί τις νὰ συναγάγΏ ἀφ' ἑνὸς ἐκ τοῦ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ (Περικλῆς 12, ϐ), ὅστις ἀναφέ- 
Ρει, ὅτι ἐγένετο ἓν γένει χρῆσις κυπαρίσσου ἐπὶ Περικλέους καὶ ἀφ' ἑτέρου ἐξ ἐπιγραφῶν, αἱ ὁποῖαι μνημονεύουν τὴν σν- 
ανὴν χρῆσιν κυπαρίσσου εἰς ναούς, ὡς π.χ. τοῦ Ἐρεχθείου, τοῦ ᾿Απόλλωνος τῶν Δελφῶν, τοῦ ᾿Ασκληπιοῦ ἐν Ἐπιδαύρῳ 
κλπ. Βλ. σχετικῶς Α. Κ. ΟΡΛΑΝΑΟΥ, Τὰ Ὑλικά Δομῆς, τ. 1. σ. 25, σημ. Β. Κυκάρισσον διὰ τὰς δοκοὺς τῆς ὀροφῆς ἐδέ- 
χθη καὶ ὁ ὃτενενε (Ἠεεροτία 24, 1955, σ. 251. σημ. 10). 

2. Ὕπετίθετο ἄλλοτε, ὅτι µία πυρκαῖὰ τοῦ ὀπισθοδόμου ἀναφέρεται ὑπὸ τοῦ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ (κατὰ Τιμοκράτους 136), 
κατὰ τὰ µέσα τοῦ 4ου π.Χ. αἰῶνος. Αὕτη ὅμως, κατά νεωτέρας ἐρεύνας, φαίνεται, ὅτι ἀρορᾷ εἰς τὸν ἐν τῷ Εκατομπέδῳ (ἁρ- 
χαΐῳ ναῷ τῆς ᾿Αθηνᾶς) ὀπισθόδομον' βλ. σχετικῶς Ώόννεειο, ΑΜ 12, 1887. σ. 44 καὶ ἀνωτέρω σσ. 420. Σαφῇ ἴχνη πυρ- 
καῖᾶς τῆς ὀροφῆς τοῦ σηκοῦ ἐμφανίζονται καὶ ἐπὶ τοῦ µαρμαρίνου δαπέδου τοῦ σηκοῦ (6. Ρι. ὄτενενς ἐν Ηεεροτία 24, 1955, 
σσ. 271). Κατὰ τὸν 6τενενε ἡ πυρκαίὰ αὕτη θὰ ἐγένετο κατὰ τοὺς ἑλληνιστικοὺς χρόνους, θά κατέστρεψε δὲ τὸ ἀρχικὸν βά- 
Θρον τοῦ χρυσελεφαντίνου ἀγάλματος, ὅπερ ἀνενεώθη, κατόπιν νέας πυρκαῖᾶς, κατὰ τοὺς Ρωμαϊκοὺς χρόνους. 

3, Περὶ τούτου λεπτομερᾶς εἴπομεν εἰς τὰς σελίδας 253 -256. 

4. Τὸ ὕψος 13,19 μ. προκύπτει ἐκ τῆς ἀθροίσεως τοῦ ὕψους τοῦ κίονος 10.433 µ., τοῦ ὕψους τοῦ ἀντιθήματος τοῦ ἐπιστυ- 
λίου 1.343 µ., τοῦ ἐσωτερικοῦ ὕψους τοῦ ἀντιθήματος τῆς ζωφόρου 1.061 µ. καὶ τοῦ ὕψους τοῦ θράνου 0.3540 µ. (19433 3- 
142 Ε1061 ος 0354 -- 134190 μὸ. 
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ἀνατολικῶς καὶ δυτικῶς τοῦ πτεροῦ. Τῶν λίθων τούτων, τεµάχιά τινα εὑρίσκονται 
ἀκόμη εἰς τὰς θέσεις των ἐσωτερικῶς τῆς βορείου καὶ τῆς νοτίας κιονοστοιχίας", 
πολλὰ δὲ ἄλλα, καταπεσόντα, εὑρίσκονται κατεσπαρµένα κατὰ τὴν ΒΑ. πλευρὰν τοῦ. 
ναοῦ, τὰ ὁποῖα πάντα κατεµετρήσαμεν (εἰκ. 303, πίν. 78). Ταῦτα ἔχουσιν ὁλικὸν μὲν. 
ὕψος 0,544 µ., πάχος δέ, τὰ μὲν κείµενα ὄπισθεν τῆς ἐξωτερικῆς ἐκ τριγλύφων ζω- 























302. Κατακόρυφος κατά πλάτος τομἠ τοῦ ἄνω µέρους τοῦ βορείου πτεροῦ. 


φόρου -Ἔ 0,325 µ., τὰ δὲ ἐπὶ τοῦ τοίχου τοῦ σηκοῦ βαίνοντα πολὺ µεγαλύτερον, 
3: 0,906 µ. (εἰκ. 303 καὶ πίν. 66) καὶ μῆκος ποικίλλον ἀπὸ 1,08 µ. µέχρι 1.22 μ. (εκ. 
303). Στέφονται δὲ τὰ ἡμιδόκια (ἢ µεταδόκιοι πλάκες) ὑπὸ ἰωνικοῦ κυµατίου (ὕψους, 
0.09 μ. καὶ ἐξοχῆς 0,06 ἕως 0,078! μ.), παρουσιάζοντος εἰς τὸ ἄνω του µέρος προ- 
φυλακτικὴν τοῦ κυµατίου ἐγκοπήν, πλάτους 0,045 ἕως 0,06 μ. καὶ βάθους 0,002 μ.». Αἵ 


1. Βλ. σχετικῶς τὸν πίν. 9 τοῦ ΜΠΑΛΑΝΟΣ, ᾿Αναστήλωσις καὶ τὸν ἡμέτερον κίν͵ 78. 
2. Ἡ διατομὴ τῶν ἀνωτέρω τεµαχίων εἶναι κατὰ τὰς γενικὰς διαστάσεις ὁμοία πρὸς τὴν τῶν κυρίων δοκῶν, περὶ τῶν ὁποίων. 
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ἡμιδοκοί, ἐφωδιασμέναι κατὰ τοὺς προσιόντας ἁρμούς των δι ἀναθυρώσεως, πλάτους 
0:07 µ., ἑπάτουν ἐφ᾽ ὅλου τοῦ πλάτους τοῦ κάτωθεν θράνου, ἐφ᾽ οὗ καὶ ἐγομφοῦντο, 
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303. Τεμάχια δοκῶν καὶ ἡμιδοκίων, κείµενα ἐπὶ τοῦ ἐδάφους, παρὰ τὴν ΒΔ. γωνίαν τοῦ Παρθενῶνος, 
ὡς ἀποδεικνύουν οἱ ἐπὶ τῶν θράνων σωζόμενοι τόρµοι γόμφων, συνεδέοντο δ᾽ ἀφ᾿ ἑτέ- 
ρου πρὸς ἀλλήλους ἄνω διὰ σιδηρῶν συνδέσμων σχήµατος διπλοῦ ταῦ, µήκους 0,26 μ. 


θά ὁμιλήσωμεν κατωτέρω, πλὴν τοῦ πάχους, τὸ ὁποῖον εἶναι πολὺ µικρότερον, δι ὃ καὶ ὀνομάζομεν ταύτας ἡμιδοκούς, ἢ µε- 
ταδοκίους πλάκας. 
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304. Κατακόρυφος κατά πλάτος τομἠ καὶ ἄνοψις τμήματος τῆς φατνωµατικῆς ὀροφῆς τῶν μακρῶν πλευρῶν (τύπος Α). 














Η. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 415 


᾿Ἐπὶ τῶν περιγραφέντων ἡμιδοκίων ἠδράζοντο χονδραὶ πλάκες, αἵτινες, φέρουσαι 
κάτωθεν λαξευµένα ἀνὰ δύο φατνώµατα, ἐγεφύρουν τὸ μεταξὺ τῶν εἰρημένων ἡμιδο- 
κίων τῶν τοίχων κενόν (εἰκ. 302). Τὸ κενὸν τοῦτο, μετρούµενον ἀπὸ τῆς ἄκρας τοῦ 
στέφοντος τὰ ἡμιδόκια ἰωνικοῦ κυµατίου μέχρι τοῦ ἀντιστοίχου ἀπέναντι ὁμοίου ᾱ- 
κρου, εἶναι κατὰ μὲν τὸ πλάτος 2,6! µ. (εἰκ. 304, πίν. 83), κατὰ δὲ τὸ μῆκος 65,52 µ. 
Αί φέρουσαι ὅμως τὰ φατνώµατα πλάκες ἐξετείνοντο φυσικἀ καὶ πέραν τοῦ κενοῦ. 
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305. Διάταξις τῆς φατνωματικῆς ὀροφῆς κατὰ τὴν ΒΔ. γωνίαν τοῦ ναοῦ. δεικνύουσα τὸν διάφορον (Α,Β,Γ) τρόπον, 
καλύψεως τῶν μακρῶν καὶ τῶν στενῶν πλευρῶν τοῦ πτεροῦ. 


τούτου, ἑδραζόμεναι ἐφ᾽ ὅλου τοῦ πλάτους τοῦ ἡμιδοκίου, διὰ προσθήκης οὐρᾶς, μὴ 
σταθεροῦ ἑκάστοτε μήκους. 

"Ας ἐξετάσωμεν τώρα λεπτομερέστερον τὰ φατνώματα. 

Ἐκ τῆς πάλαι ποτὲ πλουσίας εἰς γλυφὰς καὶ γραπτὰ κοσμήματα φατνωματικῆς ὀρο- 
φῆς τοῦ Παρθενῶνος οὐδὲ ἕν, δυστυχῶς, τεµάχιον ὑπάρχει πλέον εἲς τὴν θέσιν του. 
Καὶ ὅσα τυχὸν εἶχον διατηρηθῆ ' µέχρι τῆς φοβερᾶς ἐκρήξεως τοῦ Μοροζίνη, τοῦ 


1. Τινά τῶν φατνωμάτων εἶδον ἤδη κατὰ γῆς ἐντὸς τοῦ σηκοῦ κείµενα τὸ 1676 ὁ 1. 5ρον καὶ ὁ 6. γΝµειεκ(νοναμο ἁἸιαϊΐς, 
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306. Φατνώματα τῶν μακρῶν πλευρῶν τοῦ πτεροῦ (τύπος Α), κατεσπαρµένα ἀνά τὸν Παρθενῶνα, τὸ Μουσεῖον τῆς 
᾿Ακροπόλεως καὶ τὴν ᾿Ακρόπολιν (ἀποτύπωσις 1946 - 1974). 
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1687, ἀνατιναχθέντα κατ) αὐτὴν εἰς τὸν ἀέρα, ἐθρυμματίσθησαν!. Ἐπειδὴ δὲ οὐδεὶς 
παλαιότερος τοῦ 1687 συγγραφεὺς ἢ περιηγητὴς μᾶς περιέγραψε λεπτομερῶς τὴν διά- 
ταξιν τῆς ὀροφῆς, εἴμεθα ἠναγκασμένοι νὰ συναγάγωµεν τὸ γενικόν της σχέδιον καὶ 
τὰς λεπτοµερείας ἐκ τῶν ὀλίγων καὶ κολοβῶν κατὰ γῆς ἀποκειμένων λειψάνων της, 
ὡς καὶ ἔκ τινων ἐπὶ τῶν ἄνω μερῶν τοῦ ναοῦ διατηρηθέντων ἰχνῶν προσηλώσεως αὖὐ- 
τῆς. 

Πρῶτος ὁ Εταποί5 Ῥεητοδο ἐπέτυχε, πρὸ ἑνὸς καὶ πλέον αἰῶνος, νὰ ἀποκαταστή- 
ση ὀρθῶς, τῇ βοηθείᾳ δύο ἢ τριῶν µόνον τεµαχίων φατνωµάτων, τὴν γενικὴν διάταξιν 
τῆς ὀροφῆς τοῦ Παρθενῶνος”, ὅστις, ὡς ἤδη εἴπομεν (σ. 471), παρουσιάζει μετὰ τοῦ 
τῆς Φιγαλείας, ἔργου ὁμοίως τοῦ Ἰκτίνου”, τοῦτο τὸ πρωτότυπον ἓν σχέσει πρὸς τοὺς 
ἄλλους ναοὺς τῆς περικλείου περιόδου, ὅτι κατ ἄλλο σύστηµα ἐσχηματίζετο ἡ ὀροφὴ 
τῶν μακρῶν πλευρῶν τοῦ πτεροῦ του καὶ κατ’ ἄλλο ἡ τῶν στενῶν, τοῦ προνάου καὶ 
τοῦ ὀπισθονάου (εἰκ. 305, πίν. 79). Ἐνῶ δηλαδἡ εἰς τὰς στενὰς πλευρὰς τοῦ πτεροῦ 
τὰ φατνώµατα ἔβαινον ἐπὶ ἐγκαρσίως μεταξὺ πτεροῦ καὶ σηκοῦ τιθεµένῳν δοκῶν (ὤν 
τινες σώζονται εἰσέτι κατὰ χώραν), εἰς τὰς μακρὰς πλευρὰς αἱ πλάκες τῶν φατνωµά- 
των παρετάχθησαν καθ᾽ ὅλον τὸ μῆκος τοῦ ναοῦ, στηριχθεῖσαι, ἄνευ τῆς µεσολαβή- 
σεως ἐγκαρσίων δοκῶν, ἐπὶ τοῦ πτεροῦ ἀφ᾿ ἑνὸς καὶ τοῦ τοίχου τοῦ σηκοῦ ἀφ᾿ ἑτέρου 
(εἰκ. 302 καὶ 304). 

᾿Ἐπὶ τῆς µελέτης τοῦ Ῥεπτοςε ἐστηρίχθησαν ἔπειτα πάντες οἱ κατὰ καιροὺς ἄσχο- 
ληθέντες μὲ τὴν ὀροφὴν τοῦ Παρθενῶνος ἀρχιτέκτονες καὶ ἀρχαιολόγοι, οἵτινες καὶ 
ἀντιγράφουσιν εἰς τὰ συγγράµµατά των αὐτούσια, ἐνίοτε δὲ καὶ κάπως αὐθαιρέτως 
µεταβεβλημένα, τὰ σχέδια τοῦ Ῥεπτοςο. 

Ἐντούτοις κατὰ τὴν ἀπὸ τῆς µελέτης τοῦ Ρεητοςε διαρρεύσασαν ὑπερεκατονταετίαν 
ὁ ἀριθμὸς τῶν κατὰ γῆς σωζομένων φατνωµάτων ηὑξήθη κατὰ πολύ: διότι πολλὰ ἐξ 
αὐτῶν ἦλθον εἲς φῶς καὶ διὰ τῆς ὑπὸ τοῦ Καββαδία γενομένης μεγάλης ἀνασκαφῆς 


46 Ὠα]ηιαίίε, ἆο ΟΥδεο εἰ ἁμ 1αναηί, ἆλη5 Ίος απηόες 1675 οἱ Ι676, 1γοη 1678, Π, σ. 157), προελθόντα ἴσως ἔκ τινος προγενεστὲ- 
ρας καταστροφῇς, σεισμοῦ ἣ ἄλλης αἰτίας. Εἰς τὴν ἀγγλικὴν ἔκδοσιν (Α 1ουγπεν Ίπιο ὤτεοοε ὃν Ο. ]κίετ - 17. 8ροη, Γοπάση. 
1682, σ. 364) γράφεται, ὅτι εὑρίσκονται πεσµένα τινὰ φατνώµατα εἰς τὸ τζαμί (τὸ ἑντός τοῦ Παρθενῶνος ἀνεγερθέν). Τὰ 
πεσόντα φατνώματα (τοῦ πτεροῦ) ἀναφέρει καὶ ὁ Βιενναῖος ᾿Ανώνυμος: βλ. ΜΙοΜΑειΗς, Ώου Ρατίίεποπ, ΑΠΑ. Πῇ, σ. 1335, Νο 
2 (ἐν τέλει): πρβλ. καὶ Ώουνύειι, ΟἼας5. Τους, ἴ, σ. 330. 

1. Ἐκ τῶν ἀνατιναχθέντων τούτων τεµαχίων προέρχονται πιθανώτατα τὰ κατὰ τὰς ἀνασκαφάς τῆς ἀρχαίας ᾿Αγορᾶς ὑπὸ. 
τοῦ 1. δΗΚΑΚ, }η.εὑρεθέντα τεμάχια φατνωµάτων καὶ σφονδύλων κιόνων, τὰ δημοσιευθέντα ὑπὸ Ν/. Β. Ώινδνουκ, 15. ἐν ΑΑΑ 
6, 1971, σ. 264 - 268 καὶ ἐν Ἠεεροτία 43, 1974, σ. 133 - 142. Τὴν κάτοψιν πολλῶν τοιούτων φατνωµάτων καὶ τὴν τομὴν αὐτῶν 
παρέχοµεν καὶ ἡμεῖς ἐνταῦθα εἰς τὴν εἰκόνα 212 καὶ τοὺς πίν. 84-86. 

2. Βλ. Ρεπεὶρίες, πὶν. 15. 

3, Βλ. σχετικἠν προοπτικἠν ἀναπαράστασιν τῆς ὀροφῆς τοῦ ναοῦ τῆς Φιγαλείας παρά 7. Ώυπνε, Βαυκωπει», σ. 269, 270, 
εἰκ. 2400 καὶ παρὰ Α. ΜΑπουΑνο, Οτεοκ Απολῄιοσίωτο, σ. 116, εἰκ. 144. 

4. Τὰς τοιαύτας φατνωματικὰς πλάκας, αἴτινες ἐκτελοῦσι καὶ χρέη δοκῶν, ἑταύτισεν ὁ Ε. Βουκουετ (Ε. ἀ. Ὀ. ΠΗ (5), Ρατίς 
1932, σ. 110), πρὸς τὰς ὑπὸ τῆς ἐπιγραφῆς Ε.4.Ρ. ΙΙ (3), 23, στ.Ι ἀναφερομένας σελίδας, παραπέµπων καὶ εἰς Ώεγκλοτε - 
Ἰεομλτ, Ερίάαυτε, σ. 117 καὶ σηµ. 2, Βα. Κειῑ, ΑΜ. 29, 1895. σ. 106, σημ. καὶ Α. ΟµΜΟ:Υ, Ειυάες, σ. 147. λλοι ὅμως 
θεωροῦσιν, ὅτι σελίδες ἐσήμαινον εἴτε τὰς καθαυτὸ φερούσας δοκοὺς εἴτε καὶ αὐτὰς ταύτας τὰς φατνωµατικὰς πλάκας, ὡς 
π.χ. οἱ 5Τενενα - ῬαΤΟΝ (Το Εγοκλένοιπι, Οαπηρε]άο 1927, ἀριθ. ΧΙ, στ. 1, Π, ΠΗ (--ἴα Ἡ 173), σ. 353, 363, 364, 365, 368, 
408, εἰκ. 187. 189).ὁ Ἡ. Κοονι (διμάίεη Τυήη Τβονευκιετηρε! ἵη Αἱῑνκη, Βαγίίη 1955, σ. 62) καὶ ὁ Α. Τκενοκ Ἠορος (Τη 
Ψνοσάνουκ οἵ ΟτοοΚ Εοοῖς, Ξαπηθγίάρο 1960, σ. 117) διὰ τὰς δοκούς, ὡς καὶ οἱ 1. Β. Ἠοιαανυ - Ρ. Ώλνι(Α)Α. 38, 1934, 
σσ. 73, σημ. 2) καὶ ὁ Όλοκεν (εἰς θτενεν» - Ῥατον, Τλο ΒγεκίΜβουπ, σ. 365) διὰ τὰς πλάκας. 
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Φατνώματα τῶν μακρῶν πλευρῶν τοῦ πτεροῦ (τύπος Α), κατεσπαρµένα ἀνά τὸν Παρθενῶνα, τὸ Μουσεῖον τῆς. 
᾿Ακροπόλεως καὶ τὴν ᾿Ακρόπολιν (ἀποτύπωσις 1946 - 1974). 
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308. Φαινώματα τῶν μακρῶν πλευρῶν τοῦ πτεροῦ (τύπος Α), κατεσπαρµένα ἀνά τὸν Παρθενῶνα, τὸ Μουσεῖον τῆς. 
᾿Ακροπόλεως καὶ τὴν ᾿Ακρόπολιν (ἀποτύπωσις 1946 - 1974). 
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τῆς ᾽Ακροπόλεως, ἀπὸ τοῦ 1885 µέχρι τοῦ 1890, καὶ ἐξ ἄλλων ἀφορμῶν. Εἶναι δὲ πε- 
ρίεργον, ὅτι, ἐξαιρέσει τοῦ Ζήομπετ", κανεὶς ἕως τώρα δὲν ἐπελήφθη τῆς ὁλοκληρω- 
τικῆς μελέτης τῶν νέων τεµαχίων πρὸς συμπλήρωσιν τῶν λεπτομερειακῶν κενῶν, 
τὰ ὁποῖα παρουσίαζεν ἡ µελέτη τοῦ Ρεηγοςε”". 

᾿Αποφασίσας πρὸ Ἀδετίας νὰ ἀναλάβω τὴν ἔκδοσιν τῆς παρούσης πραγµατείας περὶ 
τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τοῦ Παρθενῶνος ἐπὶ τῇ βάσει νέων, λεπτομερῶν μετρήσεων καὶ 
ἰδίων παρατηρήσεων, ἐφρόντισα πρωτίστως νὰ συναθροίσω τὸ κατεσπαρμένον τῇδε 
κἀκεῖσε ἐπὶ τῆς ᾿Ακροπόλεως καὶ τῶν ὑπ᾽ αὐτὴν κλιτύῶων ὑλικὸν τῆς ὀροφῆς καὶ τῆς 
κεραµώσεως, τῶν δύο δηλαδὴ κατ’ ἐξοχὴν παθόντων καὶ σχεδὸν ὁλοσχερῶς ἐξαφα- 
νισθέντων μερῶν τοῦ ναοῦ. Τὸ ἐκ τῆς ὀροφῆς φατνωματικὸν ὑλικόν, συμποσούμενον 
ἤδη εἰς ἑβδομήκοντα περίπου τεμάχια, συνεκέντρωσα τότε ἐπιμελῶς, ἄλλα εἰς ἄπο- 
θήκην τοῦ Μουσείου ᾽Ακροπόλεως, ἄλλα εἰς τὴν Πινακοθήκην καὶ ἄλλα εἰς τὴν ΒΔ. 
γωνίαν τοῦ κυρίως Παρθενῶνος, κατέταξα δὲ ταῦτα, ἐσχεδίασα λεπτομερῶς (εκ. 306- 
312 καὶ πίν. 84 - 86) καὶ ἐμελέτησα ἐπισταμένως. 

Καρπὸς τῆς μελέτης τῶν νέων τούτων τεµαχίων ὑπῆρξεν ἡ τὸ 1946 εἲς τὴν ᾿Ακαδη- 
µίαν ᾿᾽Αθηνῶν γενοµένη ἀνακοίνωσίς µου περί τινων λεπτομερειῶν τῆς κατασκευῆς 
καὶ τῆς διακοσµήσεως τῆς φατνωματικῆς ὀροφῆς τοῦ Παρθενῶνος», τὴν ὁποίαν καὶ 
θὰ ἀναπτύξω ἀμέσως ἐνταῦθα ἐκτενέστερον. 

Εἰς τὴν ὀροφὴν τῶν μακρῶν πλευρῶν τοῦ πτεροῦ (τύπος Α) ἀνήκουν τὰ πλεῖστα 
ἐκ τῶν νέων τεµαχίων. ν ἐξ αὐτῶν (εἰκ. 306 ἄνω) μᾶς παρέσχε τὸ ὁλικὸν πάχος τῶν 
φατνωματικῶν πλακῶν, τὸ ὁποῖον ἠγνοοῦμεν µέχρι τοῦδε". ᾿Ἠτο δὲ τὸ πάχος τοῦτο 
σχετικῶς μέγα (0.406 μ.): διότι αἱ φατνωματικαὶ πλάκες τῶν μακρῶν πλευρῶν ἐκτελοῦ- 
σιν αὐταὶ αὗται καὶ χρέη δοκοῦ. 

᾽Αφ’ ἑτέρου τέσσαρα ἄλλα νέα τεμάχια μᾶς ἐδίδαξαν τὸ πλάτος τῶν φατνωματικῶν 
πλακῶν, ὅπερ ἦτο 1.234 μ. ἀπὸ ἄξονος εἰς ἄξονα, ἤτοι τέσσαρες κατὰ μεγίστην προσέγ- 
Ύισιν ἀττικοὶ πόδες (πλὴν τῶν ἀκραίων, αἱ ὁποῖαι θὰ ἦσαν κατά τι µεγαλύτεραι, ὡς 
ἀκκουμβῶσαι καὶ ἐπὶ τοῦ τοίχου τῶν στενῶν πλευρῶν). 

Ἐμάθομεν ἐπίσης ἐκ τῶν νέων τεµαχίων καὶ ὅτι ἑκάστη φατνωματικὴ πλάξ, χάριν 
τελείας συναρμογῆς αὐτῆς πρὸς τὰς γειτονικάς, θὰ ἦτο ἐφωδιασμένη καθ’ ὅλον τὸ 
μῆκος τῶν προσιόντων αὐτῆς ἁρμῶν, ὡς καὶ τῆς ἐπὶ τοῦ τοίχου ἑδράσεως αὐτῆς, δι᾽ 
ἀναθυρώσεως κατά τε τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω χεῖλος, ἐξ ὦν ἡ μὲν ἄνω εἶχε πλάτος ἑπτὰ 
ἑκατοστῶν, ἡ δὲ κάτω τεσσάρων. Σώζονται περὶ τὰ 15 τεμάχια μετὰ τῆς κάτω ἀναθυ- 
ρώσεως (εἰκ. 308, 11, 12, 13), ἓν δὲ µόνον, τὸ διατηρῆσαν ἀκέραιον τὸ πάχος τῆς 
φατνωματικῆς πλακός, διασώζει ἀμφοτέρας τὰς ἀναθυρώσεις (εἰκ. 310, 32), εἲς τὸ ἕ- 
δραζόµενον ἐπὶ τοῦ τοίχου µέρος των. 

Διεπιστώθη περαιτέρω, ὅτι ἑκάστη φατνωματικἡ πλὰξ συνεδέετο πρὸς τὰς γειτο- 


1. ΑΑ. 51, 1936, στ. 319, εἰκ. 6, 8, 9. 

2. Ὅλως ἑσχάτως ἠσχολήθη σχετικῶς καὶ ὁ υἱὸς Ώινενοοκ ἐν Ηεκρετία, ξ-ὰ. 

3, ΠΑΑ 21, 1946, σ.234. 

4. Τὸ πάχος τοῦτο ὁ μὲν Ῥεητοσε ἀφίνει ἄδηλον, παρά Ειεοητεκ - οι ὅμως, Ρεακιίσεηο Βαισίή υπά Βαμ[ογπιεπΙεβνς, 
Βιμιίρατι ἄ-ᾱ- πίν. 21 τῆς Αδι. ΙΝ, σχεδιάζεται ἐσφαλμένως ὡς 0:31 µ. 
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309. Φατνώματα τῶν μακρῶν κλευρῶν τοῦ πτεροῦ (τύπος Α), κατεσπαρμένα ἀνὰ τὸν Παρθενῶνα, τὸ Μουσεῖον τῆς 
Ακροπόλεως καὶ τὴν ᾿Ακρόπολιν (ἀποτύπωσις 1946 - 1974). 





482 Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ. 








310. Φατνώματα τῶν μακρῶν πλευρῶν τοῦ πτεροῦ (τύπος Α), κατεσπαρµένα ἀνὰ τὸν Παρθενῶνα, τὸ Μουσεῖον τῆς. 
Ακροπόλεως καὶ τὴν ᾿Ακρόπολιν (ἀποτύπωσις 1946 - 1974). 
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311. Φατνώματα τῶν μακρῶν πλευρῶν τοῦ πτεροῦ (τύπος Α), κατεσπαρµένα ἀνά τὸν Παρθενῶνα, τὸ Μουσεῖον τῆς. 
᾿Ακροπόλεως καὶ τὴν ᾿Ακρόπολιν (ἀποτύπωσις Ι946 - Ι974). 








4δ4 Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ. 


Ἁ 
5 





ο 





σ5 





οῦ 
ως 0243 
κι ον 








313. Φατνώματα τῶν μακρῶν πλευρῶν τοῦ πτεροῦ (τύπος Α), κατεσπαρµένα ἀνά τὸν Παρθενῶνα τὸ Μουσεῖον τῆς 
᾿Ακροπόλεως καὶ τὴν ᾿Ακρόπολιν (ἀποτύπωσις 1946 - 1974). 
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νικὰς αὐτῆς διὰ συνδέσμων σχήματος διπλοῦ ταῦ, µήκους 0,28 µ. (εἰκ. 306, ἄνω ἀρι- 
στερά). Πόσοι τοιοῦτοι σύνδεσμοι ὑπῆρχον καθ’ ὅλον τὸ μῆκος τῆς πλακός, ἀγνοοῦ- 
μεν’ διότι δὲν εὑρέθη πλὰξ φατνωματικἡ διατηροῦσα ὁλόκληρον αὐτῆς τὸ μῆκος. 
Εἰκάζω ὅμως, ὅτι οἱ σύνδεσμοι θὰ ἦσαν δύο ἢ τὸ πολὺ τρεῖς. 

Ἐξηκριβώθη ὀπίσης, ὅτι ἑκάστη φατνωματικἡ πλὰξ ἐγομφοῦτο ἐπὶ τῆς κάτωθεν 
ἡμιδοκοῦ, τῆς βαινούσης κατὰ µῆκος τοῦ πτεροῦ καὶ τοῦ τοίχου τοῦ σηκοῦ. Τεμάχια 
τοιούτων ἡμιδοκῶν, διατηρούµενα ἄλλα κατὰ χώραν καὶ ἄλλα κάτω {εἰκ. 303, πίν. 
78), παρουσιάζουσι τόρµους γόμφων ἀφισταμένους ἀλλήλων τόσον, ὅσον ἧτο τὸ μῆ- 
κος τῶν πλακῶν (1.08 μ.). 

Ὡς ἤδη ὀρθῶς διεπίστωσεν ὁ Ῥεπτοςε, ἑκάστη φατνωματικὴ πλὰξ περιελάμβανε 
δύο φάτνας κατὰ τὸ μῆκός της (εἰκ. 302, 304 καὶ 313), ὤν ἑκατέρα ἀπετελεῖτο ἐκ δύο 
κλιμακωτῶν πλαισίων --- τῶν κλιµακίδων τῶν ἐπιγραφῶν' --- καὶ δύο ἐνδιαμέσων ἰω- 
νικῶν κυµατίων (εἰκ. 302, 304, 313, 314, πτ. πίν. ΧΧ, ΧΧα καὶ πίν. 80, 87). Ἡ κάτω διά- 
στασις ἑκάστης φάτνης μετρεῖ 0,585 χ 0,885 µ. (εἰκ. 315). Ὁ πυθμὴν τῆς ἐσωτερικῆς 
κλιµακίδος, ὁ οὐρανίσκος”, κατεσκευάσθη ἐλαφρῶς κοῖλος (εἰκ. 315), ἔχει δὲ διαστά- 
σεις 0,56 χΧ 0,56 µ. καὶ βέλος περίπου 0,03 µ. 

Ἑκάστην φάτνην περιέβαλλεν ἐξωτερικῶς ἀνάγλυφος ἀστράγαλος οὐχὶ ἀργός, ὡς 
εἰς τὰ φατνώµατα τῶν Προπυλαίων”, ἀλλὰ γεγλυμµένος (εἰκ. 306 - 312, 316, πίν. 8ἱ, 
82, 84-86)". Παρὰ τὸν ἀστράγαλον αὐτὸν ἐτοποθετοῦντο, προφανῶς χάριν ἀάφα- 
γείας, οἱ ἁρμοὶ τῶν φατνωματικῶν πλακῶν (εἰκ. 307, 6, 308, 15, 309, 18, 310, 31, 312, 
48), ἂν καὶ εἴς τινας περιπτώσεις παρατηρεῖται ἀπομάκρυνσις τοῦ ἁρμοῦ ἀπὸ τοῦ ᾱ- 
στραγάλου κατά τινα ἑκατοστά (εἰκ. 307, 5. 308, 8, 14, 309, 21). 

Ἡ µελέτη πλειόνων ἐκ τῶν νέων τεµαχίων ἀπέδειξεν, ὅτι τόσον ἡ µορφή, ὅσον καὶ 
ἡ ἐργασία τῶν ἀναγλύφων ἀστραγάλων δὲν ἦτο εἰς πάντα τὰ φατνώµατα ἡ αὐτή. ᾿Αλ- 
λα πράγματι δεικνύουσι τὴν συμπεπιεσμένην ἀρχαϊκὴν μορφὴν ἀστραγάλου καὶ ἄλ- 
λα τὴν ἐλλειψοειδῆ κλασσικήν (εἰκ. 316 ἀριστερὰ καὶ δεξιά). "Αλλα ἐπίσης εἶναι ἐ- 
πιμελέστερον καὶ ἄλλα ἀμελέστερον εἰργασμένα. Τοῦτο, ὡς παρετήρησα, συμβαίνει 
καὶ εἰς τὸν ἀστράγαλον, ὅστις στέφει τὴν κεφαλὴν τῶν τριγλύφων καὶ τῶν μετοπῶν 
τοῦ Παρθενῶνος (βλ. σ. 225). "Έχω διὰ τοῦτο τὴν γνώµην, ὅτι αἱ ρηθεῖσαι διαφοραὶ 
σχεδίου καὶ ἐργασίας ὀφείλονται μᾶλλον εἰς τὸ γεγονός, ὅτι τὰ διάφορα φατνώματα 


1.16 1, 172 Ε, στ. 12 καὶ 3731Ν, στ. 194. Ιηκογ. 4ο Ὠδ]ος 504 Α, στ. Ι3 καὶ 504 Β, στ. 7. 

2. Ἡ λξξις δὲν εὑρέθη εἰς ἀρχαίας ἐπιγραφάς, ἀλλ’ εἶναι νεώτερον πλάσμα. Κατά τὰς ἀρχαίας ἐπιγραφὰς καὶ τοὺς συγ- 
ηραφεῖς ὁλόκληρον τὸ φάτνωµα ἐλέγετο φάτνη (1ποοτ. ἄς Ὠδίος, 504 Α, Β. 1Ο ΤΝ |3. 109 ΠΗ, 113, 115. 1Ο Χι 2, 161 Α. ΕΥΡΗΙ. 
ἀπόσπ. 378 (1κδ. Ναικκ) καὶ ΔΙΟΑ. ΣὶΚ. 1, 66). ὁπότε καὶ ὁ οὐρανίσκος ἦτο λαξευμένος ὁμοῦ μετά τοῦ ὑπολοίπου σώματος. 
"ταν ὅμως οὗτος ἦτο ἐκ χωριστοῦ τεµαχίου, ὡς π.χ. εἰς τὰ Προπύλαια, ἐλέγετο κάλυμμα (10 |, 373, 255, 256. 10 1Ν, 102, 
57, 9ΙΟ 236,7: βλ. σχετικῶς καὶ Α. Τ. Ἡουοε, Τε ἸΜοοάνοηκ οἵ ΟτοεΚ Βοοίς, Οαπιδείάφε Ι960, σ. 121) καὶ καλυμµάτιον 
«σας Πίάνπια 1,19. ΑΡΙΣΤΟΦ, ἀπόσπ. 54, Έγβπι, Έοπι. ΟΥ. Η,σ. 979 καὶ ΠΟΛΥΝ. Ὀνομ. 10. 157). Ὁ ΜΙΟΠΑΕΙΩΣ ὅμως 
«Όσες Ῥατίμεποη. σ. 117) ὡς φάτνην χαρακτηρίζει µόνον τὸν καθ ἡμᾶς οὐρανίσκον. 

3, Ῥενκοδε, Ρεϊπε]ρ]ες, πίν. ΧΧΙΝ καὶ ΧΧΝ. 

4. ᾽Αστράγαλος γεγλυµµένος, περιβάλλων τὰς τετραγώνους φάτνας καὶ συνοδευόµενος ὑπὸ γρακτοῦ µαιάνδρου, εὕρηται 
ἐπίσης: α) εἰς τὴν ὀροφὴν τῆς βορείου προστάσεως τοῦ Ἐρεχθείου (ὄτενενε - Ρατον, Τπο Ετοσβίνειηι, πἰν. ΧΧΗΙ καὶ σ. 
81, εἰκ. 58) καὶ β) εἲς τὴν ὀροφὴν τοῦ ἐν Τεγέᾳ ναοῦ τῆς Αλέας ᾿Αθηνᾶς (Ώόκννειο, ΑΜ 8, 1383, πὶν. 13, Οµ. Ώυσλς -/- 
ΒνποηΜνς - Μ. ΟΕ ΕνΜΕΝΦΕΝ, Ι.6 Φαποϊμαίτο ἆ᾿Αἱέα Αἰλόπα ἆ Τοβός, Ραεΐς 1924, σ. 31 καὶ πίν. Χο, Ὦ). ᾽Αμϕότερα τὰ ἀνω- 
τέρω παραδείγματα ἐγένοντο πιθανώτατα κατὰ μίμησιν τῆς ὀροφῆς τοῦ Παρθενῶνος. 











4δ6 Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ 


ἐλαξεύθησαν ταυτοχρόνως μέν, ἀλλ᾽ ὑπὸ διαφόρων τεχνιτῶν καὶ ὄχι εἲς τυχὸν µεταγε- 
νεστέραν ἀνακατασκευὴν φατνώμάτων, γενομένην πρὸς ἀντικατάστασιν φθαρέντων 
τεμαχίων. 





ΤΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΟΥΙΣ ΦΑΤΝΟΜΑΤΩΟΝ ΜΑΙΚΡΟΝ ΠΛΕΥΡΟΝ 
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τυπος Α 
313, Ἄνοψις καὶ τομἠ φατνωµατικῆς ὀροφῆς κατὰ τὸ ἄκρον τῆς βορείου στενῆς πλευρᾶς (ἀναπαράστασις). 


Πάντως διὰ τῶν νέων τεµαχίων ἐβεβαιώθη, ὅτι τὸ κανονικὸν σχέδιον τῶν ἄστρα- 
γάλων δὲν ἦτο στρογγύλον, ὡς σχεδιάζεται ὑπό τε τοῦ Ῥεητοςε] καὶ τῶν ἀντιγραφέων 
του”, ἀλλ᾽ ἐλλειψοειδὲς καὶ ὅτι κατὰ τὰς γωνίας τῆς συναντήσεως τῶν ἐξ ἀστραγάλων 
ταινιῶν ἐφηρμόσθη διάταξις διάφορος τῆς ὑπὸ τοῦ Ρεπτοςε" καὶ ἄλλων σχεδιαζοµέ- 


1. Ρεϊπεῖρ]ες, πίν. 15. 
2. Ἱμκ ΒΑς - ΚΕΙΝΑΟΝ, ΨΟΥαμε ατεβέοΙορῖᾳυε εἩ Οτὲος οἱ 6η Απίε Μίπευτε, Ρατίς 1888, εἰκ. 18. 
3, Ρεϊπο]ρίες, πίν. 15. 
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314. Προοπτικὴ ἀναπαράστασις τμήματος τῆς ὀροφῆς τοῦ πτεροῦ μακρᾶς πλευρᾶς. 





488 Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ 































































ΜΟΡΦΗ ΤΟΝ 
ΦΑΤΝΟΜΑΤΙΚΟΝ 
ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΝ 





316, Κλασσικἡ μορφὴ τῶν φατνωματικῶν 
ἀστραγάλων. 
































315. Άνοψις καὶ κατακόρυφος τοµὴ τῶν φατνωµάτων. 
τῶν τύπων Α, Β καὶ Γ. Συγκριτικὴ εἰκών. 
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νης (εἰκ. 316 ἄνω καὶ 317)'. Τῶν διατάξεων δὲ τούτων παρέχει, εἲς φυσικὸν μέγεθος, 
εἰκόνα τὸ παρατιθέµενον ἐνταῦθα σχέδιον τοῦ πίν. 8Ι. 
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311. ᾿Αναπαράστασις φατνώματος τῶν μακρῶν πλευρῶν ἐν ἀνόψει καὶ κατακορύφῳ τοµῇ. 


1: Α. ΜΑκουλνο, Οτοείς Αποῄιοσιυτε, Νειν Ὑουκ 1909, σι 292. 








490 Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ 


Μεταξὺ τῶν ἀστραγάλων ὀσημείωσεν ὁ Ρεηγοσο τὰ ἴχνη γραπτοῦ µαιάνδρου, χωρὶς 
ὅμως καὶ νὰ συμπληρώνῃ τὸ σχέδιον αὐτοῦ κατὰ τὰς καµπάς, τοῦθ' ὅπερ ἐπετεύχθη 





318 - 319. Φωτογραφίαι τῶν ἐγκαυστικῶν κοσμημάτων τοῦ οὐρανίσκου τῶν φατνωµάτων τοῦ τύπου Α. 
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τῇ βοηθείᾳ τῶν νέων τεµαχίων (εἰκ. 306 κάτω δεξιά). Γραπτὸς µαίανδρος, περιβάλλων. 
τὰ τετράγωνα φατνώµατα, ὑπάρχει καὶ εἰς τὴν βόρειον πρόστασιν τοῦ Ἐρεχθείου), 
πλαισιούμενος καὶ ὑπὸ ἀστραγάλων”, ὡς ἓν τῷ Παρθενῶνι. Διὰ τούτων ἐπίσης προσ- 
διωρίσθη ἀκριβῶς καὶ τὸ μῆκος τῶν πλευρῶν ἑκάστης φάτνης, ὡς καὶ τοῦ σχετικοῦ 
οὑρανίσκου, τὸν ὁποῖον ὁ μὲν Ῥοηγοςςε ὑπελόγισεν εἲς 0,585μ.", ὁ δὲ Ζἴΐεμπετ εἲς 0,60: 
μ.", ἐνῶ τὸ πραγματικὸν εἶναι µόνον 0,560 µ., μῆκος ὅπερ ἀνταποκρίνεται τελείως πρὸς 








320. Φωτογραφία τοῦ ἐγκαυστικοῦ κοσµήµατος τῆς γωνίας τοῦ οὐρανίσκου τῶν φατνωμάτων τοῦ τύπου Α. 


τὸ ἀπὸ τοῦ κυµατίου τῶν ἡμιδοκῶν τοῦ πτεροῦ πρὸς τὸ κυµάτιον τῶν ἡμιδοκῶν τοῦ 
τοίχου κενὸν τῶν 2.6] µ. (εἲκ. 35, Α). 

Τῆς πλευρᾶς ἑκάστης φάτνης ὁρισθείσης ἀκριβῶς, εὑρίσκεται διὰ τοῦ ἀκολούθου 
ὑπολογισμοῦ καὶ ὁ ὁλικὸς ἀριθμὸς τῶν φατνωμάτων ἑκάστης τῶν μακρῶν πλευρῶν, 
τὸν ὁποῖον, περιέργως, παρέλιπε νὰ ἀναφέρῃ ὁ Ρεητοςο. 

Τὸ μῆκος τοῦ κενοῦ ἀπὸ κυµατίου εἰς κυµάτιον τῶν ἡμιδοκίων λίθων τῶν κατὰ τὰ 


Ι, θτενενν- ΡΑΤΟΝ, ΤΙ 
2. "κά. πὶν. ΧΧΙΗ. 
3. Ρεϊηοῖρίες, σ. 45 
4. ΑΑ. 52, 1916, στ. 310. 





ε Εποοϊνίνευνι, σ. 9ἱ, εἷκ. 58 
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ἄκρα στενῶν πλευρῶν τοῦ ὀρθογωνίου εἶναι 65,52 μ. Ἐὰν ἀπ᾿ αὐτοῦ ἀφαιρέσωμεν τὸ 
πλεονάζον ἀπὸ τοῦ ἡμίσεος τῆς σελίδος (-- ἡμιδοκοῦ) (0,071 μ.) ποὺ παρουσιάζουν 
σωζόμενα ἄκρα τεμάχια, λαμβάνοµεν 65,52 - 2 Χ 0,07! ἥτοι 0,142 -- 65,378 µ. Ἡ ἀπ᾿ 
ἄξονος εἲς ἄξονα ἀπόστασις τῶν φατνωμάτων ὑπολογίζεται, ὡς εἴπομεν, εἰς 0,349 -ἵ- 
0,56 -- 2 Χ 01625 -- 1,234 μ. ᾿Εὰν δεχθῶμεν 53 καθ’ ὅλον τὸ μῆκος φατνώματα, 
τότε ἡ ἀπόστασις 65,378μ., διαιρουµένη διὰ τοῦ 53, μᾶς δίδει ἀπ᾿ ἄξονος οἲς ἄξονα 





321. Φωτογραφία τμήµατος τοῦ μέσου ἐγκαυστικοῦ κοσµηµατος των φατνωµάτων τοῦ τύπου Α. 


ἀπόστασιν φατνωµάτων 12335 µ., ἤτοι μὲ προσέγγισιν 5 δεκάκις χιλιοστῶν (0,0005 μ.) 
τὴν ὑπολογισθεῖσαν ἀνωτέρω ἀπόστασιν τῶν 1,234 μ. Κατὰ ταῦτα κατὰ μῆκος θὰ ὑπῆρ- 
χον ἐν ὅλῳ 53 φατνώµατα (πτ. πίν. ΧΧα, πίν. 79). ᾿Ἐπειδὴ δὲ εἶναι δύο σειραὶ καὶ δύο πτε- 
ρά, ὁ ὁλικὸς ἀριθμὸς τῶν φατνωµάτων τῶν δύο μακρῶν πλευρῶν προκύπτει 2Χ2 κ 53 
--212. Ἔκ τούτων σώζονται σήμερον 53 µόνον τεμάχια, εἰκονιζόμενα πάντα εἲς τὰς 
εἰκ. 306 -3121 καὶ τοὺς πίν. 84 -δ6. ᾽Αλλὰ καὶ ἄλλο τι ἐξηκριβώθη ἀκόμη: ὅτι αἱ ὄρθιαι 
παρειαὶ τῶν κλιµακίδων κλίνουν πρὸς τὰ ἔσω, δι’ ὀπτικοὺς προφανῶς λόγους, ἥἤτοι 
διὰ νὰ μὴ χάνωνται ἓκ τῶν κάτω ὀρώμεναι. Πρέπει δὲ νὰ σημειωθῇ καὶ ὅτι ἡ πρὸς τὰ 
ἔσω κλίσις αὕτη ὑπῆρχε καὶ εἰς τὰς ἡμιδοκοὺς (µεταδόκια) τῶν μακρῶν πλευρῶν τοῦ 





1, Προσθετέα ἐπὶ πλέον καὶ τὰ ἑσχάτως ὑπὸ τοῦ υἱοῦ Ῥίπσπιοος ἐν τῇ ᾿Αγορᾷ εὑρεθέντα θραύσματα φατνωµάτων (Ἠεερο- 
τἷα 43, 1974, σ. 133 - 142), ὑπὸ στοιχεῖον Α εἰκονιζόμενα, 
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πτεροῦ, ὑπάρχει δέ, ὡς θὰ ἴδωμεν, καὶ εἰς τὰς µετεώρους δοκοὺς τῆς ὀροφῆς τῶν στε- 
νῶν πλευρῶν τοῦ πτεροῦ, συμφώνως ἄλλως τε καὶ πρὸς τὰ ὑπὸ τοῦ Βιτρουβίου: διὰ 
τοὺς ἰωνικοὺς ναοὺς λεγόμενα, καθ ὃν πάντα τὰ ὑψηλότερον τῶν κιονοκράνων κεί- 
µενα µέρη τῶν ναῶν ἔπρεπε, δι) ὀπτικοὺς λόγους, νὰ κλίνουν πρὸς τὰ ἔξω κατὰ τὸ 
1/12 τοῦ ὕψους των. 

Γνωστὸν ἀπὸ μακροῦ ἐτύγχανεν, ὅτι τὰ ἰωνικὰ κυµάτια τῶν φατνωμάτων ἐκοσμοῦν- 





322. Φωτογραφία τοῦ ἐγκαυστικοῦ κοσμήµατος καὶ τῶν περὶ αὐτὸ ὡῶν τῶν φατνωµάτων τοῦ τύπου Α. 


το διὰ γραπτοῦ ἐγκαυστικοῦ κοσµήµατος ἐκ κανόνος ὡῶν". Πλὴν ὅμως εἰς οὐδὲν τῶν. 
μέχρι τοῦδε δημοσιευμένων σχεδίων ἀποδίδεται ἀκριβῶς ὁ ἀριθμὸς τῶν Φῶν τῆς ἄνω. 
σειρᾶς, ὅστις ἧτο 13 καὶ οὐχὶ 14, ὡς ὑπὸ τοῦ Ῥεπτοδε σχεδιάζονται” εἰς τὸ µεγαλύτε- 
ρον τετράγωνον. 

Ἐπὶ τῇ βάσει τῶν εὑρεθέντων νέων τεµαχίων φατνωµάτων (εἰκ. 318 - 322, πίν. 82) 
τὸ ἐντὸς τοῦ οὐρανίσκου σχέδιον αὐτῶν συνήχθη ἀσφαλέστατα, ἀποδιδόμενον διὰ 
τῶν σχεδίων τῶν εἰκ. 317, 323, τοῦ πτ. πίν. ΧΧ καὶ τῶν πίν. 80, 813. 


1, Ώο Απο, Π1, 5, 3. 
3, Ὅπερ, λόγῳ τῆς ὁμοιότητός του καὶ πρὸς ὄνυχας, αἱ ἐπιγραφαὶ ὀνομάζουσι καὶ ὄνυχα (10 1! 37319, στ. 208). 
3. Ρεϊπεῖρ]ες, πίν. 15 ἄνω δεξιά. Οἱ Εικοµτεκ - Έοιε (ῬγαΚίίσενε Βαιςιή] υπά ΒαμίογπιεηΙεῆτο, χίν. 21. ΑδΙ. ΙΝ) σχεδιάζουν. 
11 Φὰ ἀνιὶ τῶν 12 εἰς τὸ ἔσω τετράγωνον καὶ 14 εἰς τὸ ἔξω ἀντὶ τῶν 13. 
4. Ἐκ τῆς ὅλης συνθέσεως τούτου ἴχνη µόνον ἀνθεμίου διέκρινεν ἤδη ὁ Ρενκοκε (Ρηπεῖρίες, σ. 15, σηµ. 1). 
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Ὡς λοιπὸν ἐκ τῶν σχεδίων τούτων καταφαίνεται, εἰς μὲν τὸ μέσον τοῦ οὐρανίσκου. 
εἴχε σχεδιασθῆ ὀκτάκτινος ἀστήρ (εἰκ. 319), κατὰ δὲ τὰς τέσσαρας γωνίας τοῦ τετρα- 
γώνου ἀνθέμια (εἰκ. 318, 320), καὶ μεταξὺ αὐτῶν, ἓν τῷ µέσῳ τῶν πλευρῶν, ἄνθη λω- 
τοῦ (εἰκ. 318, 319, 321, πίν. 82). Εἰς τὰ σχετικὰ τεμάχια, τὰ ὁποῖα παρουσιάζω ἐνταῦθα. 
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333. ᾿Αναπαράστασις τοῦ κοσμήµατος τοῦ οὐρανίσκον τῶν φατνωµάτων τῶν στενῶν μακρῶν 
πλευρῶν τοῦ ναοῦ (τύπος Α). 


(εἰκ. 318 - 322), τὸ χαρακτὸν περίγραµµα τῶν ἐγκαυστικῶν κοσμημάτων, ὁ ὑπογραμμὸς. 
ὡς ἐλέγετο, εἶναι ἀμυδρότατον, μετὰ πολλοῦ δὲ κόπου κατώρθωσα νὰ τὸ παρακολου- 
θήσῳ. Ἵνα μάλιστα γίνῃ ἐναργέστερον τὸ κόσµηµα εἰς τὴν φωτογραφίαν ἔβαψα διὰ 


1. Αἱ µέχρι τοῦδε γενόμεναι ἀναπαραστάσεις τοῦ κοσμήµατος τοῦ οὐρανίσκον δὲν εἶναι ἀκριβεῖς, ὡς π.χ. ἡ τοῦ Ώυκν, 
Βαυκιηςῦ,σ. 1890, εἰκ. 152, ὅστις σχεδιάζει µόνον πολνάκτινον ἀστέρα, ἡ τῶν 1..καὶ Μ. Μλονε ἐπίσης εἰς τὸν πίν. 731 (Έτας- 
πηθηίς ἀοο ρἰα[οπάς άο ρεείπιγΊε» οἱ ροτίίᾳμες), ἥτις εἰκονίζει διακοσμήσεις φατνωμάτων τῶν Προπυλαίων, ὡς ἀνηκούσας εἰς 
τὸν Παρθενῶνα, τοῦθ' ὅπερ παρετήρησεν ἤδη καὶ ὁ Ζήονεν, ΑΑ 51, 1916, σ. 319, σημ. 1, ἡ τοῦ Ώ Όουξ, Της Αοτοροΐΐς οἳ 
Ἀϊνοη», Νενν Υουκ 1908, σ. 112, εἰκ. 60 καὶ ἡ τοῦ Οοµµιονον, Ίο Ρατινέπου, Ρατίς 1912, σ. 2. εἰκ. 29. Ἑσχάτως ἀναπαρά- 
στασιν ἐπεχείρησε καὶ ὁ υἱὸς Ίλινννοοκ ἐν Ηεθροεία 43, Ι974, πίν. 24, ἡ ὁποία ὅμως περιέχει τὰ ἑξῆς σφάλματα ἀποδόσεως: 
τὰ ὼά τοῦ ἰωνικοῦ κυµατίου τῆς κάτω σειρᾶς σχεδιάζονται ὑπό Βίπαωοος (ἀκολουθοῦντος τὸν Ρεηγονο) 14,δὲον 13 (εἰκ.123), 
τὰ δὲ γωνιαῖα ὼὰ δὲν σχεδιάζονται. Ὡς πρὸς τὰ ἀνθέμια καὶ τὰ ἄνθη λωτοῦ ἐν τῷ ἑσωτερικῷ παρατηροῦμεν, ὅτι ταῦτα εἰκονί- 
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κυανοῦ ἐξιτήλου ὑδροχρώματος τὸ βάθος, ὡς εἶχεν ἤδη κάμει δι᾽ ἄλλο τεµάχιον καὶ 
ὁ Ζϊσμπετ. Τοιοῦτο ἄλλωστε χρῶμα νοµίζω, ὅτι θὰ εἶχε ὁ κάµπος τοῦ κοσµήµατος 
καὶ κατὰ τὴν ἀρχαιότητα, ὡς ἀπεδείχθη καὶ ἐκ τῶν εὑρεθέντων τεµαχίων φατνωμάτων. 
τοῦ ἐν τῇ ᾽Αγορᾷ τῶν ᾿Αθηνῶν ναοῦ τοῦ ἼΑρεως (Υ΄ τετάρτου τοῦ 5ου π.Χ. αἰ.)], τὰ 
δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῦ κοσμήματα θὰ ἦσαν πιθανῶς χρυσᾶ”. 

Τὰ σχεδιασθέντα ἐπὶ τοῦ οὐρανίσκου ἀνθέμια δεικνύουσι τὴν αὐτὴν πλοκήν, τρυ- 
φερότητα καὶ χάριν σχεδίου, ἣν βλέπομεν εἰς ἀνθέμια κοσμοῦντα ἀγγεῖα τοῦ λεγοµέ- 


ΑΝοψις ΤΟΝ ΦΑΤΝΟΗΑΤΙΚΩΝ ΟΡΟΦΩΝ 




















































































































324. Διάταξις τῶν λιθίνων ὀροφῶν. Τύπος: Α, πλαγίων πτερῶν, Β, στενῶν πτερῶν, Γ, προνάου καὶ ὀπισθονάου. 


νου φειδιακοῦ ρυθμοῦ”, πρὸς τὰ ὁποῖα τὰ φατνώµατα τοῦ Παρθενῶνος εἶναι πιθανῶς 
σύγχρονα ἣ κατά τι μεταγενέστερα. Τοσαῦτα ὡς πρὸς τὰ φατνώµατα τῶν μακρῶν πλευ- 
ρῶν τοῦ πτεροῦ. 

Ἐρχόμεθα τώρα εἰς τὴν ἐξέτασιν τῆς γενικῆς διατάξεως τῆς ὀροφῆς τοῦ πρὸς τὸν 
πρόναον καὶ τὸν ὀπισθόναον ἀντιστοιχοῦντος τμήματος τοῦ πτεροῦ. Τὸ καλυπτέον 
ἐνταῦθα κενὸν εἶχε μῆκος μὲν ὅσον καὶ ἡ στενἠ πλευρὰ τοῦ σηκοῦ τοῦ προνάου ἢ 
τοῦ ὀπισθονάου, πλάτος δὲ 3.225 µ., ἤτοι ὅσον ἀπέχει ὁ ὑπὲρ τὴν γλυπτὴν ζωφόρον 


ζονται πλέον ἁδυνατισμένα ἥτοι ἄνευ χυμοῦ, τῶν δὲ ἀνθέων λωτοῦ, ἡ κάλωξ δὲν σχεδιάζεται καμπύλη, ἀλλὰ περίπου εὐθεῖα. 
᾽Αδυνατισμένος ἐπίσης ἐμφανίζεται καὶ ὁ ἓν τῷ µέσῳ ἀστήρ, ὡς δύναταί τις νὰ βεβαιωθῇ παραβάλλων τὰ σχέδια τοῦ υἱοῦ 
Ῥίησπιοος (πίν. 24) πρὸς τὰ τῆς ἡμετέρας εἰκ, 323 καὶ τοῦ πίν. 8Ί. Ὁ Ῥενκους (Ρηπείρμες, ἔγχρωμος πίν. ΙΧ, 2), εἰκονίζει 
ὀρθῶς τὸ κόσµηµα οὐρανίσκου φατνώµατος, τὸ ὁποῖον πρέπει καθ’ ἡμᾶς νὰ προέρχεται ἀπὸ τὸν Παρθενῶνα, ἀλλὰ τὸ θεωρεῖ 
ὡς ἀνῆκον εἰς τὰ Προπύλαια. 'Από τὸ κόσµηµα τοῦτο ἐλλείπει παντελῶς τὸ μέσον τμῆµα μὲ τὸν ὀκτάκτινον ἀστέρα. 

Ἱ. Ώπνκνίοοκ, Ἡεαρετία 9, 1940, σ. 42 καὶ Μ. ΗονκΑνο - ΜοΑιµστεκ, Ηεερετία 28, 1959, σ. 44. 

2. Χρύσωσις φατνωμάτων ἀναφέρεται καὶ εἲς ἐπιγραφάς (5τενενε - ΡΑΤΟΝ, ἔ-ᾱ. 394, 34. ΙΟ 1Ν, 1484, 83. ΙΟ Χί, 161 Α, 73). 

3, ]Α0ΟµΦΥΑΜΙ:, ΟγηβπποηΙς βτίοο. Ψάψοη, Βοηῖίη 1927, πίν. 108, 109, ἡμετ. εἰκ. 123. 





































































































ππνσς 996 


335. Ανοψις τῶν φατνωµάτων τῶν στενῶν πλευρῶν τοῦ πτεροῦ καὶ κατακόρυφος τομἠ αὐτῶν (τύπος Β). 
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θρᾶνος ἀπὸ τοῦ ἀπέναντι αὐτοῦ θράνου, τοῦ βαίνοντος ἐπὶ τοῦ ἀντιθήματος τῆς ζω- 
φόρου τοῦ ἐξωτερικοῦ θριγκοῦ. Τὸ κενὸν τοῦτο διῃρέθη δι’ ἑπτὰ ἐγκαρσίως τοῦ κε- 
νοῦ βαινουσῶν μετεώρων δοκῶν (5,δ.δ.δ) εἰς ἓξ ἴσα ὀρθογώνια διαµερίσµατα!, διαστά- 
σεων 2,26 χ 3,22 µ. (εἶκ. 324, 325, πτ. πίν. ΧΧα, πἰν. 79, 83). Ἐκ τῶν ἀνωτέρω δοκῶν 
ὑφίστανται ἀκόμη κατὰ χώραν τρεῖς εἰς τὴν δυτικἠν πλευράν (βλ. εἰκ. 326, 327, 328, 





326. "Αποψις ἀπὸ ΝΑ. τῶν σωζοµένων δοκῶν τῆς ὀροφῆς τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ πτεροῦ. 


πίν. 88 α.β.Υ), ἐξ ὤν αἱ δύο βαίνουσι κατὰ προέκτασιν τῶν μακρῶν τοίχων τοῦ σηκοῦ, 
οὐδεμία δὲ εἰς τὴν ἀνατολικήν. Καὶ ἓκ τούτων πάλιν ἡ κατὰ προέκτασιν τοῦ νοτίου 
τοίχου κατεσκευάσθη καὶ ἑτοποθετήθη τὸ 1900 εἰς ἀντικατάστασιν ἄλλης. φθαρείσης, 
καὶ ἀποκειμένης σήµερον κατὰ τὴν δυτικὴν πλευρὰν τοῦ μνημείου. Αί ἑπτὰ δοκοὶ 
τῆς ὀροφῆς (εἰκ. 324) τῶν στενῶν πλευρῶν τοῦ πτεροῦ εἶχον, ὡς εἰς τὸ ἓν σ. 499 εἶκο- 
νιζόµενον σχέδιον (εἶκ. 329, πίν. 88ε), βάσιν μὲν πλάτους 0,988 µ., ὅπερ λόγῳ κλίσεως 


1: Ταῦτα αἱ ἀρχαῖαι ἐπιγραφαὶ ὀνομάζουσι χώρας: βλ. σχετικῶς ΕΒΕΝΞ, Εαοϊαιεάτίῖοκε ἀες βείοίν. Βαιαπάνοεκς, ΝΥύγΣ- 
Ῥυτᾳ 1910, σ. 46. 
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328. Αποψις τῶν σωζοµέ- 
νων δοκῶν τῆς ὀροφῆς τῆς 
δυτικῆς στενῆς πλευρᾶς. 
τῶν στηριζοµένων πρὸς Α. 
ἐπὶ τῆς ζωφόρου τῶν Πα- 
ναθηναίων. 


Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ 





321. Παροῦσα κατάστασις τῶν σω- 

ζομένων δοκῶν (ἀπὸ Ν.) τῆς ὁρο- 

φῆς τῆς δυτικῆς στενῆς πλευρᾶς 

τοῦ πτεροῦ ἀριστερὰ καὶ τοῦ ὁπι- 
σθονάου δεξιά. 
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τῶν πλευρῶν αὐξάνεται πρὸς τὰ ἄνω, ἀποβαῖνον 0,998 µ. καὶ στέφεται ἄνω ὑπὸ ἰωνι- 
κοῦ κυµατίου!, ὕψους μετὰ τῆς προφυλακτικῆς ἐγκοπῆς 0,081 µ. καὶ ἐξοχῆς ἀμφοτέ- 
ρων τῶν κυµατίων 0,14 µ., ἕνεκα τῆς ὁποίας τὸ ὅλον πλάτος τῆς δοκοῦ ἀπὸ ἀκμῆς εἰς 
ἀκμὴν τοῦ κυµατίου ἀποβαίνει 1,143 ἕως 1,145 μ." 

Εἰς τὸ µέσον τοῦ πάχους ἑκάστης δοκοῦ ἀφίετο ἀκατέργαστον ἐξόγκωμα, ποικίλης 
ἑκάστοτε διατομῆς, ἑκατέρωθεν τοῦ ὁποίου ἤρχοντο νὰ πατήσουν αἱ φατνωματικαὶ 
πλάκες. Ἵνα δὲ μὴ θραυσθοῦν αἱ ἀκμαὶ τῶν κυµατίων, ἀφέθη ὑπεράνω αὐτῶν προστα- 
τευτικἡ ταινία, βάθους 0,002 µ. καὶ πλάτους ἴσου πρὸς τὴν ἐξοχὴν τοῦ κυµατίου. 





329. Προοκτικὴ ἄποψις δοκοῦ ὀροφῆς τῆς δυτικῆς στενῆς πλευρᾶς τοῦ πτεροῦ μετὰ κατακορύφου τομῆς αὐτῆς. 


Αἱ περιγραφεῖσαι µετέωροι δοκοὶ (εἰκ. 330, πίν. 87) εἶχον μῆκος πολὺ µεγαλύτερον. 
τοῦ κενοῦ, τὸ ὁποῖον ἐκάλυπτον, πατοῦσαι ἑκατέρωθεν ὄχι µόνον ἐφ᾽ ὁλοκλήρου τοῦ. 
κάτωθεν θράνου, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῦ ἀντιθήματος τῆς ζωφόρου ἀκόμη (πτ. πίν. ΨΙ καὶ 
πίν. 8), τὸ ἐπ᾽ αὐτῶν ὅμως ἐξόγκωμα δὲν παρηκολούθει ὅλον τὸ μῆκος τῆς δοκοῦ, ἀλλά. 
περιωρίζετο µόνον εἰς τὸ µετέωρον αὐτῆς τμῆμα, ἡ δὲ πατοῦσα ἐπὶ τῶν θράνων ἄνευ 
κυµατίων οὐρὰ τῶν δοκῶν εἶχε µειωμένον πλάτος 0,975 µ., ἅτε στερουµένη κυµατίων. 
(εἰκ. 331, πίν. 88ς). 

"Ἵνα κλείσῃ τὸ μεταξὺ τῶν δοκῶν κενὸν ὀρθογώνιον διάστηµα (τῆς χώρας, βλ. ἄνωτ. 
σ.497, σημ. 1), ἀπῃτεῖτο νὰ κατασκευασθῇ καθ’ ὅλον τὸ μῆκος τοῦ ἐλευθέρου ἀπομέ- 
νοντος θράνου τεµάχιον τοῦ αὐτοῦ καὶ ἡ δοκὸς ὕψους 0,544 µ. (εἰκ. 302, 303 καὶ πίν. 69. 


1. Ὑπὸ ἰωνικοῦ ὁμοίως κυµατίου στέφονται καὶ αἱ δοκοῖ τῆς ὀροφῆς τοῦ Ἡφαιστείου (Η. ΚΟΦΗ, διμάΐεη 2ωπι Τηεφουσίοπι- 
ρε] ἴη Αἴῑῑεπ, Βατίίη 1955, σι 62). 
2. Βλ. εἰκόνα τῆς τομῆς καὶ παρὰ Ώυνν, Βαμκιηοί», εἰκ. 156, ΚΟΗΤΕ, ἔά, εἴκ. 342 καὶ ΜΑπουλνο, ἕ-ᾱ. εἰκ. 145. 
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330. Προοπτικἡ ἀναπαράστασις τῶν δοκῶν τῆς ὀροφῆς τῶν στενῶν. πλευρῶν τοῦ πτεροῦ (Δ. πλευρά). 
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ὀπισθ. ὄψεως Δ. ἀετώματος), ἀλλὰ µικροτέρου μὲν πάχους (- 0,333 μ.) πρὸς τὸ µέρος. 
τῆς ἐξωτερικῆς κιονοστοιχίας, πολὺ δὲ µεγαλυτέρου καὶ ἴσου πρὸς τὸ πάχος τοῦ φέ- 
ροντος τὴν ζωφόρον πρὸς τὸν πρόναον ἢ τὸν ὀπισθόναον. Τὰ τεμάχια ταῦτα, ὅμοια 
πρὸς τὰ ἀνωτέρω μνημονευθέντα ὡς μεσολαβοῦντα μεταξὺ τῶν δοκῶν, θὰ ὀνομάζωμεν 
ἐφεξῆς ἡμιδόκια ἢ µεταδόκια. Ἐκ τῶν µεταδοκίων σώζονται ἀκόμη τινὰ εἰς τὴν θέ- 
σιν των (βλ. πίν. 8). 


Ε--- 4405 Έτ 
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331. Σύνδεσις δοκοῦ ὀροφῆς τῆς στενῆς πλευρᾶς τοῦ πτεροῦ πρὸς τὰς µεταδοκίους πλάκας καὶ 
Ἔδρασις τῆς οὐρᾶς αὐτῆς πέραν αὐτῶν. 


Τὰ µεταδόκια συνηνοῦντο πρὸς τὰς µετεώρους δοκούς, εἰσδύοντα ἐντὸς ἐγκοπῶν 
ἴσου πάχους πρὸς τὰ µεταδόκια, ἀνοιγομένων κατακορύφως εἰς τὴν ἐπὶ τοῦ θράνου 
ἀκκουμβῶσαν οὐρὰν τῶν δοκῶν, τῶν κυµατίων αὐτῶν συνενουµένων πρὸς τὰ τῶν δο- 
κῶν διὰ λοξῆς τµήσεως κατὰ γωνίαν 45", ὡς ἡ παρατιθεµένη εἰκὼν 331 δεικνύει. Χά- 
ριν µεγαλυτέρας ἀσφαλείας, δοκοὶ καὶ µεταδόκια συνεδέοντο διὰ σιδηρῶν συνδέσµων 
σχήματος διπλοῦ ταῦ (εἰκ. 331). 

᾿Ἐπὶ τῶν ἑκατέρωθεν τοῦ μέσου ἐξογκώματος πτερυγίων τῆς δοκοῦ ἑάπτουν τὰ φατνώ- 
µατα, τὰ ἄκρα τῶν ὁποίων ἐγομφοῦντο ἐπὶ τῆς δοκοῦ (εἰκ. 33! γ.γ). Χάριν δὲ τηρήσεως 
τῆς ἀκινησίας των, ἐφωδιάζοντο καὶ δι’ ἑνὸς ἢ δύο παραγόμφων (εἶκ. 331 π,π), τῶν ὁ- 
ποίων αἱ σχετικαὶ λοξαὶ ἐγκοπαὶ διατηροῦνται σαφῶς ἐπὶ τῆς οὐρᾶς δοκῶν τινων. 
(εἰκ. 331). 
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"Άς ἴδωμεν ἤδη πῶς διετάσσοντο ἐντὸς τοῦ κενοῦ τῶν δοκῶν (τῆς χώρας) τὰ σχετι- 
κἁ φατνώµατα. Ἐκ τῶν φατνωμάτῶν τούτων ὁ Ῥεπτοςε οὐδὲν τεµάχιον ἀνεῦρεν, ἔσχε- 
δίασε δὲ αὐτὰ ὑποθετικῶς. Ὁ γράφων ηὐτύχησε νὰ ἀνεύρῃ πλείονα (εκ. 332, πίν. 86) 
(τύπος Β), ἄτινα ἀνήκουν ἀναμφιβόλως εἰς τὰς στενὰς πλευρὰς τοῦ ναοῦ, ἐπειδὴ εἶχον 
διαστάσεις µικροτέρας μὲν τῶν μακρῶν πλευρῶν, µεγαλυτέρας δὲ τῶν τοῦ προνάου καὶ 








332. Τεμάχια φατνωμάτων τῶν στενῶν πλευρῶν τοῦ πτεροῦ (τύπος Βλ. 


τοῦ ὀπισθονάου. Τὰ φατνώµατα ταῦτα ἀνήκουν εἰς τὴν κατηγορίαν Β, τῆς ὁποίας τὸ 
κύριον χαρακτηριστικὸν εἶναι, ὅτι ἡ χωρίζουσα τὰς φάτνας ταινία ἔχει πλάτος 0,295 
µ., ἔναντι τῶν 0,349 μ. τῆς πρώτης κατηγορίας (εκ. 325, 332) καὶ ϱ,177 μ. τῆς τρίτης. 
Κατὰ τὰ λοιπὰ ἡ διατομὴ τοῦ φατνώματος εἶναι ἡ αὐτὴ μετὰ κλιµακίδων, τὸ µέχρι 
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τοῦ οὐρανίσκου ὅμως βάθος εἶναι µικρότερον (0,189 µ. ἔναντι τοῦ 0,223 τῆς κατηγο- 
ρίας Α καὶ 0,125 µ. τῆς κατηγορίας Γ) καὶ τὸ ὁλικὸν πάχος τῆς πλακὸς 0,345 µ. (εἰκ. 
325 τομή). Ἡ ἀπ᾿ ἄξονος εἲς ἄξονα ἀπόστασις τῶν φατνῶν εἶναι ἐνταῦθα 1.08715 µ. 
ἔναντι τῆς τῶν μακρῶν πλευρῶν, ἥτις εἶναι 1,234 µ. 

ας ἴδωμεν ἤδη πόσα τοιαῦτα φατνώµατα χωροῦν εἰς τὰ μεταξὺ τῶν δοκῶν (ἢ σελέ- 
δων) κενά, ἄτινα ἔχουσι κατὰ μέσον ὅρον διαστάσεις 2,26 μ. Χ 3,225 μ. Τῶν σελίδων. 


ΙΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΕΝ ΤΟΜΗ. ΟΡΟΦΗΣ 
ΟΠΙΣΘΟΝΑΟΥ και ΠΤΕΡΟΥ 














































































































333, Προοπτικὴ τοµὴ τῶν ὀροφῶν τοῦ βορείου μακροῦ πτεροῦ καὶ τοῦ ὀπισθονάου ἐν ἀναπαραστάσει. 


λογιζοµένων εἰς 0.295 µ. εἰς τὸ μέσον καὶ 0,19 εἲς τὰ ἄκρα, προκύπτει, ὅτι κατὰ πλάτος 
χωροῦσι δύο φάτναι, πλευρᾶς 0,7925 µ. (0,19 -ἵ- 07925 -- 0295 «0925 019 -- 
2,26 μ.). 

᾽Αφ᾽ ἑτέρου, κατὰ τὸ μῆκος, ἐὰν πάλιν δεχθῶμεν ὥς πλάτος σελίδων κατὰ μὲν τὰ 
ἄκρα 0,19 µ., κατὰ δὲ τὸ μέσον 0,295 µ., προκύπτει, ὅτι χωροῦσι τρεῖς κατὰ μῆκος φά- 
τναι, πλευρᾶς ὅμως 0,7517 µ., ἤτοι κατὰ τέσσαρα περίπου ἑκατοστὰ μικροτέρας τῶν κατὰ, 
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πλάτος. Συμφώνως πρὸς τὰ µέτρα ταῦτα συνετάξαµεν τὸ σχέδιον τῆς ἀναπαραστά- 
σεως τῆς ὀροφῆς τῆς εἰκόνος 325 καὶ τοῦ πίν. 83. 

"Αξιον σηµειώσεως εἶναι, ὅτι αἱ δοκοὶ τῆς ὀροφῆς τῶν στενῶν πλευρῶν τοῦ πτεροῦ 
ἐτέθησαν ἀσχέτως πρὸς τοὺς κίονας τῶν στενῶν πλευρῶν τοῦ περιστυλίου, ὡς ἡ ἄνα- 
παράστασις τῆς σχετικῆς κατόψεως (εἰκ. 324, πτ. πίν. ΧΧα καὶ πίν. 79) σαφῶς δει- 
κνύει. Τοῦτ’ αὐτὸ συνέβαινε καὶ εἰς τὸ «Θησεῖον»'. Κατ᾽ ἀμφοτέρας ὅμως τὰς περι- 
πτώσεις ὑπῆρχε πάντοτε δοκὸς κατὰ τὸν κατὰ μῆκος ἄξονα τοῦ ναοῦ. 

᾿᾽Απομένει ἤδη ἡ ἐξέτασις τῆς καλύψεως τῆς ὀροφῆς τοῦ προνάου καὶ τοῦ ὀπισθο- 
νάου. Καὶ ἀπὸ μὲν τὴν ὀροφὴν τοῦ προνάου οὐδὲν διεσώθη κατὰ χώραν, εἲς τὸν ὁπι- 
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33. Μεταδόκιος πλάξ ἐκ μιᾶς τῶν στενῶν πλευρῶν τοῦ ὁπισθονάου, ἀποκειμένη σήμερον ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ΒΔ. τοῦ. 
Παρθενῶνος. 


σθόναον ὅμως διετηρήθησαν ὡρισμένα στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα μᾶς ἐπιτρέπουν ἀσφαλῆ 
τὴν ἀναπαράστασιν τῆς ὀροφῆς του. Εἶναι δὲ τὰ στοιχεῖα ταῦτα: δύο ἄκραι ἡμιδοκοί, 
βαίνουσαι ὑπεράνω τῶν στενῶν πλευρῶν τοῦ ὀρθογωνίου ἀνοίγματος τοῦ ὀπισθονά- 
ου. Αί δοκοὶ αὗται δὲν ἔχουσι τὴν συνήθη τομὴν ὁλοκλήρων δοκῶν, ὡς τὰς ἐγνωρίσα- 
μεν εἰς τὸ πτερὸν τῆς δυτικῆς πλευρᾶς (εἰκ. 333 καὶ πίν. 13, 61γ), ἀλλὰ πατοῦσι κατὰ 
τὸ ἥμισυ ἐπὶ τοῦ τοίχου τῶν στενῶν πλευρῶν καὶ κατὰ τὸ ἄλλο ἥμισυ εἶναι µετέωροι 
(εἰκ. 333, πτ. πίν. ΧΙ, πίν. 13)", ἐξέχουσαι τοῦ μὲν κυµατίου τοῦ κάτωθεν θράνου κα- 
τὰ 0,349 µ., ἀπὸ τῆς κατακορύφου δὲ παρειᾶς αὐτοῦ 0,45 µ. Τὸ ὕψος των εἶναι 0,528 µ. 
καὶ τὸ πλάτος των κάτω μὲν 0,772 µ., ἄνω δὲ 0,792 µ. ἤτοι ἔχουσι τὴν συνήθη καὶ εἷς 
τὰς ἄλλας δοκοὺς µείωσιν πρὸς τὰ κάτω. Ἐκ τῶν δύο ἄκρων δοκῶν ἡ μὲν πρὸς Νότον 
φέρει ἄνω, περιέργως, ἑκατέρωθεν ἰωνικὰ κυµάτια (εἲκ. 333, πτ. πἰν. ΧΙ καὶ πίν. 13) 
(ἐνῶ τὸ πρὸς τὰ ἔσω κυµάτιον δὲν ἧτο ὁρατόν), ἐξοχῆς 0,037 µ., λόγῳ τῶν ὁποίων τὸ 
ὁλικὸν πλάτος τῆς δοκοῦ ἀποβαίνει 0,906 µ., φέρει δ᾽ ἐπίσης ἡ ἡμιδοκὸς αύτη καὶ 
ἐξόγκωμα εἲς τὸ μέσον. Τοὐναντίον ἡ πρὸς Β. φέρει κυµάτιον µόνον πρὸς τὰ ἔσω, ἤ- 
τοι πρὸς τὸ προκρεµάμενον µέρος, στερεῖται δ᾽ ἐξογκώματος (εἶκ. 333). Πλὴν τῶν δύο. 


1. Κοσµ, ξ-ᾱ, σ. 63 καὶ χίν. 50. 

2. Ὁμοία διάταξις ἄκρων ἡμικρεμαμένων δοκῶν ἐφηρμόσθη καὶ εἰς τὸ δυτικὀν καὶ τὸ ἀνατολικὸν πτερὀν τοῦ φαι- 
στείου «Θησείου» (Η. Κοαι, 5ιμάΐοη Ζυπ Τπεσειισίεπηρεί ἵπ Αίνεη, Βετ]η 1955, σ. 60 καὶ εἰκ. 49) ὡς καὶ εἰς τὸν πρόναον. 
τοῦ ἐν τῇ ᾿Αγορᾷ τῶν ᾿Αθηνῶν ἀποκαλυφθέντος ναοῦ τοῦ "Αρεως (Μ. Ἠοιιανυ - ΜοΑικτρ, Ἠεεροεία 38, 1959, σ. 6ἳ 
καὶ εἰς, 23 καὶ 24). 
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αὐτῶν ἄκρων δοκῶν, σώζεται παρὰ τὴν ΝΔ. γωνίαν κατὰ χώραν, ἤτοι ὑπεράνω τοῦ 
θριγκοῦ τῆς δυτικῆς προστάσεως, ἀκεραία µία µεταδόκιος πλάξ:, ἥτις κάτω μὲν ἔχει 
μῆκος 1,542 µ., ἄνω δέ, ἤτοι ὑπὸ τὸ κυµάτιον, λόγῳ τῆς µειώσεως τῶν δοκῶν, 1,535 
µ. καὶ κατὰ μέσον ὅρον 1,54 µ. καὶ στέφεται ὑπὸ ὁμοίου ἰωνικοῦ κυµατίου. Ἡ πλὰξ 
αὕτη διασώζει εἲς τὸ ἄκρον τοῦ ἄνω µέρους της τὴν λοξὴν τμῆσιν τοῦ κυµατίου τῆς 
καθέτως πρὸς αὐτὴν ἐρχομένης καὶ μὴ σωζομένης μέχρι σήμερον δοκοῦ. Ὁμοία ἄκε- 
ραίΐα µεταδόκιος πλάξ, προερχοµένη εἴτε ἐκ τῆς βορείου εἴτε ἐκ τῆς νοτίας παρειᾶς 
τοῦ ὀπισθονάου, σώζεται σήµερον, ὄχι κατὰ χώραν, ἀλλὰ παρὰ τὴν ΒΔ. γωνίαν τοῦ 
Παρθενῶνος (εἴκ. 334, πίν. 88ζ). "Ἡ πλὰξ αὕτη, ὁλικοῦ µήκους 4,754 µ. καὶ πλάτους 
0,87 ἕως 0,89 µ., παρουσιάζει ἐσωτερικῶς τὰς λοξὰς τµήσεις τοῦ στέφοντος αὐτὴν ἰω- 
νικοῦ κυµατίου, ἀπεχούσας ἀλλήλων 3.42 μ. Ἐπὶ δὲ τῆς ἄνω ἐπιφανείας της φέρει 
ἀφ᾿ ἑνὸς τοὺς τόρµους γόμφων προσηλώσεως τῶν ἐπ᾽ αὐτῆς ἑδραζομένων φατνωµάτων. 
(εἰκ. 334, πίν. 88ζ) καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου τοὺς τόρµους λοξῶν συνδέσµων σχήματος διπλοῦ ταῦ, 
δι) ὦν συνεδέετο πρὸς τὰς καθέτως πρὸς αὐτὴν βαινούσας µεταδοκίους πλάκας, ὤν 
διακρίνονται καὶ αἱ ἐγκοπαὶ εἰσδύσεως, πάχους 0,234 ἕως 0,285 μ. (εἰκέ 334). 

Ἐκ τῶν δύο μνημονευθέντων στοιχείων τῆς ὀροφῆς συνάγεται ἀσφαλῶς, ὅτι καὶ εἰς 
τὸν ὀπισθόναον ἐφηρμόσθη τὸ αὐτὸ σύστηµα καλύψεως, ἤτοι τὸ δι’ ἐγκαρσίων δοκῶν, 
βασταζουσῶν ἑκατέρωθεν φατνώµατα, τοῦθ’ ὅπερ ὀρθῶς εἴχε δεχθῆ ὁ Ῥεηγοδε", παρε- 
δέχθη δ᾽ ἀργότερον καὶ ὁ Ώυτπι". Ἐκ τῶν ἐνδιαμέσων τούτων δοκῶν οὐδεμία διετηρή- 
θη, τὰ διατηρηθέντα ὅμως στοιχεῖα ὀροφῆς μετὰ καὶ τοῦ σωζομένου φατνώµατος τύ- 
που Γ (εἰκ. 335, πίν. 86) μᾶς βοηθοῦσιν, ἵνα συναγάγωµεν καὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐλλει- 
πουσῶν ἐγκαρσίων δοκῶν. Εὐρίσκεται δ᾽ ὁ ἀριθμὸς οὗτος ἐὰν ἀπὸ τοῦ ὁλικοῦ µήκους 
τοῦ κενοῦ τοῦ ὀπισθονάου (18,365 μ.) ἀφαιρέσωμεν δύο φορὰς τὴν ὑπὲρ τὸν θρᾶνον 
ἐξοχὴν τῶν δύο ἄκρων δοκῶν (0,45 μ.) ἤτοι 2 χθµ5--0.90 µ. καὶ 18,365 -0,90 -- 
17465 μ. 

Δεχόμενοι τώρα ἑπτὰ δοκοὺς μεταξὺ τῶν ἀκραίῶν, διότι τόσας ἐπιτρέπουν νὰ δεχθῶ- 
μεν αἱ διαστάσεις τοῦ σωζομένου φατνώµατος, τοποθετουµένου εἲς δύο σειράς, καὶ ἔπο- 
µένως ὀκτῷ µεταδόκια, ἴσα πρὸς τὸ σωζόμενον παρὰτὴν Ν. ἄκραν δοκόν, μήκους 1,54μ., 
θὰ λάβωμεν τὸ πάχος ἑκάστης δοκοῦ διὰ τῆς ἐξισώσεως7 Χ --δΧχ 1,54 -- 17.465 µ., 
ἄρα 7 Χ -- 17,465 - 12.32 -- 5.145 μ., ἓξ οὗ προκύπτει ὡς µέσος ὄρος πάχους τῶν ἔνδια- 
µέσων δοκῶν Χ --5, 145 :7 -- 0,735 μ., τοῦ ύψους ὄντος τοῦ αὐτοῦ πρὸς τὸ τῶν σωζο- 
µένων ἄκρων δοκῶν καὶ τῆς µεταδοκίου πλακὸς 0,582 µ. 

"Ας ἴδωμεν ἤδη πῶς κατανέμονται ἐντὸς τῶν μεταξὺ τῶν δοκῶν διακένων τὰ φατνώ- 
µατα. Ἐκ τούτων ὁ Ῥεπτοςε εὗρεν ἓν µόνον τεµάχιον!’. Ἡμεῖς ηὐτυχήσαμεν νὰ εὕρωμεν. 
δέκα (εἰκ. 335). Ταῦτα ἔχουσι τὴν αὐτὴν διατομὴν πρὸς τὰ προηγούμενα, ἀλλὰ µικρο- 
τέρων διαστάσεων. Οὕτω τὸ πλάτος τῶν μεταξὺ τῶν φατνῶν σελίδων ἢ ταινιῶν εἶναι 
ἐνταῦθα 0,176 ἕως 0,177 µ. (εἷκ«. 335, ἀριθ. 1, 3, ϐ), τὸ βάθος τῆς φάτνης µέχρι τοῦ σωζο- 








1. Βλ. εἰκόνα αὐτῆς παρά ΜΠΑΛΑΝΩ,, ᾽Αναστήλωσις, πὶν. 5 
2. Ρηηοίρἰες, πἰν. 16. 

3, Ῥυκε, Βαυκιηςῦ, εἰκ. 152. 

4. Ρεἰπεῖρίος, π(ν. 15, ὑπὸ τὸ στοιχεῖον Ὦ. 
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335. Τεμάχια φατνωµάτων τοῦ τύπου Γ. 
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396. "Ανοψις καὶ κατακόρυφος τομὴ μιᾶς τῶν χωρῶν τῶν 
φατνωμάτων τῆς ὀροφῆς τοῦ ὀπισθονάου (τύπος Γ). 
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µένου ἄνω ἰωνικοῦ κυµατίου εἶναι 0,105 µ. (εἰκ. 315, 336, πίν. 83), εἰς τὸ ὁποῖον θὰ πρέ- 
πει νὰ προσθέσωµεν καὶ τὸ βέλος τοῦ οὐρανίσκου, περίπου 0,02 µ., ἵνα ἔχωμεν τὸ ὁλικὸν 
βάθος τῆς φάτνης 0,125 μ. ”Αγνωστον ὅμως παραμένει τὸ ὁλικὸν πάχος τῆς φατνῶ- 
ματικῆς πλακός, τὸ ὁποῖον εἶναι πάντως µεγαλύτερον τοῦ 0,24 μ. (εἰκ. 335, 9). 

Ὅσον ἀφορᾷ τὸν ἀριθμὸν τῶν κατὰ πλάτος καὶ μῆκος φατνώμάτων, τοῦτον συνάγο- 
μεν διὰ τοῦ ἑξῆς ὑπολογισμοῦ: αἱ διαστάσεις τοῦ διακένου (ἢ χώρας) εἶναι 1,397 Χ 
3,398 µ., ὲκ τῶν ὁποίων τὸ μὲν πλάτος συνάγεται ἐκ τοῦ µήκους τῆς ἐπὶ τόπου σωζο- 
µένης µεταδοκίου πλακός, 1,535 µ., ἀφαιρουμένης τῆς ἐξοχῆς τῶν δύο ἑκατέρωθεν 
κυµατίων: 0,138 μ. ἤτοι 1,535 -θ,138 -- 1,397 µ. (εἰκ. 336), τὸ δὲ μῆκος ἐκ τῆς ἐπὶ 
τόπου σωζοµένης βορείου δοκοῦ μεταξὺ τῶν κυµατίων 3,398 µ. (εἰκ. 336). Ἐντὸς λοι- 
πὸν τοῦ κενοῦ τούτου τοποθετοῦνται δύο κατὰ πλάτος φατνώµατα:0.12 --0.49 --θ,Ι7Τ -Ι- 
049 «0,12 -- 1.391μ., ὑπολογιζομένης τῆς μὲν ἄκρας ταινίας εἷς 0,12 µ., ὅπως ἐμφαί- 
νεται ἐκ τῶν σχεδίων διαφόρων φατνωµάτων, ἐπὶ τῶν ὁποίων σημειοῦνται αἱ γραμμαὶ 
ἑδράσεως (εἰκ. 335, ἀριθ. 4, 5, 8), τῆς δὲ πλευρᾶς τοῦ κάτω τετραγώνου τῆς φάτνης 
εἰς 049 μ. 

Ἐφαρμόζοντες τὰς ἀνωτέρω γενικὰς διαστάσεις εἲς τὸ µῆκος τοῦ διακένου χώρου. 
εὑρίσκομεν, ὅτι χωροῦσιν εἰς αὐτὸ πέντε φατνώματα:2 Χ0,2 -5Χκ049 Γ4χκθμΤ7 
-- 3,398 µ. 

Ἐπομένως εἰς ἕκαστον διάκενον ἀντιστοιχοῦσι δέκα φατνώματα, τεταγµένα εἰς δύο 
σειρὰς ἀνὰ πέντε. 

Τὰ φατνώµατα ἐγομφοῦντο ἐπὶ τῶν πτερυγίων τῶν δοκῶν, ἐκ δὲ τῶν ἐπ᾽ αὐτῶν σωζο- 
µένων τόρμων γόµφων συνάγοµεν, ὅτι εἰς τὸ μῆκος ἑκάστου διακένου ἑτοποθετοῦντο 
πέντε τεμάχια, πλάτους κατὰ μέσον ὅρον 0,65 µ. (εἰκ. 334). 

"Αξιον παρατηρήσεως εἶναι καὶ ἐνταῦθα, ὅτι αἱ στηρίζουσαι τὰς φατνωματικὰς πλά- 
κας δοκοί, ἐτέθησαν εἰς θέσεις ἀσχέτους πρὸς τὴν θέσιν τῶν κιόνων τοῦ προνάου καὶ 
τοῦ ὀπισθονάου, ὡς σαφῶς δεικνύει ἡ ἀναπαράστασις τοῦ σχεδίου τῆς εἰκ. 334 καὶ τοῦ. 
πίν. 79. Καὶ ἐνταῦθα ὅμως πάλιν ὑπῆρχε µία δοκὸς κατὰ τὸν ἄξονα τοῦ ναοῦ. 

Ἡ ἀνωτέρω περιγραφεῖσα καὶ εἰς τὸν Παρθενῶνα µόνον ἐφαρμοσθεῖσα λύσις τῆς 
γενικῆς διατάξεως τῆς λιθίνης ὀροφῆς εἶναι πολὺ περισσότερον ἐπιτυχὴς καὶ ὀργανικὴ 
ἀπὸ τὴν ἐφαρμοσθεῖσαν εἰς τὴν γνωστὴν τριάδα ἀττικῶν ναῶν τοῦ 5ου π.Χ. αἰ. (Ἠφαι- 
στείου, Σουνίου καὶ Ραμνοῦντος), εἰς τοὺς ὁποίους ὁ ἀρχιτέκτων ἠθέλησε νὰ ἐφαρμόσῃ 
ἑνιαῖον σύστηµα ὀροφῆς εἴς τε τὰς στενὰς καὶ τὰς μακρὰς πλευρὰς τοῦ ναοῦ. Ἡ ἑνότης 
ὅμως αὕτη ἐπετεύχθη εἰς τὴν εἰρημένην τριάδα τῶν ναῶν εἰς βάρος τῆς κοµψότητος: 
διότι διὰ νὰ στηρίξουν τὰς ἄκρας δοκοὺς τῶν στενῶν πλευρῶν, ἠναγκάσθησαν νὰ κατα- 
σκευάσουν κάτωθεν αὐτῶν ἐγκαρσίως ἄλλην δοκόν, ἓν εἴδει µετεώρου θράνου, καὶ ἂν 
μὲν ἠδύναντο νὰ ἐπεκτείνουν ἁπλῶς τὸν θρᾶνον τοῦ σηκοῦ εἰς τὸ κενόν, ἡ λύσις θὰ ἧτο 
ἀνεκτή, ἀλλ) ὁ θρᾶνος παρουσίαζε διατομὴν πολὺ ἀσθενεστέραν τῆς ἀπαιτουμένης 
πρὸς στήριξιν τοσούτου βάρους. ᾿Ηναγκάσθησαν λοιπὸν νὰ τὴν αὐξήσουν καὶ δὴ καθ 
ύψος, ὁπότε ὁ µετέωρος αὐτὸς θρᾶνος δὲν ἡρμονίζετο πλέον πρὸς τὸν ἐπὶ τοῦ τοίχου 
καὶ τὸν τοῦ πτεροῦ, ἀλλ᾽ εἰσέδυε ἀνοργάνως καὶ εἰς τὴν ζωφόρον, ἀποκόπτων ἱκανὸν 
τμῆμα αὐτῆς. 
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Τοσαῦτα ὡς πρὸς τὴν λιθίνην ὀροφήν, ὑπολείπεται ἤδη νὰ εἴπωμεν καὶ περὶ τῆς δια- 
τάξεως τῆς ξυλίνης ὀροφῆς τοῦ κυρίως ναοῦ καὶ τοῦ κυρίως Παρθενῶνος. 

Κατὰ ποῖον τρόπον εἶναι δυνατὸν νὰ διῃρεῖτο ἡ καλύπτουσα καὶ τὰς τρεῖς ὑπο- 
στάσεις ἢ κλίτη τοῦ κυρίως ναοῦ, δυλάνη, φατνωματικὴ ὀροφή, θὰ πρέπει νὰ ἐξετασθῇ 
κατ᾿ ἀρχὴν ἐπὶ τῇ βάσει τῆς διαιρέσεως, τὴν ὁποίαν παρέχουν αἱ πτέρναι τῶν πέντε 
ζευκτῶν, τὰ ὁποῖα, ὡς θὰ ἴδωμεν κατωτέρω, θὰ ἐκάλυπτον τὸν κυρίως ναόν (σ. 596). 

Μίαν πρώτην ἓν κατόψει ἀναπαράστασιν τῆς ὀροφῆς ταύτης παρέσχεν εἲς µελέ- 
την του ὁ Π. Μυλωνᾶς!. Ταύτης ἡ ἐνταῦθα παρεχοµένη (εἰκ. 337, πτ. πίν. ΧΧΙΤ) 
ἰδική, µας κάτοψις διαφέρει κατὰ τὰ ἑξῆς στοιχεῖα: εἰς τὸ σχέδιον τοῦ Μυλωνᾶ τὸ µέ- 
σον τμῆμα τοῦ κυρίως ναοῦ, ἤτοι τὸ περιλαμβανόμενον ὑπὸ τοῦ τριπλεύρου περι- 
στυλίου, πλάτους 11 µ. καὶ µήκους 26,20 µ., διαιρεῖται ἐσωτερικῶς κατὰ μῆκος μὲν 
εἰς δέκα ὀρθογώνια ἐπιμήκη διάχωρα, τῶν ὁποίων ἕκαστον περιλαμβάνει 2Χ13--26 
Φφατνώματα. Ἡ τοιαύτη ὅμως δι’ ἐγκαρσίων ἐπιμήκων διαχώρων διάταξις μειώνει αἰ- 
σθητικῶς τὸ μῆκος τοῦ περὶ τὸ ἄγαλμα χώρου. Διὰ τοῦτο ἡμεῖς παρεδέχθηµεν, μετὰ 
τῶν παλαιοτέρων ἐρευνητῶν (ΜΙομασ]ΐς, ήπιες κλπ.) τὴν κατάτµησιν τῶν ἐγκαρσίων 
ὀρθογωνίων διαχώρων εἲς τέσσαρα τετράγωνα, ἕκαστον τῶν ὁποίων περιλαμβάνει 
τέσσαρα φατνώματα (πτ. πίν. ΧΧΙΙ). Κατὰ ταῦτα εἰς μὲν τὸ σχέδιον Μυλωνᾶ ὃ συνο- 
λικὸς ἀριθμὸς τῶν φατνωµάτων τοῦ µέσου τμήματος ἀνέρχεται εἰς 10 χ26--260, 
ἐνῶ εἰς τὸ ἡμέτερον εἲς 4 Χ4 Χ 10 -- Ι60. Διὰ τὰς πλαγίας μακρὰς ὑποστάσεις δέ- 
χεται ὁ Μυλωνᾶς τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν κατὰ µῆκος διαιρέσεων, ἤτοι δέκα, κατὰ προ- 
έκτασιν τῶν κεντρικῶν, περιλαμβάνοντα ἀνὰ ὀκτὼ φατνώµατα, ἤτοι ἐν συνόλῳ διὰ 
τὰ δύο κλίτη 2 Χ 10 Χ δ -- 160 φατνώματα, ἐνῶ εἰς τὸ ἡμέτερον τὰ αὐτὰ δέκα διαµερί- 
σµατα, κατ’ ἐπέκτασιν ὁμοίως τῶν κεντρικῶν διαιρέσεων, περιελάµβανον ἕκαστον ἀνὰ 
ἓξ φατνώµατα, ἤτοι ἓν συνόλῳ 2 Χ 10 χ 6 -- 120 φατνώµατα. 

Πολὺ σημαντικωτέρα εἶναι ἡ μεταξὺ τῶν δύο σχεδίων διαφορὰ διατάξεως τοῦ ὅπι- 
σθεν τοῦ τριπλεύρου περιστυλίου διαδρόµου. Τούτου ἡ ὀροφὴ ὑπὸ μὲν τοῦ Μυλωνᾶ 
διηρέθη εἰς ὀκτὼ ὀρθογώνια διάχωρα, βαίνοντα καθέτως πρὸς τὰ τοῦ μέσου κλίτους, 
περιέχοντα δ᾽ ἕκαστον ἀνὰ ὀκτὼ φατνώµατα, ἐνῶ εἰς τὸ ἡμέτερον συνεχίζεται ἡ τε- 
τραµερὴς κατὰ μῆκος διαίρεσις τοῦ μέσου τμήματος, σχηματιζοµένων ἓν συνόλῳ 
Εξ διαχώρων, ἐξ ὤν τὰ μὲν ἄκρα περιλαμβάνουσιν ἀνὰ ἐννέα φατνώματα, τὰ δὲ ὑπό- 
λοιπα ἀνὰ ἔξ, ὥστε ἓν συνόλῳ ὁ δυτικὸς διάδρομος θὰ ἐκαλύπτετο ὑπὸ2χ9 /"3χό-- 
36 φατνωµάτων, ἔναντι τῶν 64 τῆς λύσεως Μυλωνᾶ. Τολμῶ νὰ πιστεύω, ὅτι ἡ ἡμετέρα 
λύσις εἶναι πολὺ ὀργανικωτέρα καὶ ὡραιοτέρα τῆς ἄλλης. 

Τὰ διάχωρα γενικῶς σχηματίζονται ἀφ᾽ ἑνὸς ἐκ τῶν πτερνῶν τῶν ζευκτῶν (αἴτινες, 
ὡς φαίνεται ἐκ τῆς κατὰ μῆκος τομῆς (πτ. πίν. ΥΙ, πίν. 8), ἔχουσι µεγαλυτέρας διαστά- 
σεις 0,45 Χ 0,65 μ.), διασταυρουµένων πρὸς καθέτους πρὸς αὐτὰς φερομένας δοκούς, 
μικροτέρων διαστάσεων (045 Χ 0,35 μ.), ὡς βλέπομεν εἰς τὴν κατὰ πλάτος τοµήν (πτ. 
πίν. ΤΧ, πίν. 11). 

Ὅσον ἀφορᾷ τὴν διάταξιν τῆς ξυλίνης φατνωματικῆς ὀροφῆς τοῦ ὀπισθοδόμου 


1. ΑΕ 1953-1054, Β', πῖν. 3. 
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(κυρίως Παρθενῶνος), ἥτις εἶναι φυσικώτερον νὰ ἑστηρίζετο ἐπὶ τῶν ἐσωτερικῶν 
Ἰωνικῶν κιόνων, µέσῳ ἐπιστυλίων διευθυνοµένων κατὰ τὴν λύσιν Β (βλ. εἰκ. 331, πτ. 
πίν. ΧΧΠ, πίν. 56δ), ταύτης ἐπεχειρήθη ἤδη ἡ ἀναπαράστασις ὑπὸ τοῦ Π. Μυλωνᾶ 
κατὰ τὸν ἑξῆς τρόπον: ὁ ὅλος χῶρος τοῦ ὀπισθοδόμου διῃρέθη εἰς ἐννέα μὲν μεγάλα 
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337. ᾽Αναπαράστασις τῆς ξυλίνης φατνωµατικῆς ὀροφῆς τοῦ ὀπισθοδόμου (κατὰ τὸν συγγραφθα). 


διάχωρα”. διὰ δοκῶν, στηριζοµένων ἐγκαρσίως καὶ καθέτως ἐπὶ τῶν ἐπιστυλίων τῶν 
τεσσάρων ἐσωτερικῶν ἰωνικῶν κιόνων, ἕκαστον δὲ τῶν διαχώρων τούτων διῃρέθη 
καὶ πάλιν εἷς δύο ἴσα µέρη διὰ µικροτέρων δοκῶν, αἵτινες βαίνουν καθέτως πρὸς 
τὸν κύριον ἄξονα τοῦ ναοῦ, οὕτως, ὥστε τὸ σύνολον τῶν διαχώρων νὰ ἀποβαίνῃ 18 


1.ΑΕ 1951-54, Β', πίν.]. 
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(εἰκ. 338). Ἐπειδὴ δὲ ἕκαστον τῶν µικροτέρων τούτων διαχώρων σχεδιάζεται μὲ 16 µι- 
κρὰ φατνώματα, τὸ σύνολον τῶν φατνωμάτων τῆς ὀροφῆς τοῦ κυρίως Παρθενῶνος. 
ἀποβαίνει 2Χ 8 Χ 18 -- 288. ΄Ἡ λύσις αὕτη, παρουσιάζουσα πολλὰ μικρὰ διάχωρα καὶ 
πολὺ μικρὰ φατνώµατα, νοµίζοµεν, ὅτι δὲν εὐσταθεῖ. Καθ) ἡμᾶς (πτ. πίν. ΧΧΙΙ), περισ- 
σότερον σύμφωνος πρὸς τὸ κλασσικὸν πνεῦμα εἶναι ἡ διαίρεσις τοῦ ὅλου χώρου εἰς 
τὰ ἑννέα μεγάλα διάχωρα, καταργουµένης τῆς ἑνδιαμέσου µικροτέρας δοκοῦ, ἥτις καὶ 
διὰ τεχνικοὺς ἀκόμη λόγους, ὡς θὰ ἴδωμεν κατωτέρω εἰς τὸ περὶ στέγης κεφάλαιον, 
περιττεύει. 


























πα [πα απ α]α[αααίαῖα 
ΞΠΠΩΠΠΠΠΠΠΠΩΠΠΠΙΓ 





338, ᾿Αναπαράστασις τῆς ξυλίνης φατνωµατικῆς ὀροφῆς τοῦ ὀπισθοδόμου (κατὰ Π. Μυλωνᾶν). 








Κατὰ τὴν ἡμετέραν λύσιν ἕκαστον τῶν διαχώρων περιλαμβάνει 12 μεγάλα φατνώ- 
µατα, ἤτοι ὁ ὅλος χῶρος καλύπτεται ἓν συνόλῳ διὰ 3 κ 12 κ 3 -- Ι08 φατνωµάτων, 
ἀριθμοῦ πολὺ µικροτέρου τοῦ τῆς λύσεως Μυλωνᾶ. Νομίζοµεν, ὅτι ἡ ἡμετέρα λύσις 
εἶναι κοµψοτέρα καὶ τεχνικῶς ὑπερτέρα τῆς ἄλλης, δι’ οὓς λόγους θὰ ἀναπτύξωμεν 
εἰς τὸ περὶ στέγης κατωτέρω κεφάλαιον. 





512. Αα. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ 








ΤΟ ΑΕΤΩΜΑ 


ΓΕΝΙΚΑ. 


Τὰς δύο στενὰς πλευρὰς τοῦ ναοῦ (ἀνατολικὴν καὶ δυτικὴν) ἔστεφεν, ὡς τελικὴ ἀπό- 
ληξις αὐτῶν, τριγωνικἡ λιθίνη κατασκευή, ὑψουμένη ὑπεράνω τῶν ὁριζοντίων γείσων. 
καὶ κλείουσα τὸ κάτωθεν τῆς ἀμφικλινοῦς στέγης δημιουργούμενον κενόν. Ἡ κατα- 
σκευὴ αὕτη σταματᾷ ὁριστικῶς τὴν ἀέναον πάλην τῶν ἀντιρρόπων τεκτονικῶν δυνά- 
µεων, ἥτις ἐκδηλοῦται εἰς τὰς κάτωθεν ὀρθώσεις τοῦ ναοῦ, ὀνομάζεται δὲ ὑπὸ τῶν 
ἀρχαίων ἀέτωμα ἢ ἀετός", προφανῶς λόγῳ τῆς ὁμοιότητος τὴν ὁποίαν παρουσίαζον 
αἱ δύο κεκλιµέναι αὐτῆς πλευραὶ πρὸς τὰς ἀνοικτὰς πτέρυγας μεγάλου πτηνοῦ (ἀετοῦ)”. 

Τὸ ἀέτωμα ἀποτελεῖ µίαν πρωτεύουσαν ἀρχιτεκτονικὴν µονάδα τῆς ὄψεως τῶν στε- 
νῶν πλευρῶν τοῦ ναοῦ, ἥτις κυριαρχεῖ τῶν δύο ἄλλων μελῶν τῆς συνθέσεως τῆς ὅ- 
ψεως, ἤτοι τῆς κρηπῖδος καὶ τῆς κιονοστοιχίας. Ἐπειδὴ δὲ καὶ τὰ δύο ἄλλα ταῦτα 
µέλη ὑποτάσσονται εἰς τὸ σύνολον, ζυγιζόµενα ἰσορρόπως, προκύπτει µία ὠργανω- 
µένη τριαδικἡ ἑνότης, τὸ σύνολον τῆς ὁποίας συνέχει ἓν πνεῦμα ἁρμονίας (βλ. σχε- 
τικῶς καὶ τὸ περὶ ἀναλογιῶν κεφάλαιον). 

ἝἜκαστον τῶν ἀετωμάτων ἀπετελεῖτο ἐκ τῶν ἑξῆς τεσσάρων ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν: 
1) τοῦ διὰ τῆς ἄνω ἐπιφανείας τῶν ὁριζοντίων γείσων τῶν στενῶν πλευρῶν σχηµατι- 
ζομένου ἐδάφους ἢ βάσεως τοῦ τριγώνου, 2) τοῦ κλείοντος κατακορύφως τὸ τριγῶνι- 
κὸν κενὸν τοίχου, ὀνομαζομένου τυµπάνου", μετὰ τοῦ ἀμέσως ὄπισθεν αὐτοῦ ἀντιθη- 


1. Αέτωμα: ΤΙΜΑΙΟΥ ἀπόσπ. 50. 1Ο ΙΙ 13 (2) 127! (Αττικῆς), 6. 16 ΙΙ 33 (1) 4771 (Αττικής), 1. Βεκκεκ, Αποοἅ, ΟΥ. 202, 
20. Λόγω τῆς πρὸς τὸ γράμμα Δ ὁμοιότητος τοῦ τριγώνου τὸ ἁέτωμα ὠνομάζετο ἐνίοτε καὶ ὀέλτα (Απεσά. 5. 202, 290). 

2." Ακτὸς καὶ αἰετός: ἘΥΡΙΠΙ. Ὑψιπύλη, ἀπόσπ. 764. ΑΡιΣτος. Ὄρνιθες, στ. 1110. ΔΙΟΝ. ΑΛΙΚ. Ῥωμ. Αρχ. 4, δἳ. 10 373. 
(Ἐρεχθείου), 28. 1Ο ΙΙ 23 (1), 1668 (Πειραιῶς), 39. 16 1Ν 13, 102 (Ἐπιδαύρου). 51, 98, 99. 10 ΨΙΙ 3170 (Βοιωτίας), 7. 1Ο ΧΙ, 2, 
154 Α. (Δήλου), 47. Ἰωσοτ. 4ο Ὠέ]ος, 500Α, 29, 31, 32 κλπ. 

3, Βλ. καὶ τὴν σχετικὴν µελάτην «Αετός» τοῦ ΣΠ, ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ, εἰς Χαριστήριον εἲς Α. Κ. Ὀρλάνδον, τ. Α, σ. 12-22. 
Ὁ Ρόκρεειο πολὺ παλαιότερον ὑπεστῆριξεν (ΑΜ 32, 1914, σ. 168), ὅτι ὁ ἀετός, τὸν ὁποῖον κατὰ τὸν ΠΙΝΔΑΡΟΝ (Ὀλ. ΧΗΙ 
21/2), θεῶν ναοῖσιν οἰωνῶν βασιλέα δίδυµον πρῶτοι οἳ Κορίνθιοι ἐπέθηκαν, ἐσήμαινε τὸ μὲ ἡπίας καὶ οὐχὶ ἀποτόμους κλίσεις, 
ὅπως τὰς παρουσιάζουν τὰ σωζύµενα γεωμετρικὰ παραδείγµατα (τοῦ "Αργους καὶ τῆς Περαχώρας) ἀετώματα, τὰ ὁποῖα ἔφε- 
ρον ἀρχικῶς πηλίνας καὶ ἔπειτα µαρμαρίνας κεράµους. Καὶ τοῦτο διότι αἱ ἥπιαι κλίσεις (Παρθενὼν 139) σχηματίζουν 
μεταξύ των γωνίαν ὁμοίαν πρὸς τὴν ὑπὸ τῶν πτερύγων τοῦ πτηνοῦ σχηματιζοµένην. 

4. Τύμπανον: ἡ λέξις εἶναι γνωστὴ μόνον ἐκ τοῦ Βιτρουβίου (Ώε Απο. Π, 5, 12. ΙΝ, 3, 6. 6, 4. 7, 5). 
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ματικοῦ τοίχου, 3) τῶν στεφόντων τὰς κεκλιµένας πλευρὰς: τοῦ τριγωνικοῦ τυµπάνου 
γείσων, ἅτινα αἱ ἐπιγραφαὶ ὀνομάζουν καταιέτια ἢ καταέτια γεῖσα3 μετὰ τῶν ἐπ᾽ αὐτῶν 
ἐπαετίδων ἢ σιμῶν (βλ. κατωτέρω) καὶ 4) τῶν ὑπεράνω τῶν σιμῶν κατά τε τὴν κορυ- 
φὴν καὶ τὰς γωνίας τοῦ τριγώνου ὀρθουμένων ἐπὶ ὁριζοντίων βάθρων”, ἀναγλύφων ἢ 
περιόπτων, γλυπτῶν ἀκρωτηρίων". 

Ἕκαστον τῶν ἀνωτέρω μελῶν θὰ ἐξετάσωμεν χωριστά. 


1. Βάσις. Ταύτην ἀποτελοῦσιν ἀφ᾽ ἑνὸς δύο µικρότατα (0,243 µ. τὸ βόρειον καὶ 
0,287μ. τὸ νότιον, εἶκ. 339) τμήματα τῶν μεγάλων γωνιαίων γείσων καὶ ἂφ' ἑτέρου τὰ 
μεταξὺ τῶν γωνιαίων γείσων παρεμβαλλόμενα 25 τεμάχια µικροτέρων γείσων (εἰκ. 
340, πίν. 72 ἀριστερὰ καὶ κάτω)", ὁλικῆς ἐξοχῆς ἀπὸ τοῦ τυµπάνου µέχρι τοῦ στέφοντος 
τὸ γεῖσον δωρικοῦ κυµατίου 0,90 µ. 

Ἡ κατάστασις τῆς βάσεως τῶν ἀετωμάτων ἐμφαίνεται ἄριστα εἰς τοὺς πίνακας τοὺς. 
ὁποίους ἐδημοσίευσεν ὁ Βτυπο δαμεΓ”. Ἔκτοτε δύο µόνον προσθῆκαι ἐγένοντο κατὰ 
τὰς παλαιοτέρας ἑλληνικὰς ἀναστηλώσεις, τὰς ὁποίας ἠκολούθησαν: α) τὸ 1891 τοῦ προ- 
σθίου ἡμίσεος τοῦ γείσου 12 καὶ ὄχι 13τοῦ Α. ἀετώματος (πίν. 72 κάτω)" καὶ β) προσθίου 
τεµαχίου τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. 6 τοῦ Δ. ἀετώματος, τὰ ὁποῖα εἶχον καταστραφῆ τὸ 180! - 03, 
ὅτε ὁ Εἱρίπ καὶ ὁ Γ5ἱογί ἐσύλησαν τὴν ἐκ τριγλύφων ζωφόρον καὶ κατέστρεψαν τὰ 
σχετικἀ γεῖσα". Κατὰ τὰς ἐργασίας ἀναστηλώσεως τῶν τελευταίων ἐτῶν πολλὰ θραύ- 
σµατα καὶ κοιλότητες τοῦ ἐδάφους τοῦ Δ. ἀετώματος ἐπληρώθησαν διὰ σιµέντου, τε- 
θραυσμένα δὲ τεμάχια τῶν γείσων ἐνισχύθησαν διὰ νέων µολυβδίνων συνδέσμων, σχή- 
µατος διπλοῦ ταῦ, ὡς π.χ. τοῦ γείσου 12 τοῦ Α. ἀετώματος καὶ ἁπλῶν εὐθυγράμμων 
µολυβδίνων ἐνισχύσεων εἰς τὰ γεῖσα 13, 14, 15, 16 καὶ Ι8 τοῦ Δ. ἀετώματος 1, Καὶ εἰς 
μὲν τὸ ἔδαφος τοῦ Δ. ἀετώματος, ἂν ἐξαιρέσῃ τις φθορὰς γενοµένας κατὰ τοὺς μέσους. 
καὶ νεωτέρους χρόνους, ἡ ἐπιδερμὶς τοῦ ἐδάφους διετηρήθη καλῶς, δεικνύουσα σαφῶς. 
τὴν διὰ ξοῖδος (ντισλίδικο) καὶ ἐνιαχοῦ διὰ κοπέως (βελόνι) ἐπεξεργασίαν τῶν λίθων, 
ἐνῶ ἀντιθέτως εἰς τὸ ἀκάλυπτον ἔδαφος τοῦ Α. ἀετώματος (εἰκ. 340, πίν. 72 κάτω), λό- 
γῳ τῆς ἐπὶ αἰώνας ἐκθέσεως αὐτοῦ εἰς τὰς ἀτμοσφαιρικὰς µεταβολάς, ἡ ἐπιδερμὶς τῶν 
λίθων τῆς βάσεως ἐφθάρη. Ἡ σχεδίασις ἀμφοτέρων τῶν ἐδαφῶν ἦτο καὶ εἶναι ἀκό- 
µη δύσκολος, λόγῳ τοῦ πλήθους τῶν λαξευµάτων καὶ τῶν ἀνωμαλιῶν, αἵτινες προῆλ- 
θον ἐκ τῶν ὁπῶν διὰ τοὺς συνδέσµους, τοὺς γόμφους, τοὺς παραγόµφους καὶ τῆς ᾱ- 


1. Ταύτας αἱ ἐπιγραφαὶ ὀνομάζουσι καταφοράς. Ιηοος. 4ο Ὠείος 50Α, 31 καὶ 36. 

2. Καταέτιον γεῖσον: 1Ο Ἡ 23 (1) 1668 (Ἐλευσῖνος), 39. Ιπ5οτ. ἀο Ῥέ]ος, 500Α, 39. 

3, Βάθρον: 1Ο ΙΝ 13, 102 (Ἐπιδαύρου), 109: βάθρα τοῖς ἀπρωτηρίοις. 

4. ᾿Ακρωτήριον: ΏἳΤΤΕΝΒΕΝΟΣΝ, δν]. 29 (Δελιρῶν). 1Ο 1 23 (1) 1407 (Αττικῆς), ΙΙ. 1Ο ΙΙ 23 (1), 1425, ΑΙ (Αττικής), 101 
1Ο1Ν, 13, 105 Α (Ἐπιδαύρου), 19. 16 1ν 13, 102 (Ἐπιδαύρου), 90 -ΦΙ, 100. 18 5 (1), 1568 (Ὀλυμπίας), 4. ΠΛΑΤ. Κριτίας͵ 
1164, ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Καῖσαρ, 62. ΒΙΤΡΟΥΡΙΟΣ Ώο Απο. ΠΗ!, 5, 12 - 13. γ, 12, 1. 

5. Ταῦτα ἔχουσι διαστάσεις 2494 ἕως 2498 μ. (εἷκ. 135. Ι56) (κατὰ ΜΠΛΛΑΝΟΝ, Αναστήλωσις, σ. 102, 254 κ 2,54μ). 

6. Ἐκ τούτων τά ὑπ' ἀριθ. 8 καὶ 17 τῆς δυτικῆς πλευρᾶς καὶ τὸ 10 τῆς ἀνατολικῆς, θραυσθέντα, σώζονται κατὰ χώραν μό- 
νον κατὰ τὸ ὀπίσθιον ἥμισυ αὐτῶν (πίν. 68, 72). Κκ. }ερρεσεν, Αεία Αποηοοϊοβίοα 24, 1953, πίν. Ἱ. 

7. ΑΜ 16, 1891, σ. 59 ἐξ. πίν. ΠΠ καὶ Απιΐκο Ώοηκπιᾶ]ες Ι, σ. 48, πίν. 58, Α -Ο, 5. 

Δ. ΜΠΑΛΑΝΟΣ, Αναστήλωσις, εἰκ. 111. 

9, Πρβλ. Ῥυκκς, Βαυκυηςί, σ. 123. 

10. Κκ. Γερεσεν, Αεια Ατοϊοοϊοκίοα 24, 1953, πίν. |. 
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340. Φωτογραφία τμήματος τῶν ὑπαετίων γείσων τοῦ ἀνατολικοῦ ἀετώματος, ἐμφαίνουσα τὰ ἐπ᾽ αὐτῶν λαξεύματα, 
(ὄψις ἀπὸ Ν. πρὸς Β.). 
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νελκύσεως, τὰς ὁποίας παρουσιάζει. ᾿Εξακολουθοῦν ὅμως πάντοτε νὰ εἶναι χρήσιμα 
τὰ παλαιότερα σχέδια τοῦ 5αιεγ}] καὶ τὰ ἀργότερον (1933) ὑπὸ τοῦ Ε.. ΟατρεπίεΓ δη- 
μοσιευθέντα”. 

Εἰς τὰ ἐδῶ παρατιθέµενα σχέδια τῆς βάσεως τοῦ Δ. ἀετώματος (πίν. 68), ἄτινα ἕξε- 
πόνησα τὸ 1945, δεικνύονται µόνον τὰ σηµαντικώτερα θραύσματα καὶ λαξεύματα 
(πίν. 68. Α, Α. Α), οὐχὶ δὲ καὶ τὰ διὰ σιµέντου νεώτερα γεµίσμµατα”. Ἔτι ἀργότερον, τὸ 
1953, ἀκριβῆ σχέδια τῶν ὁριζοντίων γείσων τῶν ἀετωμάτων παρέσχεν ὁ µελετήσας 
κυρίως τὴν ἀναπαράστασιν τοῦ γλυπτοῦ ἐναετίου διακόσµου τῶν ἀετωμάτων Δανὸς 
ἀρχιτέκτων Κτίιίαπ Ἱερρεσεπ". 














341. Ὀριζοντία τομὴ καὶ κάτοψις κατὰ τὰ ἄκρα τοῦ ἀετώματος (κ, κ, τμήματα τῶν κοιλοτήτων). 


Ἕκαστον τῶν γείσων τῆς βάσεως περιελάµβανεν ἕνα πρόμοχθον καὶ µίαν ὁδόν, μὲ 
ὁλικὸν μῆκος κυμαινόμενον ἀπὸ 1.02 ἕως 1.09 μ.», ἐξαιρέσει ἑνὸς ἐφ᾽ ἑκάστου ἀετώμα- 
τος τεµαχίου, ὅπερ περιελάμβανεν ἕνα πρόμοχθον καὶ δύο ὁδούς, μὲ ὁλικὸν μῆκος 
1.299 μ. Τὸ µεγαλύτερον τοῦτο τεµάχιον εἰς μὲν τὸ Α. ἀέτωμα εἶναι τὸ ὑπ᾿ ἀριθ. 22 ἐξ 
ἀριστερῶν ἓν τῇ παρατιθεµένῃ κατόψει (πίν. 72 κάτω), εἰς δὲ τὸ Δ. τὸ ὑπ᾽ ἀριθ. 11 
(πίν. 68 κάτω). ᾽Αμϕότερα τὰ μεγαλύτερα ταῦτα γεῖσα δὲν εἶναι τοποθετημένα εἲς τὸν 
ἄξονα τοῦ ἀετώματος, ἀλλὰ τὸ μὲν τοῦ Α. εὑρίσκεται δεξιά, ἤτοι πρὸς Νότον τοῦ ᾱ- 
Ἐονος, τὸ δὲ τοῦ Δ. ἀριστερά, ἤτοι πρὸς Βορρᾶν. 

Τὰ δριζόντια γεῖσα τῆς βάσεως συνεδέοντο πρὸς ἄλληλα διὰ δύο ἐφ᾽ ἑκάστου ἀρ- 
μοῦ συνδέσμων σχήματος διπλοῦ ταῦ, μήκους 0,32 ἕως 0,34 µ. Ἐκ τούτων ὁ μὲν εἴς ἦτο 
ἀκάλυπτος καὶ εὑρίσκετο ἔξω τοῦ τυµπάνου, εἰς ἀπόστασιν 0,135 µ. (εἰκ. 340) ἀπ᾿ ἐ- 
κείνου, ὁ δὲ ἄλλος ἐκαλύπτετο ὑπὸ τοῦ ὀπισθίου ἀντιθηματικοῦ τοίχου. 

Εἰς τὰ δύο ἄκρα τοῦ δυτικοῦ ἀετώματος ὑπάρχουν λαξευμέναι ἐπὶ τῶν μεγάλων γω- 
νιαίων ὁριζοντίων γείσων 5 ὀρθογώνιοι, ἀγνώστου προορισμοῦ, κοιλότητες (εἰκ. 155 


1. ΑΜ 16, 1891, πἰν. Π. Απιΐκε Ώου κπιᾶϊετ, 1, σ. 48, πίν͵ 58 Α.-ς, 59. 

2. Ηεορογία 2, 1933, πίν. Π 

3, Ταῦτα σημειώνει ὁ ΜΠΑΛΑΝΟΣ εἰς τὸν πίν. 6, σχ. 2 τοῦ ἔργου του διὰ σταυρωτῆς διαγραµµίσεως. 

4. Αοιά Αποασοἰομίσα 24, 1953, σ. 103-125, πὶν. 1 καὶ Π. , 

5. Τῆς διαφορᾶς ὀφειλομένης εἰς τὸ διάφορον πλάτος τῶν ὁδῶν, αἴτινες πάλιν ἦσαν συνάρτησις τοῦ διαφόρου πλάτους, 
τῶν μετοπῶν. Τὸ πλάτος τῶν προµόχθων παρέμεινε σταθερὀν. 

6. Καὶ οὐχὶ εἰς τὸ ὑπ᾽ ἀριθ. 1 τοῦ ΔΑ. ἀετώματος. ὡς ἐσφαλμένως σχεδιάζεται παρὰ 8αυσα, ΑΜ 16, 1891, πίν. ΠΠ, 1 καὶ 
Απιϊκο Πευκπιβίες ], σ. 48, πίν. 58, Α--, 59. 
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τοµαί, 156 καὶ 341, πίν. 72), ἓξ ὤν ἡ παρὰ τὴν ΝΔ. γωνίαν τοῦ Δ. ἔχει διαστάσεις 
1275 κ 0,535µ. καὶ βάθος 0,146 µ., ἡ δὲ Α. µῆκος 1,50 ἕως 1,555 κ 0,535 µ. καὶ βάθος 
0149 μ... 

Εἰς ἑκάτερον τῶν ἀετωμάτων ἐκ τῶν ὁριζοντίων γείσων, ἓν (τὸ ὑπ᾿ ἀριθ. 13 τῆς δυ- 
τικῆς») (εἰκ. 190, πίν. 6, 68 κάτω καὶ 72 δοξιὰ ἄνω) καὶ δύο (τὰ ὑπ ἀριθ. 19: καὶ 20 τῆς 


























342. Ὀρθογώνια λαξεύµατα ἐπὶ τῶν ὑπαστίων γείσων (προοκτικἡ ἀναπαράστασις τοῦ ἀετώματος ἐκ τῶν ἄνω). 


ἀνατολικῆς", πίν.4, 72 κάτω) φέρουσι δύο λοξὰς πρὸς τὰ κάτω ἀνοιγομένας ὁπὰς καρ- 
κίνου ἀνυψώσεως (βάθους 0,14 μ.), ὁμοίας πρὸς ἐκείνας, τὰς ὁποίας συνηντήσαµεν 
εἰς τὰς πλινθίδας τῶν τοίχων τοῦ σηκοῦ (βλ. ἀνωτ. σ. 287 καὶ εἰκ. 189). Ἐκ τούτων 
ὅμως φανερὰ ἀπέμενε µόνον ἡ µία, τῆς ἄλλης ὄψεως καλυπτοµένης ὑπὸ τοῦ τοίχου τοῦ 
ἀντιθήματος. Ἡ µόνον ἐπὶ ἑνὸς ἢ δύο γείσων ὕπαρξίς των ὑποδηλοῖ, ὅτι τὰ ἀντίστοιχα. 


1. Βλ. εἰκ. παρὰ Ῥενκονε, Ρηπείρίος, πίν. 18 καὶ κατ' αὐτὸν εἰς τὸ σχέδιον τοῦ Ζιειχκ ἓν Ψοτ]εβεδΙᾶίιες, 2 860. Ν/ΐοα 1875, 
πὶν.ΨΠΙ. Τὸ µῆκος τῆς κοιλότητος ταύτης τοῦ Β. ἄκρου τοῦ Δ. ἀετώματος ἐσφαλμένως σχεδιάζει ὁ ΜΠΑΛΑΝΟΣ (Αναστή- 
λωσις, πίν. Τ, σχ. 9) ὡς 223 µ. 

3. Τοῦ ὑπ' ἀριθ. 21 ἡ ὀπὴ διεπλατύνθη ἀργότερον εἰς 0:25 μ. καὶ βάθος 0:35 µ. (ΜΠΑΛΑΚΟΣ, ᾽Αναστήλωσις, πίν. 114). 

3, Ὁ λίθος οὗτος ἑτέθη εἰς ἀντικατάστασιν τοῦ ἀρχικοῦ εἲς πολὺ ὑστερωτέρους (ρωμαϊκούς!) χρόνους. 

4. Ἡ εἰς τὸ ὑπ' ἀριθ. 12 ὁπὴ εἶναι νέα. 
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343. Ὀρθογώνια λαξεύµατα ἐπὶ τῶν ὑπαετίων γείσων (προοπτικἡ ἀναπαράστασις ἐκ τῶν κάτω καὶ τοµή). 
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τεμάχια γείσου ἐτοποθετοῦντο τελευταῖα (καταφραγή). Εἰς τὸ τεµάχιον 14 τοῦ ἀνα- 
τολικοῦ ἀετώματος ὑπάρχει καὶ κυκλικὸν λάξευµα, διαμέτρου ϐ,27 μ.', μὲ αὕλακα µο- 
λυβδοχοῖας τοῦ ἓν τῷ κέντρῳ τετραγώνου γόμφου, γενομένην πιθανῶς χάριν βάσεως 
μεσαιωνικοῦ τινος κίονος (πίν. 72 κάτω). Κυκλική, ὀλίγον µεγαλυτέρα καὶ ἁδρῶς λα- 
ξευμένη βάθυνσις, ἀλλ᾽ ἄνευ αὕλακος μολυβδοχοῖας, ὑπάρχει καὶ ἐπὶ τοῦ ὑπ᾽ ἀριθ. 13 
τεµαχίου τοῦ Δ. ἀετώματος. ᾽Αμϕότερα τὰ κυκλικἀ ταῦτα λαξεύματα ἔγιναν ὅταν πλέον 
δὲν ὑπῆρχον οἱ ὀρθοστάται τοῦ τυµπάνου: διότι εὑρίσκονται ἀκριβῶς ὑπ᾽ αὐτούς. 

᾿Ἐπί τινων” ἐκ τῶν μεσαίων ὁριζοντίων γείσων ὑπάρχουσιν ἀβαθῆ (0.06 ἕως 0,08 μ.) 
ὀρθογώνια λαξεύματα (εἰκ. 3242 καὶ 343, πίν. 72), µήκους ποικίλλοντος ἀπὸ 0,7! ἕως 0,76 
µ. καὶ πλάτους ὡσαύτως ποικίλλοντος ἀπὸ 0,11 ἕως 0.383 µ., παρουσιάζοντα ζωηρά. 
ἴχνη ὀξειδώσεως», τὸν σκοπὸν τῶν ὁποίων θὰ ἑρμηνεύσωμεν ἀργότερον. 


2.Τὸ τύμπανον, ὡς εἴπομεν, ἀπετελεῖτο, ὅπως εἰς πάντας τοὺς μεγάλους ναοὺς 
τῆς κυρίως Ἑλλάδος, ἐκ διπλοῦ μαρμαρίνουτοίχου: ἑνὸς µετωπιαίου ἐκ δέκα τραπεζιο- 
σχήµων μαρμαρίνων ὀρθοστατῶν (εἶκ. 339, 343)", ποικίλου μήκους; καὶ ύψους, καὶ ἑνὸς 
ὀπισθίου, ἰσοδομικῶς ἐκτισμένου, σχηματίζοντος τὸ ἀντίθημα τοῦ προσθίου. Η ἄνω 
κεκλιµένη πλευρὰ τῶν τραπεζιοσχήµων ὀρθοστατῶν σχηματίζει πρὸς τὴν κάτω όρι- 
ζοντίαν πλευρὰν ὀξεῖαν γωνίαν, ἴσην πρὸς 13: 29’ 44”, ἀντιστοιχοῦσαν πρὸς τρίγω- 
νον, βάσεως 4,115. καὶ ύψους 1,00 µ. 

"Ἡ προσθία κατακόρυφος ἐπιφάνεια τῶν ὀρθοστατῶν τοῦ τυµπάνου εἶναι τοποθετη- 
µένη 0,20 μ. ἐσώτερον τῆς προσθίας κατακορύφου ἐπιφανείας τοῦ ἐπιστυλίου καὶ τῆς 
τριγλύφου (εἰκ. 344, 347) καὶ τοῦτο ἵνα ἀφεθῇ περισσότερος χῶρος διὰ τὰ ἐναέτια 
ἀγάλματα. 

Ἐκ τῶν δέκα ὀρθοστατῶν ὁ (οοΚετε]]” γράφει, ὅτι ἀρχικῶς ὑπῆρχον ἐννέα µεγάλαι 
πλάκες, ὁ δὲ ΜΙομαείἰς (σ. 189) διερωτᾶται ἐὰν πρόκειται περὶ δέκα, ὑποδεικνύων, 
ὅτι τὸ ἀριστερὸν ἄκρον τοῦ τυµπάνου ἐσχεδιάσθη ἐσφαλμένως ὑπὸ τοῦ ΟοοΚεο]]. 
Τοῦ μὲν Α. ἀετώματος σώζονται σήμερον µόνον οἱ τρεῖς ἄκροι --- οἱ ὑπ ἀριθ. 1, 2 καὶ 


1. ΜΠΑΛΑΝΟΣ, ξὰ, εἰκ. 112. 

2. Τῶν ὑπ' ἀριθ. 11, 13, 14 καὶ 16 τεµαχίων τοῦ Α. καὶ τῶν ὑπ' ἀριθ. 11, 12, 13, 14 15 καὶ 16 τοῦ Δ. Ἔκ τούτων ὀλίγα μὲν 
διευθύνονται καθέτως, τὰ πλεῖστα ὅμως λοξῶς πρὸς τὴν βάσιν τοῦ τυµκάνου. Τὸν σκοπὸν τῶν λαξευµάτων τούτων θὰ ἕρμη- 
νεύσωμεν κατωτέρω. 

3, Πρβὰ. καὶ ΜΙΟΜΛΕΙΗ, Ώες Ῥατίνοποη, σ. 189. 

4. Εἰς τὸν ἀριθμὸν τοῦτον θὰ πρέπει νὰ προστεθοῦν καὶ δύο ἀκρότατα τραπεζιόσχηµα τεμάχια (μήκους 0.243 ἕως 0.231 µ. 
καὶ ὄψους: μεγάλης πλευρᾶς 0.215 ἕως 0,230 µ., μικρᾶς πλευρᾶς 0.17 μ.) (εἷκ. 339 ΒΔ., ΝΔ. γωνίας καὶ 168 -37:, πίν. 7Η), τὰ. 
ὁποῖα διὰ τεχνικούς λόγους, δὲν ἦτο δυνατόν νὰ κατασκευασθοῦν ὁμοῦ μετὰ τῶν ἄκρων τραπεζιοσχήµων ὀρθοστατῶν τοῦ. 
τυµπάνου. Αἱ ὑπολειπόμεναι γωνίαι πρὸς συμπλήρωσιν τοῦ τριγώνου τοῦ ἀετώματος δὲν κατεσκενάσθησαν ἐκ χωριστοῦ τε- 
μαχίου, ἀλλ᾽ ὁμοῦ μετὰ τοῦ ἄκρου καταετίου γείσου (εἰκ. 368 - 371, πίν. 71). 

5. Τὰ µήκη τῶν ὀρθοστατῶν τῆς βορείου κερκίδος εἶναι: τοῦ ὑπ' ἀριθ. 1, 3,41 μ. τοῦ ὑπ' ἀριθ. 2, 2491 µ., τοῦ ὑπ' ἀριθ. 3, 
2.501 µ., τοῦ ὑπ' ἀριθ. 4, 2551 μ., τοῦ ὑπ' ἀριθ. 5. 22741 μ. Τὰ µήκη τῶν ὁρθοστατῶν τῆς νοτίας κερκἰδος εἶναι: τοῦ ὑπ΄ ἀριθ. 6 
σώζεται µόνον 1.275 µ., τοῦ ὑπ᾿ ἄριθ. 7 δὲν σώζεται, τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. 8, 2.508 μ., τοῦ ὑπ' ἀριθ. 9, 248 μ., τοῦ ὑπ᾽ ἀριθ. 19, 3,145 µ. 

6, Ῥενκονε, Ρεηείρίος, σ. 15. Μιαβλειας, Ώες ΡαΓίβοποη, σ. 17. Διὰ τὰς σχετικάς κλίσεις τῶν ἀετωμάτων καὶ ἄλλων ναῶν 
τῶν µέσων τοῦ 5ου π.Χ. αἱ. βλ. Α.Κ. ΟΡΛΑΚΔΟΝ, ΑΔ 1, 1915, σ. 1, σηµ.4. Κατὰ τὸν Ώιννίουκ (Ηοεροτία 9, 1940, σ. 31, 
σημ. 69), αἱ κλίσεις τῶν ἀετωμάτων τῶν περικλείων ἀττικῶν δωρικῶν ναῶν κυμαίνονται μεταξὺ τοῦ 1:4 καὶ 1/3 καὶ 1: 4 καὶ 
1/13, συµφώνως καὶ πρὸς τὸ κλῖμα τῆς χώρας. 

7, Αποζοηι Ματθιες ΥΙ, σ. 26. 
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10 ---, τοῦ δὲ δυτικοῦ διετηρήθησαν πάντες, ἐξαιρέσει τῶν ὑπ᾿ ἀριθ. 6 καὶ 7 (πτ. πίν. 
ΧγΠ καὶ πίν. 68, 69). Οἱ ἀποτελοῦντες τὸ τύµπανον ὀρθοστάται εἶναι διετεταγµένοι 
οὕτως, ὥστε κατὰ τὸν ἄξονα τοῦ ἀετώματος νὰ ὑπάρχῃ κατακόρυφος ἁρμός, ύψους 
3,428 μ.!, διαχωρίζων τοὺς δύο κεντρικοὺς τετραπλεύρους ὀρθοστάτας (εἰκ. 39, 145ᾳ). 
Ὁμοίαν ἀκριβῶς διάταξιν παρουσιάζουν καὶ δύο ἄλλοι ναοὶ τοῦ 5ου αἲ.: ὁ τῆς ᾽Α- 
φαίας” καὶ ὁ ἓν Φιγαλείᾳ ναὸς τοῦ ᾿Ἐπικουρίου ᾽Απόλ- 
λωνος”, ἔργον καὶ αὐτὸς τοῦ Ἰκτίνου. Εἰς τὴν περιγρα- 
φεῖσαν περίπτωσιν τὸ καταέτιον γεῖσον κατεσκευάζετο 
τελείως χωριστὸν ἀπὸ τοὺς ὀρθοστάτας. Τοῦτ) αὐτὸ συ- 
νέβαινε καὶ εἰς ἄλλους ναοὺς τοῦ 6ου αἲ. (ναὸς ᾿Αθηνᾶς 
"Ασσου", 540 π.Χ.), τοῦ 5ου αἴ. (Ἐρέχθειον 5) καὶ τοῦ. 
4ου αἰῶνος (ναὸς Διὸς Στράτου ᾽Ακαρνανίας», ναὸς Αλέ- 
ας ᾿Αθηνᾶς Τεγέας”), εἲς τοὺς ὁποίους ὅμως ἀντὶ ἀξονικοῦ 
ἁρμοῦ τῶν ὀρθοστατῶν ἐτίθετο εἲς τὸ μέσον τοῦ τυµπά- 
νου μέγας πεντάπλευρος ὀρθοστάτης (εἰκ. 345β). Εἰς ἅλ- 
λα πάλιν κτίρια τοῦ 5ου αἰῶνος (Ἠφαίστειον", Προπύ- 
λαια”, ναὸς ᾿Αθηνᾶς Νίκης !», ναὸς Ραμνοῦντος”') συναν- 
τῶμεν μὲν ἓν τῷ µέσῳ ὀρθοστάτην, ἀλλὰ τοῦτον ἑξά- 
πλευρον (εἰκ. 345γ), ἀποβαίνοντα τοιοῦτον λόγῳ ἄποκο- 
πῆς τοῦ μεταξὺ τοῦ ὀρθοστάτου καὶ τοῦ καταετίου γεί- 
σου παρεμβαλλομένου μικροῦ ἰσοσκελοῦς τριγώνου Τ 
(εἰκ. 345Υ), ὅπερ τώρα πλέον κατεσκευάζετο ἐξ ἑνὸς τε- 
µαχίου μετὰ τοῦ µέσου καταετίου γείσου. Μίαν παραλλα- 
γὴν τοῦ τελευταίου τούτου τύπου, προκύπτουσαν ἐκ τῆς 
διχοτοµήσεως τοῦ μέσου ἑξαπλεύρου ὀρθοστάτου, παρέ- 












































μι Κωτακόρυφος τομὴ τοῦ τυμκά- 
ο αλκωρό ο. ο. νου τοῦ ἀετώμαιος ἐν σχέσει πρὸς 
χει ὁ ὃν Σουνίῳ ναὸς τοῦ Ποσειδῶνος '', ἔνθα ἐπανέρχε- Ὃν νονδν 


ται μὲν πάλιν ὁ ἁρμὸς εἲς τὸν ἄξονα τοῦ ἀετώματος, ἀλλ᾽ 

οὗτος τώρα χωρίζει δύο οὐχὶ τετραπλεύρους, ἀλλὰ πενταπλεύρους ὀρθοστάτας, τοῦ 
ὑπολειπομένου ὑπὲρ ἀμφοτέρους τοὺς ὀρθοστάτας μέχρι τοῦ καταετίου γείσου τρι- 
γώνου κατασκευαζοµένου συμφυοῦς μετὰ τοῦ μέσου καταετίου γείσου (εἰκ. 3458). 


1, Τὰ ὄψη τῶν ὑπολοίπων ἁρμῶν εἶναι: τῆς μὲν βορείου κερκίδος 0.974 - 1.581 -2.180 - 2:77 µ.. τῆς δὲ νοτίας 2.160 -Ι,500- 
ο η 

3, Ειεοµτεκ παρὰ ΕὐκτνΑνοι κα, Ἀρίπα, πὶν. 3 καὶ 34. 

3, ΟοσκΏκΕια., Ἔμο Τοπηρίε οἳ Αροϊιο Ερίκουείος. πίν. 3. ΝΝ. Β. ΏιννΜοοκ, Μειτ, Μως, διμάίες 4, 1932 - 33, σ. 14 ἐξ. 

4-Οιλάκε - Ῥλοον, Πηνεφιἰᾳβιίομν αἲ Αφδος. πίν. σ. 145 

5, 6τενενο - Ῥλτον, Τε ΕγεοβίΝουμη, πίν. ΧΧΙ 

6 Α. Κ. ΟΡΑΑΝΔΟΣ. ΑΔ 8, 1923, σ. 17. εἰκ. 15. 

Τι Οι. Ώυσλο -}. ΒΕΚΟΗΝΑΝΝΟ - Μ. ΟΚΕΜΝΕΝΝΕΝ, Γ6 Φαποιμαΐτε 4΄ΑΙέα Αἰλνέπα ἆ Τέρέο, Ραείς 1924, πίν. ΧΙΙ - ΧΙΝ. 

8. Βκι Βαύχκ, Ώας «οµ. Τηεσείοη, Ιεἱρείᾳ 1899, πἰν. 2. Η. Κοομι, διωάΐοη Ζυπι Τβεσεικιεπηρε! η Αίίνεμ, Βεη]ίη 1953, σ. 186, 
εἰκ. 60. 

ο, ΝΨ. Β. Ώινννοος, Α1Α 14, 1910, σι 148, εἰκ. 1 

10. Α.Ο, Όκιλνυον, ΒΟΗ 71/72, 1947/48, σ. 28. εἰκ. 20. 

Ἠς δτύλκτ- Κενετε, Ὀποκίιοά Απιζηηιίος οἳ Αεάΐσα, Ἡ κεφ. ΨΙ. κίν. ΙΙ. 

12. Α. Κ. ΟΡΛΑΝΑΟΣ, ΑΔ 1, 1915, σ. 4, εἰκ. 3. 
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"Ας ἐπανέλθωμεν τώρα εἲς τὸν Παρθενῶνα. Ἡ ὀπισθία πλευρὰ τῶν 0415 (κάτω) ἕως. 
047 μ. (ἄνῳ) παχέων τεσσάρων κεντρικῶν ὀρθοστατῶν εἶχε κοιλανθῆ διὰ χονδροῦ βε- 
λονίου, χάριν ἐλαφρύνσεως τοῦ βάρους των κατὰ τὸ µεγαλύτερον τμῆμα τοῦ ὕψους των 
κατὰ καμπύλην γραμμµήν (εἰκ. 343, 346, 341, 348, πίν. 70), ἵνα ἀφαιρεθῇ ἀρκετὸν πάχος 
των καὶ ἄρα καὶ βάρος ἀπὸ τοὺς µέσους ὀρθοστάτας, ὅπερ ἀφιέμενον, θὰ κατέθλιβε τὰ 


στα στ τι 
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ο 3 2 3 4 








345. Διάφορα σχήµατα µέσων ὁρθοστατῶν τοῦ τυµπάνου τοῦ ἀετώματος. 


κάτωθι μεσαῖα ἐπιστύλια]. Κατήντησεν οὕτω νὰ ἔχουν οἱ κεντρικοὶ ὀρθοστάται καὶ 
εἲς τὸ μέσον τοῦ ὕψους των πάχος µόνον 0,245 ἕως 0,26μ." Ἐπειδὴ δὲ διά τῆς διατά- 
ξεως ταύτης τὸ κέντρον βάρους τοῦ ὀρθοστάτου ἔφευγεν ἀπὸ τὸ μέσον τῆς βάσεώς του, 
πρὸς ἀποφυγὴν ἀνατροπῆς του, συνέδεσαν τὸν ἁρμὸν κατ ἀποστάσεις διὰ μακρῶν σι- 
δηρῶν συνδέσμων σχήµατος διπλοῦ ταῦ, μετὰ τοῦ ὄπισθεν ἰσοδόμου ἀντιθηματικοῦ 
ποίχου, περὶ τῶν ὁποίων κατωτέρω λεπτομερέστερον διαλαμβάνομεν. 

Οἱ ὀρθοστάται τοῦ τυµπάνου ἐγομφοῦντο ἐπὶ τῶν ὁριζοντίων γείσων τῇ βοηθείᾳ 
μεγάλων πενταγώνων” σιδηρῶν γόμφων, τιθεµένων κατὰ τὸν ἁρμὸν ὥσεως τῶν ὀρθο- 
στατῶν καὶ εἰς ἀπόστασιν 0,19 ἕως 0,21 μ. ἀπὸ τῆς προσόψεως αὐτοῦ, εἰσχωρούντων δὲ 
κατὰ τὸ ἥμισυ τοῦ μήκους των εἰς ἕκαστον τῶν δύο γειτονικῶν ὀρθοστατῶν". Οἱ γόµ- 
φοι οὗτοι ἀναγράφονται ἐπὶ τοῦ σχεδίου τοῦ πίν. 68, διὰ τῶν γραμμάτων Γ, Γ, σχεδιά- 
ζονται δὲ ἐπὶ τοῦ πτ. πίν. ΧΥΙΙ καὶ τοῦ πίν. 69. Ἡ µολυβδοχόησίς των ἐγίνετο τῇ βοη- 
θείᾳ λεπτῶν (διαμέτρου 0,02 µ. καὶ βάθους 0,008 μ.) αὐλάκων χύσεως, λαξευοµένων 
λοξῶς ἀπὸ τοῦ προσώπου τῶν λίθων πρὸς τοὺς ἁρμοὺς ὥσεως αὐτῶν. 

Πλὴν τῶν κυρίως γόμφων ἐτίθεντο κατὰ τοὺς ἁρμοὺς τῶν ὀρθοστατῶν καὶ παρά- 
Ύομφοι, σαφῶς διακρινόµενοι τόσον εἰς τὰ ἀκάλυπτα γεῖσα τοῦ Α. ἀετώματος, ὅσον 
καὶ εἲς τὰ ὑπ᾿ ἀριθ. 15, 16, 17 καὶ 18 γεῖσα τοῦ Δ. (πίν. 68). Ἔκ τούτων μάλιστα εἷς, ὁ 
εἰς τὸ ὑπ᾽ ἀριθ. 17 γεῖσον, διατηρεῖ ἀκόμη καὶ ὅλον τὸν µόλυβδον διὰ τοῦ ὁποίου, 
περιέργως, εἶχε μολυβδοχοηθῆ, ἐνῶ συνήθως οἱ παράγοµφοι δὲν ἐμολυβδοχοοῦντο. 


1, Ὁμοία ἀλλὰ κατ' ἄλλον τρόπον γενοµένη ἐλάφρυνσις τοῦ ἀντιστοιχοῦντος πρὸς τὰ µέσα ἐπιστύλια βάρους τοῦ τυµ- 
πάνου παρατηρεῖται καὶ εἰς τὴν ἀνατολικὴν πρόσοψιν τῶν Προπυλαίων’ πρβλ. Ώινομουκ, Α1Α 14, 1910, σ. 149, εἰκ. 2. 

2. Ἡ κοιλότης αὕτη διέφυγε τὴν προσοχὴν τῶν 1». καὶ Μ. Μλονε ες τε τὴν πρὠτην (Ραεΐς 1895) καὶ τὴν δευτέραν ἔκδοσιν 
(Φατὶς 1913) τοῦ ἔργου των Ἰ.α Ῥατίλέποη, πίν. 11 καὶ 71 ἀντιστοίχως. 

3, Μήκους βάσεως 0,22 ἕως 0.27 µ., ὄψους ἓν τῷ µέσῳ 0,154 µ., εἰς δὲ τὰ ἄκρα 0:08 ἕως 0.097 µ. καὶ πάχους 0.020 δως. 
0025 µ. 

4. Τοιούτους γόμφους συνηντήσαµεν ἤδη καὶ εἰς τοὺς τοίχους τοῦ σηκοῦ (σ. 285, εἰκ. 186), ὠνομάσαμεν δὲ αὐτοὺς ἀμφι- 
Ὑόμφους (πτ. πίν. ΧΥΙΙ καὶ πίν. 68). 
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346. Προοπτι 





ἡ τοµὴ τοῦ µέσου ὀρθοστάτου καὶ τοῦ ὄπισθεν ἀντιθηματικοῦ τοίχου. 
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ΠΑΡΘΕΝΩΝ 
ΤΟΜΗ. καῖα Τον αξονα τοΥ ΑξΤοµατοί 

















341. Κατακόρυφος τομὴ κατὰ τὸν ἄξονα τοῦ θριγκοῦ 
καὶ τοῦ ἀθτώματος. 
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Χάριν τῆς τελείας ἐπαφῆς τῶν ὀρθοστατῶν πρὸς ἀλλήλους οἱ ὀρθοστάται εἶχον 
ἐφοδιασθῆ καὶ δι᾽ ἀνάθυρώσεως κατά τε τὴν ἄνω, καὶ τὴν ἐξωτερικὴν κατακόρυφον. 
αὐτῶν πλευράν, πλάτους 0,06 ἕως 0,065 µ. (εἰκ. 346, 347, 348, πίν. 70). 

Μοχλοβόθρια (Φίεπιπι]δοµετ), διατηρούµενα ἐπὶ τῶν ὁριζοντίων γείσων πλησίον 
τῆς ἐξωτερικῆς γραμμῆς τῶν ὀρθοστατῶν τοῦ τυµπάνου, μαρτυροῦσιν, ὅτι οἱ ὀρθοστά- 









ΟΠΙΣΟΙΑ ΟΥΙΞ 
ΤΟΥΤΥΜΠΑΝΟΥ 











348. Προοπτικἡ ἄποψις τῆς ὀπισθίας κοίλης πλευρᾶς τῶν ὀρθοστατῶν τῆς βορείου κερκίδος τοῦ Δ. ἀετώματος. 


ται ὠθοῦντο πρὸς τὰ ἀντιθήματά των ἐκ τῶν ἔξω (ἐκ τῆς προσόψεως), προκύπτει δ᾽ 
ἐκ τούτου, ὅτι τὰ ἀντιθήματα θὰ εἶχον τοποθετηθῆ πρότερον. ᾽Αφ’ ἑτέρου, ἐξ ἄλλων 
σωζοµένων µοχλοβοθρίων, συνάγοµεν, ὅτι ἡ κατὰ μῆκος τοποθέτησις τῶν ὀρθοστα- 
τῶν τοῦ τυµπάνου ἐγίνετο ἀπὸ τοῦ κέντρου αὐτοῦ πρὸς τὰ ἄκρα, ὅπως δηλαδἠ καὶ εἷς 
τὰ Προπύλαια]. 

Εἰς τὴν βάσιν τῆς προσόψεως τῶν δύο σωζοµένων μεγάλων ὀρθοστατῶν (ἀριθ. 4 καὶ 


1, Ώινενοοκ, Α1Α. 14, 1910, σ. 147, πίν.Τν. 
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5) (πτ. πίν. Χν Π καὶ πίν. 68, 69) τῆς βορείου κερκίδος} τοῦ Δ. ἀετώματος ἔχουν λαξευ- 
θῆ, ἀνὰ δύο ἐφ᾽ ἑκατέρου ὀρθοστάτου, µεγάλαι ὀρθογώνιοι ὁπαί, δηλούμεναι διὰ τῶν 
γραμμάτων Β, Β, Β ἐπὶ τοῦ πίν. 68, σχεδιαζόµεναι δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ πτ. πίν. ΧνΠ καὶ τοῦ 
πίν. 69. Τὸ πλάτος των κυμαίνεται ἀπὸ 0,355 µ. µέχρι 0.420. τὸ δὲ ὕψος των εἶναι 0,075. 
μ., ἐξαιρέσει μιᾶς (τῆς ἐπὶ τοῦ ὀρθοστάτου 4), ἥτις ὑψώθη ἀργότερον τμηματικῶς µέ- 





349. Ὁ νέος ἀναστηλωθεὶς ὀρθο- 
στάτης, ὑπ᾿ ἀριθ. 6 (πρόσοψις, ὁρι- 
ζοντία καὶ κατακόρυφος τοµή τον). 





350.Τομὴ τοῦ νέου ὀρθοστά- 
του τοῦ τυµπάνου κατὰ τὸν 
ἄξονα μιᾶς ὁπῆς προβόλου. 


ΑΟ 


χρι 0,118 µ., ἀποβᾶσα περίπου βαθµιδωτή (πίν. 68). Ὁμοία συνήθης καὶ ἀμφίγομφος 
ὁπὴ ὑπάρχει καὶ εἰς τὴν βάσιν τοῦ προσφάτως, ὑπ᾿ ἀριθ. 6, ἀναστηλωθέντος τεµαχίου 
ὀρθοστάτου τῆς νοτίας κερκίδος” τοῦ αὐτοῦ ἀετώματος (εἰκ. 339, 349 καὶ πίν. 72 ἄνω). 
Τὸ πλάτος τῆς ὀπῆς εἶναι καὶ πάλιν 0,355 µ. καὶ τὸ ὕψος 0,075 µ. 


1, Κερκίς: 16 Ἡ 23 1668 (Ἐλευσῖνος), 58. ΙΝ, 13, 102, 89: ἔλετο κερκίδα τό αἰετῶ ἐργάσασθαι. 102, 112: ἐναιετίων τᾶς ἁτέρας. 
κερκίδος. 

2. Τὸ τεµάχιον τοῦτο φαϊνεται ὅτι ἐσώζετο ἀκόμη εἰς τὴν θέσιν του, θὰ κατέπεσε δὲ τὸ 1805, λόγῳ σεισμοῦ, τὸν ὁποῖον. 
ἀναφέρει ὁ Ώουννενε, (Ττανεῖν 1. σ. 129): «Φοπιε Β]οεΚν οἵ ε]νο ΨοσίοΓΏ (ΥΤΗΡΑΠΟΗ νιοτο (ΗΓΟΝΜΗ άοννη ϐΥ 4ῃ «αΓίφημαΚο {η 1805». 
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Πᾶσαι αί μνημονευθεῖσαι ὁπαὶ δὲν ἐκτείνονται καθ’ ὅλον τὸ κατὰ τὴν βάσιν τῶν 
τῶν ὀρθοστατῶν πάχος (0415 ἕως 0,425 μ.), ἀλλὰ καταλαμβάνουν µόνον τὰ 0,335 µ. 
αὐτοῦ, φθάνουσαι ἐσωτερικῶς περίπου µέχρι τῆς προεκτάσεως τῆς κοιλανθείσης κατα- 
κορύφου παρειᾶς τῶν ὀρθοστατῶν, πρὸς τὴν ὁποίαν καὶ συνάπτονται διὰ καμπύλης 
λαξεύσεως (εἰκ. 346 - 349 καὶ πίν. 70, 72). 





351 «352. Φωτογραφίαι λαξευμάτων ἐπὶ τῶν ὑπαετίων γείσων διά τοὺς σιδηροῦς προβόλους (Δ. ἀετώματος). 


Καταντᾷ οὕτω τὰ ὑπόλοιπα ὀπίσθια µέρη τοῦ πάχους τῶν ὀρθοστατῶν νὰ προβάλ- 
λουν ἐσωτερικῶς, δίκην ἀντηρίδων, ὡς αἱ εἰκόνες 348, 350 καὶ ὁ πίν. 70 δεικνύουν. 

Αἱ ἀνωτέρω περιγραφεῖσαι ὁπαὶ Β, Β, Β (πίν. 68) θὰ εὑρίσκοντο ἀναμφιβόλως εἰς, 
σχέσιν πρὸς τὰ ἐπὶ τῶν οριζοντίων γείσων μνημονευθέντα ἤδη (σ. 515) πέντε ἐφ᾽ έκα- 
τέρου ἀετώματος λαξεύματα Α, Α, Α, Α, ἄτινα, ἀρχόμενα ἀπὸ τοῦ ἄκρου τοῦ γείσου, 
διευθύνονται πρὸς τὰς ὁπάς, ἄλλοτε καθέτως καὶ ἄλλοτε λοξῶς (βλ. τὰς εἰκ. 351 - 354, 
355 καὶ τὸν πίν. 68). ᾿Αξιοσημείωτον εἶναι, ὅτι τὰ λαξεύµατα ταῦτα (πέντε τὸν 


1. Πρβλ. καὶ τοὺς πίνακας τοῦ Ρενκονε, Ρεήηείρ]ος, πίν. ΧΝΠΗΙ, τοῦ ΜΙΟΜΑΚΙΙΝ, Ώες Ῥαγίλοροη, πίν. 6, τοῦ Βπ. δλυεκ ἐν 
ΑΜ. 16, 1891, πίν. ΠΙ καὶ Απιϊκο Ώεηκπιᾶῖετ, 1, σ. 48, πίν. 58, Α --, 59, τοῦ Κ. ΟΑΝΡΕΝΤΕΝ ἓν Ἡεορογία 2, 1933, πίν͵ Π, ὡς 
καὶ τὸ ἐκ τοῦ Ῥεπτοσε δάνειον σχέδιον τοῦ Ε. Ζιχεκ ἓν ΟΟΝΖΕ, ΨουεροῦΙᾶιιετ, 2 8ετ. Ῥήοα 1876, πἰν. ΥΠ. 
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ἀριθμὸν ἓν συνόλφῳ! ἐφ᾽ ἑκάστου ἀετώματος) εὑρίσκονται εἲς τὸ µέσον τοῦ πλάτους 
τοῦ οἰκείου ἀετώματος”. 

Τοῦτο ἀκριβῶς τὸ χαρακτηριστικόν, ἓν συνδυασμῷ καὶ πρὸς τὴν ἐντὸς τῶν λαξευ- 
µάτων ὕπαρξιν σκωρίας, παρέσχε καὶ τὴν ὑπὸ πάντων τῶν ἐρευνητῶν γενομένην δε- 
κτὴν ἑρμηνείαν τοῦ σκοποῦ των, τὴν ὁποίαν πρῶτος ἔδωκεν ὁ Ῥεηγοςο” καὶ παρεδέ- 
χθησαν οἱ νεώτεροι". 





353-354. Φωτογραφίαι λαξευμάτων ἐπὶ τῶν ὑπαετίων γείσων διὰ τοὺς σιδηροῦς προβόλους (Δ. ἀετώματος), 


Γράφει λοιπὸν ὁ Ῥεπτοςε, ὅτι τὰ ἐπὶ τῶν γείσων λαξεύματα ἐχρησίμευον διὰ νὰ 
δέχωνται σιδηρᾶ ἑλάσματα ἢ ζυγοὺς (οαπἴ]ενεις) ἢ προβόλους, οἵτινες κατὰ μὲν τὸ 
ἓν ἄκρον των ὁπακτοῦντο ἐντὸς τῶν κάτωθεν τῶν ὀρθοστατῶν ὀρθογωνίων ὁπῶν, Β, Β, 
κατὰ τὸ ἄλλο δ᾽ ὅμως ἔμενον ἀστήρικτοι, ἐπὶ τοῦ ἀστηρίκτου δὲ τούτου ἄκρου ἑτί- 
θετο τὸ φορτίον τῶν ἐναετίων ἀγαλμάτων, ἀντισταθμιζόμενον ὑπὸ τοῦ βάρους τοῦ 
ἀντιστοίχου ὀρθοστάτου τοῦ τυµπάνου (εἰκ. 344). 

Τὰς διαστάσεις τῶν σιδηρῶν προβόλων δυνάµεθα νὰ συναγάγωµεν ἐκ τοῦ πλάτους 


1. Εἰς τὸ σχέδιον τοῦ κίν. 68 κάτω σημειοῦται καὶ ἕκτον λάβευµα ἐπὶ τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. 9 γείσου, ὅπερ ὅμως φαίνεται, ὅτι δὲν. 
ἐχρησιμοποιήθη. 

3. Ἠτοι ἐπὶ τῶν ὑπ' ἀρίθ. 11 - 16 τοµαχίων τοῦ Α. ἀετώματος (πίν, 72). 

3, Ρηποίρ]ες, σ. 46 καὶ πίν. ΧΝΗΙ 

4. ΜιοµΑκιαν, Ώου ΡαΠΜΟΠΟΗ, σ. 172. ΝΝ.Β. Ώινννοος, Α)Α 26, 1922, σ. Ι57, εἰκ. 5. Β. ΟΛΡΕΝΤΕΝ, Ηεεροεία 2, 19033, σ1 ἐξ, 
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καὶ τοῦ βάθους τῶν λαξευµάτων καὶ ἐκ τοῦ ύψους τῶν ὁπῶν Β, Β, Β. Καὶ τὸ μὲν πλάτος 
τῶν λαξευµάτων ἐποίκιλλε μεταξὺ 0,11 καὶ 0.285 µ., τὸ δὲ βάθος ἧτο περίπου 0,06 µ. 
Πρέπει ὅμως νὰ σημειωθῆ, ὅτι τὸ βάθος τῶν λαξευµάτων δὲν κατελαμβάνετο ὁλόκλη- 
ρον ἀπὸ τὸ πάχος τοῦ προβόλου, ἀλλ) ἄφινε κάτωθεν αὐτοῦ μικρὸν κενόν, περίπου 
0/01 µ. (εἰκ. 356), χάριν τοῦ βέλους κάµψεως τοῦ προβόλου. Τοῦτο δὲ συνάγεται ἐκ 





155, Ὄψις τοῦ ὑπαετίου καὶ τῶν ἑπαντίων γείσων, ὡς καὶ τῶν ὀρθοστατῶν τοῦ Δ. ἀντώματος ἀπὸ Ν. 


τῆς κατὰ μῆκος τομῆς τοῦ λαξεύματος, ἥτις παρουσιάζει πρὸ τοῦ ὀρθοστάτου μικρὸν 
ἕξαρμα ἢ βαθµίδα ύψους 0,01 µ., μήκους, 160 µ. καὶ βάθους 0,061 µ. (εἰκ. 356 κάτω). Ἐπ᾽ 
αὐτοῦ λοιπὸν τοῦ ἐξάρματος ἐστηρίζετο κυρίως ἡ πακτουμένη ἄκρα τοῦ προβόλου, διότι 
ἄλλως τὸ βάρος τοῦ ἐπὶ τοῦ προβόλου ἀγάλματος θὰ ἔπιπτεν ὅλον ἐπὶ τοῦ γείσου. 
Ἐπειδὴ δ᾽ ἀφ' ἑτέρου ἡ μεγίστη, λόγῳ τῆς φορτίσεως, ροπἡ κάµψεως τοιούτων δια- 
στάσεων προβόλων δὲν ἠδύνατο νὰ ὑπερβαίνῃ τὰ 2 ἕως 3 χιλ/μα, θὰ παρενεβάλλοντο 
φύλλα λεπτὰ καὶ ἐπίπεδα ὀρειχάλκου ἢ ἄλλης τινὸς ὁμοίας ὕλης, ἵνα μεταφέρουν τὸ 
βάρος τῶν ἐπικειμένων γλυπτῶν εἰς τὰς δοκούς, οὕτως, ὥστε αἱ πλίνθοι τῶν ἀγαλμά- 
των νὰ ἐγγίζουν τὸ μικρὸν τοῦτο τεµάχιον φύλλου (εἰκ. 356). Μικρὸν μάλιστα λείψα- 
νον τοιούτου φύλλου διετηρήθη κάτωθεν τοῦ τυµπάνου τοῦ τεµαχίου 10 τῆς Ν. πλευ- 
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ρᾶς. Μόνον ἡ εἰς τὸ γεῖσον 11 τοῦ Δ. ἀετώματος ἀντιστοιχοῦσα ὀπὴ τοῦ ὀρθοστάτου. 
τοῦ τυµπάνου εἶναι τόσον ὑψηλή (0,118 μ.), ὥστε ἡ ἀντίστοιχος δοκὸς θὰ ἧτο τόσον 
πολὺ παχεῖα, ἵνα ἐπαρκέσῃ τὸ βάθος τοῦ λαξεύματος δι) αὐτήν. Πρέπει δ᾽ ἐνταῦθα νὰ 
σημειωθῇ καὶ ὅτι αἱ ὑπὸ τοὺς ὀρθοστάτας ὁπαὶ ἧσαν κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον σφη- 
νοειδεῖς ἓν κατακορύφῳ τομῇ, ἐπειδὴ τὸ ύψος των κυμαίνεται κατὰ μὲν τὸ µέτωπον τοῦ 


7777 


μας. 


356. Κάτοψις (κάτω) καὶ κατακόρυφος τοµὴ (ἄνο) τῶν διά τοὺς προβόλους, 
καὶ τοὺς ὕπερθεν αὐτῶν ὀρθοστάτας λαξευμάτων. 


ὀρθοστάτου μεταξὺ 0,08 καὶ 0,09 µ., ἐνῶ ὄπισθεν εἶναι µόνον 0,06 ἕως 0,085 µ. Ἔπο- 
µένως τὸ πάχος τῶν δοκῶν δὲν δύναται νὰ ἦτο πολὺ περισσότερον τῶν 0,05 µ. ἢ 0,06 μ. 
Φαίνεται ὅμως, ὅτι καὶ τὰ ἀγάλματα δὲν ἡδράζοντο ἁπλῶς ἐπὶ τοῦ προβόλου, ἀλλ᾽ 
ὅτι οὗτος εἰσέδυε κατὰ 2 περίπου ἑκατοστὰ ἐντὸς αὐτῶν, ἵνα ἀποφεύγεται ἡ πρὸς τὰ. 
πλάγια ὀλίσθησίς των. Δυστυχῶς δὲν διετηρήθησαν τὰ μεσαῖα ἐναέτια, ὥστε νὰ ἴδω- 
μεν τὴν σχετικὴν ἐγκοπήν των, οὔτε δὲ καὶ οἱ σιδηροῖ πρόβολοι, ἀλλὰ µόνον ἡ ἐξ 
αὐτῶν προελθοῦσα σκωρία, ἥτις ἐκάλυψε τὰ λαξεύματα. 

Οἱ πρόβολοι δὲν διῆκον καθ’ ὅλον {ὸ πάχος τῆς βάσεως τῶν ὀρθοστατῶν, ὡς ἄναπα- 
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ρίστανται ὑπό τε τοῦ Ὠϊποπποος } καὶ τοῦ Κγ. Γερρεςεπ”, ὅστις καὶ προσθέτει τὰ παρεµ- 
βαλλόμενα καὶ ἀνωτέρω μνημονευθέντα λεπτὰ φύλλα χαλκοῦ (ἡμετέρα εἰκὼν 356). 
Κρίνων ἐντούτοις ἐκ τῆς καμπύλης λαξεύσεως (εἰκ. 350, 357) τῆς ὀροφῆς τινῶν τῶν. 
ὑπὸ τοὺς ὀρθοστάτας ὁπῶν Β, Β. Β (πίν. 68), νομίζω, ὅτι ἐὰν δὲν ἐλαξεύοντο µεταγενε- 
στέρως τὰ λαξεύματα Α, Α,Α, οἱ πρόβολοι, παρακολουθοῦντες τὴν καμπύλην αὐτήν, 
θὰ ἠδύναντο καὶ νὰ ἀνακάμπτωνται ὄπισθεν καὶ ἐπί τι διάστηµα κατακορύφως, δηλα- 
δὴ κατὰ τὴν ὀπισθίαν πλευρὰν τῶν ὀρθοστατῶν καὶ οὕτω διὰ τοῦ ἐναγκαλισμοῦ των 
πρὸς τοὺς ὀρθοστάτας θὰ καθίστων ἔτι ἰσχυροτέραν τὴν μετ’ αὐτῶν συνεργασίαν (βλ. 
σχετικὴν ἡμετέραν ἀναπαράστασιν εἶκ. 357). 


357. Ὑποθετικὴ κατακόρυφος τομὴ προβόλου, ἀνακαμπτομένου 
κατὰ τὴν ὀπισθίαν πλουρὰν τοῦ ὀρθοστάτου (κατὰ τὸν συγγραφέα). 





Ὅσον ἀφορᾷ τὴν σειρὰν ἐκτελέσεως τῶν διαφόρων σχετικῶν ἐργασιῶν πρῶται θὰ 
ἐλαξεύοντο αἱ ὑπὸ τοὺς ὀρθοστάτας ὁπαί, πρὶν ἢ οὗτοι τοποθετηθοῦν”" διότι ἄλλως 
θὰ ἦτο πολὺ δύσκολος ἡ ἐκτέλεσίς των, ἔπειτα δέ, ὅταν πλέον τὰ βαρέα κεντρικἁ ἐναέ- 
τια θὰ ἦσαν ἔτοιμα πρὸς τοποθέτησιν, θὰ ἐξετελέσθησαν τὰ διὰ τοὺς προβόλους λα- 
δεύµατα ἐπὶ τῶν γείσων, ὡς ἐπιστοποίησεν ὁ Α. Κιπιρ/’ καὶ ἑπομένως δὲν ἠδύναντο οἱ 
πρόβολοι ἐκ τῶν ὑστέρων νὰ ἀνακαμφθοῦν πρὸς τὰ ὀπίσω5, ὡς ἀνωτέρω ὑπεθέσαμεν. 

Ἐρωτᾶται ἤδη διατί τὰ μνηµονευθέντα λαξεύµατα δὲν διευθύνονται ὅλα καθέτως 
πρὸς τὰς ἀντιστοίχους ὁπὰς τῶν ὀρθοστατῶν τοῦ τυµπάνου, ἀλλὰ πολλὰ ἓξ αὐτῶν πλα- 
γίως; Τὰ λαξεύματα τῆς βάσεως θὰ ἔγιναν, ὡς ἐλέχθη, ἀφοῦ εἶχε τελειώσει ἡ ἄρχιτε- 
κτονικὴ τῶν ἀετωμάτων καὶ ὅταν θὰ ἦσαν πλέον ἔτοιμα πρὸς τοποθέτησιν τὰ ἐναέτια. 


1. Α)Α 26, 1922, σ. 151, εἰκ. 5 

2. Αεια Ατομαεοϊοβίσα 24, 1953, σ. 110, εἰκ. 5. 

Δ, ΜΙΟΜΑΕΙΙ παρὰ Βγκινοεικ΄ς, Κωποιρεσοἰήοῖις 1’, Ώας Αἰἰοτίωπι, αἱρέίᾳ 1911, σ. 233. 
4. 141 40, 1925, σ. 31 ἐξ, 

5. Βλ. σχετικῶς καὶ 1. Βευσε, ΑΜ 89, 1978, σ. 126, σημ. 6. 
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ἀγάλματα, ἤτοι μεταξὺ τοῦ 438 καὶ τοῦ 432 π.Χ., συμφώνως πρὸς τοὺς διασωθέντας 
λογαριασμούς, καὶ ὡς ἄλλωστε ἀποδεικνύουν καὶ οἱ ἐπὶ τῶν τεµαχίων γείσων 14 τοῦ 
Δ. καὶ 12 - 14 καὶ 16 τοῦ Α. ἀετώματος σωζόμενοι εἰς τὸν πυθµένα τῶν ἀντστοίχων 
λαξευµάτων καὶ μολυβδοχοημένοι! ἤδη σύνδεσμοι διπλοῦ ταῦ, οἵτινες ἐδέησε νὰ ἑξα- 
χθοῦν, ἵνα ἐπιτρέψουν τὴν εἰς τὰ λαξεύµατα τοποθέτησιν τῶν προβόλων”. Ἐκτῶν ὁπῶν 
τῶν ὀρθοστατῶν τῶν ὑπὲρ τὰ γεῖσα 9 - 14 τοῦ Δ. ἀετώματος καὶ τῶν λαξευµάτων ἐπὶ 
τοῦ ἐδάφους τῶν γείσων 11 - 16 τοῦ Δ. καὶ 10 - 14 καὶ 16 τοῦ Α. δυνάµεθα νὰ συµπε- 
ράνωμεν, ὅτι πρὶν ἀνυψωθοῦν οἱ ὀρθοστάται τοῦ τυµπάνου, ὁπαὶ 0,36 µ. πλάτους καὶ 
0,06 ἕως 0,09 µ. ὑψηλαί, εἶχον λαξευθῆ μὲ πᾶσαν ἐπιμέλειαν εἰς τὴν ἔδραν τῶν τεσσάρων. 
κεντρικῶν ὀρθοστατῶν ἑκάστου τυµπάνου, κατὰ τρόπον, ὥστε ἕκαστος τῶν εἴσχω- 
ρούντων εἰς αὐτὰς προβόλων νὰ ἀντισταθμίζεται ἀπὸ τὸ βάρος ἡμίσεος ὀρθοστάτου, 
δηλαδὴ ἀπὸ βάρος ὄχι κατώτερον τοῦ τῶν γλυπτῶν, ἄτινα ἔφθανον ἄνω μέχρι τοῦ κατα- 
ετίου γείσου καὶ ἐπλήρουν τόσον διάστηµα πλάτους, ὅσον τὸ μεσολαβοῦν μεταξὺ 
δύο διαδοχικῶν ὁπῶν τῶν ὀρθοστατῶν. Ὅταν ἔπειτα ἦσαν πλέον ἔτοιμα νὰ ἀνυψωθοῦν. 
εἰς τὰς θέσεις των τὰ ἐναέτια, ἦτο καιρὸς νὰ γίνουν καὶ τὰ λαξεύματα διὰ τοὺς προβό- 
λους εἲς τὰ δάπεδα τῶν ἀετωμάτων, χάριν δ᾽ εὐκολίας των οἱ τεχνῖται προετίµησαν 
τὰς ἐκτελεσθείσας ἤδη προκαταβολικῶς εἰς τὴν ἔδραν τῶν ὀρθοστατῶν ὁπάς, διότι 
νέαι ὁπαὶ ἦτο δύσκολον νὰ λαξευθοῦν. Ἐπειδὴ ὅμως μερικαὶ ἀπὸ τὰς ἐκτελεσθείσας 
ὁπὰς ὀρθοστατῶν συνέβαινε νὰ μἡ εἶναι τοποθετηµέναι ἀκριβῶς ὄπισθεν τῶν γλυπτῶν 
ποὺ ἐχρειάζοντο στήριξιν, ἐδέησε τὰ διὰ τοὺς προβόλους ἐπὶ τοῦ ἐδάφους λαξεύματα 
νὰ γίνουν ἀντιστοίχως λοξά. Προέκυψεν οὕτω µία διάταξις τῶν λαξευµάτων, τὴν ὁ- 
ποίαν δεικνύουν οἱ πίν. 68, 72 κάτω, καθ᾽ ἣν εἰς ἕκαστον τῶν ἀετωμάτων ὑπῆρχον ὀκτὼ» 
ὁπαὶ τυµπάνου, ἓν συνδυασμῷ πρὸς πέντε λαξεύµατα τῶν γείσων τῆς βάσεως, ἐξ ὧν 
ἄλλα λοξὰ καὶ ἄλλα κάθετα πρὸς τοὺς ὀρθοστάτας. Μερικαὶ ἀπὸ τὰς ὁπὰς αὐτὰς δὲν 
ἐχρησιμοποιήθησαν, ἄλλαι δὲ πάλιν ἐδέησε νὰ διαπλατυνθοῦν, ὡς π.χ. ἡ ἐπὶ τοῦ ὑπ᾽ 
ἀριθ. 11 γείσου τοῦ Δ. ἀετώματος, ἡ ἀντιστοιχοῦσα πρὸς λάξευµα ἐδάφους 0,25 µ., 
Ίνα ἐπιτρέψῃ τὴν πάκτωσιν δοκοῦ ἐξαιρετικοῦ πάχους. Ὁμοίως ἡ ὑπὲρ τὸν λίθον 10. 
τοῦ Α. ἀετώματος ὁπὴ τοῦ τυµπάνου, θὰ ηὐρύνθη πρὸς Β., ἵνα ἐπιτρέψῃ τὴν ἐν αὐτῇ 
πάκτωσιν προβόλου εὐρέος καὶ πολὺ λοξῶς τοποθετηµένου. Τέλος αἱ κατὰ Ε. (ατ- 
Ῥεπίεγ περίεργοι γωνίαι͵ ὑπὸ τὰς ὁποίας οἱ πρόβολοι συναντοῦν τὴν γραμμὴν τοῦ τυµ- 
πάνου, ἀποδεικνύεται πλέον, ὅτι δὲν εἶναι τυχαῖαι; ἀλλὰ προέρχονται ἀπὸ ἐπιμελῆ, 
στοχαστικὴν διάταξιν τῶν προβόλων, σκοποῦσαν νὰ ἐπιτύχη τὸ ἀποτελεσματικώτε- 
ρον στήριγμα τῶν γλυπτῶν, προφανῶς δέ, ὡς γράφει ὁ Ἱερρεσεη (σ. 111), μερικοὶ 
τῶν προβόλων, ὡς οἱ 19 καὶ 16 τοῦ Α. καὶ 11 τοῦ Δ., ἦσαν διατεταγµένοι μὲ ἄμεσον 
σχέσιν πρὸς τὰ κέντρα βάρους τῶν ἐπ᾽ αὐτῶν ἀγαλμάτων, ἐνῶ ἄλλοι ἦσαν διατεταγµέ- 


1, ᾽Απόδειξις τούτου εἶναι ἡ εἰς τὸν πυθμένα τοῦ ἐπὶ τοῦ γείσου 3 τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς λαζεύµατος διατήρησις λει- 
Νάνου μολύβδου. 

2. Αντιθέτως οἱ ΜΙΟΗΛΕΙΙ9 (ἐν Ἀρκινομκ]ς ΚιιωςιρεσσμίοΒίο 1”, Ώας ΑΙιετίωπι, Γεἱρεῖᾳ 1911, σ. 253), Ρ. ὙΜοιτεκε (ἐν 
Αηπινοσκ΄ς Κωποιβεςολίο]νε, σ. 214) καὶ Η. δοµκαῦεν (Ρμείάϊίας, Ἐγαηκ[ατί α. Μ. 1924, σ. 2290), δέχονται, ὅτι οἱ πρόβολοι, 
ἄρα καὶ τὰ σχετικά των λαξεύματα, ἐτοποθετήθησαν πρὀ τῆς τελειοποιήσεως τοῦ κτιρίου. 

3. Ἐσφαλμένως ὁ Α. Κυννν, 141 40, 1925, σ. 29 ἐξ, ἀναπαρέστησαν ἓξ µόνον ὁπὰς ἀντὶ ὀκτώ, 
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νοι καθ᾽ ὁμάδας ἐκ δύο ἢ τριῶν συνεργαζοµένων, ὡς π.χ. οἱ τῶν τεµαχίων 12 - 14 τοῦ 
Α. καὶ πιθανῶς οἱ ἐπὶ τῶν τεµαχίων 14, 15 - 16 τοῦ Δ. (πίν. 72). 

Ἐπὶ τῆς προσθίας κατακορύφου ἐπιφανείας τῶν ὑπ᾿ ἀριθ. 3, 4 καὶ 5 σωζομένων ὀρθο- 
στατῶν τῆς βορείου κερκίδος τοῦ Δ. ἀετώματος ὑπάρχουν, εἲς ποικίλα ἀπὸ τῆς βάσεως 
ὕψη, τεταγµένα συμμετρικῶς ἑκατέρωθεν τῶν κατακορύφών ἁρμῶν, εἲς µίαν ἢ δύο ἐπαλ- 
λήλους σειράς, ζεύγη κατακορύφων ὀρθογωνίων τόρµων, ὕψους 0,115 µ. καὶ πλάτους 





358. Κατακόρυφος τομὴ ὀρθοστάτου καὶ ἀντιθήματος αὐτοῦ, ἐμφαίνουσα τὴν σύνδεσιν αὐτῶν 
διά στρεπτοῦ συνδέσμου, σχήµατος δικλοῦ ταῦ. 


0,046 µ., σημειούμενα ἐπὶ τῆς εἰκόνος τοῦ πίν. 68 ἄνω διὰ τῶν γραμμάτων Δ, Δ, Δ, Δ. 
Οἱ τόρµοι οὗτοι, διατηροῦντες ἐντὸς αὐτῶν εἴτε τμήματα σιδήρου εἴτε καὶ µόνον ἴχνη 
σκωρίας αὐτοῦ, ἀνήκουν εἰς τὰ ἄκρα πτερύγια μακρῶν (µήκους 0,8! μ.), ἰδιομόρφων 
σιδηρῶν συνδέσµων, σχήματος διπλοῦ ταῦ (εἰκ. 346 - 348, 358, πίν. 70), διὰ τῶν ὁποίων. 
συνεδέοντο, χάριν περισσοτέρας ἀσφαλείας τῆς µετακινήσεώς των, οἱ κεντρικοὶ ὁρ- 
θοστάται τῶν ἀετωμάτων πρὸς τὰ ὄπισθεν αὐτῶν ἀντιθήματα. Τῶν συνδέσμων τούτων, 
ἐκ τῶν ὁποίων διετηρἠθησάν τινες ἀκόμη ἄθικτοι κατὰ χώραν, τὸ μὲν πρὸς τοὺς ὀρθο- 
στάτας ἄκρον παρουσίαζεν ὄρθιον τὸ σχῆμα τοῦ ταῦ, ὅπερ εἰσήρχετο ἐντὸς ὁριζοντίου 
λαξεύματος τῆς ὄψεως τοῦ ὀρθοστάτου (τὸ Δ, Δ, Δ), τὸ δὲ ἄλλο ἄκρον, εἰσερχόμενον 
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εἰς τὸ ἀντίθημα, παρουσίαζε τὸ ταῦ ὁριζόντιον, τῆς µεταβάσεως ἀπὸ τοῦ ὁρθίου εἰς 
τὸ πλαγιαστὸν σχῆμα ταῦ γινοµένης εἲς τὸ μέσον τοῦ μήκους τοῦ ἑνοῦντος τὰ δύο 
ἄκρα ἐλάσματος (πάχους 0,019 µ. καὶ ύψους 0,046 μ.), διὰ στροφῆς αὐτῆς κατὰ 90”, ὅ- 
θεν καὶ στρεπτοσυνδέσµους ἐφεξῆς θὰ ἀποκαλοῦμεν τούτους, σαφὲς σχέδιον τῶν ὁ- 
ποίων δεικνύουν αἱ παρατιθέµεναι εἰκ. 346 καὶ 347. 

Σημειώνομεν ἓν τέλει, ὅτι κατὰ τὸν ΜΙομαεϊίς οἱ ὀρθοστάται ἦσαν ἄλλοτεχρωματι- 
σμένοι δι’ ἐρυθροῦ χρώματος, ὅπερ βεβαίως θὰ ἐχρησίμευεν ὡς σκοτεινὸν βάθος ἑξάρ- 
σεως τῶν λευκῶν περιόπτων, ἐναετίων ἀγαλμάτων, ἴχνη ὅμως τούτων δὲν διέκρινα. 
πλέον σήμερον. Ὡς ύψος τοῦ ἀετώματος ὁ ΜΙομας]ῖς] δίδει κατὰ Ῥεητοςε 3,46 µ., ἐνῶ. 
καθ’ ἡμᾶς τὸ ὕψος ἦτο 3,428 µ., ὡς µῆκος δὲ 28,35 µ. καὶ ὥς βάθος 0,90 ἕως 0,91 μ. 


Αντιθηματικὸς τοιχος. Ὡς καὶ ἀνωτέρω εἴπομεν, τὸ τριγωνικὸν βάθος. 
τοῦ ἀετώματος ἐκλείετο διὰ διπλοῦ µαρμαρίνου τοίχου (ὡς λεπτομερῶς περιεγράψα- 
μεν ἀνωτέρω), ἑνὸς ἐξ ὀρθοστατῶν καὶ ἑνὸς παχυτέρου ὄπισθεν αὐτοῦ, ἰσοδομικῶς ἓ- 
κτισµένου διὰ μεγάλων λίθων, μήκους 1,8Ι ἕως 1,834µ., ὕψους 0,511 ἕως 0,540. καὶ 
πάχους 0,84 µ., φερόντων ἀναθύρωσιν κατὰ τοὺς ἁρμοὺς ὥσεως αὐτῶν (εἰκ. 346). Ἐκ 
τοῦ τοίχου τούτου διατηροῦνται σήμερον εἰς τὸ Δ. ἀέτωμα (πτ. πίν. ΧΝΠ καὶ πίν. 68) 
πέντε περίπου στρώσεις τοῦ ἀνωτέρω μεγάλου µήκους, παρουσιάζουσαι τὴν προσθίαν 
(δυτικἠν) ὄψιν οὐχὶ τελείως λείαν, ἀλλ᾽ ἐλαφρῶς διὰ τοῦ κοπέως εἰργασμένην, ὡσαύ- 
τως δὲ ἐπὶ τῆς τρίτης καὶ τῆς τετάρτης στρώσεως καὶ τὰ λαξεύματα διὰ τὰ ὀπίσθια 
πτερύγια τῶν στρεπροσυνδέσµων, δι’ ὦν τὰ ἀντιθήματα συνεδέοντο πρὸς τοὺς ἀντι- 
στοίχους ὀρθοστάτας τοῦ τυμπάνου (πίν. 68 Δ, Δ). Ὁμοίως εἰργασμένη ἐπ᾽ αὐτῶν εἷ- 
ναι καὶ ἡ περιέχουσα τὰς δοκοθήκας τῶν ξύλων τῆς στέγης τοῦ ὀπισθονάου ἀνατο- 
λικὴ παρειὰ τοῦ τοίχου τοῦ ἀντιθήματος”. 

Ἐκ τῆς µελέτης τῶν σωζομένων λειψάνων ἀπεδείχθη, ὅτι κατ ἀρχὰς ἑτοποθετήθη- 
σαν αἱ τρεῖς κατώταται σειραὶ τῶν ἀντιθημάτων, τῶν ὁποίων σώζονται ἐπὶ τῶν ὁρι- 
ζοντίων γείσων τὰ µοχλοβόθρια, δι’ ὦν αὗται ὠθοῦντο πρὸς Α. Σώζονται ἀφ' ἑτέρου 
καὶ αἱ ἐπὶ τῶν γείσων γραμμαὶ προσχεδιάσεως καὶ ἡ ἑλαφρῶς «παρμένη» ταινία τῆς 
ἐπιφανείας των, ἐπὶ τῆς ὁποίας θὰ ἐτίθεντο οἱ πρὸ τῶν ἀντιθημάτων ὀρθοστάται. “Ο- 
ταν τὰ ἀντιθήματα θὰ ἔφθανον εἰς τὸ ὕψος, ὅπου ἐτοποθετήθησαν οἱ στρεπτοσύνδε- 
σµοι τῶν ἀντιθημάτων, τότε πρέπει νὰ εἶχον στηθῆ καὶ οἱ ὀρθοστάται τοῦ τυµπάνου. 
(διότι ἄλλως δὲν θὰ ἧτο δυνατἡ ἡ τοποθέτησις τῶν στρεπτοσυνδέσµων): κατόπιν δὲ θὰ 
ἐτέθησαν καὶ αἱ ὑπόλοιποι στρώσεις τῶν ἀντιθημάτων. Τὸ ὄπισθεν τῶν ὀρθοστατῶν. 
ἀντιθηματικόν, ἐκ δευτέρας ποιότητος μαρμάρου τοίχωμα, εἶναι πολλαχοῦ κατεστραμ- 
µένον, οἱ ἁρμοί του χάσκουσιν, λίθοι δέ τινες αὐτοῦ εἶναι διερρηγµένοι καὶ θραύσματά. 
τινα ἀπεσπάσθησαν ἐξ αὐτῶν, λόγῳ τῆς ἀνωτέρω μνημονευθείσης πυρκαϊᾶς. 

Περαίνοντες τὸν περὶ τοῦ τυµπάνου λόγον θὰ ἀναφέρωμεν καὶ τὰ ἑξῆς σχετικὰ 
πρὸς τὴν καμπυλότητα αὐτοῦ στοιχεῖα. Εἶναι γεγονός, ὅτι πᾶσαι αἱ πλευραὶ τοῦ τρι- 


1. Ώου Ρατίπεποη, σ. 17 καὶ 188: πρβλ. καὶ 1. ν. Ἐαενζε, Αρλοτίσήκοις Βεπιογκιπβεῃ. Βετίίω 1838, σ. 368. 
2. Ἐπὶ τῆς ὁποίας παρατηροῦνται εἰσέτι καὶ φαιά λείψανα τῆς καύσεως, προελθόντα ἐκ τῆς πυρκαῖᾶς τοῦ ὀπισθονάου, 
περὶ τῆς ὁποίας ἤδη ὠμιλήσαμεν. 
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γώνου τοῦ τυµπάνου παρουσιάζουν ἔντασιν. Οὕτω ἡ βάσις του, ἀκολουθοῦσα τὴν διὰ 
τῶν ἰσοὐψῶν κιόνων τοῦ πτεροῦ μεταβιβαζομένην ἔντασιν τοῦ στυλοβάτου τῶν στε- 
νῶν πλευρῶν, φέρει αὐτὴν εἰς τὸν θριγκόν, ἡ ἀνωτάτη γραμμὴ τοῦ ὁποίου ἀποτελεῖται 
ἀπὸ τὰ ὁριζόντια γεῖσα τῆς βάσεως τοῦ τυµπάνου. Αφ’ ἑτέρου καὶ αἱ κεκλιµέναι πλευ- 
ραὶ τοῦ τριγώνου, ἐξετασθεῖσαι, εὑρέθησαν ἔχουσαι ὁμοίως ἔντασιν. 





αι 
19.086. -- 
τά οσον 
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359. Σχηµατικὴ παράστασις τῆς καμπύλης ἄνω πλευρᾶς τῶν κερκίδων τοῦ ἀετώματος (κατὰ ΗοῇΠος καὶ Ῥεπηείβοτης). 


Ἡ ἔντασις αὕτη διέφυγε περιέργως τὸν Ῥεητοςε, ὅστις τὴν κεκλιµένην ἄνω ἐπιφά- 
νειαν τῶν ὀρθοστατῶν θεωρεῖ εὐθύγραμμον!, ἐνῶ διὰ τὸ «Θησεῖον» δέχεται αὐτὴν 
κυρτὴν πρὸς τὰ ἄνω”. Ὁ ΗοβεΓ” ὅμως καὶ ὁ Ῥεππείπογπο" διεπίστωσαν τὴν ἀνωτέρω 
ἔντασιν καὶ παρέστησαν αὐτήν (εἰκ. 359). 'Ἡ ἔντασις αὕτη ἐξηκριβώθη καὶ ὑφ᾽ ἡμῶν 
διὰ νήµατος, ταθέντος εἰς τὸ ἄνω µέρος τῶν ὀρθοστατῶν, μεταξὺ τῆς ἄκρας βορείου 
γωνίας καὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ἀετώματος, παρουσίασε δὲ τὰ ἑξῆς ὑπὲρ τοὺς ἁρμοὺς τῶν. 
ὀρθοστατῶν βέλη (εἰκ. 360): 1) εἰς τὸν μεταξὺ 250 καὶ 3ο) ὀρθοστάτου ἁρμὸν 0,008 µ., 
εἰς τὸν μεταξὺ 3ου καὶ 45» ὀρθοστάτου ἁρμόν, δηλαδἡ περὶ τὸ µέσον τοῦ μήκους 
τῆς κεκλιµένης πλευρᾶς, 0,0125 μ. καὶ εἲς τὸν μεταξὺ 49ὺ καὶ 5ου ὀρθοστάτου ἁρ- 
μὸν 0,0085 μ. (βλ. εἰκ. 360). Κατὰ ταῦτα τὸ τύµπανον τοῦ ἀετώματος παρουσιάζετο. 
ὣς καμπυλόπλευρον τρίγωνον μετὰ ἐντεταμένων πρὸς τὰ ἄνω ὅλων τῶν πλευρῶν αὖ- 
τοῦ, οἷον παρέχει αὐτὸ ἐν ἐξάρσει τὸ παρατιθέµενον σχέδιον τῆς εἰκ. 360, 2) οἱ µε- 


1. Ῥηρείριες, σ. 79. 
2. Αὐτόθι κεφ. ΥΙ, σ. 68. 

3, Ἐν γψίεπες Βαιχοίιμηῃ τοῦ 1838, σ. 3711 - 387. 
4. Τμο Ξεοπποιτγ κλπ. σ. 96, Μέρος ΙΙ, πίν. ΙΝ. 
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σαῖοι ὀρθοστάται (ὐπ᾽ ἀριθ. 4 καὶ 5) παρουσιάζουν σήμερον κλίσιν πρὸς τὰ ἐμπρός, 
ἥτις ἐθεωρήθη ὑπό τινων', ὅτι ἐδόθη συμφώνως πρὸς τὸν διὰ τοὺς ἰωνικοὺς ναοὺς 
κανόνα τοῦ Βιτρουβίου”, καθ’ ὃν τὰ ὑπεράνω τῶν κιονοκράνων εὑρισκόμενα κατα- 
κόρυφα ἀρχιτεκτονικὰ µέλη, ἵνα μὴ φαίνώνται πίπτοντα πρὸς τὰ ὀπίσω, βλεπόµενα 
ἐκ τῶν κάτω, πρέπει νὰ κλίνουν πρὸς τὰ ἐμπρὸς κατὰ τὸ 1/12 τοῦ ὕψους των. Ἐὰν 











τμ] ον] 


ες τι ιτ 





360. Σχηµατικὴ παράστασις τῆς καμπύλης ἄνω πλευρᾶς τῶν κερκίδων τοῦ ἀετώματος (κατὰ τὸν συγγραφέα). 


λοιπὸν ἐφηρμόζετο ὁ κανὼν οὗτος καὶ εἰς τὸ τύμµπανον τοῦ Παρθενῶνος, ὅπερ ἔχει 
εἰς τὸ μέσον ὕψος 3,428 μ.", τότε ἡ κλεὶς αὐτοῦ θὰ ἔπρεπε νὰ κλίνῃ πρὸς τὰ ἐμπρὸς κατὰ. 
3428/12 -- 0,286 µ., ἐνῶ ἡ ἐνταῦθα παρατηρουµμένη΄ εἶναι πολὺ µικροτέρα. Φαίνεται 
λοιπόν, ὅτι πράγµατι οὐδεμία κλίσις ἐδόθη εἰς τὸ τύμπανον, ἡ δὲ μικρὰ παρατηρου- 
µένη ὀφείλεται εἰς τὴν ἓν ὁριζοντίῳ ἐπιπέδῳ πρὸς τὰ ἔξω ἀνοικτὴν κοιλότητα, τὴν 
ὁποίαν ἔλαβεν ἡ γραμμὴ τοῦ γείσου, λόγῳ τῆς ἐκρήξεως τοῦ Μοροζίνη (1687). Κατὰ 
τὴν ἔκρηξιν ταύτην αἱ δύο γωνίαι (ΒΔ. καὶ ΝΔ.) τοῦ Παρθενῶνος ὠθήθησαν πρὸς τὰ 
ἔξω, ὡς ἀποδεικνύουσιν οἱ ἐπὶ τῶν ἀντιστοίχων ἄκρων τῶν μακρῶν τοίχων τοῦ σηκοῦ 
παρατηρούµενοι χάσκοντες ἁρμοὶ τῶν λίθων. Ἐσχηματίσθη τούτου ἕνεκα τότε µία 
κοιλότης («κοιλιά») (εἰκ. 361 καὶ 262), βέλους 0,061 μ. εἲς τὸ μέσον τῆς Δ. πλευρᾶς, ἡ δὲ 
βάσις τοῦ τυµπάνου ἀπέβη καμπύλη, ὁπότε οἱ µέσοι ὀρθοστάται τοῦ τυµπάνου, ἵνα 
ἰσορροπήσουν πρὸς τὰ ἄκρα αὐτῶν, ἐδέησε νὰ κλίνουν πρὸς τὰ ἐμπρός. Τοῦτο ἄλλω- 


1. Α. Όμουυ, Π. ΜΙΚΕΛΗΣ (βλ. κατωτέρω σημ. 4). 

2. Ρο Ατοϊήί. Ηῇ, 5. 13. 

3, Κατὰ Ῥενκοσε καὶ ΜίσµΑειΙς 3:46 μ. (βλ. ἀνωτέρω σ. 532, σημ. !). 

4. Ταύτην ἀναφέρει καὶ ὁ Όµοικν (Ηϊκιοίτε ο 1 Ατολήιοσίυτο 1, σ. 406), χαρακτηρίζων ὡς λίαν ἐπιτυχὲς τὸ δι’ αὐτῆς ἐπι- 
τυγχανόµενον ἀποτέλεσμα, μὴ ἀποκλείων ὅμως καὶ τὴν δυνατότητα νά προῇλθεν ἔκ τινος τυχαίας παραµορφώσεως, ὁ δὲ 
Π. ΜΙΚΕΛΗΣ (Ἡ ἀρχιτεκτονικὴ ὡς τέχνη, Β΄ ἔκδ. ᾿Αθήνα 1940, σ. 263) δέχεται, ὅτι τὸ ἀέτωμα τοῦ Παρθενῶνος «Γέρνει πρὸς 
τὰ ἐμπρὸς διὰ νὰ στεφανώνῃ τὸ σύνολον». Διὰ τὴν κατὰ Βιτρούβιον μεγάλην κλίσιν τοῦ ἀετώματος παραζενεύτται καὶ ὁ 
Ῥυκν (ΒαυΚιπςί”, σ. 335), λέγων, ὅτι εἰς ἓν ἀέτωμα ὄνους ὁ µ., ὅπως τὸ τοῦ ναοῦ τῆς Μιλήτου, ἡ κλίσις θὰ ἦτο 0.50 µ. συμφώ- 
νως πρὸς τὸν κανόνα τοῦ Βιτρουβίου διὰ τὰ ἰωνικά κτίρια. Οἱ κανόνες ὅμως τοῦ Βιτρουβίου, δὲν ἀποδεικνύονται ὅλοι ἀκρι- 
βεῖς, εἶναι δὲ χαρακτηριστικόν, ὅτι αἱ συγκλίνουσαι πλευραὶ τοῦ ἀετώματος ἦσαν ἄλλοτε κοῖλαι («Θησεῖον») καὶ ἄλλοτε κυρ- 
ταὶ (Παρθενῶν) εἰς τοὺς διαφόρους ναούς. 
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στε ἐπιβεβαιοῦται καὶ ἐκ τοῦ γεγονότος, ὅτι ἡ ἐξοχὴ τοῦ ὑπαετίου γείσου, ἔξω τοῦ µέ- 
σου ὀρθοστάτου, εἶναι 0,857 µ. ἤτοι ἡ αὐτὴ καὶ παρὰ τὰ ἄκρα (0,853 μ.) καὶ ἑπομένως 
ἡ «κοιλιὰ» τοῦ γείσου εἶναι ἡ αὐτὴ μὲ τὴν «κοιλιὰν» τοῦ τυµπάνου, δηλαδἠ 0,061 µ. 
Πρέπει δ᾽ ἐνταῦθα νὰ σημειωθῆ, ὅτι ἡ ἐξοχὴ τοῦ μετώπου (κούτελο) τοῦ ὁριζοντίου γεί- 
σου ἀπὸ τὴν ἔξω ἐπιφάνειαν τοῦ κεντρικοῦ ὀρθοστάτου ὑπολογίζεται ἀκριβῶς ἐκ τοῦ 


362. Φωτογραφικὴ λεπτομέρεια τοῦ ἁρμοῦ τοῦ μεσαίου 
ὀρθοστάτου τοῦ δυτικοῦ ἀετώματος, ἐμφαίνουσα καὶ 
τοὺς στρεπτοσυνδέσµους. 





361. "Αποψις τῆς βάσεως τοῦ τυµπάνου τοῦ δυτικοῦ. 
ἀρτώματος καὶ τῶν κατὰ τὸ βόρειον ἄκρον αὐτοῦ ὄφι- 
σταµένων εἰσέτι ἐναετίων ἀγαλμάτων. 





γόμφου, διὰ τοῦ ὁποίου οὗτος ἐγομφοῦτο ἐπὶ τοῦ ὁριζοντίου γείσου. Σήµερον ὁ µε- 
σαῖος βόρειος ὀρθοστάτης ἔχει ἀναστηλωθῆ (ἢ μετακινηθῆ) κατὰ 7 χιλιοστὰ πρὸς τὰ 
µέσα, ἐπειδὴ δὲν συμπίπτουν αἱ ἔσω παρειαὶ τῶν γόμφων γείσου καὶ ὀρθοστάτου. 
Ὥστε ἀπὸ τὴν ἀπόστασιν μετώπου γείσου - ὀρθοστάτου, ἥτις μετρεῖ σήμερον 0,857 µ., 
πρέπει νὰ ἀφαιρεθοῦν τὰ 7 χιλ., ἤτοι ἡ πραγματικἡ ἐξοχὴ εἶναι 0,85 μ. Εἰς τὴν ἄκραν 
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τῆς βορείου κερκίδος ἡ ἓν λόγῳ ἐξοχὴ εἴναι 0,851 ἕως 0,853 μ. Αρα ἡ ἐξωτερικὴ γραµ- 
μὴ τῶν ὀρθοστατῶν εἶναι παράλληλος πρὸς τὴν ἐξωτερικὴν γραμμὴν τῶν γείσων, 
κάµνει δηλαδἡ καὶ αὐτὴ τὴν ἰδίαν «κοιλιάν». Ἐὰν ὑπῆρχε κλίσις τῶν ὀρθοστατῶν θὰ 
ἔπρεπε τὰ καταέτια γεῖσα, ἐφ᾽ ὅσον προχωροῦμεν πρὸς τὰς γωνίας, νὰ γίνωνται προο- 
δευτικῶς πλατύτερα, ἤ, ἂν ἦσαν ἴσα, νὰ ἐξέχῃ τὸ λέσβιον κυµάτιόν των περισσότερον 
πρὸς τὰ ἔξω. ᾽Αλλὰ καὶ αἱ δύο αὗται ὑποθέσεις εἶναι ἀπαράδεκτοι. Ἡ πρώτη εἶναι δύ- 
σκολον νὰ ἐκτελεσθῇ καὶ ἡ ἄλλη δὲν εἶναι ὀρθή. ἼΑρα κλίσις δὲν ὑπῆρχεν, ἐκτὸς ἂν 
ὁλόκληρον τὸ σύστημα τοῦ ἀετώματος ἔκλινε πρὸς τὰ ἔξω, ὅπως εἷς τὸ μικρὸν ἀέτωμα 
τῆς ἐπιτυμβίου στήλης τῶν Κερκυραίων εἲς τὸν Κεραμεικόν;. 


Προσθήκη εἲς τὰς ὁριζοντίας καμπυλότητας". Πλὴν τῆς ἀνωτέρω 
(σ. 532 ἓξ.) ἐξετασθείσης κοιλότητος τοῦ τυµπάνου τοῦ ἀετώματος τοῦ Παρθενῶνος, 
παρετηρήθησαν ὑπό τινων ἐρευνητῶν, εἴς τε τὸν Παρθενῶνα καί τινας κλασσικοὺς 
καὶ ρωμαϊκοὺς ναούς, καὶ ἄλλαι καμπυλότητες, αὗται ὅμως ὄχι ἓν κατακορύφῳ ἐπι- 
πέδῳ, ὡς αἱ ἤδη ἐξετασθεῖσαι ἐντάσεις (κρηπῖδος, θριγκοῦ καὶ καταετίων γείσων), 
ἀλλ) ἓν ὁριζοντίῳ, ἤτοι ἓν πρώτῃ προβολῆ, κοῖλαι ἢ ἐνίοτε καὶ κυρταὶ ἐν σχέσει πρὸς, 
τὸ σημεῖον στάσεως τοῦ παρατηρητοῦ (βλ. καὶ ὅσα σχετικῶς ἐγράψαμεν περὶ ὁριζον- 
τίων καμπυλοτήτων τοῦ Παρθενῶνος εἰς σσ. 219 ἓξ.). Καΐτοι δ᾽ αἱ δεύτεραι αὗται καμπυ-. 
λότητες ἠγνοήθησαν ἢ καὶ ἀπεκρούσθησαν ὑπό τινων”, θεωρηθεῖσαι ὡς ἀποτέλεσμα 
τυχαίων γεγονότων (σεισμῶν, ἐκρήξεων κλπ.), ὅμως ἐπειδὴ ὑπ᾽ ἄλλων, οὐχὶ δ᾽ ἀσημάν- 
των ἐρευνητῶν", ἐθεωρήθησαν ὡς ἠθελημέναι, ἤτοι ὡς ἐκ κατασκευῆς προελθοῦσαι, 
κρίνοµεν σκόπιµον νὰ παραθέσωµεν ἐνταῦθα καὶ τὰς περὶ αὐτῶν διατυπωθείσας πα- 
ρατηρήσεις καὶ θεωρίας. 

Αἱ ἐν ὁριζοντίῳ ἐπιπέδῳ καμπυλότητες ἡγνοοῦντο µέχρι τοῦ 1533 ἢ 1835, ὅτε παρε- 
τηρήθησαν τὸ πρῶτον, σχεδὸν δὲ ταυτοχρόνως, ἀλλ᾽ ἀνεξαρτήτως ἀλλήλων, ὑπὸ δύο 
ἀρχιτεκτόνων ἐρευνητῶν, τοῦ ἼΑγγλου 1. Ῥεππείμοτης καὶ τοῦ Γερμανοῦ 1. Ηοῇςετ, 
κυβερνητικοῦ ἀρχιτέκτονος τῶν μνημείων τῆς ᾿Ακροπόλεως ἐπὶ βασιλέως Ὄθωνος. 
Καὶ τοῦ μὲν πρώτου αἱ παρατηρήσεις ἀφεώρων κυρίως εἰς Αἰγυπτιακὰ μνημεῖα (Με- 
δινὲτ - ᾽Αμπού, 1200 π.Χ. κλπ.), ἓν μέρει δὲ καὶ εἰς τὸν Παρθενῶνα, τοῦ δὲ δευτέρου. 
ἀποκλειστικῶς εἰς τὸν Παρθενῶνα, προελθοῦσαι ἐκ πολυετοῦς καταµετρήσεως καὶ 
μελέτης του, δηµοσιευθείσης εἲς τὴν Ἠίεπετ Βαιιζεϊειπρ τοῦ 18385, ἐνῶ αἱ ὀλίγαι σχε- 
τικῶς παρατηρήσεις τοῦ Ῥεηπείμοτπε, ἀρχικῶς μὲν περιελήφθησαν εἰς τὴν δευτέραν 


1. Α. Βκάοκκεκ, Ώος ΕεἰοάΜοΓ απι Εείάαπος, Βοτίίη 1909, εἰκ. 4. Τοιαύτη κλίσις ἐκτελεῖται εὐκόλως εἰς μικρᾶς κλίµακος 
μνημεῖα, οὐχὶ ὅμως καὶ εἰς μεγάλα, 

2. Κυρίως εἰπεῖν τὸ περὶ ὁριζοντίων καμπυλοτήτων κεφάλαιον θὰ ἔπρεπε νὰ ἀκολουθήση ἀμέσως τὸ πορὶ τῶν ἐν κατακο-. 
ρύφῳ ἐπιπέδῳ καμπυλοτήτων (σ. 12! ἐξ.), παρενεβλήθη ὅμως ἐν τῷ μεταξὺ ἡ ὁριζοντία καµπυλότης, ἡ ἀφορῶσα µόνον εἰς, 
τὸ ἐπιστύλιον (σ. 219 ἐξ.), διά λόγους σειρᾶς ἐξετάσεως τῶν ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν τοῦ ναοῦ. “Ηδη προσθέτοµεν τελενταῖα 
καὶ τὰ περὶ τῶν καμπυλοτήτων ἐν ὁριζοντίῳ ἐπιπέδῳ τῆς κρηπῖδος, ἔνθα ὅμως αἱ καμπύλαι αὗται ἐμφανίζονται πολὺ ἀτονώ- 
τεραι καὶ ἔχουν περισσοτέραν σχέσιν πρὸς τὰς καμπύλας τοῦ γείσου τοῦ ἀετώματος. 

3, Ῥενκοσε, Ρεποῖρίες, σ. 19, σημ. ". ΏινεΜοοκ, Ατοίιοείωτε, σ. 155, σημ. 1. Α. ν. ΩΕΚΚΑΝ, ΚΙ. Μις. 40, 1925, σ. 167 ἐξ. 

4. Βλ. κατωτέρω σ. 537. 

3. Νο 64, σ. 34, 238 καὶ εἰκ. 4’ πρβλ. καὶ Εὔνοτεκ)ο Βαυσοίιιπᾳ, 1838, σ. 387. 
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ἔκδοσιν τῆς ΤορορταρΒγ οἳ Αίπεης τοῦ Μ. Μ. ΓεαΚε], πολὺ δ᾽ ἀργότερον ὅμως καὶ 
ἐκτενέστερον εἲς τὸ ὀγκῶδες ἔργον του Οεοπιείτν απά Ορίίος οἳ ἴπο Αποϊεπις”. 

Κατὰ τὸν Ηοῇες αἱ ἓν ὁριζοντίῳ ἐπιπέδῳ, κοῖλαι πρὸς τὸν θεατήν, ἠθελημέναι καὶ 
οὐχὶ τυχαῖαι καμπυλότητες τοῦ Παρθενῶνος, ἀρχίζουν ἀπὸ τὰ κιονόκρανα τῶν κιόνων. 
τῶν στενῶν πλευρῶν καὶ συνεχίζονται εἰς τὸν θριγκὸν καὶτὸ τύµπανον τοῦ ἀετώματος, 
ἔχουσι δέ, κατὰ τὸν αὐτὸν ἀρχιτέκτονα, παρὰ τὴν κοιλότητά των, ὅλους τοὺς κατα- 
κορύφους αὐτῶν ἁρμοὺς τελείως κλειστούς. Προσθέτει ὅμως, περιέργως, ὁ Ηοῇετ, ὅτι 
δὲν ὑπάρχουν καὶ εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ τυµπάνου”, ἐνῶ ἡμεῖς διεπιστώσαμεν τοιαύτην, 
ὡς εἴπομεν ἀνωτέρω. Τὸ βέλος τῶν καμπύλων τούτων εἲς τὸ γεῖσον, μετρηθὲν ὑπὸ τοῦ 
ΗοΠετ", εὑρέθη ἴσον πρὸς 0,068 µ., ἴσον δηλαδἡ περίπου πρὸς τὴν ἓν κατακορύφῳ ἓ- 
πιπέδῳ ἔντασιν τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ κρηπιδώµατος τοῦ ναοῦ (0,065 μ.). 

Γνώμην περὶ ὁριζοντίων καμπυλοτήτων τοῦ Παρθενῶνος διετύπωσεν ἀρχικῶς (1841). 
καὶ ὁ Ρεηπείπογπε». Πρὸς ταύτην ὅμως διεφώνησε ριζικῶς ὁ Ῥεητορε", βασισθεὶς ἐπὶ 
τοῦ γεγονότος, ὅτι τὰ κατὰ τοὺς ἁρμοὺς τῶν λίθων παρατηρούµενα χάσµατα εἶναι πολὺ 
μεγαλύτερα εἲς τὸ ὀπίσθιον µέρος τοῦ ναοῦ ἀπὸ τὰ εἰς τὰ µέτωπα αὐτοῦ ἐμφανιζόμενα. 
Ἐπηρεασθεὶς ἀπὸ τὴν ἔντονον ταύτην διαφωνίαν τοῦ Ῥεηγονε, παρεδέχθη ἀργότερον. 
(1876) καὶ ὁ Ρεηπείμογπε” τὴν ἄποψιν ταύτην τοῦ συµπατριώτου του. 

Είναι ἐντούτοις ἄξιον σηµειώσεως, ὅτι τὴν γνώμην τοῦ Ηοῇβει ἠσπάσθησαν, καί- 
περ γνωρίζοντες τὴν ἀντίθετον ἄποψιν τοῦ Ῥεητοςε, σοφοὶ ἐρευνηταί, ὡς ὁ Αά, ΜΙ- 
ομαείίς", ὁ Ετ. νοπ Κεῦετ" καὶ ἐσχάτως ὁ Μπαλάνος "", ἐπιστοποίησε δ᾽ ἐπίσης αὐτὴν 
εἰς τὸν Παρθενῶνα καὶ ὁ Επι] Βατπου/[”, ἄλλοτε διευθυντὴς τῆς ἓν ᾿ Αθήναις Γαλλικῆς 
᾿Αρχαιολογικῆς Σχολῆς, γράψας, ὅτι: «αὕτη εἶναι μὲν ἀσθενής, πάντως ὅμως ὑπάρχει», 
προσθέτει δ᾽ ἐπίσης, ὅτι τὰ διὰ τὴν χάραξιν τῶν καμπυλοτήτων ἓν κατακορύφῳ ἐπι- 
πέδῳ χρησιμοποιηθέντα σκαµνία (5οαπι![{, πἰνε]είίες, βλ. ἀνωτέρω σ. 1390 ἐξ.) ἐφηρμό- 
σθησαν καὶ εἰς τὴν κατασκευἠν τῶν ἐν ὁριζοντίᾳ προβολῇ καμπυλοτήτων. Τὰς ἓν όρι- 
ζοντίῳ ἐπιπέδῳ καμπύλας δέχεται καὶ ὁ Βτέίοη":, ὅστις φρονεῖ, ὅτι αὗται εἶχον σκο- 
πὸν νὰ ἐνισχύσουν τὴν στερεότητα τοῦ ναοῦ. Κατὰ τοὺς αὐτοὺς περίπου χρόνους, 
ἤτοι περὶ τὸ β΄ ἤμισυ τοῦ 19ου καὶ τὰς ἀρχὰς τοῦ 20οὔ αἰ., ἄλλοι ἐρευνηταὶ διεπί- 
στώσαν νέας περιπτώσεις ἑλληνικῶν ναῶν μὲ καμπυλότητας ἓν ὁριζοντίῳ ἐπιπέδῳ, 
κοίλας ἢ κυρτάς, αἴτινες ἦλθον νὰ ἐνισχύσουν τὴν θεωρίαν τοῦ Ηοβςτ. Οὕτω π.χ. ὁ 


1, Ἱοηάση ΙΔ41, σ. 579. 
2. πάση απά Εάῑηδυτρὴ 1878, σ. 90. 

Δ. Βλ. σχετικῶς Νγ. Η. ὤοούνΕΑΝ, ΟΓοεΚ Κοῄποπιοηίς, Ι.οπάση 1912, σι 67 

4. Ἐν Εὔνστεν3 Βαυσείιμηᾳ, 1838. σ. 187. 

5. Παρὰ Ίελκε, ἔ-ᾱ, 

6. Ρηποῖρ]ες, σ. 19, σημ. 

7. ΤΕ ΟοοππείΙγ, σ. 90, 

Β. Ώες Ρατίπεηοη, σ. 19, σημ. 57. 

9, ΚιποιρεσςμήοΒιε 4ες Αἰἰετιωπι», Γ εἱρείᾳ 1871. σ. 207. 

10. ᾿Αναστήλωσις, πίν. 3. 

11. Εκρῄκαιίοη 4ος οομΓθες ἄλης Ιες ἐάΐβοες ἀοτίφμες βτεες ἐν Βενιε μἐπέταὶς ἀε 1 Ατολήίοσιωτς, Ρασίς 1875. 
12. Αἰλδηεςἲ, σ. 94. 
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1. Βιτοκματά:! παρετήρησε κυρτὴν πρὸς τὰ ἔξω καμπυλότητα εἲς τὰς μακρὰς πλευρὰς 
τοῦ ἐν Ποσειδωνίᾳ ναοῦ τοῦ Ποσειδῶνος (νῦν "Ηρας ΠΠ)”, οἱ δὲ Κοἰάεννεγ - Ριομςίείη 
ἀνεῦρον, κατὰ τὸν οοάγεατ, ὁριζοντίας καμπυλότητας εἰς τὸν ναὸν τῆς ᾿Εγέστης 
(420 - 410 π.Χ.)”, αὗται ὅμως προφανῶς ἀφορῶσι καμπυλότητας ἐν κατακορύφῳ ἐπι- 
πέδῳ, οἷαί πράγματι ὑπάρχουν εἰς τὸν ναόν. Τέλος τὴν ὑπαρξίν των ἐσημείωσαν καὶ 
οἱ Ε. Βοήπ εἰς τὸν ἰωνικὸν ναὸν τῆς Περγάμου (α΄ ἥμισυ 2ου π.Χ. αἰ.) καὶ (. Οἱο- 
ναηποπί» εἰς τὸν ἓν Οοτί ναὸν τοῦ ᾿Ηρακλέους». 

Ἔνθερμος ὑποστηρικτὴς τῆς περὶ ἠθελημένων, ἤτοι ἐκ κατασκευῆς ὁριζοντίων καμ- 
πυλοτήτων, ἐγένετο ἔπειτα ὁ Ν. Η. Οοοἀγεατ, ὅστις οὐ µόνον ἐδημοσίευσε σχετικὰς 
παρατηρήσεις ξένων, ἀλλὰ καὶ ἰδικάς του περὶ καμπύλων Ρωμαϊκῶν ᾿ ναῶν, ἀκόμη 
δὲ καὶ περὶ ναῶν τοῦ Μεσαίωνος», συγκεντρώσας τὸ σχετικὸν ὑλικὸν εἰς τὸ ἀξιόλογον 
αὐτοῦ ἔργον, Οτεεκ Κεβπεπιεπίς (Γοπάοη 1912). 

Κατὰ τὸν Ὠίποπιοος’ «καμπύλαι ἓν ὁριζοντίῳ ἐπιπέδῳ, κυρταὶ ἢ κοῖλαι πρὸς τὰ 
ἔξων, ἀναφέρονται ἐνίοτε σχετικῶς πρὸς τὸν Παρθενῶνα καὶ ἄλλους ναούς (Ποσει- 
δωνίας, Ἐγέστης), ἀλλ᾽ αὗται εἶναι εἴτε φανταστικαὶ εἴτε ἀμφιβόλου ἀποδεικτικότητος, 
τῶν ἐπὶ τοῦ ἄνω μέρους τοῦ πτεροῦ ὀφειλομένων εἰς τυχαίας παραμορφώσεις τῶν 
κιονοστοιχιῶν. Σημειωτέον, ὅτι κοῖλαι καμπύλαι ἐν ὁριζοντίῳ ἐπιπέδῳ, εἰς ὑψηλὴν 
στάθµην µόνον, θὰ ἐξουδετέρωνον τὴν ἀπὸ τοῦ στυλοβάτου πρὸς τὰ ἄνω καμπυλότητα, 
τὴν ὁποίαν μετέδιδον οἱ κίονες. 

Ὀριζόντιαι καμπύλαι παρετηρήθησαν εἰς τὴν κρηπῖδα τοῦ περιστυλίου καὶ τὸν ση- 
κὸν τοῦ Παρθενῶνος τὸ 1940 καὶ ὑπὸ τῆς ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ καθηγ. Δημ. Λαμπα- 
δαρίου Ἑλληνικῆς τοπογραφικῆς ὑπηρεσίας. 'ΗἩ µἑτρησίς των ἐγένετο διὰ σύρμα- 
τος, ταθέντος μεταξὺ τῶν ἄκρων τῶν ἀναβαθμῶν (εἰκ. 363) ἢ τῶν ἐπιστυλίων, τῶν ὁποίων. 
ἐπρόκειτο νὰ καθορισθοῦν αἱ καμπύλαι (εἲκ. 300). Ἐπὶ τῆς χορδῆς ταύτης ἐλήφθησαν 
διάφορα βέλη, ἀντιστοιχοῦντα ἑκάστοτε πρὸς τοὺς ἄξονας τῶν κιόνων τοῦ περιστυλίου 
ἢ τῶν προστάσεων τοῦ σηκοῦ. Τὸ σχέδιον τῶν καμπύλων τούτων περιελήφθη εἲς τὸν. 
πίν. 3 τοῦ περὶ ᾽Αναστηλώσεως ἔργου τοῦ Μπαλάνου, ἁπλουστευμένον δ᾽ ἀντίγραφον 
αὐτοῦ παρέχει ὁ ἡμέτ. πτ.πίν. ΧΙΧ καὶ ὁ πίν. 22. Βλέπομεν λοιπὸν ἐξ αὐτοῦ, ὅτι µό- 
νον ὁ δεύτερος ἀναβαθμὸς τῆς κρηπῖδος τῆς βορείου μακρᾶς πλευρᾶς τοῦ ναοῦ παρου- 
σιάζει καμπύλην, ὁπωσδήποτε κανονικήν, μὲ µέγιστον βέλος 0,016 µ. (πτ. πίν. ΧΙΧ 





1, Ώου Οἴροτοηο, Γαἱρρίᾳ 1869, 1. σ. 4.Β. Τὴν αὐτὴν καμπυλότητα ἀναφέρει καὶ ὁ Βύπνους ἐν Έανιε μἐπέταίο 4: Ι’Ατολίίοο- 
τωσς, Ρατίς 1475. 

3, Ταύτην ὁ μὲν ΤΗΙΕΝΚΟΗ ἐθεώρησε μᾶλλον ὡς ἀποτέλεσμα τυχαίου γεγονότος, τὴν παραδέχεται ὅμως ὁ Εκ. Κκλυσ, 
Ῥασκίυπι, Βοηίη 1943, σι 58. 

3, ιά, σ. 18. Ὁ Α. ΜΑΚΩυΑΝυ, ΟΡεοΚ Ατοβίίοειυτε, Νειν Ὑουκ 1909, σ. 116, προφανῶς παρασυρθεῖς ἐκ τοῦ ΟΟΟΡΥΕΑΝ, 
ἐδέχθη τὴν ὕπαρξιν ὁριζοντίων καμπυλοτήτων. ἐνῶ ὁ τελευταῖος µελετήσας τὸν ναόν Ρ. Μεκτεκε (ΚΙΝ. Μις. 8, 1974, σ. 108, 
συν. σημ. Ί σ. 107) τὰς θεωρεῖ ὡς ἀποτέλεσμα µεταγενεστέρων δονήσεων, 

4. Αἰοτιύπιος νο Ῥοςβαπο, Ὠίο Τηεαίος -Τογεασσε, Βεηίη 1896, τ. ΙΥ. σ. 62 

5, Ἰα Ομγναίμτα ἀεΙΙς Ἰπος πε! ἱεπιρίο «ἵ Ετεοίο 4 Οοτί, ΚΙ. Μις. 23, 1908, σ. 109 - 130 (κοῖλα. 

6, Τῆς Ὑστέρας Ρωμαϊκῆς Δημοκρατίας. 

7. Οὕτω π.χ. τῆς Μαΐσοη Οαετέε τῆς Νεμαυσοῦ (Νίππος), Α)Α 10, 1895, σ. ! ἐξ. 

Δ. Παρατηρήσεις περὶ καμπυλοτήτων ἐν κατακορύφῳ ἐπιπέδῳ εἰς γοτθικάς μητροπόλεις καὶ ἐκκλησίας τῆς Β. Γαλλίας, 
ἓν Μεπιοίτε οἳ Αγί απά ΑγοϊιοοΙοςν 1, Νο 4, 1904, τοῦ ΄Αγίου Μάρκου τῆς Βενετίας, Μοπιοῖτς, ξ-ᾱ. [, 2, 1902, κλπ, 

9. Ατοίιοσιωτο, σ. 168. 
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καὶ πίν. 22), ἐνῶ τῶν ἄλλων πλευρῶν οἱ ἀναβαθμοί, λόγῳ µετατοπίσεως τῶν λίθων, 
ἕνεκα διαφόρων αἰτίων, παρουσιάζονται εἴτε ἀκανόνιστοι, εἴτε καὶ ὅλως ἀνύπαρ- 
κτοι, τῆς καμπυλότητός των συμπιπτούσης πρὸς τὴν εὐθεῖαν τῆς κατακορύφου πλευ- 
ρᾶς τοῦ ἀναβαθμοῦ. ᾿Ἐλαχίστη ἐπίσης παρουσιάζεται καμπυλότης εἴς τε τὰς μακρὰς 
(0.007 μ.) καὶ τὰς στενὰς πλευρὰς τῆς κρηπῖδος τοῦ σηκοῦ (0.008 μ.) (πίν. 22, εἰκ. 3263). 

ἈΑντιθέτως, πολὺ ἐντονωτέρα παρουσιάζεται ---ὡς ἄλλωστε ἐτόνισαν ὁ ΗοΠετ τὸ 1838 
καὶ ὁ Ῥοηπεί]ογηο τὸ 1878 --- ἡ καμπυλότης εἲς τὴν στάθµην τῶν κιονοκράνων (βλ. 
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363. Τὰ τόξα τῶν ὁριζοντίων καμπύλων τῆς κρηπίδος τῆς Δ. πλευρᾶς τοῦ περιστυλίου (ἄνω) καὶ τῆς δυτικῆς. 
κρηλῖδος τοῦ σηκοῦ (κάτα) (κατὰ τὴν Ἑλληνικὴν τοπογραφικἠν. ὑπηρεσίαν), 


ἀνωτέρω, εἶκ. 300) µικροτέρα μὲν εἰς τὸν θριγκὸν τοῦ περιστυλίου (βέλος 0,105 µ., 
πὶν. 22), µεγαλυτέρα δὲ (βέλος 0,152 µ., πίν. 22) εἲς τὴν στάθµην τῶν κιονοκράνων τῆς 
προστάσεως τοῦ ὀπισθονάου (εἶκ. 363). 

"Ὅσον ἀφορᾷ τὸν σκοπὸν τὸν ὁποῖον ἐπεδίωκον αί ἐν ὁριζοντίῳ ἐπιπέδῳ καμπυλό- 
τητες, ὁ Μίομαειὶς” ἐγνωμάτευσεν, ὅτι ἡ ὁριζοντία καμπυλότης δημιουργεῖ διὰ τῶν 
διαφόρων προσπτώσεων τοῦ φωτὸς ἐπὶ τῶν καμπυλουμένων μερῶν ἓν αἰσθητικῶς εὖ- 
χάριστον παιγνίδισµα ἢ διαβάθµισιν τῶν τόνων τοῦ φωτὸς καὶ τῆς σκιᾶς, ἥτις προσπί- 
πτει ἐπ᾽ αὐτῶν. Τὴν γνώµην ταύτην ἠσπάσθη ἔπειτα καὶ ἐθεώρησεν ὡς τὴν µόνην ὁρ- 
θὴν καὶ ὁ Οοοάγεαγ”. 

Τὴν αὐτὴν ἑρμηνείαν καὶ γενικῶς τὴν μεγάλην ἀξίαν τῆς καμπύλης γραμμῆς ἔναντι 
τῆς ἀκάμπτου εὐθείας πρέπει νὰ θεωρήσωμεν, ὅτι ἐκέκτητο καὶ ἡ κυρτὴ ἐν κατακο- 
ρύφῳ ἐπιπέδῳ καμπύλη καὶ οὐχί, ὡς ἐθεωρήθη ὑπό τινων, ὡς προσπάθεια τῆς ἐπιθυμίας 
ὁπτικῆς διορθώσεως μιᾶς γραμμῆς, ἵνα ἀποβῇ εὐθεῖα. 


Τν Ῥεκνετμοκκε, ξίά, σ. 9Ι: βλ. σχετικῶς καὶ Χν. ΚΑΡΟΥΖΟΝ, περ. Παιδεία καὶ Ζωή, 1952, σ. 410. 
2. Ώου Ρατίλοποη, σ. 19. 
3. ΟτοεΚ Κοβηοηιοη!», σ. 91. 
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3. Καταέτια γεῖσα. ᾿Ἐπὶ τῆς ἄνω ἑλαφρῶς καμπύλης ἐπιφανείας τῶν ὀρθο- 
στατῶν τοῦ τυµπάνου ἐτίθεντο τὰ καταέτια γεῖσα (εἰκ. 364, 365), ἀκολουθοῦντα καὶ 
αὐτὰ τὴν κυρτήν, ἤτοι τὴν μετ’ ἐντάσεως καμπύλην τῶν πλευρῶν τοῦ ἀετώματος (πε- 
ρἱ ἧς εἴπομεν ἀνωτέρω εἰς σ. 533)”. Τὰ καταέτια ὅμως γεῖσα διέφερον τῶν (ὁριζοντί- 
ων, κυρίως κατὰ τοῦτο: ὅτι ἡ 0,906 µ. (εἰκ. 366, πίν. ΤΙ)" ἐξέχουσα κάτω αὐτῶν ἐπι- 





364. Καταέτιον γεῖσον τοῦ Δ. ἀετώματος, ζυγιζόμενον σήμερον ἐπὶ 165. Ὄψις τοῦ ἁρμοῦ ὥσεως καταετίου γείσου, τοῦ. 
τοῦ ὀρθοστάτου τοῦ τυµπάνου, λόγῳ ἑλλείψεως τοῦ ἀντιθήματος.  δυτικοῦ ἀετώματος δεικνύουσα τὴν ἀναθύρωσίν του. 


φάνεια δὲν ἦτο ἐφωδιασμένη διὰ τῶν δωρικῶν μετὰ σταγόνων προμόχθων καὶ τῶν χω- 
ριζουσῶν αὐτοὺς ὁδῶν (νίας), ἀλλ᾽ ἧτο ἐνιαία καὶ καμπύλη, ἓν εἴδει εὑρείας σκοτίας͵ 
ὅπως δηλαδὴ καὶ τὰ γεῖσα τῶν ἰωνικῶν μνημείων’ δι᾽ ὃ καὶ ὠνομάζοντο ἐνίοτε ὑπὸ 
τῶν ἀρχαίων τὰ κεκλιµένα γεῖσα ὄχι µόνον καταέτια, ἀλλὰ καὶ ἰωνικά". Πρόσθετον ἅλ- 
λωστε ἰωνικὴν ἐπίδρασιν, ἤτοι ἕνα ἀκόμη ἰωνισμὸν τοῦ Παρθενῶνος, μαρτυρεῖ καὶ 
εἲς τὸ ἄνω µέρος τοῦ 0,318 µ. ὑψηλοῦ μετώπου τῶν γείσων χρῆσις λεσβίου κυµατίου 


110 1 372 (Ἐρεχθείον) -- ὄτενενα - ΡΑχον, Ετεοίνειπι, σ. 293 11, 188: γεῖσα ἐπὶ τὸς αἱετός. ΙΟ 23 (1) 1668, 39 (Ἐ- 
Ἀευσίνος): πρβλ. ΕΑΜΝΙΟΙΟΝ, Ηειπηες 17, 1882,σ.553: καὶ γεῖσα ἐπιθήσει καταιέτια. Ιη9ος. 4ὲ Ὠδος, 200 Α.39: ἐπὶ δὲ τῶν γείσων 

3. Κατά τὸν Ἠογγεκ ἐν Εὐνετεκ5 Βαμγείίωημ, 1838, σ. 188, τὰ καταέτια γεῖσα ἀποβαίνουν πρὸς τὰ ἄκρα τοῦ ῥετώματος ὁ- 
Ἀιγώτερον κεκλιµένα, προξενοῦντα οὕτω μίαν ἠσυχωτέραν ἐντύπωσιν: πρβλ. καὶ Ῥενκοσε, Ρεἰπείρίες, σ. 79, Βυκνουψ, Κο: 
νυς 4ο ἀευκ πποπάος, 20, σ. θ42 καὶ ΜΙΩΙΑΕΙΗ, Ώες ΡαΓίµεηοπ, σ. 19. 

3, Ἡ ἐξοχὴ αὕτη κατά ΡΕΝΚΟΣΕ, πἰν. 19, εἶναι 0.925 µ. ἄνω τοῦ στέφοντος λεσβίου κυµατίου. 

4.14 1 23 16668, 9 (Ἐλευσῖνος): γεῖσα ἐργάσασθαι ἰωνικὰ πεντ/εληικά. 
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(ὤψ. 0,049 ἕως 0.053 µ. καὶ ὀξοχῆς 0.047 µ., εἰκ. 366, 367, πίν. ΤΙ), ἀντὶ τοῦ ἐνταῦθα 
εἲς ὅλους τοὺς µεταγενεστέρους δωρικοὺς ναοὺς τοῦ 5ου αἰ. χρησιμοποιουµένου 
μεγάλου δωρικοῦ κυµατίου!, ὅπερ ἐντούτοις δὲν λείπει καὶ ἐδῶ, ἀλλὰ τρέχει, μὲ ὕψος 
0.088 µ. καὶ ἐξοχὴν 0,066 µ., καθ’ ὅλην τὴν βάσιν τοῦ ἐξέχοντος τμήματος τοῦ γείσου 
(εἰκ. 366, 367, πίν. 71). ἤτοι κατὰ τὴν συνάντησιν τοῦ γείσου πρὸς τὸ τύµπανον τοῦ ἀε- 
τώµατος, μὲ διατομὴν ὅμως ὄχι τόσον συνεστραμµένην, ὅσον ἡ τοῦ αὐστηρῶς δωρικοῦ. 















αντίθµρα του ΤΥΜΠΑΝΟΥ 
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367. Κατακόρυφος τομὴ τοῦ προκρεµαμένου τμήματος τοῦ καταετίου γείσου (διαστάσεις κατὰ Ῥεπτουο). 


΄Ἡ τομὴ τῆς κάτω καμπύλης ἐπιφανείας τοῦ ἐξέχοντος τμήματος τοῦ γείσου εἶναι 
ἓν µέρει, καθ’ ἃ ἐξηκρίβωσεν ἤδη ὁ Ρεητοςε”, τμῆμα κλάδου ὑπερβολῆς (εἰκ. 367 καὶ 
πίν. 71 κάτω ἀριστερά), τῆς ὁποίας ἡ μὲν ἀρχὴ ἢ κορυφἡ εὑρίσκεται (χάριν ἀποφυγῆς 
θραύσεως τῆς κάτω ἀπολήξεως τοῦ μετώπου) κατὰ 5 χιλιοστὰ τοῦ µέτρου ἐσώτερον 
τῆς γραμμῆς τοῦ μετώπου, ὁ δὲ κύριος ἄξων ΑΑ΄ (εἰκ. 367) σχηματίζει γωνίαν περίπου 
30’ πρὸς τὸ µέτωπον τοῦ γείσου, ἔχων τὸ κέντρον αὐτοῦ Κ εἰς ἀπόστασιν 0,076 µ. ἀπὸ 
τῆς ἀρχῆς Α. Ἐκ τῆς ὅλης κάτω ἐπιφανείας τοῦ γείσου, ἤτοι τῆς γραμμῆς ΑΓΑ (εἰκ. 

1. «Θησεῖον» (Απιζημῄιίες οἳ Αἰἰνεης ἨΗ, Ι-οηάση 1794, Κεφ. !, πίν. ΥΠ Β), ναὺς Ποσειδῶνος Σουνίου (ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΑΔ 1, 


1915, σ. 12, εἰκ. Β), ναὸς Νεμέσεως Ραμνοῦντος (Ώ/ειιαπί, Απιηυῄιίος οἳ Αϊίύσα, κίν. 7, Α). 
3. Ρεηαϊρμες, σ. 52 καὶ πίν. 19, εἰκ. 10. 
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367 καὶ πίν. 71 κάτω ἀριστερά), τὸ μὲν τμῆμα ΑΓ ἀνήκει εἰς τὴν καμπύλην τῆς ὑπερβο- 
λῆς, ἧς ἡ ἐκκεντρότης εἶναι 3/2, τὸ δὲ ὑπόλοιπον ΓΔ ταυτίζεται περίπου πρὸς εὐθεῖαν, 
ἑνοῦσαν τὸ σημεῖον Γ πρὸς τὸ μέγα, ἐσωτερικόν, δωρικὸν κυµάτιον, δι’ οὗ τὸ γεῖσον 
συνεδέετο πρὸς τοὺς ὀρθοστάτας τοῦ τυµπάνου. 

Τὴν καμπύλην τοῦ τμήματος ΑΓ ἐμέτρησε καὶ ἐσχεδίασεν ὁ Ῥεπτοςο, τῇ βοηθείᾳ 
τεταγµένων, ληφθεισῶν ἐπὶ σειρᾶς τετμηµένων (0... 5... 10... 20) τῆς χορδῆς ΑΓ. 
(ὁλικοῦ μήκους 0,597 μ.), τὰ δὲ σχετικὰ µέτρα, ληφθέντα ὑπ᾿ αὐτοῦ εἰς ἀγγλικοὺς πό- 
δας, παρέσχεν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ πίνακος 19 τοῦ ἔργου του. Τὸν αὐτὸν πίνακα παρέχοµεν 
καὶ ἡμεῖς ἐνταῦθα, µετατρέψαντες ὅμως τοὺς ἀγγλικοὺς πόδας εἰς τὰ παρ’ ἡμῖν ἐν χρή- 
σει γαλλικὰ µέτρα, κατὰ τὴν ἀναλογίαν ἑνὸς ἀγγλικοῦ ποδὸς πρὸς 0,3048 γαλλικὰ 
µέτρα. Ἰδοὺ δὲ πῶς ἔχει οὗτος: 





Αὔξ. ἀριθ. τετμηµέναι τεταγµέναι 
ἀπὸ Α εἰς ἀπὸ ΑΓ εἰς 
μέτρα μέτρα 
1 00152 00055 
2 00305. 00100: 
κ] 00457 00135 
4 0.09609: 00163 
5 00762 00181 
6 00914 00199 
7 01067 00212 
8 0219 00218 
9 01524 00233 
19 01829 00235 
μ 02134 00233 
12 024368 00222 
13 02143 00212 
14 03046 00193 
15 03352 00118 
16 03657 00161 
17 03962 00148 
18 0572 09100 
19 005181 00050: 


20 05970 0,0000: 


Ὁ διὰ τῆς θαυμαστῆς ἀκριβείας τῆς ἐκτελέσεως προκύπτων ἤρεμος καὶ λεπτὸς σκιο- 
φωτισμὸς τῆς κάτω ἐπιφανείας τοῦ γείσου ἤρχετο εἰς ὡραίαν ἀντίθεσιν πρὸς τὰς 
ρωμαλέας γραμμὰς τῶν ἐναετίων γλυπτῶν, ὡς βάθος τῶν ὁποίων πρὸς τὰ ἄνω ἔχρη- 
σίµευε τὸ γεῖσον. 
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368. Σύνθεσις τῶν καταετίων γείσων, τῶν ἐπαετίδων καὶ τοῦ ἄκρου τῆς Β. κερκίδος τοῦ Δ. ἀτώματος. 





369. Φωτογραφικὴ ἄποψις τοῦ ὡς ἄνω ἄκρου τῆς Β. κερκίδος τοῦ Δ. ἀετώματος καὶ τοῦ κάτωθεν αὐτῆς θριγκοῦ. 


υὴ 
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370. Ἓύνθεσις τῶν καταετίων γείσων, τῶν ἐπαετίδων καὶ τοῦ ἄκρου τῆς Ν. κερκίδος τοῦ Δ. ἀετώματος. 





371. Φωτογραφικὴ ἄπογις τοῦ ὡς ἄνω ἄκρον τῆς Ν. κερκίδος τοῦ Δ. ἀετώματος καὶ τοῦ κάτωθεν αὐτῆς θριγκοῦ. 
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Ὡς δὲ τὰ ὁριζόντια γεῖσα, οὕτω καὶ τὰ καταέτια, ἵνα ἀντισταθμίσουν τὸ κατὰ 0,906 µ. 
ἀπὸ τοῦ τυµπάνου εἰς τὸ κενὸν αἰωρούμενον τμῆμα αὐτῶν, ἐφωδιάσθησαν καὶ αὐτὰ. 
ὄπισθεν, δίκην ἀντιβάρου, διὰ μακρᾶς οὐρᾶς, δι ἧς τὸ ὁλικόν των μῆκος ἔφθασε τὰ 
2.24 ἕως 2,387 µ. (εἰκ. 366). Τὸ μῆκος τῶν 11 ἐφ᾽ ἑκάστης κεκλιµένης πλευρᾶς τοῦ ἀε- 
τώµατος συνήθων (ἀγελαίων κατὰ τὰς ἐπιγραφὰς) καταετίων γείσων, κυμαινόµενον. 
μεταξὺ 1,165 καὶ 1,255 µ. (εἰκ. 339), εἶναι ὅλως διάφορον καὶ ὡς πρὸς τὸ σχέδιον εἴς 
τε τὰ κορυφαῖα καὶ τὰ ἀκρογωνιαῖα τεμάχια. Οὕτω τὰ μὲν ἐπὶ τῆς κορυφῆς γεῖσα κατε- 
σκευάσθησαν πιθανῶς µονοκόμµατα μὲ σχέδιον ἐξάπλευρον, οἶονεὶ ἱππεῦον ἐπὶ τῶν μέ- 








372. Τρόπος ἀνελκύσεως, 379. Διακόσμησις τοῦ λεσβίου κυµατίου τοῦ ἄκρου καταετίου. 
καταετίου γείσου διὰ καρ- Ἰείσου καὶ τοῦ πρὸς αὐτὸ συναντωµένου δωρικοῦ κυµατίου 
κίνου. τοῦ γωνιαίου ὁριζοντίου γείσου (κατὰ Ῥοηγοςο) 


σων ὀρθοστατῶν καὶ μὲ μῆκος σκελῶν 0,973 µ., ἐκ δὲ τῶν ἄκρων, τὸ μὲν ἐξώτατον καὶ 
σχήματος τριγωνικοῦ κατεσκευάσθη ἐξ ἑνὸς τεµαχίου μετὰ τῆς ὕπερθεν αὐτοῦ ἄκρας 
ἐπαετίδος (εἰκ. 368, 369, 370, 371, πίν. 71), τὸ δ᾽ ἀμέσως μετ αὐτὸ ἐρχόμενον ἐξετελέ- 
σθη πεντάπλευρον, ἵνα περιλάβη εἰς τὸ αὐτὸ τεµάχιον καὶ τὸ ἔσχατον ἄκρον τριγωνι- 
κὸν τεµάχιον τοῦ τυµπάνου, ὡς αἱ εἰκόνες 368 - 37! δεικνύουν. Τὰ τεμάχια τῶν κα- 
ταετίων Ὑείσων, φέροντα κατὰ τοὺς ἁρμοὺς ὥσεως αὐτῶν ἀναθύρωσιν, πλάτους 0,05 
ἕως 0,055 µ., ἀνυψοῦντο εἰς τὰς θέσεις των τῇ βοηθείᾳ καρκίνων, διὰ μέσου ὁπῶν λα- 
ξευμένων κατὰ τοὺς ἁρμοὺς ὥσεως, ὡς δεικνύουν αἱ εἰκ. 266, 372. 

Ἕκαστον τεμάχιον ἐγομφοῦτο ἐπὶ τοῦ ἀντιστοίχου ὀρθοστάτου τοῦ τυµπάνου διὰ 
γόµφων (εἰκ. 366), ύψους 0,08 µ., βοηθουµένων καὶ ὑπὸ παραγόμφων --- ἀπαραιτήτων. 
λόγῳ τῆς κεκλιµένης ἐπιφανείας --- συνεδέετο δὲ πρὸς τὰ γειτονικὰ διὰ βαθέως (0,10 μ.) 
εἰσχωρούντων συνδέσμων, σχήματος διπλοῦ ταῦ (εἶκ. 364), µήκους 0,46 µ. Ἡ τοποθέ- 
τησις τῶν τεµαχίων ἤρχιζεν ἀπὸ τῆς κορυφῆς πρὸς τὰ κάτω, ὡς δεικνύει ἡ κατὰ τὸν 
κάτω ἁρμόν τῶν τοποθέτησις τῶν γόμφων των. 

Ἐἴπομεν ἀνωτέρω, ὅτι τὸ µέτωπον τῶν καταετίων γείσων στέφεται ὑπὸ λεσβίου κυ- 


1. Τετράγωνοι ὁπαὶ ἀνελκύσεως, λαξευµέναι κατὰ τοὺς προσιόντας ἁρμοὺς τῶν καταετίων γείσων (εἰκ. 166), ὑπάρχουσι 
καὶ εἰς τὰ γεῖσα τοῦ ναοῦ τοῦ Ποσειδῶνος Σουνίου (Α.Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΑΔ !, 1915, σ. 12, εἰκ. 8). Ἐκ τῶν δύο ἑρμηνειῶν, τὰς 
ὁποίας ἐπρότεινον ὡς σκοπόν των ὁ συγγραφεὺς (Ὑλικὰ Δομῆς, «. 1, 'Αθῆναι 1958, σ. 171 - 172) ἥτοι: α) τῆς χρήσεως αὖ- 
τῶν ὡς ὁπῶν ἀνελκύσεως διὰ καρκίνου καὶ Ρ) ὡς γόμφων συνδέσεως μετὰ τῶν παρακειµένων, ὁ 1. 7. Οουντον (Β8Α 68, 
1973, σ. 7:, σημ. 23) δέχεται µόνον τὴν πρώτην. 
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µατίου. Τὸ κυµάτιον τοῦτο ἧτο ἐγκαυστικῶς ἐζωγραφημένον διὰ σειρᾶς ἐφαπτομένων 
καρδιοσχήµων φύλλων μετὰ παρεμβαλλομένων λογχῶν (εἴκ. 373. 386, πίν. 74). Τὰ ἴχνη. 
τοῦ σχεδίου του διακρίνονται σαφῶς εἴς τινα σημεῖα τῶν γείσων). Πρέπει ὅμως καὶ 
νὰ σηµειωθῇ, ὅτι ὅλως ἀνοργάνως καὶ ἄρα ἀτυχὴς μορφολογικῶς ἐμφανίζεται ἡ κατὰ 
τὰς γωνίας τοῦ ἀετώματος συνάντησις τοῦ λεσβίου πρὸς τὸ δωρικὸν κυµάτιον τοῦ 
ὑπαετίου γείσου (εἰκ. 373, 386, πίν. 74). ΄Ασχετος ἐπίσης καὶ ἀσύνδετος πρὸς τὴν δια- 
κόσμµησιν τοῦ δωρικοῦ ὑπαετίου γείσου εἶναι καὶ ἡ διὰ καρδιοσχήµων στοιχείων δια- 





374. Ἐσωτερικὴ ὄψις τοῦ Δ. ἀετώματος ἀπὸ Β. Εἰς τὸ πρῶτον ἐπίπεδον, τμῆµα 
τοῦ συμπλέγματος τοῦ Κέκροπος. 


κόσµησις τοῦ λεσβίου κυµατίου (ών ἴχνη σαφῆ διατηροῦνται εἴς τινα γεῖσα) πρὸς τὴν 
δι’ ἐναλλασσομένων ἐρυθρῶν καὶ κυανῶν (ἢ πρασίνων) φύλλων διακόσµησιν τοῦ δω- 
ρικοῦ κυµατίου τῶν ὑπαετίων γείσων. Ἐκ τῶν καταετίων γείσων τοῦ Δ. ἀετώματος 
διετηρήθη µέχρι σήμερον κατὰ χώραν ἓν τεµάχίον (εἰκ. 361, 365), ἀντιστοιχοῦν πρὸς, 
τὸ μεταξὺ τοῦ 2ου καὶ τοῦ 3ου ἀπὸ Β. κίονος κενὀν. Τὸ γεῖσον τοῦτο προφυλάσσει 
ἀπὸ τῆς βροχῆς τὸν µόνον σωζόµενον κατὰ χώραν γλυπτὸν διάκοσµον τοῦ δυτικοῦ. 


1. Διαφορετικὸν κάπως παρουσιάζεται τὸ σχέδιον τοῦ λεσβίου κυµατίου εἰς τὸν ἔγχρωμον πίνακα 1 (ἄνω δεξιά) τῶν Ρεῖη- 
αἱρίες τοῦ Ρενκοκε: βλ. καὶ τὰς ἡμετέρας εἰκόνας 373, 386 καὶ τὸν πίνακα 74. 
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ἀετώματος: δύο ἠκρωτηριασμένους κορμοὺς ἀγαλμάτων, θεωρουµένων ὡς ἀνηκόντων, 
εἰς τὴν ὁμάδα τοῦ Κέκροπος (εκ. 374). 

Ἐπαετίδες ἢ Σῖμαι. 'Ὑπεράνω τῶν καταετίων γείσων ἐτοποθετοῦντο, σχη- 
µατίζουσαι τὸ λαμπρὸν ἐξώτατον πλαίσιον τοῦ τριγωνικοῦ ἀετώματος, αἱ ἐπαετίδες 
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Ι75. Κατακόρυφος τοµἠ τῆς ἐπαεείδος, 
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376. Τρόπος χαράξεως τῆς καμπύλης τῆς ἐπαετίδος. 
{πηφος, ἆο Ὠδίος, 500Α. 40) ἀναγινώσκομεν: ἐπὶ δὲ τῶν γείσων τῶν καταετίων ἐπιθέ/τω ἐπαιε- 
γωνία. 


1. Ἐν ἐπιγραφῇ τῆς Δήλου (σετ. 
αἶδας καὶ λεοντοκεφάλους ἐγ. 
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ἢ ἐπαιετίδες, λεγόµεναι ὑπὸ τῶν Ρωμαίων καὶ σῖμαι). Θεωρούμεναι ἐν καθέτφτομῇ (εἶκ. 
375, 376 καὶ πίν. 73) αἱ ἐπαετίδες εἶναι κυρίως εἰπεῖν τὰ ἰσχυρῶς πρὸς τὴν πλευρὰν τοῦ 
ἀετώματος ἀνακεκαμμένα ἄκρα τῶν τελευταίων πλαγίων στρωτήρων κεράµων τῆς στέ- 
γης, προωρισµένα, ἵνα ἐμποδίζουν τὰ ὄμβρια ὕδατα νὰ προσβάλλουν τὰ ἓν τῷ ἀετώματι 
γλυπτά, ταυτοχρόνως ὅμως καὶ σχηµατίζοντα ὑπεράνω τοῦ καταετίου γείσου µίαν 
ἐντυπωσιακὴν ἀπόληξιν, ἓν κατάκοσμον διάδηµα τοῦ ἀετώματος. Κατὰ τὰς μακρὰς, 





37η. ᾿Εσωτερικὴ ὄψις τῶν ἐπαετίδων τοῦ Δ. ἀετώματος, δεικνύουσα τὴν ζητοειδῇ ἄρθρωσιν συναντήσεως αὐτῶν. 


πλευρὰς σῖμαι εἰς τὸν Παρθενῶνα δὲν ὑπῆρχον, ὡς εἰς ἄλλους µικροτέρους, περίπου 
συγχρόνους, ἀττικοὺς δωρικοὺς ναούς (Ἡφαίστειον," Σούνιον”, Ραμνοῦς!, ναὸς Ἄρεως, 
᾽Αχαρνῶν ἓν τῇ ᾿᾽Αγορῇ ᾿Αθηνῶν»), πιθανῶς λόγῳ τοῦ μεγέθους τῆς στέγης, τὰ 
ἄφθονα ὄμβρια ὕδατα τῆς ὁποίας θὰ ἔπρεπε νὰ συλλέγωνται ὑπὸ ὀγκώδους καὶ ἀκόμψου, 
μᾶλλον σίµης, ἀντὶ τῆς ὁποίας προετιµήθησαν ἡγεμόνες κεραμίδες στέγης, ὡς θὰ ἴδω- 
μεν κατωτέρω. Τὰ ἀπαρτίζοντα ἑκάστην κεκλιµένην πλευρὰν τοῦ ἀετώματος τεμάχια. 


1, Ὁ ΒΙΤΡΟΤΗΙΟΣ (Ώο Αποήι. ΠΗ 5, 12) ρητῶς ἀναφέρει: οἱπνας, 4υας Οταοςί ραγαἰειἰάας ἀϊσμηι΄ πρβλ.. καὶ τοῦ αὐτοῦ, 11 5, 15 
καὶ ν 3, 6. Ὁ ὄρος αίπια (γράφε ονπια) προῇλθεν ἀναμφιβόλως ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ κῦμα (βλ. ΑΙΣΧΥΛΟΥ ἀπόσπ, 78), ἐξ οὗ καὶ. 
τὸ ὑποκοριστικὸν κυµάτιον τῶν ἐπιγραφῶν, προφανῶς λόγῳ τῆς κυματοειδοῦς ἢ γενικᾶς καμπύλης µορφῆς αὐτοῦ. Ἕνεκα 
δὲ τῆς εἰς -α καταλήξεώς του, τις εἰς τὴν λατινικὴν χαρακτηρίζαι τὸ θηλυκὸν γένος, κατήντησε νὰ θεωρῆται καὶ ἡ ἑλληνικὴ 
μεταγραφἡ σῖμα τῆς λέξεως ὡς γένους θηλυκοῦ, ἡ σῖμα (καὶ σίµη)' πρβλ. καὶ τὰ συχνάκις χρησιμοποιούμενα οΥπῃα τεοία καὶ 
ογπνὰ τονεενα (ΏΙνδνοΟΝ, Αγολῄιοοίμεο, σ. 390). 

2. Κοομ, διμάΐοα υπ) ΤΠεκουσίοπιρε!, σ. 65, 66. 

3. ΥΨ. Β. Ώινενουκ. 1ε., Α0Α 78, 1974, σ. 2132, εἰκ. 1. 

4. [ο απιαωίιός ἰπόδίιες 4ος 1 Αιίᾳυο (ΏήειιαπίΏ), Ραεῖς 1832, Κεφ. ΥΙ, πίν. ν. 

5. ἩΨ. Β. ΏΙνόΜΟΟκ, Ἠεερετία 9, 1940, σ. 19, εἰκ. 9. 
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τῶν ἐπαετίδων, μὴ συμπεριλαμβανομένων τοῦ κορυφαίου καὶ τῶν γωνιαίων, εἶναι ἓν ὅλφ 
21. Ἐκ τούτων τὰ μὲν συνήθη (ἀγελαῖα) ἔχουν μῆκος -:0,695 µ. ἤτοι κατὰ πολὺ µι- 
κρότερον τῶν καταετίων γείσων καὶ ἴσον πρὸς τὸ τῶν στρωτήρων κεράµων, τὰ γῶ- 
νιαῖα ὅμως καὶ τὸ κορυφαῖον ἔχουσι διάφορα καὶ µήκη καὶ µορφήν. Τὸ κατὰ τὴν βά- 
σιν τῶν συνήθων ἐπαετίδων πλάτος εἶναι 1,173 µ. (εἰκ. 375), καταλῆγον ἐσωτερικῶς, 
ὅπως καὶ τὸ τῶν στρωτήρων κεράµων τῆς στέγης, εἰς ἐλαφρῶς ἀνακεκαμμένον χεῖ- 








378. Προοπτικὴ ἐκ τῶν ἔξω ἄποψις τῆς ἄκρας ἐπαετίδος, μετὰ τῆς προσηρτηµένης εἰς αὐτὴν λεοντοκεφαλῆς 
(διακρίνεται ἀριστερὰ καὶ ἡ κοιλότης ἐλαφρύνσεως τῶν γωνιαίων ὁριζοντίων γείσων). 


λος (εἰκ. 375). Ἐξωτερικῶς ὅμως, ἤτοι πρὸς τὴν πρόσοψιν τοῦ ἀετώματος, τὸ ἕτερον. 
χεῖλός των ἀνακάμπτεται ἰσχυρῶς μέχρις ὕψους 0,422 µ. (εἰκ. 376, πίν. 13). .Ἡ συνέ- 
νωσις τῶν δύο χειλέων, ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ, ἐγίνετο διὰ καμπύλης, διαγραφο- 
µένης διὰ τόξου κύκλου, ἀκτῖνος 0,375 µ., ὡς ἡ παρατιθεµένη εἰκὼν 376 δεικνύει. 

Ἕκαστον τεµάχιον ἐπαετίδος συνηνοῦτο πρὸς τὸ γειτονικὸν διὰ ζητοειδοῦς κατὰ 
τὸν ἁρμὸν κλειδώσεως, συνήθους εἰς πάντας τοὺς ναοὺς τοῦ 5ου π.Χ. αἰῶνος (εἶκ. 
377, 378). ἐγομφοῦτο δ᾽ ἐπὶ τῶν καταετίων γείσων, τῆς τοποθετήσεως ἀρχομένης ἀπὸ 
τῶν γωνιῶν πρὸς τὴν κορυφήν. 

"Ὅλως ἰδιαιτέραν κατασκευὴν παρουσιάζουν, ὡς εἴπομεν, τὰ γωνιαῖα καὶ τὸ κορυ- 
φαῖον τεμάχια τῆς ἐπαετίδος. Καὶ τὰ μὲν ἀκραῖα, ἔχοντα μῆκος µεγαλύτερον τῶν συνή- 
θων (1,123 μ.) καὶ ἰσχυρῶς κατὰ 0,053 ἕως 0,060 µ. ἐξέχοντα τοῦ δωρικοῦ κυµατίου τοῦ 
ἄκρου μεγάλου ὁριζοντίου γείσου, ἦσαν κατεσκευασµένα ἐξ ἑνὸς τεµαχίου μετὰ τοῦ 
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ἄκρου γωνιαίου καταετίου γείσου (βλ. εἰκ. 368, 370, πίν. 71), ἧσαν δὲ προσθέτως καὶ 
ἐφωδιασμένα, συμφώνως καὶ πρὸς τὸν κανόνα τοῦ Βιτρουβίου!, διὰ 0,52 µ. κατὰ τὴν 
κλίσιν τῆς στέγης καὶ ἐπὶ τῆς μακρᾶς πλευρᾶς τοῦ ναοῦ ἐξεχούσης, πλήρουὀ δυναµι- 





379. Φωτογραφικὴ ἄποψις τῆς ΒΑ. γωνίας τοῦ θριγκοῦ καὶ τῆς σχετικῆς ἀπολήξεως τοῦ Α. ἀετώματος, 
ἀπὸ τῆς σίµης τοῦ ὁποίου προβάλλει λεοντοκεφαλή (φωτ. Βεοπιπιο). 


Ἡν ο Απο, Π1, 5,15: ἵη οἱπής, «μας «ιρτα ΕΟΓΟΠΑΠΗ ἵη Ιαιετίθης 5υηί αοάϊμηη, σαρίία Ιοοπίπα 5υπί «εαἰρεηάα.. 
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κῆς ἐκφράσεως, διακοσμητικῆς! λεοντοκεφαλῆς (εἰκ. 379 - 385, πίν. 73). Ἐκ τῶν τεσ- 
σάρων λεοντοκεφαλῶν, αἴἵτινες ἐκόσμουν τὰς ἀντιστοίχους γωνίας τῶν δύο ἀετωμά- 
των, διετηρήθησαν πλήρως κατὰ χώραν αἱ τῆς ΒΔ. καὶτῆς ΒΑ. (εἴκ. 379, 380) γωνίας 





380. Φωτογραφικὴ ἄποψις τῆς ΒΔ. γωνίας τοῦ θριγκοῦ, ἀπὸ τῆς ἄκρας ἠγεμόνος κεραµίδος τοῦ ὁποίον 
προβάλλει λεοντοκεφαλή (Β. ὄψις) (φωτ. Βτοπηπικ). 


1. Ατόπως ὁ 1. Μλονε (16 Ρατιμέποη, σ. 43), ἀπατηθεὶς ἐκ τοῦ ἀνοικτοῦ της ρύγχους (εἷκ, 381, 383), θοωρεῖ τὴν κεφαλὴν. 
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381. Πλαγία ὄψις λεοντοκεφαλῆς, 
προσηρτηµένης εἰς τὴν ΒΑ. ἄκραν. 
ἐπαετίδα (φωτ. Ῥοΐψαομπαν). 











382. Στροφὴ τῆς ΒΔ. λεοντοκεφα- 
λῆς πρὸς τὸ ἄκρον τοῦ ἀετώματος. οἱ7 
κατὰ «4 60 ἀπὸ τῆς ὀρθῆς γωνία; 
(σχέδιον τοῦ συγγραφέως). 








ὡς τρυπηµένην καὶ ἐκρέουσαν ὕδωρ, ἐνῶ εἶναι ἁπλῶς διακοσμητική. Ὁ ΜΙΟΜΑΕΙΙ (Ώες Ῥαγίεποη, σ. 17) τοὐναντίον τὰς. 
χαρακτηρίζει ρητῶς ὡς υηθυγοηρο]ιγίε (ἀδιατρήτους). Ὅμοιαι ἀδιάτρητοι λροντοκεφαλαὶ ὑπάρχουν καὶ εἰς τὰ ἀετώματα τοῦ. 
Ὀλυμπιείου τοῦ ᾽Ακράγαντος (νῦν εἰς τὸ Μουσεῖον τῆς πόλεως): βλ. σχετικῶς Η. Ῥεομνεκ, Απεὶοοί απά Ομοοίσαὶ Αγο: 
τωοίυτς, 1.οπάσι 1958, σ. 145. 
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καὶ ἓν µέρει ἡ τῆς ΝΔ. ΄ΗἩ τῆς ΝΑ. γωνίας, καταπεσοῦσα, ἐθραύσθη, ἐκ ταύτης δὲ 
προέρχεται τεµάχιον εὑρεθὲν ὑπὸ τοῦ ΥΝ. Ζϊσπποετ, δημοσιευθὲν τὸ 1936 ἐν Ατοῇ. ΑΠ7. 
σ. 306 - 320. Τὸ τεµάχιον τοῦτο ἔχει μῆκος 0,13 µ., διατηρεῖ δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῦ τὸ δεξιὸν οὓς 


383. Λεοντοκεφαλή, προσηρτηµέ- 
νη οἷς τὴν ἄκραν ἐπαετίδα (προ- 
οπτικἡ ὄψις). 





384. Σχέδιον λεοντοκεφαλῆς, προ- 
σηρτηµένης εἲς τὴν ἐπαετίδα (κα- 
τὰ Ῥασεατά). 





τοῦ λέοντος καὶ τὸ συνεχόµενον πρὸς αὐτὸ τμῆμα τῆς χαίτης, ὡς καὶ τὸν τόρµον, 
δι’ οὗ ἡ σῖμα προσηρµόζετο πρὸς τὴν λεοντοκεφαλήν. Ἡ κεφαλἠ ἀνεστηλώθη. 
Σημειωτέον, ὅτι αἱ λεοντοκεφαλαὶ δὲν βλέπουν κατὰ µέτωπον, ἀλλ᾽ εἶναι ἑστραμμέ- 
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ναι πρὸς τὴν γωνίαν τοῦ ἀετώματος κατὰ 34- 6) (βλ. εἰκ. 382, πίν. 73)", ἀκολουθοῦσαι, 
πιθανῶς, τὴν σχετικὴν στροφήν, ἣν παρουσιάζουν καὶ οἱ γνωστοὶ ἐπιτύμβιοι λέοντες 
(ὡς π.χ. ὁ τοῦ Ἐθνικοῦ Μουσείου ᾿Αθηνῶν ὑπ᾿ ἀριθ. 803 - 804)” καὶ ἥτις ἐπικυρώνει τὴν 
ἐπιτυχῆ θεωρίαν τοῦ Κ.. Ρωμαίου περὶ «λανθανούσης κινήσεως»Ἔ, καθ’ ἣν εἰς τοὺς να- 
οὓς τὰ ἀρχιτεκτονικὰ µέλη καὶ ἰδιαιτέρως αἱ ἀκροκέραμοι ἔχουν στροφὴν καὶ κίνη- 


σιν (δηλαδἡ ἀπόκλισιν ἀπὸ τὴν ὁριζοντίαν καὶ τὴν κατακόρυφον κίνησιν), ἥτις ἐκ- 





385. Σχέδιον ἐξ ἐκμαγείου λεοντοκεφαλῆς, προσηρτηµένης εἰς τὴν ἄκραν ἐπασείδα, ἐμφανίζον τὴν πρὸς τὰ ἔξω στροφὴν. 
αὐτῆς (ὁδατογραφία Μαιοῖ). 


κινεῖ ἀπὸ τὸν ἐγκάρσιον ἄξονα τῆς μακρᾶς πλευρᾶς ὡς κέντρον καὶ βαίνει δεξιὰ καὶ 
ἀριστερά, πρὸς τὰς δύο ἄκρας, δηλαδἠἡ πρὸς τὰ ἀετώματα. Πλὴν τῆς στροφῆς τῆς κεφα- 
λῆς, ὁμοιότητα πρὸς τοὺς λέοντας τοῦ ᾿Εθνικοῦ Μουσείου παρουσιάζουν καὶ αἱ τοῦ 
Παρθενῶνος λεοντοκεφαλαὶ μὲ τὸν σαφῆ χωρισμὸν τῶν τριχῶν τῆς χαίτης. 

Αἱ κατὰ τὰ ἄκρα τοῦ ἀετώματος, ἑκατέρωθεν προβάλλουσαι, συµβολικαί, κοσµηµα- 
τικαί, μὲ ἀνοικτὸν τὸ στόμα (εἰκ. 381, 383 καὶ πίν. 73) λεοντοκεφαλαί, προσδίδουν εἰς 
τὴν µετωπικήν του ὄψιν ἐξαιρετικὴν ἐντύπωσιν. 

"Ὅσον ἀφορῇ τὴν κορυφαίαν ἐπαετίδα, ἥτις δυστυχῶς δὲν διεσώθη, αὕτη δυνατὸν 


1. Τὴν στροφἠν τῶν λεοντοκεφαλῶν τοῦ Παρθενῶνος πρὸς τὰς γωνίας εἶχον παλαιότερον σημειώσει ὁ 1. Μ. ν. Μαυση ἐν. 
Ῥεια[θισὴ 2η άοῃ Ατοηιοκιοηίσοίιεη ΟΓάήµηβεῃ ἀετ Ογίοείνεη, Βεγίίη 1900, σ. 2 καὶ ἡμετ. εἰκὼν 382 καὶ ὁ ΠΕΤΗΑΝΥ ἐν ΟτεοΚ. 
Βυήάίηρς Κερτοκοηἰοά ὃν Εεαμπιεπίς ἵπ νε Βεϊήσίι Μήσειπι, 1 οπάοη 1908, σ. 80. 

2. Βλ. εἰκόνα των παρά Ἐκ. γνπ.εµοκν, Ὠἷς ΓὈννοηκορίνακκετερείες φας Ζευιν-Τοπυρείς, Οἰγπηρίσοῖιε Εογοο ιπῃεη ΙΝ, Βοε]ίη 
1959, πίν, 50 (4ου π.Χ. αἱ.). Εἰκὼν καὶ παρὰ Βκίοκνκκ, Ώου ΕπίεάΜοί απι Εείάαπος, Βεη]ίη 1909, σ. 80 - δΙ, εἰκ. 47 καὶ 4δ. 

3. Κέραµοι τῆς Καλνδῶνος ἓν ᾿Αθήναις 1951, σ. 191 ἐξ, Τὴν «λανθάνουσαν κίνησιν» ὁ ΜΙΧΕΛΗΣ, Χρονικά Αἰσθητικῆς 
14/14, Ι974/5, σ. 9 χαρακτηρίζει ὡς «λανθάνουσαν Υραφικότητα». 
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νὰ εἶχε πάλιν τὸ σχῆμα ἱππέως κεράµου, μὲ μῆκος ἑκάστου κεκλιµένου σκέλους 0,93 µ. 
(3 097 μ.). 

Ἡ πρὸς τὴν πρόσοψιν τοῦ ἀετώματος πλευρὰ τῆς ἐπαετίδος διηρθροῦτο τριπλῶς: 
α) ἐξ ἐπιπέδου ταινίας βάσεως, ὕψους 0,114 µ., κλινούσης ἐλαφρῶς (0,0015 μ.) πρὸς 











386. Διακόσμησις τοῦ λεσβίου κυµατίου τοῦ καταετίου γείσου καὶ τῆς ἄκρας ἐπαετίδος (κατὰ τὸν συγγραφέα). 


τὰ ἔξω, β) ἐξ ἑνὸς καμπύλου ἐλλειψοειδοῦς τμήματος, ύψους 0,258 μ. καὶ γ) ἐκ μιᾶς 
εὐθυγράμμου ταινίας στέψεως, ὕψους 0.05 µ., ἐξεχούσης κατὰ 0,015 µ. τοῦ καμπύ- 
λου τμήματος καὶ πάχους ἄνω 0,136 µ. (εἰκ. 376, 386, πίν. 73, 74). 
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Ἡ Φοειδὴς µορφή (ονοΙο), τὴν ὁποίαν παρουσιάζει ἓν καθέτῳ τομῇ τὸ πρόσθιον µέ- 
Ρος τῆς ἐπαετίδος δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς προελθοῦσα ἐκ τῆς τῶν κορινθιακοῦ τύπου 
ὲξ ὁπτῆς γῆς ἐπαετίδων (Ὀλυμπίας κλπ.) μὲ ἰσχυρὰν ὅμως ἰωνικὴν ἐπίδρασιν. Πράγματι, 
ἐνῶ εἲς ἐκείνας τὸ ἰωνίζον καμπύλον τμῆμα τῆς ἐπαετίδος εἶναι μᾶλλον ἀτροφικόν, 
εἰς τὸν Παρθενῶνα ἔχει μεγαλώσει, κυριαρχοῦν τῶν δύο εὐθυγράμμων ταινιῶν, μεταξὺ. 
τῶν ὁποίων παρεμβάλλεται. Ἡ µαρμµαρίνη σῖμα τοῦ ναοῦ τοῦ Ἰλισοῦ (Μητρῴου ἓν. 
”"Αγραις:) ἧἦτο τὸ ἀρχαιότερον παράδειγµα ἰωνικοῦ Φοειδοῦς σχεδίου ἐπὶ μαρμάρου. 
καὶ θὰ ἐχρησίμευσεν ἀναμφιβόλως ὡς πρότυπον, ἐπαναλαμβανόμενον μὲ ἐλαφρὰν 
τροποποίησιν εἰς τὴν σῖμαν τοῦ Παρθενῶνος'. ΄Η στέφουσα τὸ ἀέτωμα τῶν Προπυ- 
λαίων ἐπαετίς" μιμεῖται ἐν τομῇ τὴν τοῦ Παρθενῶνος, ἀλλ᾽ ἀντὶ νὰ κοσμῆται δι᾽ 
ἀνθεμίων, φέρει, λόγῳ τῆς ὡς Ἰωνικοῦ ὠοειδοῦς κυµατίου τομῆς της, καὶ συµφώνως. 
πρὸς τὴν ἰωνικὴν παράδοσιν, ἐζωγραφημένα Φὰ καὶ λόγχας, ἀλλὰ τόσον μεγάλα, ὥστε 
νὰ ἀποβαίνουν ἑκτὸς κλίµακος. 

Ἡ προσθία καμπύλη ἐπιφάνεια τῆς ἐπαετίδος ἐκοσμεῖτο δι’ ἐγκαυστικοῦ κοσµήµα- 
τος, ἀποτελουμένου ἐξ ἀνθεμίων ἐναλλασσομένων πρὸς «ἄνθη λωτοῦ»”, ὡς ἡ παρατιθε- 
µένη εἰκὼν 386 δεικνύει. Ὅμοια ἀκριβῶς σχέδια ἀνθεμιοειδῶν κοσμημάτων συναντῶν- 
ται γραπτὰ καὶ ἐπὶ ἐρυθρομόρφων ἀγγείων τῆς περικλείου περιόδου’ καὶ ἐπὶ ὑπερθύ- 
ρου τῆς ᾿᾽Αγορᾶς μετ) ἐγκαυστικοῦ κοσµήµατος, χρονολογουµένου εἲς τοὺς ἀμέσως 
μετὰ τὰ µέσα τοῦ 5ου π.Χ. αἱ. χρόνους». 

᾿Επὶ τῆς ἐξωτερικῆς κυρτῆς ἐπιφανείας" τῆς ἐπαετίδος (σίµης) ἐχαράσσετο δι’ ὀξέος 
ὀργαλείου κατ᾿ ἀρχὰς ὁ ὑπογραμμὸς καὶ ἐζωγραφεῖτο κατόπιν ἐγκαυστικῶς συνεχὲς 
κόσµηµα, ἀποτελούμενον ἐξ ἐναλλασσομένων ἀνθεμίων καὶ ἀνθέων λωτοῦ (εκ. 386 
καὶ πίν. 74). Καὶ τὰ μὲν ἀνθέμια, βαίνοντα ἐπὶ δύο ἀντιρρόπων ἑλίκων, ἀπετελοῦντο 
ἐξ ΤΙ φύλλων, ἐγγεγραμμένων ἐντὸς κλειστοῦ ὁμολόγου περιγράµµατος”, τοῦ δὲ λω- 
τοῦ τὰ ἄνθη, ἐκφυόμενα καὶ αὐτὰ ἐκ δύο ἀντιρρόπων ἑλίκων, ἀποσπωμένων ἀπὸ τοῦ 
περιγράµµατος τῶν ἀνθεμίων, ἀποτελοῦνται ἐκ πέντε ἐλευθέρως ἱσταμένων, ἰσχνῶν 
καὶ πρὸς τὰ ἄνω ἀνοιγόντων φύλλων", φέρουσι δὲ προσθέτως ὑπεράνω τῶν ἑλίκων 

1. Ἡ ἐσφαλμένως ὑπὸ τῶν 5τυλκτ καὶ Κενεττ ἀναπαριστωμένη ὥς κοιλόκυρτος (ονπια τεοῖα) σἵμα δὲν ἐταυτίσθη µέχρι 
τοῦδε, ἀπεδόθη δὲ ὑπὸ τοῦ Ώινονοοκ ἀρχικῶς εἰς τὸ μνημεῖον τοῦ Νικίου, ἔπειτα ὅμως ἀνεκλήθη τοῦτο ὑπὸ τοῦ ἰδίου (Α)Α. 
14, 1910, σ. 461, 469, 48!) 

Ἡ ἰωνικὴ καταγωγἠ τῆς κατατοµῆς ταύτης δύναται νὰ παρακολουθηθῇ ἀπὸ τῆς ἀρχαϊκῆς περιόδου. διὰ µέσου τῶν πη- 
Ίνων ὡοειδῶν σιμῶν μὲ διακόσµησιν ὡῶν καὶ λογχῶν εἰς γεισοσίµας τῆς Μιλήτου (Καλαμπὰκ Τεπὲ) καὶ τοῦ Σουνίου 
(Ὀικονοος, Ατοβίιοειυτο, σ. 185, σημ. 1). 

2. Ῥενκονε, Ρεϊπεῖρίες, πίν. 10. Ε. Ῥομκ, Ὠίο Ῥγοργ]ᾶοη ἀοΓ ΑΚεοροῖΐς 2η Αἰῑεη, Βεγῖη - διωιικατί 1882, πίν. ΧΙΝ, 1, 2, 
4.5. Ώινδίοοκ, Α)Α. 14, 1910, σ. 179, εἰκ. 13. 

3. Τὸ κόσµηµα τοῦτο δὲν ἀπεδόθη ἐντελῶς ὀρθῶς οὔτε ὑπὸ τοῦ Ῥενκους (ἡμετ. εἰκ. 173) οὔτε ὑπὸ τοῦ Μ. 8ομεῦς, 
Απιίκος ΤταμΠεϊσίεποσπαπηοπί, δίτασςδυγᾳ 1909, πἰν. Πῇ, ἀριθ. 16 οὔτο ὑπὸ τοῦ Μαυσι, ξιά. 

4. Βλέπε σχετικά παραδείγματα ὀγγεγραμμένων ἀνθεμίων ἐπὶ ἀγγείων παρὰ Ρ. ]ΑΟΟΒΕΤΑΗΙ, Οσπαπηοπίς Ετῖοςί. Ὑάσου, Βογ- 
ἵη 1921, Τα[οία' πρβλ. καὶ τὰ ἐπὶ τοῦ πηλίνου ἀκρωτηρίου τοῦ ἐν Ὀλυμπίᾳ ἐργαστηρίου τοῦ Φειδίου ἐγγεγραμμένα ἀνθέ- 
μια (Α. Μλεαννετ, Οἰνηιρία, εἰκ. 207). 

5.0. Ρα. Ότενενε, Ππιοὶ Μήλο Ραΐηιοά Ἰοποςς, Ηοκροτία 23, 1954, σι 175. 

6. Ὡς συνήθως κατὰ τὸ β' ἥμισυ τοῦ 5ου αἰ.: Παρθενών, ναὸς Νίκης (Α.Ο. Όκιλννος, ΒΟΗ 71/72, 1947/48, σ. 33 καὶ 
εἰκ. 26), Προπύλαια (Κ. Βου, Ρο Ρεοργ]ᾶση, πίν. ΧΙΥ), ναὺς Νεμέσεως Ῥαμνοῦντος (ὄτυλκτ-Εανεττ, Αιελίπιες νο 
Αιίκα, Κεφ. ΥΙ, πίν. 11), Ἡραῖον ΄ργους ((ΝΑιῶσσεην, Αγαϊνε Ησσασιη 1, σ. 128). 

7. Οὐχὶ 13 ὡς τὰ σχεδιάζουν οἱ 5οµκὺν καὶ Μλυοη, δίά, 

8. Οὐχὶ 3 ὡς τὰ σχεδιάζει ὁ Μαυοη, ἔᾱ, 
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ἀνὰ ἓν ἑκατέρωθεν καμπυλόπλευρον ἐσχηματοποιημένον τριγωνικὸν φυλλάριον (εἰκ. 
386 καὶ πίν. 74). Τὸ ἀνωτέρω σχέδιον εἶναι ἐνδεικτικὸν τῆς κατὰ τὸ β΄ ἥμισυ τοῦ 5ου 
π.Χ. αἰῶνος ἐπικρατούσης τάσεως πρὸς ὀργανικὴν ἀναζωογόνησιν τῆς ἑλληνικῆς φυ- 
τικῆς κοσμηματικῆς. 

Κατὰ τὴν ἐποχὴν τοῦ Ρεητοδε (µέσα Ί9ου αἱ.) τῆς σίµης τὰ ἀνθέμια καὶ τὸ περί- 
βλημά των ἧσαν ἀρκούντως ἐμφανῆ 1, ἐνῶ τοὐναντίον τὰ μεταξύ των, ἐσφαλμένως λε- 
γόµενα ἄνθη λωτοῦ, ἦσαν τόσον ἀδύνατα, ὥστε δὲν ἠδύνατό τις πλέον νὰ ἐξακριβώσῃ 
τὸν ἀριθμὸν τῶν φύλλων των. Ὁ Ρεητοσε συνεπλήρωσε τὴν µορφήν των κατὰ µίαν 
ἄλλην σῖμαν τῆς ᾿Ακροπόλεως ἐξ ὁπτῆς γῆς, ἥτις κατὰ τὰ ἄλλα ὁμοιάζει πολύ. Χρώ- 
µατα ὠρισμένα ὁ Ῥεητοςε δὲν ἠδυνήθη πλέον νὰ ἀναγνωρίσῃ ἐντὸς τῶν περιγραµµά- 
των. Ὁ ΗΠίιοτ[[: βάφει τὸ κόσμημα πρασινογάλαζον καὶ κίτρινον ἐπὶ λευκοῦ ἐδάφους. 
Ὁμοίως χρωματισµένον κόσµηµα παρέσχε καὶ ὁ Οοεκοτα!!". Ἡ περίκλειος ἰωνική, 
Φοειδὴς τομὴ τῆς σίµης τοῦ Παρθενῶνος ἐπανευρίσκεται καὶ εἲς τὰ Προπύλαια", 
τὸν περίπτερον ναὸν τῆς Νεμέσεως τοῦ Ραμνοῦντος”, εἰς τὸ περίκλειον Τελεστήριον 
τῆς ᾿Ελευσῖνος», ὡς καὶ εἰς τὸ ΄Ηραῖον τοῦ "Αργους” (416π.Χ.), ἀποδεικνύουσα ᾱ- 
μεσον ἐπίδρασιν τοῦ Παρθενῶνος ἐπὶ τῶν ναῶν αὐτῶν κατὰ τὸ δεύτερον ἥμισυ τοῦ 
5ου π.Χ. αἲ. 

Ἡ σύνθεσις τοῦ κοσµήµατος καὶ ἡ διὰ ζωγραφικῆς ἐκτέλεσις αὐτοῦ συνδέονται 
πρὸς τὸ παλαιότερον ὕφος τοῦ ἐπιπέδου κοσμήµατος καὶ ἀνήκουν ἀσφαλῶς εἷς τὰς 
τελευταίας ἐπὶ τοῦ Παρθενῶνος γενοµένας ἐργασίας (περὶ τὸ 430 π.Χ.) καὶ µόνον τὰ 
μικρὰ τρίπλευρα φυλλάρια, παρὰ τὴν κάλυκα τοῦ λωτοῦ, δύνανται νὰ θεωρηθοῦν ὡς 
νεωτερίζοντα καὶ κατατάσσοντα τὴν διακόσµησιν εἰς νέαν βαθµίδα ἐξελίξεως». 

Ἡ ἐξ ἀνθεμίων καὶ ἀνθῶν λωτοῦ διακόσµησις τῆς ἐπαετίδος τοῦ Παρθενῶνος ἔπανε- 
λήφθη ὁμοία καὶ μὲ τὰ αὐτὰ ἑκατέρωθεν τῆς κάλυκος τοῦ λωτοῦ τριγωνικὰ φυλλάρια 
καὶ εἲς τὴν ὁμοίας περίπου διατομῆς ἐπαετίδα (σῖμαν) τοῦ ναοῦ τῆς ᾿Αθηνᾶς Νίκης», 
τελειωθέντος τὸ 427 ἕως τὸ 424 π.Χ. Τὸ αὐτὸ κόσµηµα, μὲ ἐλαφρὰς παραλλαγάς, 
συναντᾶται καὶ εἲς ὑποτραχήλια ἐπικράνου παραστάδων ''. 


1. Ρηπαῖρίας, σ. 56: βλ. καὶ κίν. 1, 9. 
2. Ἐενοσκ, Ὠοτίσεῖε Ρο]γομγοπηίο, ΨΙ, πίν. 8, |. 
3, Αποζεηι Ματθιες ΨΙ, πἰν. 21, 22. 

4. Βομν, ξά, πὶν. 14. 

5. Αἰιογιλίπιος νον Αϊῑΐσα, Κεφ. 6, πίν. 11. 

6 Νολοκ, Εἰεινίς, σ. 132, εἰκ. 63. 

7. Ναιωστειν, Τμο Αγαΐνο Ἠεγαουπη !, σ. 125. 

Β. Μ. δοΜΕΟΕ, Απιίκες Τγαμβείσιεπογπαπηοη:, σ. 26. 

9. Α.Ο. ΌκιΑνρος, ΒΟΗ 71/72, 1947/48, πίν. 11, σ. 33. Τοῦ κοσμήµατος τούτου παρέσχον ἀνωτέρω τὸ ἀκριβὲς σχέδιον ἐπει- 
δὴ τὸ παλαιότερον δημοσιευθὲν ὑπὸ διαφόρων ἐρευνητῶν (ως Ώαο-Ώαυνατ, 1έτε ραττίς, ρἱ. ΥΗΗ καὶ Ὦ Ἔσνουν, Εταβιηοηις 4” 
Ατοήιοσίυτο απίίφυς, Ρατίς 1905, πίν. ΥΙ) ἦτο ἀνακριβὲς καὶ ὡς πρὸς τὸν ἀριθμὸν καὶ ὡς πρὸς τὸ σχῆµα τῶν φύλλων τοῦ ἀνθε- 
μίου, ἄτινα δὲν εἶναι 13, ὡς ἐσχεδιάσθησαν ὑπ' αὐτῶν, ἀλλ 11, ἡ δὲ καμπυλότης των εἶναι ἁπλῆ καὶ οὐχί διπλή. Τὸ κόσµηµα, 
τῆς σίµης τοῦ Παρθενῶνος ἀπεδόθη καὶ ὑπὸ τοῦ ΥΠΙΑΜΩΥ παρά Ν/. Ε. ΙΕΤΗΑΡΥ, Οτοεκ Βιή]άίπᾳς, Ιοπάοᾳ 1908, σ. 61, εἰκ. 
69, ὅστις πάλιν σχεδιάζει περισσότερα φύλλα (δὲον 11),τὸ δὲ «ἄνθος λωτοῦ» εἰκονίζει μὲ τρία ἀντὶ πέντε φύλλων καὶ ἄνευ τῶν. 
συνοδευόντων τὸ ἄνθος τριγωνικῶν φυλλαρίων. 

10. Εενανα, Ώογίσεῖε Ῥο]γομτοπηίς, ΥΙ, σ. 8. ὄρπινοσκ - ΜΙΟΜΑΚΙΙ5, ξ-ᾱ. πίν. γΙ, 3,σ. 145, εἰκ. 304. Ώύμνε, Βαυκιμοι”, σ. 
136, εἰκ. 101: 5λατη, Αποζεηι ΜαΓΡΙες ἵΠ νο Βεἰσίι Μυσουπη ΥΙ, πίν. 21 -22. 
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4. Ἀκρωτήρια. Εἰς τὴν κορυφὴν καὶ τὰς δύο ἄκρας γωνίας τῶν ἀετωμάτων 
ἐστήθησαν, µίαν γενεὰν ἀργότερον, σταθερὰ καὶ ἀσφαλῆ, ὑψηλὰ ἀρχιτεκτονικὰ δια- 
κοσμητικὰ στοιχεῖα, τὰ ὑπὸ τῶν ἀρχαίων καλούμενα ἀκρωτήρια!, εἴς ἐλαφρὸς καὶ 
χαρωπὸς διάτρητος διάκοσμος, µετριάζων τὴν αὑστηρότητα τοῦ ὅλου δωρικοῦ οἶκο- 
δομικοῦ σώματος καὶ ἀποτελῶν τὸ τελευταῖον µέλος τοῦ ναοῦ, μὲ τὸ ὁποῖον ἔσβη- 
νεν ἡ πρὸς τὸν οὐρανὸν ἀνάτασις τοῦ κτιρίου. Ὁ ἐκ φύλλων ἀκάνθης καὶ ἀνθεμίων 











387. Βάθρον τοῦ ΒΔ. ἀκρωτηρίου εἰργασμένον ἐπὶ ἀκραίας κεκλιµένης πλακὸς τοῦ ἀετώματος (ὄψις ἐκ τῶν ἔσω). 


συντεθειµένος, πλήρης χάριτος, διάκοσμος τῶν ἀκρωτηρίων ἐβλάστανε πρὸς τὰ ἄνω, 
προβαλλόµενος μὲ φωτεινὰ χρώματα, ἐπὶ τοῦ γαλάζιου ἀττικοῦ οὐρανοῦ. Ὅπως δὲ 
εἰς κάθε κλασσικὸν οἰκοδόμημα ἑκάστη κοσμητικὴ μορφὴ ἐπετέλει συγχρόνως καί 
τινα πρακτικὸν σκοπόν, οὕτω καὶ τὰ διακοσμητικἁ ἀκρωτήρια μὲ τὰς κεκινηµένας, 
ἀπὸ φύλλων ἀκάνθης ἐξελισσομένας φυτικὰς µορφάς των, σκοπὸν εἶχον ὄχι µόνον 
τὴν ἀποληκτικὴν διακόσµησιν, ἀλλὰ καὶ τὴν διὰ τοῦ βάρους των ἐξουδετέρωσιν τῶν. 
διὰ τῶν κεκλιµένων πλευρῶν τοῦ ἀετώματος ἀσκουμένων εἰς τὰ ἄκρα ὠθήσεων. 

Ἡ ὕλη, ἐξ ἧς κατεσκευάζοντο καὶ ἡ µορφή, ἥτις ἐδίδετο εἰς τὰ ἀκρωτήρια, ἐποίκιλ- 


1. Συγγραφεῖς: ΠΛΑΤ. Κριτίας, 1164: περιήλειραν τὸν νεὼν ἀργύρῳ, πλὴν τῶν ἀκρωτηρίων, τὰ δὲ ἀκρωτήρια χρυσῷ. ΠΑΟΥ- 
ΊΛΡΧΟΥ Καῖσαρ, 63. ΒΙΤΡΟΥΡΙΟΣ Ώε Ατοβί. Η! 5, 12 καὶ 13. Υ 12. 1. ΗΣΥΧΙΟΣ ἐν λ. Ἐπιγραφαί: Αττικῆς 10 ΙΙ 2: (1) 1407, 
ἩἩ: ἀκρωτήριον ὀπίσ[θ]ιων. 1Ο ΙΙ 23 (1) 1425, ΑΙ, 101: ἀπὸ τῶν ἀκρωτηρίων τὸ νεὼ τῆς Νίκης. Δελφῶν, ΏΙΤΤΕΝΡΕΝΟΣΑ, δΥΙἱοΡε 
29: ᾿ Αθεναῖοι ἀνέθεσαν τὸν στοὰν καὶ τὰ Λόπ[λα κὶαὶ τἀκροτέρια. Ἐπιδαύρου, 16 ΙΝ 13 102. 90, 91. 100: καὶ βάθρα τοῖς ἀκίρω- 
τηρίοις], 102: ἐπὲ τἀκρωτήρια, 105Α., 19: τὰν ἐπισχευὰν τοῦ ἀκρωτηρίίου. Ὀλυμπίας, ΙΟ 5(1) 1568, 4: τἀκρωτήρια ποιῶν ἐπὶ 
τὸν ναὸν ἑνίκα. 
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λε κατὰ τὰς ἐποχάς. Καὶ κατὰ μὲν τὸν Τον καὶ τὸν όον π.Χ. αἰ. τὰ ἀκρωτήρια κατεσκευά- 
ζοντο ὡς μεγάλοι ἔγχρωμοι πήλινοι δίσκοι (Ἡραῖον Ὀλυμπίας!, ἀρχαιότερος ναὸς τῆς 
Φιγαλείας” κλπ), κατὰ τὸν ον καὶ τὸν 5ον ὡς πήλιναι ἢ µαρµάριναι ὀλόγλυφοι µορ- 


























κατοψις 


388. Κάτοψις καὶ τοµὴ τοῦ βάθρου τοῦ ἀκρωτηρίου τῆς ΝΔ. γωνίας. 


φαὶ ἀνθρώπων, ζώων, πραγματικῶν ἢ φανταστικῶν, τρίποδες ἢ καὶ ἀγγεῖα", ἀπὸ δὲ 
τοῦ 5ου αἰῶνος καὶ ἐφεξῆς ἐξετελοῦντο ὡς σύνθετοι µαρµάριναι, ἀνάγλυφοι καὶ συνη- 


1, Οἰυπηρία: Ῥίε Εγμοθηίσος, Τα[ε]δά. 1, Βεηίη 1896, κίν. 115. 

3. Κ. ΡΩΝΛΙΟΣ, ΑΕ. 1933, παρ. πὶν. 2, ἔναντι σα. 8, 

Ά. Ἕνα τοιοῦτον χρυσοῦν ἀμφορέα ἑλαίου ἐδέχθη ἀτόπως ὡς ἀκρωτήριον τοῦ Παρθενῶνος καὶ ὁ ΜΙοΗειΗΝ (Ώεγ Ρατ- 
ἵπσποη, σι 17) εἰς τὴν ἀναπαράστασίν του ἐν Τα[οίρά. 1, 2. 
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θέστερον διάτρητοι φυτικαὶ διακοσμήσεις (Αφαία, Παρθενών, Σούνιον, Τεγέα). Ὁ 
φυτικὸς οὗτος τύπος ἐπεκράτησεν ἀποκλειστικῶς καὶ ἀργότερον, ἤτοι κατὰ τὸν 4ον 
π.Χ. αἱ. (νεώτερον Ἡραῖον ἼΑργους, Τεγέα), τοὺς ἑλληνιστικοὺς καὶ τοὺς ρωμαϊκοὺς 
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ΑΑΤΙΗΝΑ 2290οΥ. 






ΓΕμΟΝ. 





ΓΕΙΚΟΝ 
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389. Κάτοψις τοῦ βάθρου τοῦ ἀκρωτηρίου τῆς ΝΔ. Ἰωνίας καὶ τῆς ἀνατολικῶς αὐτοῦ ἀκραίας σερώσεως. 
τῆς κεκλιµένης στέγης (ὑποθήματος τῶν ἄκρων κεράµων). 


χρόνους, ὁπότε καὶ πολύπλοκοι συνθέσεις, ἀκόμη δὲ καὶ ὁλόκληρα τέθριππα, ἐχρη- 
σιµοποιήθησαν. 
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Τὰ ἀκρωτήρια ἠδράζοντο ἐπὶ μαρμαρίνων βάσεων, τὰς ὁποίας αἱ ἐπιγραφαὶ ὀνομά- 
ζουσι βάθρα τοῖς ἀκροτηρίοις'. Καὶ εἰς μὲν τὴν Ὀλυμπίαν καὶ τὴν Αἴγιναν τὰ βάθρα 
ταῦτα, ἀκολουθοῦντα τὴν κλίσιν τῆς στέγης, ἣ ἦσαν ἐλάχιστα ὁρατὰ ἢ πολὺ μικρὰ 
καὶ μέ τινα θλάσιν πρὸς τὰ ἔξω, εἲς τὸν Παρθενῶνα (εἰκ. 368, 370, 387, 388, πίν. Ίόα, ϱ). 
ὅμως καὶ τὰ Προπύλαια” τὰ συναντῶμεν τὸ πρῶτον μὲ ὀρθογώνιον καὶ ὁριζοντίαν δια- 





390, Φωτογραφία ἀπὸ Β. πρὀς Ν. τοῦ ΝΔ. βάθρου τοῦ ἀκρωτηρίου καὶ τῆς παρ᾽ αὐτὸ ἀκραίας στρώσεως. 
τῆς κεκλιµένης στέγης. 


µόρφωσιν τῆς κάτω ἀκμῆς των, ἥτις οὕτω ἑσχημάτιζεν ἔντονον ἀντίθεσιν πρὸς τὴν 
κλίσιν τοῦ ἀετώματος”. 

Ἐκ τῶν βάθρων τῶν ἀκρωτηρίων τοῦ Παρθενῶνος τῶν μὲν κορυφαίων οὐδὲν ἴχνος 
σώζεται πλέον. Τοὐναντίον τῶν γωνιαίων ἀκρωτηρίων διατηροῦνται καλῶς εἰς τὴν 
ἀρχαίαν των θέσιν τὰ βάθρα τριῶν γωνιῶν (ΒΔ., ΝΔ. καὶ ΒΑ.), τοῦ τῆς τετάρτης (ΝΑ.) 
καταστραφέντος καὶ ἀνασυγκολληθέντος. Κατὰ ταῦτα ἐνταῦθα θἀ περιορισθῶμεν εἰς 
τὴν ἐξέτασιν µόνον τῶν γωνιαίων βάθρων. 


1. Βλ. σ. 558. σημ. 1. 





επ, Βεγία 1882, πὶν. ν καὶ Νν. Β. Ώνλίοοκ, Το Οαὔίος οἳ (ἰο Ργοργίασα, Α)Α. 14. 1910, πίν.!ν 





καὶ γ. 
3. Βλ. σχετικᾶς Ευ. 5ΟΗΜΙΟΥ, 141 35, 1930, σ. 110 ἐξ. 
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Ὡς βλέπει τις ἐκ τῶν εἰκόνων 389, 390 καὶ τῶν πίν. 5. 76Υ. τὸ βάθρον τῆς νοτιο- 
δυτικῆς γωνίας", εἶναι ἐξαιρετικῶς µέγα καὶ βαρύ, ἵνα ἀντισταθμίσῃ, ὡς ἤδη εἴπο- 
μεν, τὰς ὠθήσεις τῶν κεκλιµένων πλευρῶν τοῦ ἀετώματος. Εἶναι τοποθετηµένον κατὰ 
τὴν κλίσιν τῆς στέγης, ἐπικάθηται δὲ ἐπὶ τῆς κοιλότητος τῶν τριῶν ἀκραίων ἐπαετίδων 


ΟὔΎ 









































391. Προοπεικὴ ἀναπαράστασις τῆς κεκλιµένης πλακός καὶ τοῦ βάθρου τοῦ ΝΔ. 192. Κάτοψις τοῦ βάθρου τοῦ ἀκρωτηρίου 
ἀκρωτηρίου μετὰ τῶν ἄκρων κεκλιµένων πλακῶν τῆς στέγης (κατὰ Ρεπγοκο). της ΒΑ. γωνίας. 


(εἰκ. 391, πίν. 76β), ἡ τελευταία τῶν ὁποίων φέρει, ὡς ἤδη ἀλλαχοῦ εἴπομεν (σ. 551), εἶρ- 
γασμένην ἐκ τοῦ αὐτοῦ λίθου τὴν διακοσμητικὴν γωνιαίαν, ἀδιάτρητον λεοντοκεφα- 
λήν (εἰκ. 377, πίν. 76β). Ὁ ὄγκος τοῦ μαρμάρου τούτου ἔχει (κατὰ τὴν ΝΔ. γωνίαν) 


1. Αἱ τῶν ὑπολοίπων γωνιῶν (εἰς, 392 καὶ 393) εἶναι ἀκριβᾶς ὅμοιαι μὲ ἀσημάντους µικροδιαφοράς. ᾽Αποτυπώσεις τῶν βά- 
Θρων ἐγένοντο ἀκριβεῖς εἰς τὸ γενικόν των σχέδιον, οὐχὶ ὅμως καὶ εἰς τὰς λεπτοµερείας ὑπὸ Ῥενκοςε, Ρεϊπείρλες 3, κίν. 11, 
σσ. 37, 46, Μιοµλεια, Ώες Ῥατίνοποη, πίν. Π1, εἰκ. 22, Ἰνν/οοῦ, Ἐτοσηιλείοη, πίν. 17, ἩΕΤΗΑΔΥ, ΟτοοΚ Βιήλάίηε», σ. 8 ἐδ. 
εἰκ. 67, 68, ΟΟΙ1ΟΝοΝ - Ῥοινοννα» - ΜΑΝΒειε., Ἱς Ῥατιβέποη, πίν. 43, 2, 3, Ῥκαδομνικεν, Ο0. 13, 1910, εἰκ. 21, 22. 29, 
Ῥυπν, Βαυκυποῦ, εἰκ. 179, Μακουλνο, ΟτεεΚ Ατολίιεοιυτε, εἰκ. 30. Τὴν διατριβὴν τοῦ Ψόεκεκτ, ας Ακτοιος ἵπ ἀοτ 
Απιίκεη, δεκοπάες» ἀες Εεϊοομίασίήον Βαικιησί, Ώὔγει-Πὔσοεἰάογί 1932, δὲν ἠδυνήθην νά ἀνεύρω ἐν ᾿Αθήναις. 
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μῆκος μὲν 2,506 µ., πλάτος δὲ ὄπισθεν 1.451 µ. καὶ πάχος, ὄπισθεν ἐπίσης, 0,415. (εἰκ. 
387, 388, πίν. 76α, «), γομφοῦται δὲ πλαγίως ἐπὶ τοῦ δευτέρου μετὰ τὸν ἡγεμόνα στρωτῆρα 
λίθου (εἰκ. 387). Εἰς ἀπόστασιν 1,44 ἕως 1,50 μ. ἀπὸ τῆς ὀπισθίας ἀκμῆς του, ἡ κεκλι- 

















ΔλθρΟΝ 
ΑΚΡΑΤΜΡΙΟΥ. 

























ΓΕΙΟΝ. 


4 Ἱ 


399. Κάτοψις τοῦ βάθρου τοῦ ἀκρωτηρίου τῆς ΒΔ. γωνίας καὶ τοῦ συναφοῦς παρ᾽ αὐτὸ τμήματος. 
τῆς µαρµαρίνης στέγης. 


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΝΙ 





ϱ| Α 





µένη ἐπιφάνεια τοῦ βάθρου θλᾶται ὁριζοντίως, ἵνα σχηματίσῃ τὴν καθαυτὸ τετράγωνον 
βάσιν τοῦ ἀκρωτηρίου (εἰκ. 388 τομή). Ἡ βάσις αύτη, ἔχουσα διαστάσεις 1,25 µ. Χ 1,055 
µ., φέρει ἐσωτερικῶς τετράγωνον βάθυνσιν 0,78 µ. χθ,717μ., βάθους 0,08 ἕως ϐ,117 µ., 
ἐντὸς τῆς ὁποίας σώζονται, κατὰ τὰς γωνίας ἰδίᾳ, οἱ τόρμοι ἰσχυρῶν (0,10 ἕως 0,14 μ.). 
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394 - 196. Θραύσματα τῶν γλυπιῶν ἀκρωτηρίων τῶν ἀετωμάτων. 
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Ἡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ. 


γόμφων, δι) ὦν προσηλοῦτο τὸ ἀκρωτήριον (εἰκ. 388 κάτοψις). Οἱ γόμφοι οὗτοι εἶναι 
ἀρκετά παχεῖς (0,03 ἕως 0,04μ.), εἷς μάλιστα ἐξ αὐτῶν ἔχει περίπου τὸ σχῆμα Γ (εἰκ. 388. 





397 -399. Θραύσματα τῶν λυκτῶν ἀκρωτηρίων τῶν ἀετωμάτων. 


389), ἄλλος δὲ πάλιν (ΝΔ. καὶ ΒΑ. γωνία) εὑρίσκεται ἐπὶ τῆς ὄπισθεν πρὸς τὴν κλίσιν 
τῆς στέγης κεκλιµένης ἐπιφανείας (εἰκ. 388. 389, 392), πρᾶγμα τὸ ὁποῖον σηµαίνει, 
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ὅτι τὸ ἄνώθεν γλυπτὸν ἀκρωτήριον ἐξετείνετο καὶ πέραν τῆς τετραγώνου βαθύνσεως'. 

Ἡ ἐκτέλεσις τοῦ κολοσσιαίου καὶ πολυπλόκου βάθρου τοῦ ἄκρου ἀκρωτηρίου ἁπή- 
τει ὄχι µόνον ἀκριβεστάτας μετρήσεις, ἀλλὰ καὶ ἰδιαιτέραν δεξιοτεχνίαν' διότι τὸ 
βάθρον ἔπρεπεν ὄχι µόνον νὰ προσαρμοσθῇ τελείως πρὸς τὰς κάτωθεν αὐτοῦ κοίλας 
ἐπιφανείας τῶν ἐπαετίδων, ἀλλὰ καὶ νὰ περιλάβη, εἰς ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ὄγκον, τὸν 
ἡμιανάγλυφον πρῶτον ἡγεμόνα καλυπτῆρα (εἰκ. 387, 388, 389, 393, πίν. 75, Ί6α, β, ς), 
ἀκόμη δὲ καὶ νὰ συνταιριασθῇ πρὸς τοὺς γειτονικοὺς στρωτῆρας κεράµους τῆς στέγης 
(εἰκ. 387, 388, 393, πίν. 15, Ίδα, ς). Παρὰ τὰς µεγάλας ταύτας ἐντούτοις δυσκολίας, ἡ 
ὅλη ἐκτέλεσις τῶν βάθρων ὑπῆρξε καὶ διατηρεῖται ἀκόμη ἄψογος καὶ εἲς τὰς τρεῖς 
µνηµονευθείσας γωνίας. 

ἍΑλλ’ ἃς ἔλθωμεν ἤδη εἰς τὴν ἐξέτασιν αὐτῶν τούτων τῶν πλαστικῶν ἀκρωτηρίων, 
τὰ ὁποῖα διετηρήθησαν δυστυχῶς µόνον εἰς θραύσματα (εἴκ. 394 - 399). Τὰ σχέδια 
πολλῶν ἓκ τῶν θραυσµάτων τούτων ἐφιλοτέχνησε πρῶτος ὁ Ἐτεεπιαπ, σχεδιαστὴς 
τοῦ 1 αὈοτάς, ὅστις καὶ τὰ ἐδημοσίευσεν εἲς τὸ περὶ Παρθενῶνος ἔργον του”. Τινὰ ἐξ 
αὐτῶν, ἀλλ᾽ εἰς µικροτέραν κλίμακα, παραλαβὼν ἐκ τοῦ Ιαδοτάε, ἐδημοσίευσεν ἀργό- 
τερον καὶ ὁ Μἰομας]ἰς', ὅστις καὶ ἐξέφρασεν ἀμφιβολίας ἐὰν πάντα τὰ ὑπὸ τοῦ Ετεεπιαπ 
σχεδιασθέντα τεμάχια ἀνῆκον πράγματι εἰς τὰ ἀκρωτήρια τοῦ Παρθενῶνος. Ἔκτοτε 
περὶ τῶν θραυσµάτων τούτων --- περὶ τῶν ὁποίων περιέργως οὐδένα λόγον κάµνει ὁ 
Ῥεητοςε---μόνον συμπτωματικῶς γίνεται λόγος", μέχρις ὅτου τὸ 1910 ἐπεχειρήθη, 
διὰ τοῦ Αὐστριακοῦ ἀρχαιολόγου Ο. Ρταςομηίκεγ", συστηματικἡ αὐτῶν περιγραφή, 
µελέτη καὶ ἐπὶ τοῦ χάρτου ἀναπαράστασις, ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ἐν τῷ Μουσείῳ τῆς ᾿Ακρο- 
πόλεως καὶ τῇ γειτονικῇ αὐτοῦ ἀποθήκῃ ἀποκειμένου ὑλικοῦ, ὅπερ ἀνήρχετο τότε 
εἰς 14 τεμάχια καὶ ἓν ἀκόμη ἀποκείμενον εἰς τὸ Βρεταννικὸν Μουσεῖον». ᾽Αργότερον 
ὁ Ῥτακεμπίκετ ηὔξησε τὸν ἀριθμὸν τῶν τεµαχίων κατὰ τρία ἀκόμη, ὥστε ὁ συνολι- 
κὸς ἀριθμός των νὰ ἀποβῇ ἓν τέλει 187. Ἑν ἀκόμη τεµάχιον ἀκρωτηρίου, τὸ ὁποῖον 
ὅμως δυστυχῶς ἀργότερον ἀπωλέσθη, εὗρε τὸ 1963, παρὰ τὴν πρόστασιν τῶν Κορῶν 
τοῦ Ἐρεχθείου, ἡ 1. Βἰπάςτ», ἀνῆκον, κατὰ τὴν συγγραφέα, εἰς τὸ ἀκρωτήριον Β (βλ. 
κατωτέρω). 

Ἐκ τῆς ἐπισταμένης μελέτης τῶν 18 σωζοµένων τεµαχίων ἀκρωτηρίου ὁ Ρταςομηίκε 


1. Εἰς τὸ πλαίσιον τοῦ ἀκρωτηρίου τῆς γωνίας ὑπάρχουσι καὶ τινες τετράγωνοι μικραὶ ὁπαί, ἀνήκουσαι πιθανᾶς εἰς συν- 
δέσµους µεταγενεστέρας τινὸς ἐπισκευῆς τῆς βάσεως τοῦ ἀκρωτηρίου. 

3. 1. Ρε Ταβοµῦς, Τε Ῥατιμέπον 1, Ραγίς 1848, πἰν. 46. 

3, Ῥες Ῥατίβοηοη, σ. 114 καὶ πίν. 2, εἰκ. 10. 

4.0, Βόττιομεκ, Βαε]οῖιι ἴδος ἀἷο Ἰείχίει Ὀπιογεικήιηρεα αιξ 4ετ Ακτοροῖῖς, Βεε]ίη 1862, σ. 231: τοῦ αὐτοῦ, ΕΓΚΙάτοπάες 
γεγσεἰε]νηίς «ες Αὐείσεε απιίκετ Νετς", Βετίίη 1872, σ. 337ᾳ, Β, ο, ἆ καὶ 36. Μιιομµῶνεκ, ΑΜ 5, 1880, σ. 168, σημ. [-. νον 
Άνησι, ΚαίαΙοᾳ 4ος ΦΚιίριιτεη 2η Αἰλκη, Μαγθυτᾳ 1881, ἀριθ. 5105, 5117, 6233. Βαυνειστεκ, Ώοπκπηᾶίες ΙΙ, 1174, Ἐκικο- 
Άιομς - Ψοιτκκς, Ὠίο Οἱρεαδᾳίσοε αηιῖκος ΒαυννεγΚο, ἀριθ. 743 - 766. ΕυπτννΑνον κ, Ατεὶ. Ζεῖι 40, 1382, σ. 343’ τοῦ αὐ- 
τοῦ, Φαπισίυηᾳ Φαθουτοῇ 1, Βεε]ίη 1883, σ. 8, σηµ. 5, ΜεΐσίεγνεΓκε, σ. 200, σηµ. 5 καὶ Ἀθίπα. Ώας Ηεϊήπίωπι 4ες ΑΡΛ3, 
σ.355. ἩΕΤΗΑΗΥ, Οτο Βυϊϊάϊηςς, σ. 140. διττι, Ατολοἰομΐς ἄεγ Κμησι, σ. 917. Ώυκν, ΒαυΚιπςί», σ. 243. 

5. 60η. 13, 1910, σ. 5-39. 

6. 8νατΗ, δευἱριυτος οἳ ἴνε ΡαΓίβοποη, σ. 68. 

Τι Ζις ΟεοοΜίοῖιιο 4ςς ΑΚεοϊοτς, Ψ/ῖεα 1929, σ. 8 - 19 (Φεμεί[εη ἄες Ῥλί]ος. ΕαΚω]ιᾶι ἀες Ῥευισολευ Ὀπίγετείιᾶι χω Ῥταα, 
1920). 

Β. Εοεισολεῖει Πε Ἐταηκς Ῥτοπτηος, Μαΐης α.Κ. 1977, σ. 29 ἐξ. 
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κατέληξεν εἰς τὸ συμπέρασμα, ὅτι ταῦτα ἀνήκουσιν εἰς δύο διάφορα κατά τε τὸ ύφος 
καὶ τοὺς χρόνους ἐκτελέσεως ἀκρωτήρια, ἄτινα διέκρινεν εἲς Α καὶ Β. 

Εἰς ποῖον ἀέτωμα (ἀνατολικὸν ἢ δυτικὸν) ἀνῆκεν ἑκάτερον ἐξ αὐτῶν δὲν εἶναι δυ- 
νατὸν νὰ ὁρισθῇ, ἐλλείψει σχετικῶν ἀποδεικτικῶν στοιχείων. 


Ἡ ἀναπαράστασις τοῦ ἀκρωτηρίου Α.(εἰκ. 400, 401, πίν. 77,6) παρου- 
σιάζει µίαν ἁπλῆν, τριμερῆ καθ’ ύψος, μεγαλοπρεπῆ διαίρεσιν, ἤτοι: 1) εὐρὺ φυτι- 





400. ᾿Αναπαράστασις τοῦ ἀκρωτηρίου Α. 401. ᾽Αναπαράστασις τοῦ ἀκρωτηρίου Α. 
«ματά, Ρεασολπίκο). «κατὰ Οτορεηεἰεκσοτ). 


κὸν βλάστηµα ὡς βάσιν, ἀποτελούμενον ἐκ τριῶν μεγάλων φύλλων (εἰκ. 394 καὶ 400), 
ἑνὸς κεντρικοῦ καὶ δύο πλαγίων, τῶν ὁποίων τὰ ἄκρα ἀνακάμπτονται, τοῦ μὲν µέσου. 
ἐλευθέρως πρὸς τὰ ἄνω, τῶν δὲ πλαγίων τόσον, ὥστε νὰ ἐγγίζουν περίπου τὸ ὁριζόν- 
τιον βάθρον (εἰκ. 400), 2) ὑψηλὸν κορµόν, ἐκ δύο συμμετρικῶς ἑκατέρωθεν τοῦ ἄξονος 
τοποθετηµένων, ρωµαλέων, ραβδωτῶν καυλῶν (εἰκ. 397 -399), ἐκφυομένων ἐκ τοῦ βα- 
σικοῦ βλαστήµατος καὶ ἀνερχομένων μὲ σχῆμα περίπου λύρας, ἵνα συνενωθοῦν ύψη- 


1, Ὁμοίαν ἀκριβῶς διάταξιν συναντῶμεν καὶ εἲς στέψεις ἀττικῶν ἐπιτυμβίων στηλῶν τοῦ β' ἡμίσεος τοῦ 5ου π.Χ. αἰῶνος. 
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λὰ κατὰ τὸν ἄξονα πρὸς στήριξιν τοῦ τρίτου µέλους, ἤτοι τῆς στέψεως τῆς ὅλης συν- 
θέσεως, τὴν ὁποίαν ἀποτελοῦν δύο ὑψηλά, ἑπτάφυλλα, ἀντιμέτωπα ἡμιανθέμια (εἰκ. 
395, 396, 400, πίν. Τ7Τς). 

Οἱ πλήρεις χυμοῦ, διὰ διπλῆς καµπυλότητος, πρὸς τὰ ἄνω ἀνελισσόμενοι καυλοὶ 
φέρουσιν εἴς τε τὸ μέσον καὶ τὸ ἄνω τέρμα τῆς διαδρομῆς των κόμβους ἐκ καλύ- 
κων, ἀπὸ τῶν ὁποίων ἐκφύονται ὁριζοντίως σπεῖραι (εκ. 400), µικρότεραι μὲν ἐκ 
τῶν µέσων κόμβων καὶ δὴ ἐξωτερικῶς τε καὶ ἐσωτερικῶς, ἐξ ὦν μάλιστα αἵ ἔσωτερι- 
καὶ ἐφάπτονται ἀλλήλων, ἀλληλοστηριζόμεναι --- µεγαλύτεραι δὲ καὶ µόνον ἑξωτερι- 
κῶς ἐκ τῶν ἄνω κόμβων δύο, ἑκατέρα τῶν ὁποίων στηρίζει τὸ ριπίδιον τῶν φύλλων 
τοῦ ἀντιστοίχου ἡμιανθεμίου τῆς στέψεως. 

Ἡ ἀναπαράστασις τοῦ Ρτανομπίκετ ἔγινεν ἀρχικῶς γενικῶς ἀποδεκτή!, τὰ δὲ λεί- 
Ψανα τοῦ ἀκρωτηρίου Α ἐθεωρήθησαν ὡς πρωτοπόρα τοῦ κλασσικοῦ μετὰ φυτικοῦ 
διακόσµου ἀκρωτηρίων ναῶν. 

Τὸ ἀκρωτήριον Α εἶναι λεπτότατα διὰ ξοῖδος εἰργασμένον καθ’ ὅλας τὰς προοπτι- 
κῶς φαινοµένας πλευρὰς πάντων τῶν μελῶν αὐτοῦ”, ἐξαιρέσει τῆς ὀπισθίας, ἥτις δὲν 
ἦτο ὁρατή. Ἐπὶ τῆς τελευταίας δὲ ταύτης παρατηρεῖται καὶ ἐργασία διὰ τῆς ρίνης 
(Ἀίμας). Τὸ ὁλικὸν ὕψος τοῦ ἀκρωτηρίου ὁ ΡιανοἈπίκοτ ὑπελόγισεν εἲς 2.80 µ. Δὲν 
ὑπάρχουσιν ἐνδείξεις ἐὰν τὸ πανύψηλον αὐτὸ ἀκρωτήριον ἔκλινεν ἐμπρὸς ἣ ἐὰν ἡ 
ὀπισθία του πλευρὰ ὑπεστηρίζετο διά τινος βοηθητικοῦ στοιχείου, ὡς συμβαίνει εἲς ἅλ-- 
λα ἀκρωτήρια ναῶν (π.χ. τῆς ᾿Αφαίας). Πάντως τὸ μετὰ ἓξ σπειρῶν εὐγενὲς καὶ περί- 
τεχνον σχέδιον τοῦ ἀκρωτηρίου Α ἀποτελεῖ ἀσφαλῶς ἀριστούργημα ἀνωτέρας σχολῆς. 

Πεντήκοντα τρία ἔτη μετὰ τὴν δηµοσίευσιν τῆς ἀναπαραστάσεως τοῦ ΡγαςοηπίΚκετ 
ἦλθεν εἰς φῶς νέα σχετικὴ µελέτη τῆς ΗΠάεριιπά Οτορεηρίορεες", πραγματευομένη 
ὄχι µόνον περὶ τῶν ἀκρωτηρίων τοῦ Παρθενῶνος, ἀλλὰ καὶ περὶ δύο ἄλλων μετὰ σπει- 
ρῶν φυτικῶν ἀκρωτηρίων κλασσικῶν ναῶν, τοῦ ᾿Ἡραίου τοῦ Αργους καὶ τῆς ᾿Αλέας 
᾿Αθηνᾶς τῆς Τεγέας. Εἰς τὴν µελέτην ταύτην ἐξετάζονται ἐκ νέου λεπτομερῶς πάντα 
τὰ σωζόμενα τεμάχια ἀκρωτηρίων τοῦ Παρθενῶνος, τῇ προσθήκη ἑνὸς ἀκόμη, ἀδημο- 
σιεύτου τεµαχίου. Περιλαμβάνονται δ᾽ ἐπίσης εἲς αὐτὴν καὶ νέαι ἀναπαραστάσεις 
τῶν ἀκρωτηρίων Α καὶ Β, ὡς καὶ ἑνὸς γωνιαίου ἀκρωτηρίου τοῦ Παρθενῶνος (εἲκ. 
405). 

Ἡ νέα ἀναπαράστασις τοῦ ἀκρωτηρίου Α (εἶκ. 401, πίν. 77Υ) ἐπικυρώνει τὰ συμπερά- 
σµατα τοῦ Ργανςμπίκετ ὡς πρός τε τὴν δομὴν καὶ τὴν ἄρθρωσιν τοῦ ἀκρωτηρίου Α, 
διαφέρει δὲ µόνον τῆς τοῦ Ρταςοηπίκεγ κατὰ τὰς ἑξῆς, οὐχὶ καὶ τόσον ἀσημάντους 
λεπτοµερείας: 1) ὡς πρὸς τὴν σύνθεσιν τοῦ βασικοῦ βλαστοῦ. ὅστις εἶναι πλουσιώτε- 
ρος, καθ) ὅσον τὰ φύλλα αὐτοῦ δὲν διατάσσονται, ὡς παρὰ Ρταρομηίκετ, εἷς µίαν µόνον. 
κατωτάτην σειράν, ἀλλ᾽ εἲς τρεῖς ἐπαλλήλους (εἲκ. 401), τῶν ὁποίων τὰ κεντρικὰ φύλ- 
λα ἀνέρχονται ὑψηλά, ἵνα στηρίξουν τὰς ἐκ τῶν µέσων κόμβων τῶν καυλῶν ἐκφυομέ- 
νας ἐξωτερικὰς καὶ ἐἑσωτερικὰς ἔλικας, αἵτινες εἰς τὴν ἀναπαράστασιν τοῦ ΡγαςομπίκεΓ 


1ς Ζως ΟεφοΒίοΝίε ἀες ΑΚτοιοτς, σ. 1. 
3. Τοῦθ' ὅπερ δὲν φαίνεται ἐπὶ τῆς ἡμετέρας εἰκόνος, ἥτις εἰκονίζει τὸ σχέδιον ἐν δευτέρᾳ προβολῆ. 
3, Πίο ΡβαηΜἰςμοη Ακγοίετο Κἱασοίσολες Τοπιρε], ΜαΐηΣ 1961, Ῥατίλεποη, σ. 2-17. 
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ἔμενον µετέωροι (εἰκ. 400), ὑποκείμεναι οὕτω εἰς εὐκολωτέραν θραῦσιν, 2) ὡς πρὸς τὸ 
μῆκος τῆς κάτω διαδρομῆς τῶν κυρίων καυλῶν, ὅπερ διὰ τῆς νέας διατάξεως τῶν σχε- 
τικῶν τεµαχίων, προκύπτει μεγαλύτερον ἢ ὅσον τὸ ἐδέχθη ὁ Ρταςομπίκογ. Τοῦτο ὅμως 
συνεπάγεται καὶ τὴν αὔξησιν τοῦ ὁλικοῦ ὕψους τοῦ ἀκρωτηρίου ἀπὸ 2,80 µ., ὡς τὸ 
ὑπελόγισεν ὁ Ρτανομπίκετ, εἰς 3.00 ἕως 3,10 µ., 3) ὡς πρὸς τὴν µεγίστην ἀπ᾿ ἀλλήλων 
ἁπόστασιν τῶν κυρίων καυλῶν, ἥτις δὲν εὑρίσκεται κάτωθεν τῶν πλαγίων κόμβων 
(εἰκ. 400) ὡς παρὰ Ρταςομπίκετ, ἀλλ) εἰς τὸ ύψος αὐτῶν, 4) ὡς πρὸς τὸν βαθμὸν τῆς 
παρὰ τὴν ρίζαν των καμπυλότητος τῶν καυλῶν, ἥτις εἶναι πολὺ µικροτέρα ἢ ὅσον 
σχεδιάζεται παρὰ Ρταροληϊκετ. Διὰ τῶν τροποποιήσεων ὅμως τούτων, ἀντὶ τῆς ἑντε- 
λῶς κοσμηματικῶς δεµένης γεωμετρικῆς καμπυλότητος τοῦ κάτω λυροειδῶς συγκαµ- 
πτοµένου ζεύγους καυλῶν τοῦ Ργαφομπίκογ, προκύπτει µία δυὰς καυλῶν, περισσότερον 
ἀνεξαρτήτων καὶ περισσότερον εὐσταθῶν. 

Τοσαῦτα ὡς πρὸς τὰς διαφορὰς τῆς νέας ἀναπαραστάσεως. Κατὰ τὰ λοιπὰ ἰσχύει 
καὶ διὰ ταύτην τὸ ὑπὸ Ρταφομηίκετ καταρτισθὲν σχέδιον, καθ’ ὅ: κάθε καυλὸς ἔχει 
νὰ βαστάσῃ τὸ ἰδικόν του τέλειον, ἂν καὶ συνεπτυγµένον, ἀνθέμιον --- ὅπερ δὲν ζυγί- 
ζεται τρόπον τινὰ ὁμοιομόρφως. Οἱ καυλοί του, ἐφ᾽ ὅσον προχωροῦσι πρὸς τὰ ἄνω, 
παρουσιάζουν ἰσχυρὰν µείωσιν, ἡ δὲ ὅλη σύνθεσις γίνεται ὑψηλὰ δραμµατικωτέρα, 
διότι οἱ καυλοὶ παρασύρονται ἀπὸ τὸ ἰσχυρὸν ρεῦμα τῶν σπειρῶν τῆς στέψεως καὶ 
κάµπτονται ἅπαξ ἔτι ὑπεράνω τῆς συναντήσεώς των. Εἶναι ἀληθές, ὅτι τὸ μέγα βάρος 
τῶν λοξῶς διευθυνοµένων καλύκων τῶν ἡμιανθεμίων, ὡς καὶ αὐτῶν τούτων τῶν ύψη- 
λῶν ἀνθεμίων, πιέζει ὄχι µόνον τοὺς καυλούς, ἀλλὰ καὶ τὰς σπείρας, μεταβιβάζεται 
ὅμως δι) αὐτῶν εἰς τὰ πληροῦντα τὰ μεταξὺ τῶν κόμβων καὶ τῶν κάτω ἔξω σπειρῶν 
κενά, ἔνθα τὰ σταθερῶς συγκρατούµενα φυλλάρια. Παρουσιάζεται λοιπὸν ἐνταῦθα 
σαφὴς ἡ τάσις ὑποστηρίξεως καὶ ἀνακουφίσεως τῆς μεγάλης διατρήτου συνθέσεως 
τῶν ἀκρωτηρίων. 

"Ἡ συγκρατηµένη μὲν ἀλλ) ἀπαραγνώριστος κίνησις, τὴν ὁποίαν παρουσιάζουν κατὰ 
τὴν τρίτην διάστασιν αὐτῶν τὰ φύλλα τῆς βασικῆς κάλυκος, οἱ καυλοί, αἱ κάλυκες 
τῶν κόμβων καὶ τῶν ἀνθεμίων, ὡς καὶ τὰ ριπίδια τῶν ἀνθεμίων, δὲν φαίνεται εἰς τὰς 
ἐπιπέδους ἀναπαραστάσεις των ἐπὶ τοῦ χάρτου, ἐξαρτᾶται ὅμως στενῶς ἀπὸ τὴν ἐπί: 
σης εἰς τὴν γεωμετρικἠν πρόσοψιν ἐμφανιζομένην φυτικοσωματικὴν ὀργάνωσιν καὶ εἷ- 
ναι ἀντιληπτὴ εἰς ὀλίγα µόνον µέρη τῶν ἠρειπωμένων θραυσµάτων. Πλὴν ταύτης ὅμως 
οὐδεμίαν ἔχομεν ἰδέαν καὶ περὶ τῆς εἰς βάθος κινήσεως τῶν σπειρῶν τῆς ἀκάνθης. 


Τὸ ἀκρωτήριον Β ὁ Ρτα5ομπίκει ἀναπαριστῇ (εἰκ. 402, πίν. 77β) μὲ τριµε- 
ρὲς κατὰ πλάτος σχέδιον, ἀποτελούμενον ἐξ ἑνὸς κεντρικοῦ κορμοῦ, γενικῆς δια- 
τάξεως περίπου ὁμοίας πρὸς τὴν τοῦ Α, καὶ δύο ἑκατέρωθεν αὐτοῦ προσαρτηµάτων, 
ἕκαστον τῶν ὁποίων ἀπαρτίζεται ἐξ ἑνὸς ραβδωτοῦ καυλίσκου, βαίνοντος ἑλικοειδῶς. 
καὶ ὁριζοντίῶς, καταλήγοντος δὲ εἰς μικρὰν κάλυκα, ἀπὸ τῆς ὁποίας ἀναπηδᾷ μέγα, 
πεντάφυλλον, ἐπὶ σπείρας βαῖνον ἡμιανθέμιον, ἰσχυρῶς κεκλιµένον πρὸς τὸν κεντρι- 
κὸν κορµόν (εκ. 402). Τὸ ὅλον σχέδιον τοῦ ἀκρωτηρίου ἐγγράφεται οὕτω ἐντὸς εὖ- 
ρέος ἰσοσκελοῦς τριγώνου. Ὡς πρὸς τὸ σχέδιον τοῦ κορμοῦ παρατηροῦμεν, ὅτι πα- 
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ρουσιάζει τὰς ἑξῆς μικρὰς διαφορὰς ἀπὸ τὸ τοῦ Α: Ι) τὸ μέσον φύλλον τοῦ βασικοῦ. 
βλαστοῦ ἀνέρχεται τώρα ὑψηλά, ἵνα στηρίξῃ τὰς δύο ἐσωτερικὰς ἕλικας (εἰκ. 402), 
2) οἱ καυλοὶ διαμορφοῦνται ἐν συνόλῳ κατὰ διάφορον καμπύλην (εἰκ. 399), 3) τὰ φύλλα 
τῶν ἡμιανθεμίων τῆς στέψεως εἶναι τὰ αὐτά, δὲν χωρίζονται ὅμως διὰ µικροτέρων ἐν- 
διαµέσων φύλλων, ὡς τὰ τοῦ Α. Ἡ ἀναπαράστασις τῆς Οτορεηρίεβσετ (εἰκ. 403, πίν. 





402. ᾿Αναπαράστασις τοῦ ἀκρωτηρίου Β (κατὰ Ρεασοηίκεν). 


77α) δέχεται μὲν τὴν ἀνωτέρω περιγραφεῖσαν γενικὴν διάταξιν τοῦ κεντρικοῦ κορμοῦ, 
ἀλλὰ μὲ τὰς ἑξῆς τροποποιήσεις: 1) ἀπομακρύνει περισσότερον ἀπ᾿ ἀλλήλων τοὺς ἀπὸ 
τῆς βάσεως ἐκφυομένους δύο καυλούς, 2) συγκάµπτει αὐτοὺς περισσότερον παρὰ τὴν 
ρίζαν των, 3) λόγῳ τῆς προσθήκης νέου τεµαχίου! σχεδιάζει τοὺς καυλοὺς μὲ µεγαλύ- 
τερον µῆκος, 4) οἱ καυλοὶ ἀντὶ τοῦ ἑνὸς παρουσιάζουν δύο κόμβους” καὶ 5) καταργοῦν- 
ται τελείως τὰ πλάγια προσαρτήµατα τῆς ἀναπαραστάσεως τοῦ Ργαρομπίκογ. Τὴν παρα- 
δοχἠν τῶν πλαγίων τούτων προσαρτηµάτων ἑστήριξεν ὁ Ρταφεμπίκετ ἐπὶ παραδειγµά- 


1ν Ρκλλοµνικεκ, Ζυε Οεφολήοῖνίο 4ος ΑΚεοίοιν͵ σ. 1]. 
3, Τοῦτο ἔγραψε μὲν ρητῶς ὁ ΡκΑΜΟΠΝΙΚΕΝ, συναγαγών ἐκ µεταγενεστέρως εὑρεθέντος τεµαχίου, δὲν εἰκονίζεται ὅμως ἐπὶ 
τῆς ἀναπαραστάσεως αὐτοῦ. 
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των στέψεων ἀττικῶν ἐπιτυμβίων στηλῶν τοῦ τέλους τοῦ 5ου π.Χ. αἰ.' ᾽Αλλ' ὡς παρε- 
τήρησεν ἡ Οτορεηρίεςεετ (σ. 15), εἷς τὰς ἐν λόγῳ στήλας τὰ θέµατα τῶν δύο ἄκρων 
ἀκρωτηρίων συμπτύσσονται, ἀποτελουμένου ἑνὸς πλήρους διακόσµου ἀετώματος, ἄνευ 
κεκλιµένων γείσων: ἐνίοτε δὲ μάλιστα τὰ πλευρικὰ ἡμιανθέμια ἐπεκτείνονται καὶ εἲς 
τᾶς πλαγίας πλευρᾶς τῆς στήλης”, ἐμφανιζόμενα εἰς τὰ ἄκρα, χωριστὰ ἀπὸ τὸ κεντρι- 
κὸν θέμα”. 





403. ᾽Αναπαράστασις τοῦ ἀκρωτηρίου Β (κατὰ ΟΓορεηβίεςσετ). 


Ἐκ τῶν ἀνωτέρω δεδοµένων δύναταί τις νὰ συµπεράνη, ὅτι τὰ πλάγια ἡμιανθέμια 
(προσαρτήµατα) τῆς ἀναπαραστάσεως Ρτασομηίκετ πρέπει μᾶλλον νὰ μετατεθοῦν εἰς 
τὰ ἄκρα τοῦ ἀετώματος καὶ ἑπομένως οὐδεμίαν ἔχουν θέσιν εἰς τὰ πλάγια τοῦ κορυ- 
φαίου ἀκρωτηρίου. 

Μὲ τὴν νέαν ἀναπαράστασιν τὸ ὕψος τοῦ ἀκρωτηρίου Β προκύπτει 2.90 µ., ἤτοι 
περίπου τὸ αὐτὸ καὶ τὸ τοῦ Α. Περὶ κλίσεώς του πρὸς τὰ ἐμπρὸς οὐδεὶς γίνεται λόγος. 


1. Α. Όονσε, Αιῑσεῖιο Οταὐτεῖ[εῖς 1, Βετ]ίη 1900, σ. 338 σχῆμα Ρ καὶ 142 σχῆμα Ε. 
. Μόπιυς, Ώίε Οσπαπιεπίο, πίν. 41 ὃ (Ἐρετρίας). 
ὅμιυς, αὐτόθι πίν. 9. 
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Τὸ γωνιαῖον ἀκρωτήριον. Εἰς τὴν µελέτην τοῦ Ρταομπίκετ! δὲν περι- 
λαμβάνεται ἀναπαράστασις γωνιαίου ἀκρωτηρίου. Τοιαύτην ἐπεχείρησαν παλαιότε- 
ρον μὲν ὁ 5ομεάς” διὰ τοῦ Ε. Κτίσοπεη (εἰκ. 404), κατ᾿ ἀναλογίαν τοῦ κεντρικοῦ καὶ 
ἀργότερον ἡ Οτορεηρίες»ογ, ἐπὶ τῇ βάσει τεσσάρων σωζομένων θραυσµάτων (εἰκ. 405, 
πίν. 77δ), τὰ ὁποῖα ὁ Ρταςομπίκετ εἶχε θεωρήσει ὡς ἀνήκοντα εἰς τὰ πλάγια προσαρτή- 
µατα τοῦ κορυφαίου ἀκρωτηρίου Β, ἐνῶ ταῦτα εἶναι, κατὰ τὸν Κτίσοπεη καὶ τὴν Οτο- 





404. ᾽Αναπαράστασις τοῦ ἄκρον ἀκρωτηρίου (κατὰ Κτίσεῖο παρὰ 5εἰνοάο). 


Ρεηρίεςεε, λογικώτερον νὰ ἀνήκουν εἰς ἓν γωνιαῖον ἀκρωτήριον, δι) οὓς λόγους 
ἀνωτέρῳ ἐξεθέσαμεν. 

Ἡ ἀναπαράστασις τοῦ ΚΓίςοµεη (εἰκ. 404) ἐντοπίζει τὸ ἄκρον ἀκρωτήριον ἐπὶ τοῦ. 
καθαυτὸ βάθρου του καὶ εὐθὺς ὑπεράνω τῆς κάτωθεν λεοντοκεφαλῆς. Συνθέτει δὲ 
τοῦτο ὡς ἑξῆς: ἀπὸ τοῦ ἡμίσεος ἀκανθωτοῦ βλαστοῦ τῆς βάσεως τοῦ κεντρικοῦ 
ἀκρωτηρίου Β τοῦ Ργακομπίκετ (εἰκ. 402) ἐκβάλλει πρὸς τὰ ἄνω ἑλικοειδῶς χονδρόν, 
ραβδωτὸν καυλόν, καταλήγοντα εἰς τὸ ἄνω µέρος εἰς κάλυκα, ἐξ ἧς, πρὸς μὲν τὰ 
ἄνω ἐκφύεται ἑπτάφυλλον λιγυρὸν ἡμιανθέμιον, πλαγίως δὲ χονδρὸς ραβδωτὸς καυ- 
λός, ἑλικοειδῶς πρὸς τὸ βάθρον φερόµενος. ᾽Απὸ τοῦ καυλοῦ πάλιν τούτου ἐκφύον- 


1: Όλα. 13, 1910, σ. 5-39. 
2. Μ. δοµκυς, Ὀίς Βωτῃ νοη Αίλεη, Βοείίη 1922, εἰκ. 1. 
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ται, µέσῳ καλύκων, εἰς μὲν τὸ µέσον τῆς διαδρομῆς του µεγάλη σπεῖρα (εἰκ. 404), εἲς 
δὲ τὸ ἄκρον αὐτῆς ἀνορθοῦνται δύο μικραὶ σπεῖραι, οἶονεὶ ἀντισταθμίζουσαι τὸ πρό- 
σθιον βάρος. Πάντα σχεδὸν τὰ ἀνωτέρω στοιχεῖα εὑρίσκονται καὶ εἷς τὰ πλάγια προ- 
σαρτήµατα τοῦ κορυφαίου ἀκρωτηρίου Β τοῦ Ργαςομπίκετ (εκ. 402), εἶναι ὅμως ἐδῶ 
πλέον σαρκώδη καὶ πλέον πυκνῶς τοποθετημένα. 

Εἰς τὴν ἀναπαράστασιν τῆς Οτορεηρίε»ςετ (εἰκ. 405, πίν. 775) τὰ τέσσαρα σωζόμενα 

















405. ᾽Αναπαράστασις τοῦ ἄκρου ἀκρωτηρίου (κατὰ Οτοροηβίεσσες). 


τεμάχια σημειοῦνται διὰ κοκκιδώσεως τῶν σχετικῶν μερῶν τοῦ σχεδίου τοῦ ἄκρωτη- 
Ρίου, ὅπερ συντίθεται ἐκ τῶν ἑξῆς στοιχείων: 1) μιᾶς γωνιαίας τριφύλλου βασικῆς 
κάλυκος, βαινούσης ἀπ᾿ εὐθείας ἐπὶ τῆς ἄκρας τοῦ ὁριζοντίου βάθρου καὶ 2) ἐκ τριῶν 
ραβδωτῶν καυλῶν, ἐκφυομένων ἀπὸ τῆς βασικῆς κάλυκος, τῶν μὲν δύο πλαγίως, τοῦ 
δὲ τρίτου κατακορύφως. 

Ἐκ τῶν πλαγίως ἐκφυομένων καυλῶν ὁ μὲν ἐπὶ τῆς προσόψεως τοῦ ἀετώματος ἀνέρ- 
πει ἑλικοειδῶς ἐπὶ τῆς ὄπισθεν τοῦ βάθρου μεγάλης κεκλιµένης πλακός (εἰκ. 387, 388. 
τομὴ καὶ 405), ὁ δὲ ἄλλος (μὴ φαινόµενος ἐπὶ τοῦ σχεδίου) θὰ ἔβαινεν ὁριζοντίως καὶ 
παραλλήλως πρὸς τὴν πλαγίαν ὄψιν τοῦ ναοῦ, μὲ μῆκος μὴ ὑπερβαῖνον τὸ πλάτος τῆς 
φερούσης τὸν ἡμιανάγλυφον ἡγεμόνα καλυπτῆρα πλακός (1.07 μ.). Ὁ πλαγίως ἀνέρπων 
καυλός, οὗτινος σώζονται δύο τεμάχια (εἰκ. 405), φέρων εἰς τὸ µέσον κόµβον, διακλα- 
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δοῦται εἰς δεύτερον πρὸς τὰ ἄνω ἀνερχόμενον καυλόν, καταλήγοντα εἰς κάλυκα, ἀπὸ 
τῆς ὁποίας ἐξέρχονται µία σπεῖρα πρὸς τὰ κάτω καὶ εἷς στενός, ἐπιμήκης βλαστὸς 
πλαγίως πρὸς τὰ ἄνω. Ὁ κατακορύφως ἀπὸ τοῦ βασικοῦ βλαστοῦ ἐκφυόμενος, διπλῆς 
καμπυλότητος, καυλὸς φέρει ἓν μὲν τῷ µέσῳ τῆς κάτω αὐτοῦ διαδρομῆς κάλυκα, ἀπὸ 
τῆς ὁποίας ἐκφύεται σπεῖρα πρὸς τὰ ἔξω, εἰς δὲ τὸ τέλος τῆς ἄνω διαδρομῆς κάλυκα 
(σωζομένην), ἀπὸ τῆς ὁποίας προβάλλει πρὸς τὰ ἄνω μέγα πεντάφυλλον ἡμιανθέμιον, 
ἀποτελοῦν τὴν στέψιν τῆς ὅλης συνθέσεως. Τὰ φύλλα ὅμως τοῦ ἐν λόγῳ ἡμιανθε- 
µίου δὲν φέρουσιν, ὡς τὰ τοῦ ἀκρωτηρίου Α, ἐνδιάμεσα φυλλάρια. 

Ἐν σχέσει πρὸς τοὺς πλαγίους καυλούς, τοὺς διευθυνοµένους παραλλήλως πρὸς τὴν 
μακρὰν πλευρὰν τοῦ ναοῦ παρατηροῦμεν, ὅτι ἡ σύνθεσίς των δὲν ἠδύνατο νὰ εἶναι ἡ 
αὐτή πρὸς τὴν τῶν ἐπὶ τῆς προσόψεως (εἴκ. 405), διότι δὲν μᾶς βοηθεῖ πρὸς τοῦτο ἡ 
ὑφισταμένη διαµόρφωσις τῶν βάθρων, ἥτις ἐπιτρέπει μὲν τὴν γόμφωσιν τοῦ ἀνέρποντος 
καυλοῦ ἐπὶ τῆς ὄπισθεν τοῦ βάθρου µεγάλης κεκλιµένης πλακός, ἐφ᾽ ἧς, ὡς εἴπομεν (σ. 
563, 565) διατηροῦνται τόρµοι γόμφων (εἴκ. 387, 388 τοµή, 389, 391-393, πίν. 15, Ίδα, β. ϱ), 
δὲν συμβαίνει ὅμως τὸ αὐτὸ καὶ διὰ τὸν καυλὸν τῆς πλαγίας ὄψεως τοῦ ἀκρωτηρίου, 
ἐπειδὴ δὲν σώζονται ἐκεῖ ἀνάλογα βοηθητικἁ στοιχεῖα. Ἵνα παρακάµψη τὴν δυσκο- 
λίαν ταύτην ἡ Οτορεπρίος»οτ δὲν δέχεται, ὡς ὁ Ρτακομπίκεγ, ὅτι τὰ πλαστικὰ ἀκρωτή- 
ρια ἔβαινον ἀπ᾿ εὐθείας ἐπὶ τῶν βαθύνσεων τῶν βάθρων, ἀλλ᾽ ὅτι θὰ ἐμεσολάρει πλίν- 
θος τις, εἰς τὴν ὁποίαν ἀνήκουσι καὶ οἱ ἐντὸς τῶν βαθύνσεων τοῦ βάθρου σωζόμενοι 
τόρμοι γόμφων (εἰκ. 387 - 389, 302, 393). Ἐπὶ τῆς νέας δὲ ταύτης πλίνθου, προεκτει- 
νοµένης πέραν τῆς βαθύνσεως, θὰ ἐγομφοῦτο καὶ ὁ πλάγιος καυλὸς τοῦ ἀκρωτηρίου. 

Αί κάλυκες τῶν στεφόντων ἡμιανθεμίων, καὶ αἱ ἄκραι τῶν ἐσωτερικῶν φύλλων τοῦ 
ἡμιανθεµίου ἀμφοτέρων τῶν ὄψεων θὰ ἤγγιζον ἀλλήλας καὶ θὰ ὑπεστηρίζοντο ἆμοι- 
βαίως κατὰ τὸν διαγώνιον ἄξονα. 


Τὸ ὕψος τῶν ἀκρωτηρίων. Ἐκ τῆς µελέτης τῆς σχέσεως τοῦ ὕψους τοῦ 
τυµπάνου πρὸς τὸ ὕψος τῶν ἀκρωτηρίων, τὴν ὁποίαν ἔκαμεν ὁ Ργακομηϊκεγ", προέκυ- 
Ψεν, ὅτι κατὰ τοὺς ἑλληνιστικοὺς χρόνους παρατηρεῖται µία τάσις ἐλαττώσεως αὐτοῦ. 
Οὕτω, ἐνῶ εἰς τὰ ἀκρωτήρια τῆς ᾿Αφαίας (περὶ τὸ 500 π.Χ.) τὸ ὕψος τῶν ἀκρωτηρίων 
εἶναι κατὰ τὸ 1/6 ἕως 1/7 µμεγαλύτερον τοῦ κατὰ τὸ κέντρον ὕψους τοῦ τυµπάνου, ἀργό- 
τερον τὸ αὐτὸ ὕψος γίνεται κατὰ τὸ 1/7 ἕως 1/6 µικρότερον, δηλαδἡ τὸ ὕψος τοῦ 
τυµπάνου ὑπερβαίνει τὸ ὕψος τῶν ἀκρωτηρίων. Τὰ ἀκρωτήρια τοῦ Παρθενῶνος δει- 
κνύουν τὴν διὰ τὴν ἐποχήν των ἰσχύουσαν ἀνωτέρω σχέσιν ὑψῶν. Τὸ ύψος των εἶναι 
πράγματι περίπου 3,10µ., ἐνῶ τὸ τοῦ τυµπάνου 3428μ. Ἡ σχέσις αὕτη ὅμως δὲν συµ- 
φωνεῖ καὶ πρὸς τὸν ὑπὸ τοῦ Βιτρουβίου” τεθέντα κανόνα, καθ᾽ ὃν τὰ μὲν γωνιαῖα ᾱ- 
κρωτήρια γίνονται τόσον ὑψηλὰ ὅσον καὶ τὸ μέσον τοῦ τυµπάνου, τὰ δὲ µέσα ὑψηλό- 
τερα κατὰ τὸ 1/8 τῶν ἄκρων ". 


1. ὅμα, 13, 1910, σ. 21. 

2. Ώε Ατοβίς, ΠΙ, 5, 12: αετοϊεεῖα αηβυἱαγία ἴαπη αἰια αμαπίηπη οί (γπηραπυπι πιοάίνσι, πχοβίαπα αἰίοτα οσίανα ραίς, Φως) 
πηβυλατία. 

Ά. Πρέπει ὅμως καὶ νὰ ἔχωμεν ὑπ' ὄψιν, ὅτι τὰ ὑπὸ τοῦ Βιτρουβίου λεγόμενα ἀφορῶσιν εἰς τοὺς ἰωνικοὺς ναούς. 











Ἡ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ. 575 


Ὅσον ἀφορᾷ τὸ ύψος τοῦ γωνιαίου ἀκρωτηρίου, τοῦτο κατὰ τὴν ΟγοροπβίεδοοΓ. 
εἶναι περίπου 1,850 μ.1, µικρότερον δηλαδἡ τοῦ ὄψους τῶν κορυφαίων, καὶ δἡ πολὺ µι- 
κρότερον καὶ τοῦ 1/8 τοῦ ύψους τῶν κορυφαίων, ὡς θεσπίζει διὰ τὰ γωνιαῖα ἀκρωτή- 
ρια τῶν ἰωνικῶν ναῶν ὁ Βιτρούβιος. 


Γενικαὶ παρατηρήσεις ἐπὶ τῆς χρονολογίας. Ἡμφεσβητήθη 
ὑπό τινων” ἂν τὰ σωζόμενα θραύσματα ἀκρωτηρίων ἀνήκουσιν εἰς τὸν Παρθενῶνὰ. 
᾽Αλλ) ὁ Ρτακομπίκετ ἀπέδειξεν", ὅτι ταῦτα ἀνήκουσιν ἀσφαλῶς εἰς τὸν περίκλειον. 
Παρθενῶνα, ὄχι µόνον διότι εὑρέθησαν παρ᾽ αὐτόν", ἀλλὰ καὶ ἕνεκα τῶν διαστάσεών. 
των, αἴτινες εἲς οὐδὲν ἄλλο μνημεῖον τῆς ᾿Ακροπόλεως ἁρμόζουν πλὴν τοῦ Παρθε- 
νῶνος. 

Γεννᾶται ὅμως καὶ τὸ ἑξῆς ἐρώτημα: ἀνήκουσι τὰ ἀναπαρασταθέντα ἀκρωτήρια 
εἰς τὸν διάκοσµον τοῦ Παρθενῶνος, τὸν γενόμενον εὐθὺς μετὰ τὴν τελείωσιν αὐτοῦ, 
ἤτοι περὶ τὸ 430 π.Χ.", ἢ μήπως εἶναι προϊὸν µεταγενεστέρας ἀνανεώσεῶς φθαρέντων 
ἀκρωτηρίων; 

Ἔχει ἤδη ἐπανειλημμένως ἐκφρασθῆ ἡ ἄποψις, ὅτι τὰ σωζόμενα θραύσματα ἀκρῳω- 
τηρίων εἶναι νεώτερα τοῦ Παρθενῶνος, ἀνήκοντα εἰς τὸν 4ον π.Χ. αἰῶνα”.Αὐτὸς οὗ- 
τος ὁ Ργαδομηἰκετ ἐχρονολόγησε τὸ μὲν Α περὶ τὸ 430 π.Χ., τὸ δὲ Β εἰς τὰ τέλη τοῦ 
5ου αἰ.΄ καὶ τοῦτο ἐπειδὴ ὑφίστανται μεταξὺ τῶν δύο ἀκρωτηρίων διαφοραί, ὄχι µό- 
νον ὡς πρὸς τὴν δομἠν καὶ τὰς µορφάς, ἀλλὰ καὶ ὡς πρὸς τὸ ύφος. Ἰδοὺ δὲ ποῖαι εἶναι 
αἱ διαφοραὶ αὗται; εἰς τὸ Α οἱ καυλοὶ ἀναβαίνουν ὡς κορμοὶ κιόνων μὲ λείας καὶ πλα- 
τείας ραβδώσεις. ΄Ο γλύπτης του ἀσφαλῶς δὲν ὀμιμήθη φυτικὸν πρότυπον. Τὰ φύλλα 
τοῦ Α εἶναι µεγαλόγραμμα καὶ ἐπίπεδα, χωρὶς νὰ παρουσιάζουν οὐσιῶδές τι χαρακτη- 
ριστικὸν ἀκάνθης. 

Τελείως διάφορα εἶναι τὰ ὀλίγα διατηρηθέντα τεμάχια τοῦ ἀκρωτηρίου Β. Τούτου. 
οἱ κανλοὶ ἔχουν ἀποβῆ φυτικοὶ ὀργανισμοί. Δὲν ὑπάρχουν καθ’ αὐτὸ ραβδώσεις, 
διαρθρώνουσαι τὸν κορμὸν τῶν καυλῶν, αἱ δὲ ἐπὶ τούτων δηλούμεναι γραμμαὶ εἶναι 
ἁπλοῖ βόστρυχοι τοῦ φλοιοῦ. Αί μορφαὶ τοῦ Β εἶναι ζωντανότεραι τῶν τοῦ Α, οἱ δὲ 
κόμβοι τῶν καυλῶν του πλουσιώτεροι εἰς φύλλα, τὰ ὁποῖα µάλιστα εἶναι νατουραλι- 
στικώτερον διηρθρωµένα καὶ μὲ κομψοτέραν πλαστικότητα. Τὴν αὐτὴν ἐντύπωσιν 
προκαλοῦσι καὶ αἱ βαθύτεραι, δι) ἐγκοπῆς πλουτισµέναι, ραβδώσεις τῶν καυλῶν. 
᾿Ἐπὶ τῆς κεκινηµένης ἐπιφανείας τῶν φύλλων καὶ τῶν καυλῶν παιγνιδίζει τὸ φῶς. 
Τοῦτο ὅμως ἀκριβῶς συμβαίνει --- ὡς ἐπανειλημμένως ἑτόνισεν ὁ Ρταφολπίκετ --- καὶ 
εἰς τὰ γλυπτὰ κοσμήματα τοῦ Ἐρεχθείου, ἰδίᾳ δὲ τοῦ ἐπικράνου τῆς παραστάδος τῆς 
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6, ΕυκτννΑνοι κα, ΑΓοῇ. Ζεὶι. 1882, σ. 343: τοῦ αὐτοῦ, Μεϊκιοινογκο, σ. 20, σημ. 5 καὶ βαπηπ]υπῃ δαβομοῇ, Ι, σ. 8, σηµ.. 
ΤΜΕΤΜΑΝΥ, ΟτοεΚ Βεήλάίημς, σ. 140. 

7. ὃν]. Ι3, 1919, σ. 14, 
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ἀνατολικῆς προστάσεως αὐτοῦ!, τουθ’ ὅπερ ἠνάγκασε τὸν Ρταφομπίκετ νὰ ἀναθεωρή- 
ση τὴν περὶ χρονολογίας τοῦ Β γνώµην του καὶ νὰ συσχετίσῃ τὸ Β ἀφ᾿ ἑνὸς πρὸς τοὺς 
χρόνους τοῦ ἓν τῷ μεταξὺ δηµοσιευθέντος ἀκρωτηρίου τοῦ Ἡραίου τοῦ "Αργους" 
(420 - 410 π.Χ.), ὅπερ, κατὰ Ὠϊπαπιοος», ἐνθυμίζει τὰ τοῦ Παρθενῶνος, καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου 
πρὸς τοὺς τῶν κοσμημάτων τοῦ Ἐρεχθείου (409 - 406 π.Χ.), τελικῶς ὅμως νὰ θεωρή- 
σῃ ὡς ὀρθοτέραν χρονολογίαν διὰ τὸ Ἐρέχθειον τὸ 430 π.Χ.', ὡς εἶχον δεχθῆ ὁ Εωτι- 
ΝΔηρ]ετ καὶ ὁ Ὠδτρ[ειά. Πάντως τὸ ἀκρωτήριον Β προηγεῖται τῶν στυλιστικῶς συγ- 
γενῶν του κοσμημάτων τοῦ Ἐρεχθείου. Κατὰ τὴν ΟτορεημίεσοεΓ ἐπίσης τὸ ἀκρωτή- 
ριον Β δὲν δύναται ἄνευ ἀποχρῶντος λόγου νὰ τοποθετηθῇ μετὰ τοὺς χρόνους τελειώ- 
σεως τοῦ Παρθενῶνος (βλ. σχετικῶς σ. 575, σημ. 5). Ἐὰν λοιπὸν δὲν θέλωμεν νὰ 
τὸ σχετίσωµεν πρός τινα πολὺ καθυστερηµένην τελείωσιν τοῦ διακόσµου τῆς στέγης 
τοῦ Παρθενῶνος, ὡς προετάθη”, τότε ὀφείλομεν νὰ ἀποδώσωμεν τὰς ἀνωτέρω ση- 
µειωθείσας διαφορὰς μεταξὺ Α καὶ Β εἰς διάφορον μὲν µεταχείρισίν των, ἀλλ) ὑπὸ 
συγχρόνων τεχνιτῶν. Πρὸς τὴν τέχνην τοῦ τεχνίτου τοῦ Β συνάπτονται καὶ αἱ κοσµη- 
ματικαὶ ταινίαι τοῦ Ἐρεχθείου (ἐπικρανίτιδος τοίχων καὶ παραστάδος) καὶ τὸ περί- 
που δύο δεκαετίας ἀργότερον δημιουργηθὲν τεµάχιον ἀκρωτηρίου τοῦ Ἐρεχθείου, 
ὅπερ τρόπον τινὰ ἀποδίδει, μὲ τὴν κομψὴν κάλυκα τοῦ ἀνθεμίου του, τὸ ἀκρωτήριον 
Β, χωρὶς ὅμως καὶ νἁ φθάνῃ τὴν ἰσχυρὰν ἐκείνου πλαστικότητα. Δι’ ὃ καὶ ἀμφότερα 
τὰ ἀκρωτήρια Α καὶ Β θεωροῦνται ὑπὸ τῆς Οτορεπᾳίεσσεγ”, ὡς ἔργα τοῦ τελευταίου 
τρίτου τοῦ 5ου π.Χ. αἰῶνος. ᾽Αλλὰ καὶ ὁ Ηαπς Μδδίης ἀφ᾽ ἑτέρου” χρονολογεῖ ἀμφό- 
τερα τὰ ἀκρωτήρια εἰς τοὺς χρόνους οἰκοδομῆς τοῦ Ἐρεχθείου (420 - 410 π.Χ.). 

Ἐκ πρώτης ὄψεως δύναται ἴσως νὰ ξενίσῃ τὸ γεγονός, ὅτι ὑπεράνω τῶν αὐστηρῶν, 
δωρικῶν μορφῶν τοῦ Παρθενῶνος ἑτοποθετήθησαν τὰ ὀλίγον πρὸς αὐτὰς ταιριάζον- 
τα, ἐλαφρῶς κεκινηµένα, ἐξ ἑλίκων ἀκάνθης, διάτρητα γλυπτὰ τῶν ἀκρωτηρίων, ἕἔρ- 
γα μιᾶς μᾶλλον χαρωπῆς καλλιτεχνικῆς σχολῆς, τὰ ὁποῖα μάλιστα, λόγῳ τοῦ µεγά- 
λου ύψους εἰς τὸ ὁποῖον εὐρίσκοντο, θὰ ἔχανον πολὺ ἀπὸ τὸν ὄγκον των, προβαλλό- 
µενα μὲ φωτεινὰ χρώματα ὀπὶ τοῦ βαθυκυάνου ἀττικοῦ οὐρανοῦ. Πρὸς τοιοῦτον δι- 
σταγμὸν θὰ ἠδύνατο νὰ δώσῃ περαιτέρω λαβὴν καὶ ἡ σύγκρισις τῶν ἀκρωτηρίων µας 
πρὸς τοὺς ἀκροκεράμους τοῦ αὐτοῦ κτιρίου, οἵτινες, μὲ τὸ ἐπίπεδον, διὰ χρωμάτων. 
ζωντανεῦον ἀνάγλυφόν των καὶ τὰς ἁπλᾶς κοσμηματικὰς γραμμὰς τοῦ σχεδίου τῶν 
ἐδημιουργήθησαν ἀσφαλῶς διὰ δωρικὸν ναόν, µόνον δὲ τὸ κατὰ τὴν συνάντησιν τῶν 
σπειρῶν μετὰ τοῦ ἀνθεμίου παρεμβαλλόµενον φυλλάριον (βλ. κατωτέρω) προμηνύει 
τὴν ἐρχομένην ἐξέλιξιν. Εἶναι λοιπὸν πιθανώτατον οἱ ἀκροκέραμοι οὗτοι νὰ ἔσχε- 
διάσθησαν ὁμοῦ μὲ τὰ περὶ τὸ 450 π.Χ., ἐκπονηθέντα πρῶτα σχέδια τοῦ Παρθενῶνος, 
λόγῳ δὲ τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ των (126) νὰ παρηγγέλθησαν καὶ νὰ ἤρχισαν ἕκτοτε 


1, δτενενν- Ῥατον, Τδο Ετος ίπειαι, πἰν, ΧΧΧΥΙ, 3 καὶ 5. 

3, Βινς Εισμκν, 0). 19 - 29, 1919, σι 142. 

3, Αποῄίοσιυσε, σ. 183, 

4. Ζις Οεκολἰο]νιο 4ος ΑΚτοϊετν, σ. 46. 

δ. Ώευισε]νο 1Η(ογαιωγσοίίμηᾳ 1931, σ. 607. 

6. Ὠῖο ρβαπα]ἱοίιοη ΑΚγοίετο Κἰασοίσείνος Τεπηρε!, ΜαΐηΣ 1961, σ. 43. 

7. Ὠἱο Ογπαπιοηίο «ος εεϊοοβίνείνοη ΟΓαΜοίεἰεη Κἱαοεἰσείνες ειπά πας νκ]ασ«ήσολος Ζείί, Μίπο]εη 1968, σ. 15 καὶ 24. 
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ἐκτελούμενοι ὑπὸ πλειόνων τεχνιτῶν (βλ. σ. 630), δι’ ὃ καὶ παρουσιάζουσιν ἐλαφράςτινας 
περὶ τὴν ἐργασίαν των διαφορὰς (βλ. καὶ κατωτέρω τὸ περὶ ἀκροκεράμων κεφάλαιον). 

Τοῦτ) αὐτὸ δυνάµεθα νὰ ὑποθέσωμεν καὶ διὰ τὰ ἀκρωτήρια, ὅτι δηλαδἡ καὶ ταῦτα 
ἐσχεδιάσθησαν εἰς τὰ ἀρχικά σχέδια τοῦ ναοῦ, ὅταν ὅμως μετὰ τὸ τέλος τῆς οἴκοδο- 
μῆς, περίπου 430 π.Χ.Ι, θὰ ἔπρεπε νὰ γίνουν τὰ ὁριστικά των σχέδια λεπτοµερείας καὶ 
ἐκτελέσεως, θὰ ἐτροποποιήθησαν κατὰ σχέδια περισσότερον συγχρονισµένα. Ἠτο 
πράγματι τότε ἡ ἐποχὴ καθ’ ἤν, κατὰ Ὠδτρ{εΙά” καὶ Ειυτινᾶπρίετ", παρὰ τὸν Παρθενῶ- 
να καὶ τὰ Προπύλαια ἀνεπτύσσετο καὶ τὸ Ἐρέχθειον. Καίΐτοι δὲ τὸ τελευταῖον τοῦτο 
δὲν εἴχεν ἀκόμη πολὺ ὑψωθῆ ὑπὲρ τὸ ἔδαφος, ὅμως τὰ σχέδιά του θὰ πρέπει νὰ ἦσαν 
ἐκτεθειμένα, κοµίζοντα εἰς τὰς ᾿Αθήνας νέαν τέχνην͵ ἥτις θὰ ἤσκησε βεβαίως µεγά- 
λην ἐπίδρασιν καὶ ἐπὶ τοῦ καλλιτέχνου τῶν ἀκρωτηρίων τοῦ Παρθενῶνος, ὅστις δὲν 
εἶναι ἀπίθανον νὰ εἴχε καὶ αὐτὸς ἐργασθῆ καὶ εἰς τὸ Ἐρέχθειον". 


Τυπολογικὴ καὶ χρονολογικὴ κατάταξις τῶν ἀκρωτη- 
ρίων. Ὁ ἀρχαϊκὸς τύπος στέψεως ἐπιτυμβίου στήλης, ὁ ἐφαρμοσθεὶς εἲς τὰ ἀρχαι- 
ότερα, ἰωνικὰ κυρίως, παραδείγματα, συνίστατο εἲς τὴν τοποθέτησιν ἑνὸς ἀνθεμίου 
ἐπὶ ζεύγους σπειρῶν (βλ. κατωτέρω τὸ περὶ ἡγεμόνων καλυπτήρων κεράµων κεφά- 
λαιον). Κατὰ τοὺς ὑστεροαρχαϊκοὺς ὅμως χρόνους ἐμφανίζεται ὁ αὐτὸς κατὰ βάσιν 
τύπος ὡς μέσον ἀκρωτήριον ναοῦ, ἀλλὰ μὲ πλουσιωτέραν ἀνάπτυξιν. Τὸ ἀρχαιότε- 
Ρον παράδειγµα τοιούτου ἐξειλιγμένου τύπου μᾶς παρέχουν τὰ αἰγινητικὰ ἀκρωτήρια 
τῆς ᾿Αφαίας (485 περίπου π.Χ.)Σ, τὰ ὁποῖα εἶναι εἰργασμένα ὡς ἓν τελείως ἐπίπεδον 
ἀνάγλυφον ἐπὶ μιᾶς ὑψηλῆς, διατρήτου καὶ βαρείας µαρμαρίνης πλακός (εἶκ. 406). Ἐπὶ 
τῆς πλακὸς ταύτης, δύο ἀπὸ κάτω ἕως ἄνω συνεχῶς τρέχουσαι καὶ εἲς σπείρας δια- 
κλαδούµεναι καὶ ἐν τέλει εἰς σπείρας ὁμοίως συστρεφόµεναι ἑλικοειδεῖς ταινίαι, ἄνα- 
πτύσσονται ἀπὸ τῆς βάσεως, ἀποχωριζόμεναι δὶς ἀπ᾿ ἀλλήλων, ἵνα καὶ πάλιν συναν- 
τηθῶσιν». Εἰς τὸ παράδειγµα τῆς ᾿Αφαίας τὰ ζεύγη τῶν σπειρῶν ἀναπτύσσονται εἰς 
τρεῖς ὀρόφους, δι’ ὃ καὶ ὁ τύπος αὐτὸς ἐπιτυχῶς ἀπεκλήθη «δένδρον ἀνθεμίων» ὑπὸ 
τοῦ Ὑδικετί". Οὕτω στοιχεῖα τοῦ ὑστεροαρχαϊκοῦ ἀκρωτηρίου εἶναι ἡ ἑλικοειδὴς 
ταινία καὶ τὰ ἀνθέμια, καθοριζόµενα δι) ὁριζοντίων καὶ κατακορύφων ἀξόνων ὡς ἓν 
καθαρὸν κοσμητικὸν σχέδιον. Τῆς γενικῆς εἰκόνος κυριαρχοῦν: α) αἱ εὑρεῖαι, σχηµα- 
τικῶς ἠγμέναι, σπειροειδεῖς ἔλικες, β) τὰ γεωμετρικῶς συνδυασμένα ἰσχυρὰ ζεύγη 
σπειρῶν καὶ γ) τὰ παρεμβαλλόμενα γωνιώδη ἀνθέμια (ΖνοΚκεἰραἰπιείίεη), ἄτινα κατα-- 
νέµονται ὁμοιομόρφως ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ κοσµήµατος. 


1. Κατά ΚοῦεννΜλιῦτ (Ρίο Ακηοροῖῖς, Βετ]ίη 1930, σ. 24) τὰ ἀκρωτήρια προσετέβησαν μίαν γενεάν ἀργότερον τῆς οἰκο- 
δοµίας τοῦ Παρθενῶνος. 

2. Βόκρρειο, ΑΜ 22, 1497, σ. 16. 27, 1902, σ. 401. 29, 1904, σ. 106. 

3, ΕυκτννΑνοικκ, ΦἱισωηρνδετίοΝιο ἄες Ακαάεππίο 2η Μήηολοη, 1904, σ. 375. 

4. Ῥκλεομνικεκ, Μήποίνπετ ἸαἨγοκλε[ιο, 1910, σι 30 - 31. 

5. Α. Ευκτν/Άνοιεν, Ἀπίπα, πίν. 49, 51, 53 καὶ σ. 214 ἐξ, Η. Οκορενοιεκε, Πίο ρβαη2Ιοίνοη ΑΚγοίεγε Κἱαοεἰσολος Τοπηραί, 
Μαΐης 1961. σ. 52. Α. ΏειανΟκΚΙΑΣ, Αἱῑδολνε Οἰεβείκονἱρίυτεη υηά ΑΚεοϊοτο «ος ΓΜπῄιεη /αλνυπάστις, Τήδίηρες διωάΐοη 1, 
Τάίηβεη 1974, σ. 92. 

6. ΕυκτννΆνοισκ, ἔ-ά. πίν. 49, 51. 53 καὶ σ. 274 ἐξ. 

7. Ἔιά. σ. 35 (Ραϊπικίιοπδαυπη). 
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ς ἴδωμεν τώρα ποίαν ἐξέλιξιν ἠκολούθησε τὸ ὑστεροαρχαϊκὸν σχέδιον τῶν ἀκρω- 
τηρίων τῆς ᾿Αφαίας εἰς τὰ δύο, περὶ τὰ µέσα τοῦ 5ου π.Χ. αἰ., ὑψηλὰ μαρμάρινα, περί- 
που σύγχρονα, ἀκρωτήρια τοῦ Σουνίου (εἰκ. 407)1 καὶ τῆς Καυλωνίας”. Εἰς τὰ δύο ταῦτα 
παραδείγματα τὰ στέφοντα ἀνθέμια ἤδη τονίζονται περισσότερον, ἡ δὲ γενικἡ δοµή 
των παρουσιάζει κατ’ οὐσίαν ἓν ἀκόμη ὑστεροαρχαϊκὸν δημιούργημα, ὁμοιάζον πρὸς 





406. Τὸ μέσον ἀκρωτήριον τοῦ ναοῦ τῆς Ἀφαίας, 407 Τὸ μέσον ἀκρωτήριον τοῦ ἓν Σουνίῳ ναοῦ 
ἄνευ τῶν πλαγίως προσηρτημένων γυναικείων μορφῶν τοῦ Ποσειδῶνος κατά νεωτέραν φωτογραφίαν. 


(κατὰ Εαγηνᾶημ]οι). 


τὴν γενικὴν δομὴν καὶ τὴν ἐπιπεδότητά του ἀκόμη πρὸς τὸ ὑστεροαρχαϊκὸν κόσμημα 
κορυφῆς τῆς ᾽Αφαίας". Τοῦ Σουνίου τὸ ἀκρωτήριον εἶναι πάντως κατὰ τὴν ἐκτέλεσίν 
του λιτότερον ἀπὸ τὸ περίτεχνον διάτρητον αἰγινητικὸν ἀκρωτήριον, συνετελέσθη 
ὅμως τόσον εἰς αὐτὸ ὅσον καὶ εἰς τὸ τῆς Καυλωνίας ἓν βῆμα πρὸς τὴν ἐξέλιξιν, οὐχὶ 


1. Α. Κ.ΟΡΑΑΝΔΟΣ, ΑΔ 1, 195. σ. 22 ἐξ. εἰκ. 11. 1. 1λοοβατΑµε:, Οὐπαποπίε Οτίοοβήκε]ος να5αη, Βοηίη 1927, πῖν. 
131, δ. Κ. Ηεκμιο, ΑΜ 66, 1941, σ. 123 ἐξ. Η. Ριονδκκ, Β5Α 45, 1950, σ. 87. Η. Οκορενοίεκξς. ἐίά. σ. 52, 52. Α. Ώεί 
νοκκια», ἔ-ᾱ, σ. 90, πίν. 188. 

2 Ρ. Οµ5:, Μοπ. Απὶι 29, 1923, σ. 443 ἐξ. πἰν. 10. Γ. ΜΠΑΚΑΑΛΚΗΣ, Προανασκαφικὲς ἔρευνες στὴ Θράκη, Θεσσαλονί- 
κη 1958, σ. 66, πίν. 11. Η. Ωκορεκοιεώσς, ἔ-ὰ. σ. 52. Α. ΏΕΙΙνΟΝΝΙΑ», Γ.ὰ. σ. 91 

3, ΠρβΙ. καὶ Ησκνιο, ΑΜ 66, 1941, σ. 124. 
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ὅμως ἀκόμη τόσον ἀποφασιστικόν, ὅσον ἐὰν ἐπρόκειτο περὶ ριζικωτέρας ἀλλαγῆς): 
οἱ κορμοὶ τῶν ἑλίκων ἀποσπῶνται ἀπὸ τὰς λεπτὰς ἕἔλικας δι᾽ εὑρώστων κυµατώσεων. 
Ἡ πρώτη ὑπὲρ τὰς ρίζας καμπὴ συνοδεύεται ὑπὸ δύο ἐπαλλήλως ἀναπτυσσομένων 
ριζοφύλλων, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ κατώτερον εἶναι ὁδοντωτὴ ἄκανθος καὶ μὲ ἓν φύλλον. 
πρὸς τὰ ἐμπρὸς πῖπτον, προαγγέλλον µίαν πρώτην ἐπαφὴν πρὸς τὴν τρίτην διάστασιν. 

"Ἡ παραδοχὴ τῶν φυτικῶν στοιχείων συνδέει τὸ ἀκρωτήριον τοῦ Σουνίου μετὰ τοῦ 
συγχρόνου περίπου ἀκρωτηρίου τοῦ ναοῦ τῆς Καυλωνίας. 

Εἰς τὴν αὐτὴν κατηγορίαν ὑπάγονται: α) τὸ τεµάχιον τοῦ µέσου πηλίνου ἄκρωτη- 
Ρίου, τοῦ εὑρεθέντος παρὰ τὴν Βιστονίδα λίμνην τῆς Θράκης” καὶ β) τὸ ἀνάγλυφον 
ἀκρωτήριον τῆς ᾽Απολλωνίας”, τοῦ ὁποίου ἡ ἀρχιτεκτονικὴ συνάφεια παραμένει ἀό- 
Ριστος, εἶναι δὲ ἀνατολικο-ιωνικῆς ἐπιδράσεως, κατὰ Βιεοµος καὶ Ηαππβηπ΄”. Αί πλα- 
τεῖαι σπεῖραί του ἀναπτύσσονται πάλιν εἰς τρεῖς ὀρόφους. ᾿Ἐπειδὴ δὲ ἀπὸ τὴν µέσην 
ζώνην ἑλλείπουν αἱ ἐξωτερικαὶ παχεῖαι σπεῖραι, ἡ δομἡ τοῦ μέσου τμήματος ἔλαβεν 
ἰδιαιτέραν ραδινότητα, ἥτις διὰ τοῦ πλουσίου καὶ πολὺ τονισµένου ἀνθεμίου ὑπογραμ- 
µίζεται ἀκόμη περισσότερον, τὰ δὲ εἰς τὴν θέσιν τῶν γωνιωδῶν ἀνθεμίων χρησιµο- 
ποιηθέντα κοσμήματα ἔχουν πράγµατι ἕνα φυτικὸν ζωντανὸν χαρακτῆρα, ἀλλ’ ὁ κο- 
σμηματικὸς πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν συνδεδεμένος σκελετὸς εὑρίσκεται καὶ ἐδῶ ἀκόμη 
ἐντὸς τῆς ὑστεροαρχαϊκῆς παραδόσεως. 

Εἴδομεν ἀνωτέρω, ὅτι ἤδη εἰς τὸ ἀκρωτήριον τοῦ Σουνίου παρατηρεῖται ἓν βῆμα, 
ὄχι ὅμως ἀκόμη ἀποφασιστικὸν πρὸς τὴν φυτικὴν ἀπόδοσιν. Τοιαύτη συνεχἠς ἐξέ- 
λιξις δὲν ὑπῆρξε πρὸ τῶν µέσων τοῦ 5ου π.Χ. αἰ., ἀλλ᾽ ἐμφανίζεται ἀποτόμως μετὰ τὰ 
μέσα τοῦ αἰῶνος μὲ τὰ ἀκρωτήρια τοῦ Παρθενῶνος καὶ εἶναι προφανῶς εὕρημα ση- 
μαντικῆς καλλιτεχνικῆς μορφῆς, ἤτοι ἑνὸς πραγματικοῦ φυτικοῦ στελέχους, ἀσχέτου 
πρὸς τὰς παλαιὰς ἑλικοειδεῖς ταινίας, τὸ ὁποῖον ἀναπτύσσεται πραγματικῶς ἀπὸ τὰς 
ρίζας καὶ προχωρεῖ πρὸς τὰ φύλλα τῆς στέψεως. Φυσικὰ ἡ δημιουργία αύτη δὲν εἶναι 
νοητὴ ὡς ἄσχετος πρὸς τὴν παράδοσιν, ὡς ἀποδεικνύει ἡ γενικἡὴ δοµή του. Δὲν ἀπει- 
κονίζεται οὕτω ἓν ζωντανὸν φυτικὸν πλάσμα, ἀλλ ἓν πνευματικὸν φυτικὸν δημιούρ- 
γημα, εἰς τὸ ὁποῖον συνενοῦνται δύο τάσεις: μορφῶν. αἱ ὁποῖαι δύνανται νὰ χαρακτη- 
ρισθοῦν ὡς κοσµητικαί, καὶ ἄλλων, αἱ ὁποῖαι δύνανται νὰ χαρακτηρισθοῦν ὡς ὀργα- 
νικαί. Αἱ μορφαὶ ὅμως αὐταὶ δὲν διχάζονται, ἀλλὰ συγχωνεύονται εἲς τὴν ἔννοιαν τοῦ 
φυτοῦ. Φυσικὸν εἶναι λοιπόν, ὅτι μὲ τὴν παραδοχἡὴν φυτικῶν μορφῶν συμβαδίζει καὶ 
µία ἐπέκτασις πρὸς τὴν τρίτην διάστασιν. Ὁ Ρταφομηίκετ εἶχε παλαιότερον δεχθῆ ”, 
ὅτι τὰ ἀκρωτήρια τοῦ Σουνίου, τῆς Καυλωνίας καὶ τῆς ᾽Απολλωνίας ἀκολουθοῦσιν 
ἀκόμη τὴν παράδοσιν, συμπεριέλαβε δὲ εἰς αὐτὰ ἀκόμη καὶ τὸ µέσον ἀκρωτήριον 
τοῦ ναοῦ τῆς Τεγέας (πίν. 77ε)». 


1. Οκορενοικσίκς, ξ.ὰ, σ. 52. 
2. ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ, ἔὰά. σ. 59 ἐξ, πίν. Ι]α καὶ ΏΕιΙνΟΚΝΙΑ5, ἔά. σ. 91, σηµ. 406. 
3, αοοματαηι,, ξ-ὰ. πίν. 152. Ε. Βυνομοκ - Β. ΗΑΝΑΝΝ, Εἱς θΚκιήριωτεη όες Ζεικιεπηρεῖς 7 Οἰγπιρία, Μαεδυτε 1934, 
-σ. 36. Οπορενοιεσκεκ, ἔ-ὰ. σ. 53. 
4, Ἐ. ἂ, 
5. Ζιι; ΟεοκΒίςλίο ἄος ΑΚεοϊετς, σ. 21. 
6. Ῥυολ», κἰν. 12-14. 
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Προηγοῦνται ὅμως τὰ λείψανα τῆς διακοσµήσεως τοῦ µέσου ἀκρωτηρίου τοῦ 
Παρθενῶνος: τὸ Α μὲ τὴν σαφῆ καὶ δροσερὰν ἐμφάνισίν του καὶ τὸ Β, τὸ ὁποῖον συν- 
δυάζει τὰς ρωμαλέας µορφάς του μὲ κομψὸν ἐπιφανειακὸν πλοῦτον. Ἴσως προέβαλε 
τὸ Α ὡς πρωτοεκτελεσθὲν ὑπὲρ τὸ ἀνατολικὸν µέτωπον τοῦ ναοῦ καὶ ὁ καλλιτέχνης 
τοῦ ἀκρωτηρίου αὐτοῦ ὑπῆρξεν ὁ καλλιτέχνης τοῦ κλασσικοῦ φυτικοῦ διακόσµου 
τῆς κορυφῆς, τὸν ὁποῖον ἠκολούθησαν ὁ δημιουργὸς τοῦ δυτικοῦ ἀκρωτηρίου, οἱ 
γλύπται τοῦ ἀκρωτηρίου τοῦ Ἡραίου τοῦ ἼΑργους (πολὺ κατωτέρας ποιότητος ἔργα- 
σίας τῶν τοῦ Παρθενῶνος)! καὶ ὅλοι οἱ μεταγενέστεροι. 





Ο ΓΛΥΠΤΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΕΤΩΜΑΤΩΝ 


Τὰ δύο τριγωνικὰ πλαίσια ἢ ἀετώματα, τὰ ὁποῖα ἐσχηματίζοντο ἀπὸ τὸ ὁριζόντιον 
καὶ τὰ δύο κεκλιµένα (καταέτια) γεῖσα τῶν στενῶν πλευρῶν τοῦ ναοῦ, φρασσόμενα 
ὄπισθεν ὑπὸ τῶν ὀρθοστατῶν τοῦ τυµπάνου, περιέβαλλον ἀνὰ ἕνα θαυμαστόν, σχεδὸν 
ἐξ ὁλοκλήρου περιόπτων ἀγαλμάτων συγκείµενον γλυπτικὸν διάκοσµον, ἕκαστος τῶν. 
ὁποίων ἀπετέλει ἕνα μελωδικὸν µαρμάρινον ὕμνον" πρὸς τὴν ἓν τῷ ναῷ λατρευοµένην. 
καὶ τῶν ᾿Αθηνῶν µεδέουσαν ᾿Αθηνᾶν, δρῶσαν μεταξὺ θεῶν καὶ ἠρώων. Εἰς τὸν Παρθε- 
νῶνα ἰδιαιτέρως γίνεται φανερὸν πόσον ἰσχυρὸν ἔρρεεν ἀκόμη κατὰ τὴν κλασσικὴν 
ἐποχὴν τὸ ρεῦμα τῶν περὶ θεῶν καὶ ἡρώων μύθων, ἀπὸ τὸ ὁποῖον ἠδύναντο νὰ ἀντλοῦν 
οἱ καλλιτέχναι, δημιουργοῦντες δι’ ἀνθρώπους, εἲς τοὺς ὁποίους ἧτο ἀκόμη ζωντανὸς, 
ὁ μῦθος. Ὀρθῶς διὰ τοῦτο θαυμάζει ὁ Βιτοκματάι”, γράφων: δὲν εἶναι ἐξαίσιον πρᾶ- 
Ύμα νὰ λαξεύῃς συνθέσεις δι’ ἕνα λαόν, ὅστις θεωρεῖ τὸ πλέον παράτολµον ὥς πρα- 
γματικόν: 

Ὡς ἐκ τοῦ Παυσανίου µανθάνοµεν (1 24,5) ἡ μὲν τοῦ ἀνατολικοῦ ἀετώματος σύνθε- 
σις εἰκόνιζε τὴν ἐκ τῆς κεφαλῆς τοῦ Διὸς γέννησιν τῆς ᾿Αθηνᾶς, ἡ δὲ τοῦ δυτικοῦ τὴν 
ἔριδα τοῦ Ποσειδῶνος πρὸς τὴν ᾿Αθηνᾶν περὶ τῆς ᾽Αττικῆς. ᾽Αμϕότεροι οἱ διάκοσµοι 
οὗτοι τῶν ἀετωμάτων ἦσαν ἔργα τοῦ Φειδίου καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, κατά τινα ὅμως 
ἔτη (15 ἕως 20) μεταγενέστερα τῶν γλυπτῶν μετοπῶν καὶ τῆς ζωφόρου τῶν Παναθηναίων, 
ὡς γίνεται φανερόν, ὄχι µόνον ἐκ τῆς τεχνοτροπίας των, ἥτις πλησιάζει περισσότε- 
ρον πρὸς µεταγενεστέραν ἐποχήν", ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν ἐπιγραφικῶν λογαριασμῶν τοῦ 
Παρθενῶνος». ᾽Αφ) ἑτέρου, συμφώνως πρὸς τὴν εἰς τοὺς δωρικοὺς ναοὺς κρατοῦσαν 
συνήῄθειαν, ἡ παράστασις τοῦ ἀνατολικοῦ ἀετώματος ἧτο πιθανώτατα κατά τι ἀρχαϊ- 
κωτέρα τῆς τοῦ δυτικοῦ (ώς συμβαίνει π.χ. εἰς τὸν ναὸν τοῦ Διὸς τῆς Ὀλυμπίας). 

Ἔκ τῶν ἀπαρτιζόντων τὸν πλαστικὸν διάκοσµον τῶν ἀετωμάτων ἀγαλμάτων ἐλάχι- 
στα διεσώθησαν εἰς τὴν ἀρχικήν των θέσιν. Οὕτω, ἐκ μὲν τοῦ ἀνατολικοῦ εὑρίσκονται 


1. Ε. Ειομικκ, Ὀἱς θΚυΙριιγοη «ος Ἠοεαίοη δεῖ Άσαος, ΟΗΝ. 19 -29, 1919, σι 143, 144. 

2. Πρβλ. καὶ τοὺς µαρμαρωµένους ἥχους τοῦ ΛΑΝΠΡΟΧ ΠΟΡΦΤΡΑ ἀπὸ τὸ ποίηµα Τὰ Μάρμαρι (συλλογὴ Σκιές). 

3, Βεῖεῖς «η οἶπεη ΑτοίιεΚίεη, σ. 8). 

4. Κατὰ τὸν Ο. ΚορεννΑιῦτ τὰ γλυπτὰ τῶν ἀετωμάτων προσετέθησαν κατὰ τὴν ἔκρηξιν τοῦ. Πελοποννησιακοῦ πολέ- 
μου (434 π.Χ., Οπἱοσλήσοῖιο Τοπιροῖ, Βεη]ίη 1941, σι 40). 

5, Ώινκνοοκ, Αεῑῑς Βεϊάίηα Αοοουπί», Α)Α 17, 1913, σ. 55. 
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ἀκόμη κατὰ χώραν εἰς τὸ νότιον ἄκρον του: α) αἱ κεφαλαὶ τῶν ἵππων τοῦ ἅρματος τοῦ 
ἐκ τῆς θαλάσσης ἀνατέλλοντος Ηλίου! καὶ β) παρ᾽ αὐτούς, δεξιά, ὁ ἐπὶ βράχου, κα- 
λυπτομένου διὰ δέρµατος πάνθηρος, ἀνακεκλιμένος καὶ πρὸς Ν., ἥτοι πρὸς τὸν ἀμέ- 
σως κάτωθεν κείµενον {ερὸν αὐτοῦ περίβολον, βλέπων Διόνυσος”. Τρεῖς ἄλλαι κεφαλαὶ 
ἵππων ἐκ τοῦ τεθρίππου τῆς δυοµένης Σελήνης σώζονται ἐπίσης εἰς τὸ βόρειον ἄκρον. 





408. Κεφαλἠ ἵππου ἐκ τοῦ ἅρματος τῆς δυοµένης Σελήνης ἐκ τοῦ Α. ἀετώματος (0γρίογά κατὰ Οοείμο). 


τοῦ ἀετώματος, εἲς ἣν θέσιν ἑτοποθετήθησαν πρὸ 2400 ἐτῶν. Ἰδιαιτέρας προσοχῆς 
ἀξία εἶναι µία τῶν κεφαλῶν τούτων διὰ τὴν ζωντάνιαν της", ἐκφραζομένην διὰ τῶν 
ἐδεχόντων ὀφθαλμῶν, τῶν διεσταλµένων ρωθώνων καὶ τοῦ ἀνοικτοῦ στόματος, στοι- 
χείων, ἄτινα ἐνεθουσίασαν τὸν «οείβε, τόσον, ὥστε νὰ χαρακτηρίσῃ τὸν ἵππον ὡς 
πρωταρχικόν (Ὀτρ[ετά). 'Ἡ κεφαλἠ αὕτη εἶναι ἡ ἐξέχουσα ὑπὲρ τὸ ὁριζόντιον πλαί- 
σιον τοῦ ἀετώματος, θεωρεῖται δὲ ὡς ἔργον τῶν χειρῶν αὐτοῦ τούτου τοῦ Φειδίου 
(εἲκ. 408)". 


1. Ἐκ. Βκονλικκ, Ὠίς ΦΚιήρίμτεη 4ος Ραγνοποηβίοδεῖ, ΜαΐηΣ 1963, πίν. 1 καὶ ἡμέτ, πἰν. 102, ἄνω καὶ µέσον. 

3. Ν. Ὑλιουκι, ΟἸαοσίςα! Ώτοοσς, Τηο Βεμἱριωτος οἳ ες Ῥατίμεηοη, Γοπάση 1960, πίν. 1 καὶ 2 καὶ Ῥκονκκ, Σ-ᾱ. πίν. 
27 καὶ ἡμὲέτ. πἰν. 102 ἄνω καὶ μέσον. 

3, Ε. Βυνομοκ, ῬΙογάς ἀες Ρμείάϊῖας, Μίπολοη 1948. Ύλεουκις, ξ-ὰ, πίν, 8 καὶ ἡμὲτ. πὶν. 102 ἄνω καὶ μέσον. 

4. Βυνομοκ, ΡΙοτάς ἄες Ρηείάΐας, σ. 23, πίν. 3/4. 
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Ἐκ δὲ τοῦ δυτικοῦ ἀετώματος κατὰ χώραν εὑρίσκεται ἓν καὶ µόνον σύμπλεγμα, εἰ- 
κονίζον πιθανῶς τὸν μυθικὸν βασιλέα Κέκροπα μὲ µίαν ἐκ τῶν θυγατέρων του (εκ. 
374, πτ. πίν. ΧΥΠΠ καὶ πίν. 102 κάτω 2,3)1. 








409. Ἡ σύνθεσις τοῦ νοτίου ἡμίσεος τοῦ Α. ἀετώματος (κατὰ σχέδιον τοῦ Οαττον). 








410. Ἡ σύνθεσις τμήματος τοῦ βορείου ἡμίσεος τοῦ Α. ἀετώματος (κατὰ σχέδιον τοῦ «αττεγ). 


Πάντα τὰ λοιπὰ ἐναέτια εἴτε κατεστράφησαν ἐκ τῆς ἐκρήξεως τοῦ 1687/8 εἴτε ἄπω- 
λέσθησαν. Ὀλίγα µόνον εὑρίσκονται εἰς τὸ Μουσεῖον τῆς Ακροπόλεως», ἐνῶ τὸ µε- 


1. Βκομκσκ, ἔ-ά. πἰν. 63, 85, Βό καὶ ἡμέτ. πἰν. 102 κάτω. 
3. Μ. ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗ, Μουσεῖον ᾿Ακροπόλεως, Περιγραφικός κατάλογος, 'Αθῆναι 1974, ᾽Ανατ. ἀέτωμα, ἀριθ. εὗρετ. 881, 
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412. Ἡ σύνθεσις τοῦ νοτίου ἡμίσεος τοῦ Δ. ἀετώματος (κατὰ σχέδιον τοῦ «αττου). 
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γαλύτερον µέρος µετεκομίσθη τὸ 1816 εἰς τὸ Λονδῖνον καὶ ἀποτελεῖ μετ᾽ ἄλλων γλυ- 
πτῶν μελῶν τοῦ ναοῦ τὴν συλλογὴν τῶν Ἐλγινείων μαρμάρων]. 

Θὰ ἠγνοοῦμεν λοιπὸν τελείως τὴν διάταξιν τῆς συνθέσεως αὐτῶν, ἂν δὲν διοτηροῦν- 
το ἕως σήµερον πολύτιμα παλαιὰ σχέδια τοῦ Παρθενῶνος”, τὰ πρῶτα τῶν ὁποίῶν προ- 
έρχονται ἐκ τῶν περὶ τὸ 1670 χρόνων, δεικνύοντα εἲς ἡμᾶς τὸν πλαστικὸν διάκοσµον 
τῶν ἀετωμάτων πρὸ τῆς καταστροφῆς των. Ἰδιαιτέρως σπουδαῖα εἶναι τὰ σχέδια τοῦ 
«αττεγ (εἰκ. 409-412)", γενόμενα τὸ 1674, ἑπομένως πρὸ τῆς ἐκρήξεως τοῦ 1687. 
Ἐπίσης ἀκριβεῖς ἐπιστημονικαὶ ἀποτυπώσεις τῶν γλυπτῶν παρεσχέθησαν ὑπὸ τῶν 
δίυατί καὶ Εεγείί" κατὰ τὰ µέσα τοῦ 18ου αἰῶνος, πρὶν ἀκόμη πραγματοποιηθοῦν αἱ 
κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον ἐπίσημοι διαρπαγαὶ τῶν γλυπτῶν, χάριν εὐρωπαϊκῶν συλλο- 
γῶγ, µέσῳ τῶν πρεσβευτῶν Γαλλίας (ΟΠοΐκει! - οι/Γ[ίοτ, 1751 - 1753, νῦν ἓν τῷ Λού- 
βρφ) καὶ ᾽Αγγλίας (Λόρδος Ε]ρίπ, 1802 - 1803, νῦν ἐν τῷ Βρεταννικῷ Μουσείφ), χάριν 
δῆθεν προστασίας τῶν γλυπτῶν ἀπὸ περαιτέρω καταστροφῆς καὶ ἵνα τὰ ἀπαχθέντα 
γλυπτὰ καταστῶσι προσιτὰ εἰς περαιτέρω κύκλους φιλοτέχνων! 

”"Αφθονος εἶναι ἡ περὶ τῶν γλυπτῶν τοῦ Παρθενῶνος βιβλιογραφία. Ὁ Βτοπιπιετ τὴν. 
περιλαμβάνει ἅπασαν εἲς τὸ θεμελιῶδες σύγγραμμά του Ὠἷε 5ΚυΙρίµτοπ ἀετ ΡαγίΠεποπ- 
Εἰεῦε], ΜαϊηΖ 1963, ὅπερ δὲν δύναται βεβαίως νὰ θεωρηθῇ καὶ ὡς τὸ τελειωτικόν . 

Μὴ σωζοµένων οὐ µόνον κατὰ χώραν, ἀλλ’ οὐδὲ κατ’ ἀρχὴν τῶν πλείστων ἐναετίων 
ἀγαλμάτων, οἱ ἑκάστοτε ἀσχοληθέντες περὶ τὴν σύνθεσιν τῶν σχετικῶν διακόσµων 
ἀρευνηταὶ ἠναγκάσθησαν νὰ καταφύγουν εἲς τὰ σωζόμενα ἄφθονα ἴχνη, τὰ ὁποῖα ᾱ- 
φῆκαν τὰ παλαιὰ ἀγάλματα ἐπὶ τοῦ μνημείου. Εἶναι δὲ ταῦτα κυρίως τὰ ἑξῆς: τὰ ἐπὶ 
τοῦ ὁριζοντίου γείσου ἴχνη στάσεως ἀγαλμάτων καὶ αἲ ἐντομαὶ τῶν σιδηρῶν προβό- 
λων, ἐφ᾽ ὤν ταῦτα ἐστηρίζοντο. Ἐκ τῶν οὕτω ἐπιτευχθεισῶν ἀναπαραστάσεων ἡμεῖς 
παραθέτοµεν εἰς τοὺς πτ.πίν. ΧΝΠΠ, ΧνΊΠα καὶ τὸν πίν. 102 τὰς ἑξῆς ἓξ ἐκ τῶν σπουδαι- 
οτέρων καὶ τῶν μᾶλλον προσφάτων: τὴν τοῦ (ατρεπίεγ»” καὶ Βεγεγ7 (πτ. πίν. ΧΝΠΙ ἄνω. 
καὶ μέσον) καὶ τὴν τοῦ Βετρετ καὶ τῆς Ηαγτίσοη (πτ. πίν. ΧνΠΙα ἄνω καὶ μέσον) διὰ 
τὸ Α. καὶ τὴν τοῦ ΒΓοπιπςγ» (πτ. πίν. ΧΝΠΙ κάτω) καὶ τοῦ Ἱερρεδεῃ (πτ. πίν. ΧΝΠΙα 
κάτω) διᾶ τὸ Δ. 

Διὰ τὸ ἀνατολικὸν ἀέτωμα εἰδικῶς ἐνδιαφέρουσαι εἶναι αἱ δύο διάφοροι ἄναπα- 
ραστάσεις, τὰς ὁποίας παρέσχεν ὁ Ε. Βετρετ εἰς τὸ σύγγραμμά του Ρατίμεποπ Ο5ἱρίε- 
Ρε!, ΨοτΏεππεΓΚκΙηρεη Ζι εἶπετ ΕεκοηίτυΚίῖοῃ, 1958 (πτυκτοὶ πίν. 2ᾳ καὶ ϐ), εἰς τοὺς 
ὁποίους σχεδιάζονται ἐπίσης καὶ αἱ ὑπὸ τὰ ἀετώματα µετόπαι καὶ τρίγλυφοι, ἐξ ὤν. 


κορμός Σελήνης. Δυτ. ἀέτωμα, ἀριθ. εὗροτ. 885, κορμός Ποσειδῶνος, ἀριθ. εὖρετ. 887, κορμὸς Ἰλισοῦ, ἀριθ. εὗρετ. 888. 
καὶ 1363, ἄδηλοι καθήµενοι, ἀριθ. εὗρετ. 883, 883 884, τεμάχια ἵππων ἐκ τεθρίππων ᾽Αθηνᾶς ἢ Ποσειδῶνος, 
«Α. 8λατης, Α Οὐίάς το ἵο Ώορατίπηοπί οἳ ΟτοεΚ απά Κοπιαη Απιῤημῄιίες ἵπ εἰς ΒγϊςΙν Μήσουπι, [,οπάση 1902. Ι. ΓΕΝ: 
Ὁ λόρδος Ἕλγιν κλπ. ἐν ᾿Αθήναις 1930, σ. 59 καὶ Υν. 5τ. Οἱα1κ, Γοτά Εἰβίη απά ἴνε Ματθίες, Γοπάση 1967. 
. Ἡ. Όνοντ, Αἰλόηες αι Ἁγίίς οἱέοῖο, Ραεῖς 1898. 
3, Απιϊκε οπκηπᾶ!ετ 1, πἰν. ὁ καὶ 6ᾳ. Κ. Βοννικ«. Τμίννς, Τμο «αυτου Ώαννίημς οἵ εν Ῥαήβοποη Φουἱρίυσες, Ιπάΐαπα 1972. 
4. Απιζηυιιος οἳ Αἴίνεης, τ. Ἡ, Ινοπάση 1787. 
5. Πρβλ. 1. Μακολρέ ἐν ΒΟΗ 88, 19604, σ. 623 ἐξ. 
6 Κ. Όλκρεντεκ, Ηοσρεγία 2, 1933, σ. 1 ἐξ. πίν. Π. 
7.1. Ῥεγεκ, ΑΜ 89, 1974, σ. 123 ἐξ. 
8. Εκ. Ῥπονμεκ, Πίο 5Κμήριυτοη ἀος Ρατιλεποπβίοδεὶ. 
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γίνεται φανερὰ ἡ στενὴ ρυθµικἡ σχέσις, ἥτις ὑφίσταται μεταξὺ τῆς συνθέσεως τῶν 
ἀετωμάτων καὶ τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τῆς ζωφόρου (ἡμέτ. πτ. πίν. ΧνΠΙα ἄνω). 

“Ἡ διὰ τοῦ ἡμετ.πτ.πίν. ΧΥΠΙ καὶ τοῦ πίν. 102 ἄνω παρεχοµένη ἀναπαράστασις τοῦ 
ἀνατολικοῦ ἀετώματος, ὀφειλομένη εἰς τὸν ΟατροπίεΓ’, ἀκολουθεῖ τὴν ἑξῆς σειράν. Δε- 
ξιὰ τοῦ ἅρματος τοῦ ἀνατέλλοντος Ἡλίου (1) καὶ τοῦ Διονύσου (2), τὰ ὁποῖα περιεγρά- 
Ψαμεν ἀνωτέρωλεπτομερῶς, τοποθετεῖται ὁμὰς δύο στενῶς συνδεδεμένων γυναικῶν (3.4), 
εὐκόλως ἀναγνωριζομένων ὡς Δήμητρος καὶ Κόρης, λόγῳ τῶν πλεκτῶν κιστῶν, ἐπὶ 
τῶν ὁποίων κάθηνται, ἐξ ὦν ἡ Δημήτηρ στρέφεται πρὸς τὸ µέσον τοῦ ἀετώματος, ὡς 
νὰ ἤθελε νὰ δεχθῇ εὐχαρίστως τὴν εἴδησιν, τὴν ὁποίαν τῆς φέρει ἡ προστρέχουσα 
πρὸς αὐτὴν πεπλοφόρος, μὲ ἀνεμιζόμενον μανδύαν, νεᾶνις, ἥτις δυνατὸν νὰ εἶναι ἡ 
Εἰλείθυια (5). ᾿Ακολουθεῖ μετὰ ταῦτα χάσμα µέχρι τοῦ µέσου, δηµιουργηθέν, ὅταν οἱ 
χριστιανοί, µετατρέψαντες τὸν Παρθενῶνα εἰς ἐκκλησίαν, ἐνέκτισαν ἐκεῖ τὴν ἀψῖδα. 
τοῦ ἱεροῦ της’ ἐπειδὴ λοιπὸν τὰ ἓν τῷ µέσῳ τοῦ ἀετώματος γλυπτὰ ἀπωλέσθησαν ὁ- 
ριστικῶς, ἐπεχειρήθη ἀναπαράστασις τῆς συνθέσεώς τῶν, κυρίῶς τῇ βοηθείᾳ τοῦ προ- 
στοµιαίου (Ριίεα!) τῆς Μαδρίτης”. Κατὰ τοῦτο ὁ Ζεὺς (10) εἰκονίζεται εἰς τὸν ἄξονα 
τοῦ ἀετώματος ἔνθρονος πρὸς τὰ δεξιά, πρὸ δ᾽ αὐτοῦ, εἰς κεκινηµένην στάσιν͵ ἡ Α- 
θηνᾶ (12), τὴν ὁποίαν σπεύδει νὰ στέψη Νίκη (11), ἱπταμένη μεταξὺ αὐτῆς καὶ τοῦ 
Διός. Ὁ ὄπισθεν τοῦ Διὸς ἱστάμενος καὶ οἰονεὶ ἀπομακρυνόμενος αὐτοῦ νεανίας, κρα- 
τῶν σφῦραν εἰς τὴν ἀριστεράν, εἶναι προφανῶς ὁ φαιστος (9), αἱ δὲ τρεῖς ἀριστερά 
του µορφαί, αἱ Μοῖραι (6.7.8). Μετὰ τὴν ᾿Αθηνᾶν, εἰς τὴν ἀναπαράστασιν τοῦ «ατρεη- 
τετ ἵσταται ὁ Ποσειδῶν (13), ἓν συνεχείᾳ δὲ ἡ ρα (14). ὁ ᾽Απόλλων (15), κρατῶν τὴν 
λύραν, ἡ "Αρτεμις πιθανῶς μετ’ αὐτόν (16), ὁ Ἑρμῆς (17) καὶ ἀκολουθεῖ τὸ στενὰ συν- 
δεδεµένον σύμπλεγμα τριῶν γυναικῶν (18.19.20), ἐξ ὦν µία καθηµένη καὶ κατὰ τὸ ἥμι- 
συ πρὸς τὸ μέσον ὀστραμμένη ταυτίζεται πρὸς τὴν Λητὼ ἢ τὴν Ἑστίαν. ᾿Ακολουθεῖ 
ἑτέρα καθηµένη γυνἠ καὶ τρίτη ἐξηπλωμένη εἲς τὰ γόνατά της, βεβαίως ἡ Διώνη καὶ 
ἡ Αφροδίτη”. ᾽Αντιστοίχως πρὸς τὸν ἀναδυόμενον λιον εἰκονίζεται εἰς τὸ δεξιὸν. 
ἄκρον καταδυοµένη διὰ τοῦ τεθρίππου της δεξιὰ ἡ Σελήνη (εἰκ. 408 καὶ πίν. 102 ἄνω, 
21,22). 

Ἡ δευτέρα ἀναπαράστασις τοῦ 1. ΒεγεΓ (πτ. πίν. ΧΝΠΙ καὶ πίν. 102 μέσον)», ἡ καὶ 
νεωτάτη, ἀρχαῖζουσα ὅμως καὶ μἡ ἐγκρινομένη γενικῶς ὑπὸ τῶν ἀρχαιολόγων, παρέ- 
χει σημαντικῶς διάφορον διάταξιν τῶν ἐλλειπουσῶν μορφῶν: οὕτω ἓν τῷ µέσῳ τοπο- 
θετεῖ τὸν Δία ὅρθιον (9) καὶ κατὰ µέτωπον, κρατοῦντα τὸ δόρυ διὰ τῆς ἀριστερᾶς, διὰ 
δὲ τῆς δεξιᾶς Νίκην (8), στηριζοµένην ἐπὶ κορινθιακοῦ ραβδωτοῦ κιονίσκου καὶ κρα- 
τοῦσαν αἰωρουμένην ταινίαν͵, τὴν ὁποίαν, στρεφοµένη πρὸς τὰ δεξιά, ἑτοιμάζεται νὰ 
ἐπιθέσῃ ἐπὶ τῆς παραπλεύρως ἱσταμένης ᾿Αθηνᾶς (7), κρατούσης καὶ αὐτῆς τὸ δόρυ 
καὶ τὴν ἀσπίδα. 


1. Ηεκρετία 2, 1933, σ. 1 ἐξ. πὶν. ΙΙ. 
2. Διεξοδικῶς περὶ αὐτοῦ βλ. Βενοκκ (ἀνωτ. σ. 584), σ. 13 ἐξ. 
3. Ύλιουνις, ξὰ, πίν. 7 καὶ Ῥκονίνκα, ἔίά. εἰκ. 27. 

4. Περὶ αὐτῆς βλ. ὅσα ἀνεφέραμεν ἄνωτ. σ. 581. 

5. ΑΜ 89, 1974, σ. 123 ἐξ, πτυκτὸς πίν. 3 -4. 
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Δεξιὰ τοῦ Διὸς (πρὸς Β.) εἰκονίζεται γυνὴ μὲ πέπλον καὶ ἀπόπτυγμα (10), εἰς τὴν ὁ- 
ποίαν ὁ ὙΜερπετ ἀπέδωσεν ἐπιτυχῶς κεφαλὴν εὑρισκομένην εἰς τὸ Μουσεῖον τῆς ᾽Α- 
κροπόλεως:, ταυτίσας αὐτὴν πρὸς τὴν "Ἡραν. Περαιτέρω ἀνδρικὸς κορμός (11), μὲ 
ἄλλοτε ὑψωμένους τοὺς βραχίονας”, εὑρεθεὶς πρὸ τῆς προσόψεως τοῦ ναοῦ καὶ ἄπο- 
κείµενος τώρα εἰς τὸ Μουσεῖον τῆς ᾿Ακροπόλεως”, θὰ εἶναι ἴσως ὁ "Ηφαιστος, ὁ ὅὁ- 
ποῖος δὲν δύναται νὰ λείπῃ ἀπὸ τὴν σύνθεσιν αὐτήν. Τὸ ἑκατέρωθεν τῆς ᾿Αθηνᾶς ἀφ᾿ 
ἑνὸς καὶ τοῦ ᾿Ηφαίστου ἀφ᾽ ἑτέρου ὑφιστάμενον χάσμα συμπληρώνεται ἀπὸ τὸν Βεγετ 
δι) ἁρμάτων μὲ καλπάζοντας ἴππους, διευθυνοµένων πρὸς τὸ κέντρον τῆς συνθέσεως 
(6 καὶ 12). Τὰ ἅρματα ταῦτα χαρακτηρίζονται τὸ μὲν πρὸς ἀριστερὰ ὡς τὸ τοῦ Ποσει- 
δῶνος - ᾽Αμϕιτρίτης, τὸ δὲ πρὸς δεξιὰ ὡς τὸ τοῦ ΄Αρεως, ἀκολουθούμενον ὑπὸ μιᾶς 
μορφῆς σπευδούσης πρὸς τὰ δεξιά, τὴν ὁποίαν περιέργως ὁ Βεγογ, ἐνῶ γράφει ὅτι εἶναι 
᾿Απόλλων (13)", σχεδιάζει ὣς Ἑρμῆν κρατοῦντα τὸ κηρύκειον καὶ ἀγγέλλοντα εἲς τὸ 
περαιτέρω εἰκονιζόμενον σύμπλεγμα τριῶν γυναικῶν (Λητοῦς, Διώνης, ᾿Αφροδίτης, 
14.15.16) τὸ πρωτάκουστον γεγονὸς τῆς ἐκ τῆς κεφαλῆς τοῦ Διὸς γεννήσεως τῆς ἸΑ- 
θηνᾶς. ᾽Αντιστοίχως, ἀριστερὰ τοῦ ἅρματος τοῦ Ποσειδῶνος (6), εἰκονίζεται τρέχου- 
σα γυναικεία μορφὴ ἀκέφαλος (5), ταυτιζοµένη ὑπὸ τοῦ Βεγετ πρὸς τὴν "Αρτεμιν, ἡ 
ὁποία φέρει τὴν αὐτὴν καὶ ἀνωτέρω ἀγγελίαν τῆς γεννήσεως πρὸς τὸ ἕτερον σύμπλε- 
Ύμα δύο ἀκεφάλων γυναικῶν (3 καὶ 4) Δήμητρος καὶ Κόρης. Ἡ σύνθεσις κλείεται δε- 
ξιὰ καὶ ἀριστερὰ ὑπὸ τῶν τεθρίππων τοῦ ἀνατέλλοντος '᾿ἩΗλίου (1) καὶ τῆς δυοµένης, 
Σελήνης (17.18). 

Μεταξὺ τῶν πολλῶν ἑρμηνειῶν καὶ λύσεων, αἴτινες ἐδόθησαν ὡς πρὸς τὴν διάταξιν 
τῶν προσώπων τοῦ ἀνατολικοῦ ἀετώματος, τὰς ὁποίας ἤδη ἀνεφέραμεν, ἀξία λόγου εἶναι 
καὶ ἡ ὑπὸ τῆς Ε. Ηαττίςοπ” προταθεῖσα (πτ. πίν. Χν Η]α μέσον). Κατ’ αὐτήν, ἐκτὸς τῶν 
βασικῶν συμπλεγμάτων, τὰ ὁποῖα εἶναι κοινῶς παραδεκτά (ἀνατέλλων Ἠλιος, Δη- 
µήτηρ, Κόρη, ᾿Αθηνᾶ, Ποσειδῶν, Λητὼ ἢ Ἑστία, Διώνη, ᾿Αφροδίτη, δυοµένη Σελή- 
νη), τὰ λοιπὰ τροποποιοῦνται ὑπὸ τῆς Ηαττίσοπ κατὰ τὴν κλασσικήν, πνευµατικω- 
τέραν ἰδιότητα τῶν προσώπων, κατὰ τὰς ἀντιλήψεις τοῦ Πλάτωνος καὶ τῶν μεγάλων 
τραγωδῶν, κατὰ τὴν θέσιν τῶν ἱερῶν ἑκάστου εἲς τὴν πόλιν τῶν ᾿Αθηνῶν, ὡς καὶ τὰς 
γενικωτέρας σχέσεις πρὸς τὰ λατρευτικὰ ἔθιμα καὶ τὰς τοπικὰς συνθήκας. Ἐν παρα- 
βολῇ πρὸς τὴν διάταξιν Οατρεπίετ (πτ. πίν. ΧΥΠΙ καὶ πίν. 102 ἄνω) ἡ Ηαττῖσοη προ- 
τείνει τὰς ἑξῆς ἀλλαγάς: ἀντὶ τοῦ Διονύσου (2) Ἡρακλέα, ἀντὶ τῆς Εἰλειθυίας (5) 
δέχεται ΄Αρτεμιν (ὡς περιλαμβάνουσαν καὶ τὴν ἰδιότητα τῆς Εἰλειθυίας), τὰς Μοί- 
ρας (6, 7, 8) ἀντικαθιστῇ διὰ τοῦ Απόλλωνος, τῆς Λητοῦς καὶ τοῦ Διονύσου, τὸν 
"Ἠφαιστον (9) διὰ τῆς ρας, τὸν Δία (10) διὰ τοῦ Ἡφαίστου, τὴν Νίκην (11) διὰ 
τοῦ Διός, τὴν ραν (14) διὰ τῆς ᾽Αμϕιτρίτης, τὸν ᾽Απόλλωνα (15) διὰ τῆς βης, τὸν 
Ἑρμῆν (16) διὰ τοῦ Αρεως καὶ τὴν "Αρτεμιν (17) διὰ τοῦ Ἑρμοῦ. Ἰδιαιτέρως τὰ τρία 


1. ΑΜ 57, 1932, σ. 93 ἐξ. καὶ Μ. ΜΠΡΟΥΕΚΑΡΗ, ὰ. 
3, Βκοννκκ, ἔίά. εἰκ. 28. 

3, ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗ, ξὰ, 

4. ΑΜ 89, 1974, σ. 149. 

5. ΑΊΑ 71. 1967, σ. 27 ἐξ. καὶ πίν. 22. 
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κεντρικἁ πρόσωπα τῆς συνθέσεως, Διός, ᾿Αθηνᾶς, Ἡφαίστου συνθέτει κάπως δια- 
φόρως, ἤτοι ἀντὶ τοῦ ἐνθρόνου καὶ κατὰ κρόταφον εἰκονιζομένου κατὰ «ατρεπίετ καὶ 
Ῥετρετ Διός, εἰκονίζει αὐτὸν καθήµενον μέν, ἀλλ᾽ ἑστραμμένον κατὰ τρία τέταρτα 
πρὸς τὸν θεατήν, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἐπὶ τῶν γείσων λαξευµένων τομῶν τῶν προβόλων. 
Ἡ ὑπὸ τῆς Ηαττίοπ γενοµένη νέα σύνθεσις, ἡ ὁποία λαμβάνει ὑπ᾿ ὄψιν περισσότερον 
τῶν ἄλλων τὴν πρὸς ἄλληλα σχέσιν τῶν προσώπων, ἐθεωρήθη ὡς μᾶλλον ἐπιτυχής. 

Πολὺ ἀσφαλεστέρα τῆς ἀνατολικῆς προκύπτει ἡ σύνθεσις τοῦ δυτικοῦ ἀετώματος. 
{πτ.πίν. ΧΥΙΠ κάτω, ΧΝ Πῖα κάτω καὶ πίν. 102 κάτω), χάρις εἰς τὰ διατηρηθέντα σχέδια 
τοῦ ΟΑ1{Υ (εἰκ. 411, 412), τὰ συνταχθέντα, ὡς ἐλέχθη, τὸ 1674, ἤτοι πρὸ τῆς ἐκρήξεως 
τοῦ Μοροζίνη, ὅτε ἐσώζοντο ἀκόμη εἰς τὴν θέσιν των τὰ ἐναέτια. 

Τὸ δυτικὸν ἀέτωμα ἀρχίζει ἀριστερὰ μὲ µίαν κατακεκλιµένην ἀνδρικὴν µορφήν, 
ἥτις γενικῶς θεωρεῖται ὡς εἷς ποτάμιος θεός, Κηφισὸς ἢ Ἰλισός (1), δύναται ὅμως 
καὶ νὰ χαρακτηρισθῇ ὡς τοπικὸς ἤρως. Μετὰ ἓν κενόν, ὅπερ καὶ ὑπὸ τοῦ «αττεγ δὲν. 
πληροῦται, ἀκολουθεῖ τὸ περιγραφὲν ἤδη σύμπλεγμα (βλ. ἀνωτ. σ. 582) τοῦ μυθικοῦ. 
βασιλέως Κέκροπος καὶ μιᾶς τῶν θυγατέρων του (2 καὶ 3). Κατὰ τὸν Β{οπιπιεγ ἧκο- 
λούθουν δύο γυναικεῖαι µορφαί, µία καθηµένη (4) καὶ µία ὁρθία (6), αἱ ὑπόλοιποι δύο 
θυγατέρες τοῦ Κέκροπος, μεταξὺ τῶν ὁποίων παρενεβάλλετο ὁ νεαρὸς Ἐρυσίχθων 
(9). Τὸ σχέδιόν των ἀρύεται ὁ Βτοπιπιετ ἐκ τοῦ σχεδίου τοῦ Οαττεγ (εἰκ. 411). Ἔρχε- 
ται μετὰ ταῦτα ἡ µεγάλη κεντρικἡ σύνθεσις τοῦ ἀετώματος, ἡ εἰκονίζουσα κατὰ Παυ- 
σανίαν τὴν ἔριδα τοῦ Ποσειδῶνος πρὸς τὴν ᾿Αθηνᾶν διὰ τὴν κατοχὴν τῆς ᾽Αττικῆς. 
Οἱ δύο κύριοι ἤρωες τοῦ θέµατος εἰκονίζονται εἰς τὸ κέντρον (10,11), ζωηρῶς πρὸς 
ἀλλήλους κινούµενοι καὶ ἀκολουθούμενοι ἑκάτερος ἀπὸ ἓν ἅρμα (9 καὶ 12). Ἐκ τῶν 
ἁρμάτων τούτων τὸ μὲν τῆς ᾿Αθηνᾶς ὁδηγεῖ ἡ Νίκη (7), ἔχουσα παρ᾽ αὐτὴν τὸν Ἑρ- 
μῆν (8): τὸ δὲ ἅρμα τοῦ Ποσειδῶνος (12) ὁδηγεῖ ἡ Ἶρις (13), ἀκολουθουμένη ὑπὸ τῆς 
᾽Αμϕιτρίτης ἢ τῆς Θέτιδος (14), καθηµένης ἐπὶ θαλασσίου τέρατος. Ἔπονται μετὰ 
ταῦτα ἡ Ὠρείθυια (15) μετὰ τῶν υἱῶν της Καλάιδος καὶ Ζήτου, ὁ Ἴων (16), ἡ Κρέου- 
σα (17), αἱ θυγατέρες τοῦ Ἐρεχθέως (18.19), ποταμὸς ἢ ὁ Κέφαλος (20) καὶ τέλος κα- 
τακεκλιµένη µορφή, πιθανῶς ἡ κρηναία νύμφη Καλλιρρόη ἢ ἡ Πρόκρις (21). 

Ἡ ἀνωτέρω περιγραφεῖσα λύσις Βτοππιεγ συμπληρώνει τὴν παλαιοτέραν λύσιν 
Περρεςεπ], ἥτις εἶχε καὶ αὐτὴ στηριχθῆ ἐπὶ τῶν σχεδίων τοῦ «αΤτεγ, ἓν συνδυασμῷ 
πρὸς τὰ ἐπὶ τῶν ὁριζοντίων γείσων ἴχνη τῶν ἀγαλμάτων καὶ τὰ λαξεύµατα τῶν προ- 
βόλων (πτ. πίν. ΧνΠΙα κάτω). 

Ἐκ τῆς κεντρικῆς συνθέσεως αὐτῆς, ἡ ὁποία ἐθρυμματίσθη κατὰ τὴν κακότεχνον 
καταβίβασιν τῶν μαρμάρων ὑπὸ τῶν τεχνιτῶν τοῦ Μοροζίνη, χάριν μεταφορᾶς τῶν 
εἰς Βενετίαν”, διεσώθησαν κατεσπαρµένα τῇδε κἀκεῖσε τὰ ἑξῆς διάφορα τεμάχια: ἀν- 
δρικὸς κορμὸς (ὑπ) ἀριθ. 8) ἐν Λονδίνῳ, χαρακτηριζόµενος ὡς Ἑρμῆς καὶ κινούμενος 
ζωηρῶς πρὸς τὸ µέσον τοῦ ἀετώματος, μὲ τὴν κεφαλὴν ἐστραμμένην πρὸς τὰ ὀπίσω". 


1. Αςια Απεϊαοο]ομίζα 24, 1953, πίν. . 
2. ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ, ξὰ. σ. 183. 
3, Ἠκοννκκ, ξὰ, εἰκ. 
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Ἔκ τῶν σωμάτων τῶν ἵππων ἀμφοτέρων τῶν διίππων πλείονα τεμάχια ἑταυτίσθησαν 
ὑπὸ τοῦ Ματοαάέ᾿. Περαιτέρω ὡραῖα τεμάχια τῶν κνημῶν τῶν ἵππων τοῦ διίππου τοῦ 
Ποσειδῶνος, ὡς καὶ τοῦ ἅρματος αὐτοῦ, ἐταύτισαν ὁ Βιομογ” καὶ ὁ ΒγοπηπιεΓ”. Τέλος 
ἐκ τοῦ διίππου τῆς ᾿Αθηνᾶς κατώρθωσεν ὁ Η. δρεῖετ νὰ ταυτίσῃ τὴν κεφαλὴν τοῦ ἐμ- 
προσθίου ἵππου εἰς τὰς ἀποθήκας τοῦ Βατικανοῦ". 

Ἔκ τῶν κεντρικῶν μορφῶν ᾿Αθηνᾶς καὶ Ποσειδῶνος διετηρήθησαν οἱ κορμοὶ ἀμ- 
φοτέρων: ἡ ᾿Αθηνᾶ μὲ πέπλον καὶ ταινιόµορφον λοξὴν αἰγίδα”, ὁ λαιμὸς καὶ ἡ κεφα- 
λὴ τῆς ὁποίας εὑρίσκονται εἰς τὸ Μουσεῖον ᾿Ακροπόλεως, ὡς καὶ ἀρχὴ τοῦ βραχίονος 
αὐτῆς, προστεθεῖσα ὑπὸ τοῦ Ματοαάό". ᾿Απὸ τὸ στιβαρὸν ἄνω σῶμα τοῦ Ποσειδῶνος. 
ἡ ράχις εὑρίσκεται εἲς τὸ Λονδῖνον, τὸ δὲ στῆθος εἲς τὰς ᾿ΑθήναςἸ. Μεταξὺ τῶν δύο 
ὑπερφυσικοῦ μεγέθους μορφῶν τούτων πρέπει νὰ συμπληρώσωμεν τὸ δένδρον τῆς 
παγκύφου ἐλαίας, τοῦ ὁποίου διετηρήθησαν λείψανα (πτ. πίν. ΧΝΗΙ, Χγ]ῆα καὶ 
πίν. 102 κάτω)". 

Ἡ συμμετοχὴ τοῦ Φειδίου εἰς τὸ σχέδιον καὶ εἰς πλείονα µέρη τῆς ἐκτελέσεως φαί- 
νεται βεβαία΄ βέβαιον ὅμως εἶναι ἐπίσης καὶ ὅτι δὲν θὰ ἠδύνατο μόνος ὁ Φειδίας νὰ 
ἐκτελέσῃ ὁλόκληρον τὸ ἔργον' δικαιολογεῖται κατὰ ταῦτα ἤ περὶ συνεργασίας δια- 
φόρων τεχνιτῶν ὑπόθεσις. Ὁ Βι5οµοτ ἰδιαιτέρως ἀπαιτεῖ κατηγορηματικῶς τὴν συµ- 
μετοχὴν τοῦ Φειδίου", τὴν ὁποίαν ὅμως ἠμφεσβήτησεν ὁ ΥΝ.Η. Οτοβφ].. Πάντως ἡ 
συμμετοχὴ καὶ ἄλλων τεχνιτῶν εἶναι πιθανωτάτη, ἀλλ᾽ εἶναι δύσκολον νὰ ἀναφέρῃ 
τις μετ ἀσφαλείας τὰ ὀνόματα καλλιτεχνῶν ὡς τοῦ ᾿Αγορακρίτου. τοῦ Κολώτου ἢ 
τοῦ ᾽Αλκαμένους. 

Τὰς σχετικἁς γνώμας τῶν διαφόρων ἐρευνητῶν περὶ τοῦ ζητήματος τούτου κατε- 
χώρισεν ἐπιμελῶς ὁ Βτοπιπιογ 3, ἔκτοτε δὲ προσετέθησαν ἀκόμη καὶ ἄλλα τινὰ ὀνόμα. 
τα, χωρὶς ὅμως νὰ ἀποσαφηνισθῇ ἐντελῶς τὸ ζήτημα. 

Ὅσον ἀφορᾷ τὴν τοποθέτησιν τῶν ἐναετίων ἀγαλμάτων, ὀρθὴ βεβαίως εἶναι ἡ πα- 
ρατήρησις τοῦ Ν. Κ. Ιεἰπαῦγ!", ὅτι ἀρχικῶς τὰ γλυπτὰ ἐτοποθετοῦντο εἰς τὴν θέσιν 
των ἡμιτελῆ: εἶναι πράγµατι ἀδύνατον νὰ ὑποθέσῃ τις, ὅτι εὔθραυστα, ὀξέχοντα µέρη, 
των θὰ ὑπέκειντο εἲς τοὺς κινδύνους τόσον τῆς προὠθήσεως, ὅσον καὶ τῆς τοποθετή- 
σεως αὐτῶν. Φυσικὰ ἡ τελικἡ ἐπεξεργασία των θὰ ἦτο ἔργον ὁμαδικόν, γινόμενον ὑπὸ 
ἑνὸς καλλιτέχνου-τεχνίτου, βοηθουµένου ὑπὸ πλειόνων πεπειραµένων βοηθῶν, μετὰ, 
δὲ τὴν ὁριστικήν των τοποθέτησιν θὰ ἐγίνετο ἡ ζωγράφησις καὶ ἡ χρύσωσις αὐτῶν. 


ΒΟΗ 88, 1964, σ. 624 ἐξ. 

Ῥυκοποκ, Ρίοτάε ἀον ΡΜίάΐας, εἰκ. 1 καὶ πὶν. δ, 9 -Ι12. 
Ῥκονίνκκ, ξ. εἰκ. 13. 

Ἠεισιο 14, ἀριθ. 874. Ἠκονμες, ξὰ. εἰκ. 12. 
Ῥκοναεκκ, ξὰὰ. εἰκ. 14. 

ΒΟΗ 88, 1964, σ. 67, εἰκ. 9. 

Ῥκονεκ, Σ-ᾱ, εἰκ. Ι5. 

Β. Βκονλκ, ΑΜ 65/70, 1954/55, σ. 55 ἐξ. πίν. 8. 

9. Ρμεἰάίας «ες Μεησεῖ, Μήπείνεη 1948 καὶ Ρίοτὰς ες Ῥμίάϊας, ἔ-ά. 
10. ΚΙ. Ῥαμ]γ, 1Ν, 3. 

11, Ἔμά. σ, 131 ἐξ, 

12.1Η5. 50, 1930, σ. 16. 


πθνβ ντ 
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Ἡ ΣΤΕΓΗ 


Ὑπεράνῳ τῆς ὁριζοντίας ὀροφῆς καὶ συνηρτηµένη πρὸς αὐτὴν ἐξετείνετο, καθ’ ὅλην 
τὴν ἕκτασιν τοῦ ναοῦ, ἡ ἀμφικλινὴς στέγη του, ἀπαρτιζομένη ἐκ τοῦ ξυλίνου σκελετοῦ 
αὐτῆς, τῆς ἐπωροφίας], καὶ τῆς ἐπ᾽ αὐτοῦ ἐπικαθημένης µαρµαρίνης ἐπικαλύψεως. 


Δοκοθῆκαι καὶ δοκοί. Πρὸς καθορισμὸν τῆς διατάξεως τῆς θέσεως καὶ 
τοῦ μεγέθους τῶν ξύλων τοῦ σκελετοῦ τῆς στέγης χρησιµώταται μᾶς εἶναι, πλὴν τῶν 
σχετικῶν ἐπιγραφῶν, καὶ αἱ ἐπὶ τῶν ἀντιθημάτων τοῦ τυµπάνου τοῦ δυτικοῦ5 ἀετώ- 
µατος τοῦ Παρθενῶνος ὑπάρχουσαι λαξευμέναι κοιλότητες ὑποδοχῆς δοκῶν, γνωσταὶ 
καὶ ἐξ ἄλλων παραδειγµάτων ἀρχαίων ναῶν” καὶ ὀνομαζόμεναι καὶ ὑπὸ τῶν ἀρχαίων 
ἐπιγραφῶν δοκοθῆκαι (εἷκ. 413 καὶ πίν. 768)". 

Τοῦ Παρθενῶνος αἵ δοκοθῆκαι ἐπεσημάνθησαν καὶ ἡρμηνεύθησαν ὀρθῶς τὸ πρῶτον 
ὑπὸ τοῦ Ηοβετ5, ἔπειτα δὲ καὶ ὑπὸ τοῦ Ῥεπτοςε". 

"Ὅσον ἀφορᾷ τὸ ὑλικὸν ἐξ οὗ ἦσαν κατεσκευασµέναι αἱ δοκοὶ τῆς στέγης, ὁ μὲν Ν΄. 
Ψ/ηΚΙπς7 λέγει, ὅτι ἀναντιρρήτως αὗται θὰ ἦσαν ξύλιναι, ὁ δὲ Ρεηγοςο" γράφει: «ὑπέθεσα 
ἀρχικῶς, ὅτι αἵ µεγάλαι κατὰ μῆκος δοκοὶ τῆς στέγης θὰ ἦσαν ξύλιναι, ὅμως, ἔνεκα τοῦ. 
μεγέθους τῶν δοκοθηκῶν των, δὲν εἶναι ἀπίθανον νὰ ἦσαν µαρμάριναι», τοῦθ' ὅπερ δέ- 
χεται καὶ ὁ ΜΙομαείϊ», ὅστις δέχεται ἐπίσης καὶ ὅτι ξύλινα στηρίγµατα αὐτῶν θὰ - 
πῆρχον µόνον εἰς τὸν κυρίως ναόν. Τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν εἶχε κάµει παλαιότερον καὶ ὁ 
Ηοβογ]». Ὁ ΒδιίίομεΓ οὐδένα λόγον κάµνει περὶ στέγης. 

Καταμετρήσαντες ἓκ νέου καὶ σχεδιάσαντες τὰς δοκοθήκας τοῦ Παρθενῶνος παρέ- 
χομµεν αὐτὰς σαφέστερον εἰς τοὺς ἡμετέρους πίνακας τῆς κατὰ μῆκος (πίν. 8) καὶ τῶν. 
κατὰ πλάτος τομῶν (πίν. 9 - 14). ὡς καὶ τῆς ὀπισθίας ὄψεως τοῦ Δ. ἀετώματος (πτ. 
πίν. ΧνΝΊΙ καὶ πίν. 68). Ὡς βλέπει τις ἓξ αὐτῶν, δοκοθῆκαι, ἀνοιγόμεναι εὐθὺς κάτωθεν 
τῶν κεκλιµένων γραμμῶν τοῦ ἀετώματος, ὑπάρχουσιν ἀνὰ τρεῖς ἐφ᾽ ἑκάστης πλευρᾶς, 
σημειούμεναι ἐν τῷ σχεδίῳ τοῦ πτ. πίν. Χγ]Ι καὶ τοῦ πίν. 69 διὰ τῶν ἀριθμῶν |, 2,3 
καὶ 5, 6, 7. Πλὴν ὅμως τούτων θὰ ὑπῆρχεν ἀναμφιβόλως καὶ ἑβδόμη εἰς τὴν κορυφὴν 
τοῦ τριγώνου, ἡ ὑπ᾿ ἀριθ. 4, ὡς εἶνσι φυσικὸν καὶ ὡς συνάγοµεν ἐξ ἀναλόγων παρα- 
δειγμάτων ναῶν τοῦ 5ου καὶ τοῦ 4ου π.Χ. αἰῶνος].. 


1ς 10 13, 372, στ. 81: τᾶς ἐποροφίας σφεκίσκος καὶ Μιµάντας ἀθέτος. ΙΟ 13, 313, στ. 343: ἐς τὲν ἐποροφίαν λιμάντον ἐργασίας... 

2. Τοῦ ἀνατολικοῦ ἀετώματος δὲν ὑφίστανται πλέον τὰ ἀντιθήματα. 

3, Πλήρη πίνακα δοκοθηκῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν ναῶν βλ. παρά Α. ΤΚενοκ Ἠορος, Τπο Ῥ/οσάνοηκ οἵ Οτεοκ Βοοῖς, 
απιδτίάρε 960, σ. 16. 

4.10 ΧΙ 2, Ι61Α, στ. 55 (Δήλου). 

5. Ἐν Εὔνοτεκ"ν Βαισοίταηᾳ 1438, σ. 388, πίν. 239, 2. 

6 Ρηποῖρίος, σ. 11 καὶ 45 καὶ πίν. 15 καὶ 16 ἀμφοτέρων τῶν ἐκδόσεων. 

7, Αἰἰιοηίεησία, ος Κεππα:κς ο εἶνο ΤορομταρΗΥ απά Βιήλάϊηες οἵ Αἰμοης, [-οπάση Ι8Ι6, σ. 109. 

Β. Ρηποίρίος, σ. 45. 

9. Ώες Ραγίλοποη, σ. 17. 

10. Ἔ. ἀ. σ. 388. 

11. Σελινοῦντος, Δήμητρος Μαλοφόρου (ΚοιΡΕΜΕΥ - Ῥυσμστειν, σ. 87, εἰκ. 62), «Θησείου» (Η. Κοσηι, διµάϊεη Ζω. 
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Αἱ κατὰ τὰς κεκλιµένας πλευρὰς ὑπάρχουσαι δοκοθῆκαι ἔχουσιν ἓν κατακορύφῳ ὄψει 
τὸ σχῆμα τραπεζίου, τοῦ ὁποίου ἡ μὲν ὁριζοντία πλευρὰ βάσεως, τῆς ὑπ᾿ ἀριθ, 2 π.χ., 
μετρεῖ 0,92 µ., ἐκ δὲ τῶν δύο κατακορύφων, ἡ μὲν μικρὰ 0,515 µ., ἡ δὲ µεγαλυτέρα 0,63 µ. 

















413. Λεπτομέρεια τῆς ὑκ' ἀριθ. 2 δοκοθήκης τοῦ Δ. ἀετώματος. 


Τὸ βάθος της μετρεῖ 0.425 μ. (εἰκ. 413). Πρόκειται λοιπὸν περὶ ὑποδοχῆς ἐξαιρετικὰ µε- 
γάλων διαστάσεων δοκῶν!, ἐὰν φαντασθῶμεν αὐτὰς µονοσώμους, οὐχὶ ὅμως καὶ ἐὰν 


Τβεκουκιοηρε], Βεηίία |955, εἰκ. 58 καὶ Α. Τ. Ηουοε, ξά. εἰκ. 4 καὶ 5), Σουνίου (Α. Κ. ΟΡΛΑΝΑΟΣ, ΑΔ 1, 1915, σ. Ί, εἰκ.5 
καὶ σ. 1], εἰκ. ), Στράτου (Α. Κ. ΟΡΑΛΝΔΟΣ, ΑΔ 8, 1923, σ. 14, εἰκ. 12) κλπ. 

αν τῶν διαστάσεων τῶν ξύλων τῆς στέγης βλ. εἲς Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΝ, Τὰ ὑλικὰ δομῆς τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, 
τι 1ν θῆναι 1955, σι 32, 33. 
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τὰς δεχθῶμεν διπλᾶς, ἤτοι συνεζευγµένας καὶ μάλιστα κατεσκευασµένας ἐκ ξύλων 
κέδρου ἢ κυπαρίσσου!, τῶν ὁποίων τὰ ἐκ Συρίας καὶ Λιβάνου προερχόμενα ἐφημίζοντο 
διά τε τὸ μέγεθος καὶ τὴν ἀντοχήν των”. 


Διάταξις τῶν κατὰ μῆκος δοκῶν. ᾿Ἐὰν τώρα φαντασθῶμεν δοκοὺς 
ἐκκινούσας ἐκ τῶν δοκοθηκῶν καὶ βαινούσας παραλλήλως πρὸς τὸν µέγαν ἄξονα τοῦ. 
ναοῦ (εἰκ. 414, Α Β) καὶ σχετίσωµεν τοὺς ἄξονας αὐτῶν πρὸς τὴν κάτοψιν τοῦ µνη- 
µείου (εἶκ. 414, πίν. 89), θὰ παρατηρήσωμεν, ὡς ἤδη ἔπραξαν ὁ Ρεητοςε” καὶ κατ᾿ αὐτὸν 
ὁ ΜΙομασ]ἰς' καὶ ὁ ἀρχιτέκτων μηχανικὸς Π. Μυλωνᾶς ἓν σχετικῇ µελέτῃ του, ὅτι ἐξ 
αὐτῶν µόνον αἱ ὑπ᾿ ἀριθ. 3 καὶ 5 διέρχονται ὑπεράνω τῶν κέντρων τῶν ἰωνικῶν κιόνων. 
τοῦ κυρίως Παρθενῶνος (3), δύο δὲ ἄλλαι, αἱ ὑπ᾿ ἀριθ. 1 καὶ 7, διέρχονται ὑπεράνω τῶν. 
μακρῶν τοίχων τοῦ σηκοῦ (εἰκ. 414, ΓΔ), οὐδεὶς ὅμως ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀξόνων συμπίπτει ἓν 
κατόψει πρὸς τὰς κατὰ μῆκος ἐσωτερικὰς κιονοστοιχίας τοῦ σηκοῦ (εἰκ. 414, 2, Ε:72). 
Ὅσον δ᾽ ἀφορᾷ τὴν ὑπ᾿ ἀριθ. 4 (εἰκ. 414, Α Β), κεντρικήν, κορυφαίαν δοκόὀν, αὕτη θὰ ἦτο 
πενταγώνου τομῆς καὶ πιθανώτατα ξυλάνη, ἀπαρτιζομένη ἐκ δύο συνεζευγµένων ἡμί- 
σεων, θὰ ὑπεστηρίζετο δὲ ὑπὸ ὀρθοστατῶν ἢ ὑποθημάτων, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ κατὰ τὸν 
κυρίως Παρθενῶνα (3) θὰ ἔβαινον ἐπὶ ἐγκαρσίων δοκῶν, τεθειµένων ὑπὲρ τοὺς τέσ- 
σαρας ἰωνικοὺς κίονας (πτ. πίν. ΥΙ, πίν. 8 ἄνω). 

Κατὰ τὰ ἀνωτέρω ὃ ὀπισθόναος (4), ὁ κυρίως Παρθενὼν (3) καὶ ὁ πρόναος (1) θὰ 
εἶχον τὰς εἰς τὴν περιλαμβάνουσαν τὰς ἐκ τῶν δοκοθηκῶν ἐκκινούσας δοκοὺς στέγην 
των, στηριζοµένας: α) ἐπὶ τοῦ δυτικοῦ ἀετώματος, β) ἐπὶ τοῦ θριγκοῦ τῆς δυτικῆς ἐξα- 
κιονίου προστάσεως τοῦ ὀπισθονάου, γ) ἐπὶ τοῦ δυτικοῦ θυραίου τοίχου τοῦ κυρίως 
Παρθενῶνος, δ) ἐπὶ τῶν ἐπιστυλίων τῶν ἰωνικῶν κιόνων τοῦ κυρίως Παρθενῶνος καὶ 
ε) ἐπὶ τοῦ χωρίζοντος τὸν σηκὸν ἀπὸ τοῦ κυρίως Παρθενῶνος τοίχου. Δι᾿ ὁμοίου πρὸς 
τὸν ὀπισθόναον τρόπου θὰ ἐκαλύπτετο καὶ ὁ πρόναος, ἥτοι αἱ ἐκ τῶν ἐπὶ τοῦ ἄνατο- 
λικοῦ ἀετώματος δοκοθηκῶν ἐκκινοῦσαι δοκοὶ θὰ ἑστηρίζοντο: α) ἐπὶ τοῦ ἄνατολι- 
κοῦ ἀετώματος, β) ἐπὶ τοῦ θριγκοῦ τῆς ἀνατολικῆς ἐξακιονίου προστάσεως τοῦ σηκοῦ 
καὶ γ) ἐπὶ τοῦ ἀνατολικοῦ θυραίου τοίχου τοῦ σηκοῦ. 

Ἐπὶ τῶν κατὰ μῆκος μεγάλων ὁριζοντίων δοκῶν θὰ ἑστηρίζοντο ἔπειτα λεπτότεραι 
ἐπιτεγίδες (ἢ σφηκίσκοι), τοποθετηµέναι κατὰ τὴν κλίσιν τῆς στέγης καὶ ὑποστηρί- 
ζουσαι τὰς µαρμαρίνας κεράµους, ἑπομένως ἀπέχουσαι ἀλλήλων ἀπ᾿ ἄξονος εἰς ἄξο- 
να ὅσον καὶ τὸ πλάτος τῶν ἀγελαίων κεραµίδων, ἤτοι 0,682 ἕως 0,685 µ. Πρόβλημα 
ὅμως ᾖτο, πῶς ἐγίνετο ἡ στέγασις τοῦ χώρου 2 ἤτοι τοῦ κυρίως ναοῦ. Ἐπειδή, ὡς 
ἤδη εἴπομεν, δὲν ὑπῆρχον εἰς τὸν χῶρον τοῦτον στηρίγματα κατὰ τὴν προέκτασιν 
τῶν μεγάλων ἐκ τῶν δοκοθηκῶν ἐκκινουσῶν κατὰ μῆκος δοκῶν, διὰ τὴν στέγασιν 


1, Βὰ. περὶ τῆς χρήσεως τῶν ξύλων τούτων εἰς στέγας καὶ ὀροφάς ναῶν εἰς Α. Κ. ΟΡΑΑΝΔΟΝ, ἔίά, σ. 23, 24. 35 καὶ τὰς 
αὐτόθι παρακοµπάς., 

2. ΔΙΟΔ, ΣϊΚ. ΧΙΧ. 58, 1, 4: τὸ ὁ' ὄρος τοῦτο (τοῦ Λιβάνον)... πλῆρές ἐστι ξύλων κεδρίνων χαὶ κυπαρισσίνων θαυµά- 
στῶν τό τε κάλλος καὶ μέγεθος. 

3, Ρεπείριες, σ. 11 καὶ πἰν. 15 καὶ 16. 

4. Ῥοε Ραπµοποη, σ. ΠΗ1. 

5.ΑΕ 1952 - 54, Β', σ.298. 
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Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ 
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414. Διάταξις τῶν δοκῶν τῆς στέγης ἐν σχέσει πρὸς τὴν κάτοψιν τοῦ μνημείου. 
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6, 
Μ΄ µε. 


415. Δύο τὖποι ἀρχαίων ἑλληνικῶν ζευκτῶν τοῦ µέσου κλίτους: ἄνω μετὰ πέντε ὑποθημάτων καὶ κάτω μετὰ τριῶν. 





594 Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ. 




















































































































































































































































































































































































































ἃ κι, Ἔ Ὅ κἩν. κ. 








416. Στέγασις τοῦ µέσου κλίτους τοῦ κυρίως ναοῦ διά ζευκτῶν μὲ τρία ὑποθήματα (κατὰ πλάτος τοµή). 
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4, 3 4 Ἴῤλλ. 
πτπττί----τ- . Έ Ε 




















417. Στέγασις τοῦ µέσου κλίτους διὰ ζευκτῶν μὲ κεντρικὀν ἀξονικὸν ὑπόθημα, φέρον δύο λοξάς ἀντηρίδας, ὑποστηριζούσας. 
τὴν κορυφάίαν δοκόν. 





506 Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ. 


τοῦ χώρου 2, ἐὰν αὗται ἐπεξετείνοντο καὶ εἰς αὐτόν, θὰ πρέπει νὰ καταφύγωμεν εἰς 
ἄλλον τρόπον καλύψεως, πιθανώτατος δὲ τοιοῦτος ἦτο ὁ διὰ μεγάλων ἐγκαρσίων τρι- 
γωνικῶν ζευκτῶν, τοποθετουµένων εἰς τὰ σημεῖα, τὰ ὁποῖα ὁρίζουν εἲς τὸ σχέδιον 
(εἰκ. 414) αἱ δι’ ἐστιγμένων γραμμῶν ὑποδηλωθεῖσαι διαιρέσεις τοῦ µήκους τοῦ ναοῦ. 
Τὰ ἓν λόγῳ ζευκτὰ θὰ εἶχον πιθανῶς τοὺς ἑξῆς δύο ἑλληνικοὺς τύπους μετὰ κατακορύ- 
φων ὑποθημάτων' (τῶν σήµερον ὑπὸ τῶν νεωτέρων μηχανικῶν ὀνομαζομένων ὀρθοστα- 
τῶν). τὸν ἔχοντα πέντε ὑποθήματα (εἶκ. 415 ἄνω), στηρίζοντα τὰς προεκτάσεις εἰς τὸν. 
χῶρον 2 τῶν ἐκ τῶν δοκοθηκῶν ἐκκινουσῶν ὁριζοντίων κατὰ μῆκος δοκῶν (εκ. 415 ᾱ- 
νω), ὃὰν αὗται διατρυπῶσαι τὸν μεταξὺ 2 καὶ 3 χώρων ἐγκάρσιον τοῖχον εἰσήρχοντο καὶ 
ἐντὸς τοῦ κυρίως ναοῦ. Ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ θὰ πρέπει νὰ δεχθῶμεν ὡς κεκλιµένας 
μὲν πλευρὰς ἄνωθεν τῶν ὑποθημάτων τὰς ἐπιτεγίδας Ἡ τοὺς στηρίζοντας τὰς κεράµους. 
σφηκίσκους (βλ. ἀνωτέρω), κάτωθεν δὲ τὴν ὁριζοντίαν πτέρναν τοῦ ζευκτοῦ (εἰκ. 415 ᾱ- 
νω), στηριζοµένην ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν ἐπὶ τοῦ ἄνω µέρους τῶν ἐξωτερικῶν τοίχων τοῦ σηκοῦ. 
καὶ τοῦ ναοῦ καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου εἲς τὰ ἐπιστύλια τοῦ ἄνω ὀρόφου τῶν ἐσωτερικῶν κιονο- 
στοιχιῶν, ἑκάστου ζευκτοῦ ἑδραζομένου ἐπὶ δύο ἐναλλὰξ κιόνων τῆς κιονοστοιχίας 
(εἲκ. 414). Τὸ μεταξὺ τῶν κιονοστοιχιῶν τοῦ σηκοῦ μέσον τμῆμα τῆς πτέρνης δέχεται 
εἰς τὴν λύσιν ταύτην ὅλην τὴν φόρτισιν Φ, Φ, ᾧ (εἰκ. 415 ἄνω) τῆς ξυλίνης καὶ µαρμαρί- 
νης στέγης του μὲ ροπὰς κάµψεως δηλουµένας γραφοστατικῶς διὰ τοῦ ἐμβαδοῦ αβγδεα. 
Ἡ πλέον σύνθετος καὶ δαπανηρὰ λύσις αύτη, ἅτε δίδουσα δι’ ὑπολογισμοῦ μεγάλων δια- 
στάσεων διατομὴν εἰς τὸ μέσον τμῆμα τῆς πτέρνης τοῦ ζευκτοῦ, εἶναι μᾶλλον ἀπίθα- 
νον νὰ ἐφηρμόσθη. Πολὺ λογικωτέρα, ἐφθηνοτέρα καὶ κοµψοτέρα εἶναι ἡ λύσις τῶν 
εἰκ. 415 κάτω καὶ 416, καθ’ ἣν αἱ μὲν µεγάλαι ἐκ τῶν δοκοθηκῶν τῶν ἀετωμάτων ἑκκι- 
νοῦσαι δοκοὶ περιωρίζοντο µόνον μέχριτοῦ χωρίζοντος τὸν κυρίως ναὸν (2) ἀπὸ τοῦ 
ὀπισθοδόμου (3) τοίχου, τὰ δὲ ζευκτὰ ἐφέροντο εἰς τὸ μέσον ὑπὸ τοῦ κεντρικοῦ ἀξονι- 
κοῦ ὑποθήματος, ἐνῶ αἱ κεκλιµέναι των πλευραὶ ἑστηρίζοντο ἐπὶ τοιχαρίων ὑψουμένων. 
ὑπεράνω τῶν ἐπιστυλίων τῶν ἐσωτερικῶν κιονοστοιχιῶν τοῦ κυρίως ναοῦ (εἰκ. 415 
κάτω). καταλήγουσαι εἰς τὰ ἄκρα ἐπὶ τῶν ἐξωτερικῶν τοίχων τοῦ σηκοῦ καὶ τοῦ ναοῦ. 
(εἰκ. 415 κάτω). Ἐν τῇ δευτέρᾳ ταύτῃ περιπτώσει τὸ κεντρικὸν τμῆμα τῆς πτέρνης δέ- 
χεται µόνον τὴν ἀξονικὴν φόρτισιν Φ΄, τμήματος τῆς µαρμµαρίνης στέγης πολὺ µι. 
κροτέραν τῆς πρώτης, ὡς ἐμφαίνεται καὶ ἐκ τοῦ µικροτέρου αὐτῆς τριγωνικοῦ γρα- 
φοστατικοῦ ἐμβαδοῦ αβγα. 

Σημειωτέον ἐνταῦθα, ὅτι ἡ κορυφαία δοκὸς θὰ ἐστηρίζετο κάτωθεν, χάριν ἐλαφρό- 
τητος, ὄχι πλέον διὰ τοίχων, ἀλλὰ διὰ ξυλίνων ὑποθημάτων, ὡς εἴπομεν, ἕκαστον 
τῶν ὁποίων θὰ ἔφερε πλαγίως ἐξεχούσας ἀνὰ µίαν ἀντηρίδα, ὑποστηρίζουσαν τὴν 
ἄνωθεν κορυφαίαν, ὡς ἐμφαίνεται καὶ εἰς τὰς εἰκ. 417, 418 καὶ τὸν πίν. 90α. 

Ἡ δευτέρα αὕτη λύσις ζευκτῶν προετιµήθη τὸ πρῶτον ὑπὸ τοῦ Φίενεῃς εἰς τὴν ἄνα- 
παράστασιν, τὴν ὁποίαν οὗτος παρέσχεν ἐν Ἡοσρετία 24, 1955, σ. 250, ὅστις καὶ προ- 
έβη, τῇ βοηθείᾳ τοῦ καθηγητοῦ τῆς Μηχανικῆς εἰς τὸ Ε. Μ. Πολυτεχνεῖον ᾽Α. Τρυ- 


1: Σκευοθήκη Φίλωνος, 1Ο ΙΙ 23, 1668, στ. 51. 
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πάνη, εἲς τὸν ἓν ὑποσημειώσει καταγραφόµενον ὑπολογισμὸν 1 τῆς διατομῆς τῆς πτέρ- 
νης εἰς τὸ μεσαῖον τμῆμα τοῦ ναοῦ. 

Τὰς ἐκ τοῦ ἐν λόγῳ ὑπολογισμοῦ εὑρεθείσας διαστάσεις τῆς δοκοῦ ἐφήρμοσεν ὁ 
Ῥίενεης εἰς τὴν ἀναπαράστασιν τῆς κατὰ μῆκος καὶ τῆς κατὰ πλάτος τομῆς τοῦ κυ- 
ρίως ναοῦ, τὰς ὁποίας ἐδημοσίευσεν ἐν ΗἩεερετία 24, 1955, εἰκ. 13 καὶ 14 (ἡμέτ. εἰκ. 
241, 248). 

᾿Αργότερον, 1957, τὴν αὐτὴν λύσιν ἐφήρμοσε καὶ ὁ Π. Μυλωνᾶς", παρέχοµεν δὲ 
καὶ τούτου ἐν ὑποσημειώσει τὸν λεπτομερῆ στατικὸν ὑπολογισμὸν πρὸς εὕρεσιν τῶν 
ἀναγκαίων διαστάσεων τῶν κατὰ πλάτος δοκῶν. 

Ὡς ἤδη εἴπομεν (σ. 413 ἐξ.), ἐντὸς τοῦ ὡς κειμηλιαρχείου χρησιμοποιουµένου κυρίως. 
Παρθενῶνος (3) ἔχει γίνει ὑπὸ πάντων δεκτόν, ὅτι ὑπῆρχον τέσσαρες ὑψηλοὶ ἰωνικοὶ 
κίονες --- τῶν ὁποίων οὐδὲν ἴχνος εὑρέθη --- διατεταγµένοι ἐν ὀρθογωνίῳ ἐπὶ τεσσάρων 
διατηρουµένων κατὰ χώραν τετραγώνων λιθοπλίνθων (βλ. εἰκ. 264 α-β καὶ πίν. 56 β, γ). 
Τὰ ζευγνύοντα τοὺς κίονας τούτους ἐπιστύλια, εἴτε ξύλινα ἦσαν εἴτε μαρμάρινα, δυνατὸν 
νὰ ἧσαν διατεταγμένα κατὰ τοὺς ἑξῆς δύο τρόπους, ὡς καὶ ἀνωτέρω ἀνεφέραμεν: κατὰ 
τὸν ἕνα ἓξ αὐτῶν θὰ ἔβαινον παραλλήλως πρὸς τὸν κατὰ μῆκος ἄξονα τοῦ ναοῦ, προεκ- 
τεινόµενα μέχρι τῶν ἑκατέρωθεν τοίχων ---θυραίου ἀφ᾽ ἑνὸς καὶ διαχωριστικοῦ ἀπὸ τοῦ 


1. Ὡς µῆκος δοκῶν ἐλήφθησαν 11 µ., ὡς ἐγκαρσία δὲ διατομή των 0.65 κ 045 µ. Τὰ φορτία, ἄτινα ἑβάσταζον ἑκάστη 
ἐγκαρσία ἐκ κυπαρίσσου δοκὸς τοῦ µέσου ἀνοίγματος τοῦ κυρίως ναοῦ, ἥτις, ὡς θὰ ἴδωμεν, ἑστήριζε καὶ τὴν ξυλίνην φατνω- 
µατικὴν ὀροφὴν τοῦ κυρίως ναοῦ, εἶναι δύο εἰδῶν: 

α) φορτία συγκεντρούµενα εἰς τὸ κέντρον τῆς δοκοῦ 














Ευλεία ὑποστηρίξοως τῶν μαρμαρίνων κεράµων 1447 χ/μα 
μαρμάριναι κεραµίδες ...-ιι.. πα τοά 3608» 
4455 » 
Β) φορτία ὁμοιομόρφως διανεµόμενα ἐπὶ τῆς δοκοῦ. 
ἴδιον βάρος τῆς δοκοῦ. - 2250 χ/µα 
βάρος τῶν Ευλίνων φατνωμάτων. κ μα 
Ὁλικὸν . 3600 » 


Διά τὸν ὑπολογισμὸν τῶν διαστάσεων τῆς δοκοῦ ἐλήφθη ὑπ' ὄψιν ἡ ἐνέργεια τῶν δύο εἰδῶν φορτίσεως, ἐξ ὧν καὶ ἡ μεγίστη 
ροπἡ κάµψεως τῆς δοκοῦ, ὡς καὶ ἡ μεγίστη διατµητικἡ αὐτῆς τάσις εὑρέθησαν ἔχουσαι μέγεθος ἀποδεκτόν διὰ κυπαρισσίνας. 
δοκοῦς. Ἐπίσης τὸ µέγιστον βέλος κάµψεως τῆς δοκοῦ εὐρέθη ὅτι εἶναι 0:01 µ., ἥτοι ἐπιτρεπτὸν διὰ τοιούτου εἴδους δοκόν. 

2. Στοιχεῖα: α) µέγιστον ἀνοίγματος δοκῶν 5:00 µ., β) ὁριζοντίαν ἀπόστασιν μεταζὺ τῶν δοκοθηκῶν 3.35 µ., γ) ἀπόστασιν 
τῶν δοκοθηκῶν κατὰ τὴν κλίσιν τῆς στέγης 3,50 μ.. δ) βάρος µαρμαρίνων κεράµων 850χ/µα ἀνὰ µέτρον μήκους δοκῶν ὑπὸ τὴν. 
προὐπόθεσιν, ὅτι 10 ἑκατοστὰ µαρµαρίνης κεραμίδος ζυγίζουν 250 χ/µα ἀνά τετρ. µέτρον, ϱ) βάρος ἐπιτεγίδων, ἐφ᾿ ὧν ἑστη- 
ρίζοντο οἱ κέραµοι 2 « 020 κ 040 κ 70 χ/µα ἀνὰ μ'. κ 350 -- 392 χ/µα ἀνὰ μέτρον μήκους δοκοῦ, στ) ἴδιον βάρος δοκοῦ 
ὑποτιθεμένων διαστάσεων 0,30 κ 045 -- 0430 κ 045 κ. 700 χ/µα -- 94,5 χ/μα ἀνά μ.,Ὁ κινητὸν φορτίον 250 χ/µα ἀνὰ μὲ. χ 
3,34 -- 837,5 χ/µα ἀνὰ µ. 

Ὥστε τὸ συνολικὀν ὁμοιόμορφον φορτίον α ἰσοῦται πρὸς 850 Ί- 94,5 4: 837,5 -- 2174 χ/µα, ὁπότε ὣς μεγίστη ροπὴ κάµψεως. 


Ἔ Ὁ. διατµητικἡ δὲ τάσις 647 χ/µα ἀνά μ᾽., δηλαδὴ μικροτέρα τῆς µεγίστης ἐπιτρεπομένης, 











προκύπτει 6800 χ/µα (Μ.-- 


13 χ/μων ἀνὰ τετρ. ἑκατοστὸν καὶ βέλος κάμψεως 01955 τοῦ ἑκατοστοῦ, ἥτοι περίπου τὸ τὰ, τοῦ ἀνοίγματος τῶν 5 µέτρων 


δοκοῦ, ἐπίσης ἀνεκτόν κατὰ τοὺς ἰσχύοντας κανονισμούς. 

Κατὰ ταῦτα, ὡς ἑλαχίστη ἐλεγχθεῖσα διατομὴ τῆς δοκοῦ προκύπτει 0.30 μ. διὰ τό πλάτος καὶ 042 µ. διὰ τὸ ὄψος αὐτῆς. 
Ἐπειδὴ ὅμως ἡ διατομὴ αὕτη θὰ ἐφαίνετο εἰς τοὺς Ἕλληνας τοῦ 5ου αἰῶνος ὁπτικῶς πολὺ ἰσχνή, εἶναι πιθανώτατον, ὅτι ἐγέ- 
νετο χρῆσις πολὺ ἰσχυροτέρας, ἐντεῦθεν δὲ προέκυψαν καὶ αἱ µεγάλαι τῶν δοκοθηκῶν διαστάσεις (0,75 µ. πλάτους Χ 0,65 µ. 
κατὰ μέσον ὅρον ὕψους). Τὰς δοκοὺς ὅμως ταύτας, ξυλίνας ὁπωσδήποτε, θὰ πρέπει νὰ δεχθᾶμεν, δι’ οὕς λόγους ἤδη εἶπο- 
μεν, ὄχι μονᾶς ἀλλά διπλᾶς, δηλαδὴ συνεζευγµένας. 
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σηκοῦ ἀφ᾿ ἑτέρου (εἰκ. 265 καὶ πίν. 59) --- κατὰ δὲ τὸν δεύτερον θὰ ἐσχημάτιζον κλει- 
στὴν ὀρθογώνιον διάταξιν (εἰκ. 264α-β). Ἡ πρώτη λύσις, ὁμοιάζουσα πρὸς τὴν εἲς τὰ 
Προπύλαια ἐφαρμοσθεῖσαν, θὰ παρεῖχεν εἰς τὸν θεατὴν τὸ συναίσθηµα τῆς κατὰ μῆ- 
κος κινήσεως, ἀπαραίτητον διὰ διάδροµον, οἵος ὁ τῶν Προπυλαίων, ἐνῶ ἡ δευτέρα 



















































































418. Τρόπος στηρίξεως τῆς κορυφαίας δοκοῦ εἰς τὸν χῶρον τοῦ κυρίως ναοῦ (2) δι΄ ὑποθημάτων μετὰ λοξῶν ἀντηρίδων, 


ἐγέννα μᾶλλον τὸ συναίσθηµα τῆς ἀφίξεως καὶ τῆς στάσεως. ᾿Ἐπειδὴ ὅμως ἡ ὀρθογώ- 
νιος διάταξις προὐποθέτει μᾶλλον στέγασιν δι’ ἐξέχοντος ἄνω ὁπαίου, ὡς τὸ τῶν µυ- 
κηναϊκῶν µεγάρων, ἥτις δὲν φαίνεται πιθανή, προετιµήσαμεν εἰς τὴν ἡμετέραν ἄναπα- 
ῥάστασιν τῆς κατὰ μῆκος τομῆς (πίν. 8 καὶ 59) τὴν πρώτην λύσιν, ἐπειδὴ διὰ ταύ- 
της οἱ ἰωνικοὶ κίονες ἔρχονται καὶ εἰς τὴν προέκτασιν τῶν ὑπ ἀριθ. 3 καὶ 5 δοκῶν 
τῆς στέγης. Κατὰ τὴν ὡς ἄνω λύσιν, ἐὰν ἐφ᾽ ἑκάστου ἰωνικοῦ κίονος ἐτοποθετεῖ- 
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το ξυλίνη ἢ καὶ µαρμαρίνη ἐγκαρσία δοκός, ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν ἠδύναντο ὑποθήματα), ὑ- 
ΝΨούμενα ὑπεράνω ἑκάστου ἰωνικοῦ κίονος, νὰ βαστάζουν τὰς ὑπ᾿ ἀριθ. 3 καὶ 5 κατὰ 
μῆκος δοκοὺς τῆς στέγης καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου νὰ ὑποστηρίζουν φατνωματικὴν ὀροφήν, κα- 
λύπτουσαν τὰ μεταξὺ τῶν τοίχων καὶ τῶν κιόνων κενά, ὡς καὶ τὰ μεταξὺ τῶν κιόνων. 
τοιαῦτα. Ἐπειδὴ δὲ τὸ διὰ φατνωμάτων καλυπτέον κενὸν τοῦτο ἦτο κατάτι µικρότερον 
τοῦ τῶν μακρῶν πλευρῶν, ἔπεται ὅτι δὲν παρίστατο ἀπόλυτος ἀνάγκη παρεμβολῆς 
µικροτέρας ἐνδιαμέσου δοκοῦ, οἵαν βλέπομεν, σχεδιαζοµένην εἰς τὴν ὑπὸ τοῦ Π. Μυ- 
λωνᾶ µελέτην ἀπεικονιζομένην ἀναπαράστασιν" τῆς φατνωματικῆς ὀροφῆς τοῦ 
ὀπισθοδόμου (εἰκ. 338). 


Ὁ ξύλινος σκελετὸς τῆς στέγης. Ὁ ἔύλινος σκελετὸς τῆς στέγης 
συνεπληροῦτο διὰ δοκίδων, τοποθετουµένων κατὰ τὴν κλίσιν τῆς στέγης καὶ βαινου- 
σῶν καθέτως πρὸς τὰς µεγάλας, διδύµους κατὰ μῆκος δοκούς. Τῶν δοκίδων τούτων, τὰς 
ὁποίας αἱ ἀρχαῖαι ἐπιγραφαὶ ὀνομάζουσι σφηκίσκους", δὲν διετηρήθησαν ἴχνη εἲς τὸν 
Παρθενῶνα, ἀγνοοῦμεν ἑπομένως τὰς διαστάσεις καὶ τὴν ἀκριβῆ των θέσιν. Αν κρί- 
νωμεν ὅμως ἐξ ἀναλόγων παραδειγµάτων”, αὗται θὰ εἶχον τομὴν ὀρθογώνιον ἢ τετρά- 
γωνον, θὰ ἀπεῖχον δὲ ἀλλήλων ἀπ᾿ ἄξονος εἰς ἄξονα τόσον, ὅσον ἦτο τὸ πλάτος τῶν 
µαρμµαρίνων κεραµίδων, αἴἵτινες ἔβαινον ἐπ᾽ αὐτῶν. Αί κεραμίδες αὗται εἴτε ἔβαινον 
ἀπ᾿ εὐθείας ἐπὶ τῶν σφηκίσκων 5 ἢ τεγίδων --- ὅπερ ἐνταῦθα πιθανώτερον --- εἴτε ἐμε- 
σολάβουν μεταξὺ σανίδες, οἱ ὑπὸ τῶν ἐπιγραφῶν ὀνομαζόμενοι ἱμάντες", ἐφ᾽ ὦν 
ἐτίθετο πηλὸς ἠχυρωμένος, ἤτοι ἡ ὑπὸ τῶν ἐπιγραφῶν ἀναφερομένη δόρωσις”. Εἰς τὴν 
ἡμετέραν ἀναπαράστασιν ὡς ἐγκαρσίαν διατομὴν δοκίδων ἐδέχθημεν 0,20 μ. πλ. Χ 
025 μ. ὕψος διά τε τὰς ὑποστηριζούσας τὰς στενὰς καὶ τὰς τῶν εὑρειῶν σειρῶν κερά- 
µους (βλ. εἰκ. 417, 418. πτ. πίν. ΥΙ καὶ πίν. δ κατὰ μῆκος τομῆς). Κατὰ ταῦτα ἡ µε- 
ταξὺ τῶν ἐπιτεγίδων ὁριζοντία, ὡς ἐλέχθη, ἀπόστασις ἐλήφθη ἴση πρὸς τὸ πλάτος τῶν 
στρωτήρων κεράµων, ὅπερ κυμαίνεται μεταξὺ 0,652 μ. καὶ 0,685 µ. 


1, Προτιμᾶ, ὡς καὶ ἀνωτέρω (σ. 596) εἴπον, τὸν ὅρον τοῦτον τῆς ἐπιγραφῆς τῆς Σκευοθήκης τοῦ Φίλωνος (16 ΙΙ 23, 1668, 
στ. 5!) ἀντὶ τοῦ σήμερον ἓν χρήσει ὑπὸ τῶν πολιτικῶν μηχανικῶν ὅρου ὀρθοστάτου' βλ. ἀναλόγους µνείας εἰς ΙΟ ΧΙ 2, 144Α, 
στ. 60, 67 (Δήλου). 

2. ΑΕ 1951 - 5, πὶν. Ἱ. 

3.10 Ι, 313, σε. 108. 10 13, 314. στ. 118. 1. Ι5, 172, στ. ΒΙ. 16 ΙΣ, 373, στ. 28, 34, 31. 10 ΙΙ 23, 1534, στ. 41, 43. 46.10 135, 
(0) 1668, στ. 53, 73. 

4. Π.χ. ἐκ τῶν λεγομένων εἰς τὴν ἐπιγραφὴν τῆς ἐν Πειραιεῖ Σκευοθήκης τοῦ Φίλωνος (1Ο 1 23, 1668). 

5. Α. Βὔττιοηκκ, Ὠίε Ακγοροῖίς νον Αἴλοη, σ. 125. 

6.19 Ι, 372, στ. 82. ΙΟ 15, 373, στ. 16. 1Ο ΙΙ 13, 463, στ. ὅ6. 1Ο ΙΙ 23, 1668, στ. 55, 1672, στ. 208. 10 1Ν 1’, 102, στ. 97. 

7.10 Ἡ 23 (1) 1682, στ. 30’ πρβλ. καὶ τὸ ρῆμα δορῶ, ΙΟ ΙΙ/1Η 23, 1668, στ. 58. Σημειωτέον, ὅτι δόρωσις ἐφηρμόζετο κυρίως 
εἰς τὴν περίκτωσιν πηλίνων κεραμίδων, τούτου δ' ἕνεκα θὰ πρέπει νὰ ἀποκλεισθῇ ἡ εἰς τὸν Παρθενῶνα παρονσία της, συµ- 
φώνως καὶ πρὸς τὴν γενικἠν ἀρχήν, ἡ ὁποία ἐτηρήθη, τῆς μὴ ἐφαρμογῆς πλαστικῶν ὑλικῶν οὔτε διά τὴν σύνδεσιν οὔτε 
διὰ τὴν τοποθέτησιν τῶν λίθων εἰ μὴ ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον τοῦ μαρμάρου καὶ τοῦ ἑλατοῦ µολυβδοχοηµένου σιδήρου. 
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ΚΕΡΑΜΩΣΙΣ 


Ας ἐξετάσωμεν τώρα τὴν σύνθεσιν καὶ τὴν μορφὴν τῆς κεραµώσεως, κατεσκευα- 
σµένης καὶ αὐτῆς εἰς τὸν Παρθενῶνα ἐκ μαρμάρου. 

Ὡς εἰς πάντας τοὺς ναοὺς τῆς κλασσικῆς ἐποχῆς, ἡ κεράµωσις --- ὁ κέραµος, ὡς ὢνό- 
µαζον οἱ ἀρχαῖοι τὸ σύνολον τῶν κεραμίδων] --- ἀπετελεῖτο καὶ ἐνταῦθα ἐκ στρωτή- 
ρῶν καὶ καλυπτήρων κεραµίδων, τοῦ δικλινοῦς κορινθιακοῦ λεγομένου τύπου. Τῶν 
κεραμίδων ὅμως τούτων ἡ σύνθεσις καὶ ἓν μέρει ἡ 'μορφἡ παρουσίαζον εἰς τὸν Παρθε- 
νῶνα ἰδιορρυθμίας τινάς, τὰς ὁποίας θὰ γνωρίσωμεν κατωτέρω. 








ΚΕΡΑΜΟΙ 
του παβθενονοέ 
ΚΑΤΑ ΡΕΝΕΟΞΕ 








419. Προοπτικὴ ἀναπαράστασις κορυφαίου καλυπτῆρος κεράµου καὶ τομὴ ἀγελαίων στρωτήρων (κατὰ Ῥεητουε). 


Στρωτῆρες. Οἱ κατὰ τὴν κλίσιν τῆς στέγης τοποθετούµενοι, ὀρθογωνίου σχε- 
δίου στρωτῆρες (εἰκ. 419, ἄνω ἀριστερά, πίν. Ί6ζ)" διακρίνονται, ἀναλόγως τῆς θέ- 
σεως, τὴν ὁποίαν κατελάµβανον εἰς τὸ μνημεῖον, εἰς τὰς ἑξῆς τέσσαρας κατηγορίας: 
α) εἰς τὰς ἐπαετίδας κεραµίδας, αἵτινες ἀπετέλουν τὰς ἐπὶ τῶν καταετίων γείσων τῶν 
ἀετωμάτων ἀκραίας σειρὰς τῶν στρωτήρων, ἔχουσαι τὰ ἐξωτερικά των χείλη ἰσχυρῶς 
ἀνακεκαμμένα πρὸς τὰ ἄνω, ἵνα σχηματίσουν τὴν ἐπαετίδα ἢ σῖμαν", ἤτοι µέγα κυ- 
µάτιον ἀποτρέπον τὰ ὄμβρια ὕδατα νὰ εἰσέρχωνται εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ τριγώνου 


1. Βλ. σχετικῶς Α. Κ.ΟΡΛΑΝΔΟΥ, Τὰ ὑλικὰ δοµῆς, τ. 1, σ. 99 καὶ τὰς ἐν τῇ σημειώσει 1 τῆς αὐτῆς σελίδος παρακοµπάς. 
3. Εἰς τὰς ἐπιγραφὰς ἀναφόρονται ἄλλοτε ὡς στρωτῆρες καὶ ἄλλοτε ὡς σωλῆνες (1Ο 1Ν 13, 109, 116) (Ἐπιδαύρου, 4ου π.Χ. αἰ) 
καὶ ΧΙ 2, 203, 97 (Δήλου, 3ου π.Χ. αἰ). Ὁ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ὅμως (’, 182 - 183) τὰς ὀνομάζει ἐπίσης καὶ στεγασεῆρας: διότι αὐ- 
ταὶ κυρίως ἀποτελοῦν τὴν κεκλιµένην ἐπιφάνειαν τῆς στέγης. Καὶ ὁ ΗΣΥΧΙΟΣ γράφει: σωλῆνες οἱ στεγαστῆρες. 
3, Βλ. σχετικῶς ὅσα εἴπομεν περὶ αὐτῶν ἐν σ. 347 ἐξ. 
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τοῦ ἀετώματος (εἰκ. 375, 423), β) εἲς τὰς κοινὰς ἢ ἀγελαίας, κατὰ τὰς ἐπιγραφάς, κεραµί- 
δας (εἰκ. 419, πίν. 76ζ)1, γ) εἰς τὰς κορυφαίας ἢ ἀμφικύφους" στρωτῆρας κεραμίδας, τὰς 
ἰππευούσας ἐπὶ τῆς κορυφογραμμῆς τῆς στέγης καὶ καλυπτούσας τὸ ἐκεῖ δημιουργού- 
µενον ἐκ τῆς συναντήσεως τῶν ἀνωτάτων στρωτήρων ἑκάστης πλευρᾶς τῆς στέγης 
μικρὸν κενὸν καὶ δ) εἰς τὰς εὑρισκομένας εἰς τὸ κατώτατον ἄκρον τῆς στέγης, ἤτοι 
τὰς βαινούσας ἐπὶ τῶν ὁριζοντίων γείσων τῶν μακρῶν πλευρῶν τοῦ ναοῦ, τὰς ὁποίας 
αἱ ἐπιγραφαὶ ὀνομάζουν ἡγεμόνας (εϊκ. 387, 389, 391, 393)". 

Λόγῳ τῶν σχετικῶς μικρῶν διαστάσεών των, ἰδίᾳ δὲ τοῦ πάχους των (0,03 μ.), ἑλά- 
χιστα εἶναι τὰ περισωθέντα τεμάχια ἀγελαίων κεράµων τοῦ Παρθενῶνος. Ἑν µόνον ἐξ, 
αὐτῶν καὶ μάλιστα ἀκέραιον, ἐσώζετο ἀκόμη ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ Ρεητοςε, τοῦ ὁποίου 
οὗτος καὶ παρέσχε τὸ σχέδιον (εϊκ. 419)". Τὸ σχῆμα τῶν ἀγελαίων κεραμίδων ἦτο ἔλα- 
φρῶς ὀρθογώνιον κατὰ τὴν κλίσιν τῆς στέγης. Ὅσον ἀφορᾷ τὸ μῆκός των, ὅπερ ἦτο 
τὸ αὐτὸ πρὸς τὸ τῶν ἐπαετίδων κεραµίδων, τοῦτο συνάγοµεν ἀσφαλῶς ἐκ τῶν ἐπὶ τῶν 
καταετίων γείσων τοῦ Δ. ἀετώματος σωζομένων εἶσέτι κατὰ χώραν ἐπαετίδων ἢ σιμῶν, 
ὤν τὰ µήκη κυμαίνονται ἀπὸ 0,692 ἕωςθ,ό98 μμ. (βλ. εἰκ. 368 - 371, πίν. 71). Τὰ ἄκρα τῶν 
πλαγίων κεκλιµένων πλευρῶν τῶν ἀγελαίων κεραµίδων ἦσαν καὶ ἐνταῦθα ἄνακεκαμμένα 
δι᾽ ἐλαφρᾶς πρὸς τὰ ἄνω καμπύλης (εἰκ. 375. 419), ἕνεκα τῆς ὁποίας τὸ κατὰ τὸν ἁρμὸν 
πάχος των 0,04 µ. καθίστατο µεγαλύτερον (0,101 μ.). Ἐκτὸς ὅμως τούτου, αἱ ἀγελαῖαι 
κεραµίδες ἦσαν ἐφωδιασμέναι κατὰ μὲν τὴν ἄνω ὁριζοντίαν πλευράν των διὰ μικρᾶς 
ὀρθογωνίου ἐξοχῆς, κατὰ δὲ τὴν κάτω ἐπιφάνειαν τῆς κάτω ὁριζοντίας πλευρᾶς των 
δι᾽ εἰδικῆς κοίλης ἐγκοπῆς, λαξευοµένης χάριν ἐναρμογῆς τῆς κεραμίδος πρὸς τὴν 
ἐξοχὴν τῆς ἄνω πλευρᾶς τῆς ἀμέσως κάτωθεν τοποθετουµένης κεκλιµένης κεραμίδος 
(εἰκ. 419 κάτω). Τὸ πλάτος τῶν ἀγελαίων κεράµων κυμαίνεται, ὡς ἤδη εἴπομεν, μεταξὺ 
0,682 μ. καὶ 0,685 µ. 

Τῆς τρίτης κατηγορίας--- τῶν κορυφαίων ἢ ἀμφικύφων στρωτήρων --- διεσώθησαν. 
δείγματά τινα, παρουσιάζοντα τὸν στρωτῆρα μὲ δύο κεκλιµένα κατ᾽ ἀμφοτέρας τὰς 
κλίσεις τῆς στέγης τμήματα, μήκους µόνον 0,163 ἕως 0,165µ. (πρβλ. καὶ εἰκ. 419 τομή.) 

Ἐντελῶς διάφορον ἦτο τὸ σχέδιον καὶ ἡ δομἠ τῶν ἡγεμόνων στρωτήρων, τόσον 
τῶν παραετίων, ὅσον καὶ τῶν ἀγελαίων. Οὕτω ὁ παραέτιος ἡγεμὼν στρωτήρ (ἤτοι αὐτὴ 
αὕτη ἡ ἄκρα γωνιαία ἐπαετίς), ἀντὶ νὰ καταλήγῃ ἐσωτερικῶς, ὡς αἱ ὑπόλοιποι, εἲς µα- 
κρὰν (1.173 μ.) καὶ λεπτὴν πλάκα, τερματιζομένην εἰς ἀνακεκαμμένον χεῖλος, παχύ- 
νεται δι’ ἰσχυρᾶς, τραπεζιοσχήµου, ἐν κατακορύφῳ κατὰ τὴν κλίσιν τῆς στέγης τομῇ 
βάσεως, ἑδραζομένης ἐπὶ τῆς πλαγίας πλευρᾶς τοῦ μεγάλου ὁριζοντίου, γωνιαίου γεί- 
σου (εἰκ. 377, 378, 391). 'Ἡ τραπεζιόσχηµος δ᾽ αὕτη βάσις ἐμπρὸς μέν, ἤτοι πρὸς 
τὰ ἔξω, ἐμφανίζεται ὡς μᾶλλον λεπτὴ κατακόρυφος ταινία (ύψους 0,107 μ.), ἐνῶ 
ὄπισθεν ἀποκτῇ ἀρκετὸν (0,248 μ.) πάχος καὶ ὀρθογώνιον εἲς τὴν ἄνω αὐτῆς 
ἀκμὴν ἐγκοπήν, βάθους 0,062 µ., χάριν ἐναρμογῆς αὐτῆς μὲ τὴν δευτέραν πρὸς τὰ 


1. Ἐπιγραφὴ Ἐλευσίνος ΙΟ ΙΙ 23, 1672, στ. 209 (--Αάά. 11, 2 8340, 73). 

2. Ἰηφετ. 4ς Ὠέ]ος 456 Α (τοῦ 174 π.Χ. πρβλ. καὶ ΒΟΗ 28, 1904, σ. 159, ἀριθ. 55. 

3, 1Ο ΙΙ 13, 463, στ. 70. 10 ΙΙ 25, 16278, στ. 303, 309. 16 1Ν 13, 102, στ. 100. 1 1Ν 13, 110Α, στ. 11. 
4. Ρηπείρίες, πίν. Χν]Ι. 
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ἄνω ἐπαετίδα. Πλὴν δὲ τῆς ἰσχυρᾶς ταύτης βάσεως φέρει ὁ παραέτιος ἡγεμὼν στρὠ- 
τὴρ ἄνω καὶ ἐσωτερικῶς, εὐθὺς παρὰ τὸ κατ᾽ ὀρθὴν γωνίαν καμπτόµενον κυµάτιον, 
πρόσθετον πρισµατικὴν βάσιν, συνηνωµένην πρὸς ἰσχυρῶς, 0,378 µ., προβάλλουσαν 
λεοντοκεφαλήν, ἀμφοτέρας εἰργασμένας ἐκ τοῦ αὐτοῦ καὶ ὁ ἡγεμὼν μαρμάρου {(εἰκ. 
378). Πρέπει δ᾽ ἐνταῦθα νὰ σημειωθῆ, ὅτι ὁ εἰρημένος ἡγεμὼν στρωτὴρ δὲν ἔμενεν οἷος 
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420. ᾽Αγελαῖοι καλυπτῆρες κέραµοι τοῦ Παρθενῶνος μετὰ τοῦ ἐσωτερικοῦ διερείσµατος (ὄψις ἐκ τῶν κάτω). 


τὸν περιεγράψαµεν καὶ τὸν παρουσιάζει ἡ εἰκὼν 378, ἤτοι ἀκάλυπτος: διότι ἐπεκάθητο. 
ἐπ᾽ αὐτοῦ ἡ µεγάλη βάσις τοῦ ἀκρωτηρίου, µία μακρά, παχεῖα καὶ εὐρυτέρα τοῦ ἠγε- 
μόνος στρωτῆρος πλάξ, καλύπτουσα οὐ µόνον ὁλόκληρον τὸν ἡγεμόνα, ἀλλὰ καὶ δύο 
καὶ ἤμισυ ἀκόμη ἄλλους πρὸς τὴν κλίσιν τῆς στέγης ἐπαετίους στρωτῆρας (εἰκ. 
387, 388, 391). 

Τὴν αὐτὴν πρὸς τὸν περιγραφέντα ἐπαέτιον ἡγεμόνα στρωτῆρα ἰσχυράν, τραπεζιό- 
σχημον ἐν τομῇ βάσιν, ἐνεφάνιζον καὶ οἱ περαιτέρω ἐπὶ τῶν πλαγίων πλευρῶν τοῦ ναοῦ. 
βαίνοντες ἡγεμόνες στρωτῆρες. Ἐπειδὴ ὅμως οὗτοι παρουσιάζουν καί τινα ἰδιαίτερα 
στοιχεῖα, συναπτόµενα πρὸς τοὺς καλυπτῆρας κεράµους, θεωροῦμεν σκόπιµον νὰ 
ἀναβάλωμεν ἐπὶ τοῦ παρόντος τὴν ἐξέτασιν αὐτῶν, ἵνα τοὺς συνεξετάσωµεν μετὰ τῶν. 
συγγενῶν τῶν καλυπτήρων κεράµων. 


Καλυπτῆρες. Οἱ μετ ἀμφικλινοῦς (κορινθιακῆς) ράχεως καὶ δικλινοῦς κάτω- 
θεν ἐπιφανείας, διὰ βελονίου εἰργασμένης, φερούσης πρὸς τὸ ἄνω µέρος στενὸν διέ- 
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Ρρεισµα (εἰκ. 419, 420, 421, πίν. 76 ε, ζ, η), χάριν ἀποφυγῆς τῆς ὀλισθήσεως καλυπτῆρες 
κέραµοι, ἐκάλυπτον τοὺς μεταξὺ τῶν στρωτήρων κεράµων κατά τε τὴν κορυφἠν καὶ τὴν. 
κλίσιν τῆς στέγης δημιουργουµένους ἁρμούς. Ὡς δὲ οἱ στρωτῆρες, οὕτω καὶ οἱ καλυ- 
πτῆρες, ἀναλόγως τῆς θέσεως, ἣν κατεῖχον εἰς τὸ μνημεῖον, διακρίνονται εἰς τὰς ἑξῆς 
τρεῖς κατηγορίας: α) τοὺς κοινοὺς ἢ ἀγελαίους, β) τοὺς κορυφαίους καὶ γ) τοὺς κατὰ τὸ 
κάτω ἄκρον τῆς στέγης ἡγεμόνας. 
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421. Αγελαῖος καλυπτὴρ κέραµος τοῦ Παρθενῶνος. 
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422. ᾿Ανακαράστασις πλαγίας ὄψεως τοῦ κάτω ἄκρου τῆς µαρµαρίνης κεραμώσεως ἐν προβολῆ, ἐμφαίνουσα τὴν λοντοκε-- 
Φαλήν, τοὺς ἡγεμόνας καλυπτῆρας καὶ τοὺς ἀγελαίους καλυπτῆρας καὶ στρωτῆρας τῆς στέγης (ΝΔ.γωνία, κατὰ τὸν συγγραφέα). 


ἸΑγελαῖοι. Αί διὰ τῶν καλυπτήρων τούτων σχηματιζόµεναι κατὰ τὴν κλίσιν τῆς. 
στέγης ἑλαφρῶς βαθμιδωταὶ σειραί, εἰς μὲν τοὺς ἄλλους ναοὺς τοῦ 5ου π.Χ. αἰ. ἐξετεί- 
νοντο ἀπὸ τῆς κορυφῆς µέχρι τοῦ κάτω ἄκρου τῆς στέγης, εἰς τὸν Παρθενῶνα ὅμως πα- 
ρουσίαζον ταύτην τὴν ἰδιορρυθμίαν, ὅτι δὲν ἔφθανον ὅλαι αί σειραὶ µέχρι τοῦ χείλους 
τῆς στέγης, ἀλλ᾽ ἐκ τούτων δύο μὲν συνεχεῖς ἐσταμάτων εἰς ἀπόστασιν 0,75 μ. ἀπὸ 
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τοῦ χείλους, καταλήγουσαι εἰς συμπαγῆ καὶ μετὰ τοῦ κάτωθεν στρωτῆρος κεράµου 
ἐκ τοῦ αὐτοῦ λίθου εἰργασμένου τεµαχίου (εἰκ. 378, 387, 389, 422, 423, πίν. 90γ,ς), µόνον 
δ᾽ ἑκάστη τρίτη σειρὰ ἔφθανε µέχρι τοῦ ἄκρου τῆς στέγης, τοῦ καλυπτῆρός της δια- 





423. Προοπτικὴ ἀναπαράστασις τοῦ κάτω ἄκρου τῆς µαρμαρίνης στέγης (κατά τὸν συγγραφέα), 


µορφουμένου εἰς ὑψηλόν, πλατὺ καὶ ἐξαιρέτως λεπτῶς εἰργασμένον ἀνθέμιον (εἰκ. 
422, 423, 424, 435, πίν. 90β.} ζ,ς)]. 

Ὁ Ρεητοςε, εὐρὼν ἓν δεῖγμα καλυπτῆρος κεράµου, πλάτους 0,235 μ., παρεδέχθη εἰς 
τὴν παρασχεθεῖσαν, ἀκριβῆ κατὰ τὰ ἄλλα, ἀναπαράστασίν του τῆς στέγης (βλ. εἰκ. 


1. Τὸν τοιοῦτον καλνπτῆρα αἱ ἐπιγραφαὶ ὀνομάζουσιν ἡγεμόνα; ἡγεμόνες ... καλιστῆρες ἀνθεμωτοί, 1Ο Ἡ 23, 16275, στ. 
308 -309 (Ατεικῆς). 
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424Λ, 425Α, πίν. 90β,ζ)', ὅτι ὅλαι γενικῶς αἱ σειραὶ τῶν καλυπτήρων εἶχον τὸ αὐτὸ πλά- 
τος (0,235 μ.), ἤτοι τόσον αἱ σταματῶσαι ὑψηλότερον τοῦ χείλους τῆς στέγης, ὅσον καὶ 
αἱ φθάνουσαι μέχρις αὐτοῦ καὶ καταλήγουσαι εἷς τὸν ἀνθεμωτὸν καλυπτῆρα”. Ὁ τε- 
λευταῖος ὅμως οὗτος, τοῦ ὁποίου σώζονται πλείονα τεμάχια, ἔφερεν ὄπισθεν συνηνω- 
μένον τεµάχιον ἀμφικλινοῦς καλυπτῆρος, πλάτους 0,355 μ. (εἶκ. 424Α., 425Α), ἡ δὲ συνέ- 
νωσις τῶν δύο εἰδῶν καλυπτήρων, τοῦ στενοῦ καὶ τοῦ πλατέος, ἐγίνετο, κατὰ Ῥεηγοσε, 
δι) ἀνωμάλου µεταπηδήσεως ἀπὸ τοῦ στενοῦ εἰς τὸ εὑρὺ πλάτος, δημιουργουµένης 
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424. ᾿Αναπαράστασις τοῦ κάτω ἄκρου τῆς στέγης ἐν ὁριζοντίᾳ προβολῆ, Α. κατὰ Ῥοηγοκο, Β κατὰ τὸν συγγραφέα. 


μεταδὺ τῶν δύο ἑνὸς εἴδους κοιλότητος, συλλεγούσης τὴν ἐκ τῆς κόνεως ἢ τῶν ἐκ τῆς. 
στέγης καταρρεόντων ὀμβρίων ὑδάτων δημιουργουµένην ἱλύν. 'ΗἩ ἀνόργανος αὕτη 
λύσις μὲ εἶχεν ἐμβάλει ἐξ ἀρχῆς εἰς σκέψεις. Πῶς ἧτο δυνατὸν οἱ κατ’ ἐξοχὴν ὀρθο- 
λογισταὶ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἀρχιτέκτονες καὶ μηχανικοὶ νὰ εἶχον παραδεχθῆ τοιαύ- 
την ἑλαττωματικὴν λύσιν; Τὴν δικαίαν ταύτην ἀπορίαν µου ἦλθε νὰ λύσῃ ἀκέραιος, 
ὀλεύθερος καλυπτὴρ κέραµος ἐκ πεντελησίου μαρμάρου, τὸν ὁποῖον εὗρον ἀργότερον, 
ἐπὶ τῆς ᾿Ακροπόλεως, μήκους 0,775 µ. καὶ πλάτους 0,355 µ. (εἶκ. 421). Διὰ τοῦ κεράµου, 
τούτου καὶ τοῦ συνηνωµένου πρὸς τὸν ἀνθεμωτὸν ἡγεμόνα, ἀπεδείχθη, ὅτι οἱ καλυπτῆ- 
ρες ἑκάστης τρίτης σειρᾶς δὲν εἴχον τὸ πλάτος τῶν καλυπτήρων τῶν στενῶν ἐνδιαμέ- 
σών σειρῶν (0,235 μ.), ἀλλ᾽ ἀκριβῶς τὸ πλάτος τοῦ ἡγεμόνος ἀνθεμωτοῦ καλυπτῆρος 
κεράµου (0,355 μ.), πρὸς τὸν ὁποῖον προσηρμόζετο ὁ κατώτατος τῶν καλυπτήρων τῆς 
σειρᾶς. Συμφώνως πρὸς τὰ ἀνωτέρῳ, αἱ μὲν δύο ἐνδιάμεσοι σειραὶ ἔφερον τοὺς στε- 
νοὺς (0.235 μ.) καλυπτῆρας, ἑκάστη δὲ τρίτη σειρὰ τοὺς πλατεῖς (0,355 μ.), ὡς τὸ παρα- 
τιθέµενον σχέδιον ἀναπαραστάσεώς του δεικνύει (εἰκ. 422, 423, 424Β, 425)». 


1. Ρηηείρίες, πἰν. ΧΝΗ ἄνω ἀριστερά. 
2. Τὴν αὐτὴν διάταξιν παρεδέχθησαν ἀργότερον καὶ ἄλλοι, ὡς π.χ. ὁ Α.ΜΑΝΦυΑνυ, ΟτουΚ Ατοήιοσιυτο, εἰκ. 153, ὁ Ο. 
Ρα, δτενενς, Τμο δειιίηᾳ κλπ. Ἡοφρογία δυρρΙεπποηϊ 3, 1940, σ. 60, εἰκ. 45. 
3. Τὰ ἀνωτέρω ἀνεκοίνωσα συντόµως μὲν εἰς τὴν ᾿᾽Ακαδημίαν ᾿Αθηνῶν κατὰ τὴν συνεδρίαν τῆς 12/4/1945 (ΠΑΑ 20, 1945, 
σοι Ι77), λεπτομερέστερον δὲ εἰς μελέτην µου, δημοσιευθεῖσαν εἰςτὸν τιμητικὸν τόµον ΤΗ. Ι-.ΗΡΑΚ-- υρρίοπιεηι 8 τῆς Ηεορο- 
τἷα 1949, σι 259 - 267. 
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426 1 - Π. Απόψεις καὶ τοµαὶ τῶν δύο εὑρεθέντων τεµαχίων τοῦ κορυφαίου καλυκτῆρος κεράµου: 1, Α καὶ Β, πλαγία ὄψις καὶ 
πομὴ κατά µῆκος, Γ καὶ Δ, ὄψις καὶ τομἠ κατὰ πλάτος, Ε, γενικὴ προοκτικἡ ὄψις ἐκ τῶν ἄνω καὶ Ζ, ὄψις τῶν ἐσωτερικῶν 
ὀπιφανειῶν. Ι1.Α. καὶ Β, πλαγία ὄψις καὶ τοµὴ κατὰ µῆκος, Γ καὶ Δ, ὄψις καὶ τομὴ κατά πλάτος, Ε, γενικἡ προοπτικἡ ὄψις, 
ἐκ τῶν ἄνω καὶ 7. ὄψις τῶν ἐσωτερικῶν ἐπιφανειῶν. 
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"Ας ἐξετάσωμεν τώρα λεπτοµερέστερον τὰ πρὸς τὸ χεῖλος ἄκρα τῶν δύο διαφόρων 
σειρῶν τῶν καλυπτήρων: ἐκ τούτων αἱ δύο ἐνδιάμεσοι, ἤτοι αἱ μὲ τὸν στενὸν καλυ- 
πτῆρα, ἑσταμάτων, ὡς ἤδη καὶ ἀνωτέρω εἴπομεν, εἰς ἀπόστασιν 0,75μ. ἀπὸ τοῦ χεί- 
λους τῆς στέγης, καταλήγουσαι εἰς συμπαγῆ ἀμφικλινῆ τεμάχια μαρμάρου, πλάτους 
0.235 µ. καὶ μήκους 0,265 µ., εἰργασμένα ἐκ τοῦ αὐτοῦ καὶ οἱ ἡγεμόνες στρωτῆρες 
λίθου (εἰκ. 389, πίν.75). Εἰδικώτερον τὰ τεμάχια ταῦτα παρουσιάζουσιν ἐπὶ τῶν δύο ἄνω 
κεκλιµένων πλευρῶν των ἀβαθῆ, καμπύλου σχήματος, λαξεύματα, χρησιμεύοντα προ- 





427. Φωτογραφικὴ ἀπεικόνισις τοῦ τεµαχίου 1 τῆς εἰκ. 426 τοῦ κορυφαίου καλυπτῆρος ἐκ τῶν ἄνω καὶ ἐκ τῶν ἔσω. 


φανῶς πρὸς παρεμπόδισιν τῆς ὀλισθήσεως τοῦ ἐπ᾽ αὐτῶν βαίνοντος τελευταίου στενοῦ 
καλυπτῆρος. Ὁ Ρεητοςε εἰς τὴν ἀναπαράστασίν του] καλύπτει (εἰκ. 425Α), περιέργως, 
διὰ τοῦ ὑπεράνω καλυπτῆρος τὰ λαξεύματα ταῦτα µόνον κατὰ τὸ ἥμισυ, ἀφίνων τὸ 
ἕτερον ἥμισυ ἀκάλυπτον, ὅπερ, νομίζω, ὅτι δὲν εἶναι ὀρθόν, διὰ τὀνλόγον καὶ πάλιν τῆς 
σωρεύσεως κόνεως ἢ ἱλύος ἐντὸς αὐτῶν, δ᾽ ὃ καὶ προτείνω τὴν λύσιν τῶν εἰκ. 4248. 
καὶ 4258, ἤτοι τῆς ὁλοσχεροῦς καλύψεως αὐτῶν ὑπὸ τοῦ ὕπερθεν καλυπτῆρος, ἀφι- 
εµένου µόνον μικροῦ διαστήµατος ἀκαλύπτου. 


Κορυφαῖοι. Τῶν κορυφαίὠν κεράµων εὑρέθησαν πάλαι μὲν ὑπὸ τοῦ Ρεητοςε ἔντε- 
µάχιον (εἰκ. 419 μέσον καὶ τομὴ καὶ 426 Ι), ἀργότερον δὲ καὶ δεύτερον ὑφ᾽ ἡμῶν, εἶκο- 
νιζόµενον ἐπὶ τῶν εἰκ. 426 ΙΙ καὶ 427. Τὰ τεμάχια ταῦτα”, λαξευµένα ἐκ τοῦ αὐτοῦ λίθου, 
κατὰ τὰς δύο κλίσεις τῆς στέγης, ἔχουσι μῆκος ἄνω κεκλιµένης πλευρᾶς 0,187 µ. 
τὸ ἓν (εἷκ. 426 1) καὶ 0,167 µ. τὸ δεύτερον (εἴκ. 426 11), πλάτος δὲ 0,366 µ. τὸ ἓν (εἴκ. 
426 Ι) καὶ 0,318 µ. τὸ δεύτερον (εἰκ. 426 1) καὶ ἀνήκουσιν ἑπομένως εἰς τὰς πλατείας 
σειρὰς τῶν καλυπτήρων. Χαρακτηριστικὸν εἶναι, ὅτι, ἀντιθέτως πρὸς ἄλλους ἄττι- 
κοὺς δωρικοὺς ναούς, ἡ κορυφαία ἀκμὴ τῶν καλυπτήρων δὲν στέφεται ὑπὸ ἀμφιγλύ- 
φου ἀνθεμίου τῶν τε στενῶν καὶ τῶν πλατειῶν καλυπτήρων κεράµων, ὡς εἲς τὸν 


1. κά. πὶν. 18. 
2. ᾽Αποκείμενα σήμερον βορείως τοῦ Μουσείου τῆς Ακροπόλεως, 
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Ῥαμνοῦντα (436-432 π.Χ.)', ἀλλὰ παρουσιάζεται ὡς ἁπλῆ θλάσις. Χαρακτηριστικὴ 
ἀπίσης εἶναι ἡ εἰς τὴν κάτω ἐσωτερικὴν ἐπιφάνειαν ἀμφοτέρων τῶν τεµαχίων πα- 
ρουσία ἐλαφρῶς καμπύλου διερείσµατος, λεπτοτέρου μὲν εἰς τὸ τεµάχιον τῆς εἷκ. 
426 Ι(Ζ), παχυτέρου δὲ εἰς τὸ τεµάχιον τῆς εἰκ. 426 Π(2). 


Ἡγεμόνες καλυπτῆρες. Ὅσον ἀφορᾷ τοὺς ἠγεμόνας καλυπτῆρας παρα- 
τηροῦμεν, ὅτι τοιοῦτοι ὑπῆρχον μὲν εἰς τὴν ἀρχὴν ἑκάστης τρίτης σειρᾶς, καὶ τού- 
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428. ᾿Ακέραιον σωζόµενον τεµάχιον Ψευδοηγεμόνος ἀνθεμωτοῦ καλυπτῆρος (Α, ἄποψις τῆς κάτω 
ἀπιφανείας του, Β, ἄποψις τῆς κάτω ἐπιφανείας καὶ τοµἠ γνησίου ἡγεμόνος ἀνθεμωτοῦ καλυπτῆρος). 





τους θὰ καλῶμεν γνησίους ἠγεμόνας, μεταξὺ δὲ δύο τοιούτων γνησίων ὑπῆρχε καὶ 
ἄλλος, ὁμοίων διαστάσεων, τεθείς, διὰ λόγους συμμετρίας, εἰς τὸ µέσον τῆς ἀποστά- 
σεως τῶν δύο γνησίων, ἀλλὰ μὴ ἀντιστοιχῶν πρὸς τὴν ἀπόληξιν οὐδεμιᾶς σειρᾶς 
καλυπτήρων. Τὸν πρόσθετον τοῦτον καὶ ἐντελῶς διακοσμητικὸν ἠἡγεμόνα καλυπτῆρα 
θὰ ὀνομάζωμεν ἐφεξῆς ψευδοηγεµόνα. Ἡ ὕπαρξις τῶν ψευδοηγεµόνων εἷς τὸ μέσον 
τῆς ἀποστάσεως τῶν δύο γνησίων μαρτυρεῖται ὄχι µόνον ἐκ τῶν σαφῶν ἰχνῶν, τὰ 
ὁποῖα ἀφῆκαν οὗτοι ἐπὶ τῶν ἡγεμόνων στρωτήρων (εἰκ. 389), ἀλλὰ καὶ ἐκ σωζομένων. 
πλήρων τεµαχίων αὐτῶν (εἰκ. 428, πίν. 93ς), συνολικοῦ μήκους 0,42 µ. 

Εἴπομεν ἀνωτέρῳ, ὅτι οἱ γνήσιοι ἡγεμόνες συνεχίζοντο ὄπισθεν μὲ κοῖλον ἀμφι- 


Ἡν ος απιϊᾳυἰιός ἱπόάίιες 4ο ΓΑἰίίαυο (3οοίέιό 4ος Ρἱείίαηί), Ρατίς 1423, κεφ. ΥΙ, πὶν. Χ. 
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κλινῆ καλυπτῆρα (εἷκ. 421, 423). Οἱ ψευδοηγεµόνες τοὐναντίον, ὡς ἄσχετοι πρὸς τὰς 
σειράς, κατέληγον ὄπισθεν ἁπλῶς εἰς συμπαγῆ πρισματικὸν ὄγκον (εἰκ. 429, 430β), 
διαμορφωθέντα προφανῶς οὕτω μὲ ὀξεῖαν γωνίαν (εἰκ. 428Α), δίκην ποδίου γεφύρας, 
ἵνα ἀντικρούῃ διαχωρίζων τὰ ὁρμητικῶς ἐπ᾽ αὐτοῦ προσκρούοντα πολλὰ ὄμβρια ὕδατα, 
τὰ κατερχόµενα ἐκ τῆς κορυφῆς τῆς στέγης. Οἱ γνήσιοι ἡγεμόνες παρουσίαζον κατὰ τὴν. 
κάτω των ἐπιφάνειαν σκαφοειδῆ κοιλότητα (εἰκ. 4288), ἐγομφοῦντο δ᾽ ἐπὶ τῶν στρωτή- 
ρων ἡγεμόνων διὰ δύο γόμφων, τιθεµένων κατὰ τὰ πλάγια τῆς σκαφοειδοῦς κοιλότητος, 
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7, 
429. Φωτογραφία τοµαχίου Ψευδοηγεµό- 430. Πλαγία ὄψις ἄκρου Ψενδοηγεµόνος καλυκτῆρος 
νος καλυπτῆρος (κλαγία ὄψις). (6, κατὰ τὸν συγγραφέα, β, κατὰ ΒΜπιαπη). 








ἐνῶ οἱ ψευδοηγεµόνες ἔφερον ἕνα μὲν τόρµον γόμφου παραλλήλως πρὸς τὴν μακράν 
πλευρὰν τοῦ ναοῦ, ἕνα δ᾽ ἄλλον ὄπισθεν, διευθυνόµενον καθέτως πρὸς τὸν πρῶτον 
(Εἰκ. 428Α), καθ’ ἣν δηλαδἠ διεύθυνσιν καὶ οἱ δύο γόμφοι τῶν γνησίων ἠγεμόνων 
(εἲκ. 4288). 

Κλείων τὰς παρατηρήσεις µου περὶ τῶν κεράµων τῆς στέγης ἐπιθυμῶ νὰ παράσχω 
πληροφορίας τινὰς περὶ τοῦ ἀκριβοῦς ἀριθμοῦ: 1) τῶν σειρῶν στρωτήρων καὶ καλυ- 
πτήρων κεράµων καὶ 2) τῶν ἡγεμόνων καὶ τῶν ψευδοηγεµόνων καλυπτήρων, ὀπειδή, 
περιέργως, οἱ ἀριθμοί οὗτοι οὐδέποτε μέχρι τοῦδε ὑπελογίσθησαν ἀκριβῶς, ἀλλ᾽ ἄο- 
ρίστως µόνον ἐσημειώθη!, ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν ἡγεμόνων ἧτο «μεγαλύτερος τῶν έκα- 
τόν». Τὰ ἀκόλουθα δεδοµένα ἐλήφθησαν ἀπὸ τὰς παλαιὰς μετρήσεις µου (1945 - 1948). 

΄Ἡ ὁριζοντία ἀπόστασις τοῦ ἄνω χείλους τῆς ἐπαετίδος τοῦ ἀνατολικοῦ ἀετώματος ἀπὸ 
τοῦ τῆς ἐπαετίδος τοῦ δυτικοῦ εἶναι 70,925 µ., συναγοµένη ὡς ἑξῆς: ἡ κατακόρυφος 
ἡ ἀγομένη ἀπὸ τοῦ δωρικοῦ κυµατίου τοῦ ὁριζοντίου γείσου ἀπέχει τῆς ἔξω ἀκμῆς 
τοῦ στυλοβάτου 0,551 µ. (βλ. εἰκ. 112). Ἡ ἐξοχὴ τῆς σίµης ὑπὲρ τὸ κυµάτιον τοῦ ὁρι- 
ζοντίου γείσου εἶναι 0,160 µ. (εἰκ. 386 καὶ πίν. 8), ἑπομένως εἶναι ἓν συνόλῳ Ο,711 μ. 


1, Εκ. Βκοναεσκ, Ὠἷο ΑπίΚο 16, 1940, σι 72 
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Τὸ µῆκος τοῦ στυλοβάτου τῶν μακρῶν πλευρῶν (βορείου πλευρᾶς) εἶναι 69,503 μ. 
Προστιθεµένου εἲς αὐτὸ τοῦ διπλασίου τῆς ἐξοχῆς τῆς σίµης πέραν τοῦ στυλοβάτου 
(2ΧΟΤΙΠΙ -- 1422 μ.), προκύπτει σύνολον 70,925 µ. Πρὸς εὕρεσιν τοῦ ἀριθμοῦ τῶν 
σειρῶν τῶν καλυπτήρων κεράµων ἀφαιροῦμεν κατ ἀρχὰς τὸ πλάτος τῶν ἐπαετίδων: 
2Χ1.2715µ. ἤτοι 2.543 μ. (εἰκ. 375, 376). ΄Ἡ προκύπτουσα διαφορὰ ἰσοῦται πρὸς (70.925- 
2,543 --) 68.382 µ. Ἡ διαφορά αὕτη ὀφείλει νὰ εἶναι πολλαπλάσιον τῆς ἀποστάσεως 
τῶν ἀξόνων τῶν καλυπτήρων. Αφ’ ἑτέρου, διὰ λόγους συμμετρίας, τὸ πηλίκον τῆς 
διαιρέσεως τοῦ μήκους 68.382 διὰ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν στρωτήρων πρέπει ἐπίσης νὰ εἶναι 
πολλαπλάσιον τοῦ 3, ἐπειδὴ μεταξὺ δύο εὐρέων καλυπτήρων ὑπάρχουν τρεῖς στρωτῆ- 
Ρρες. Ὁ μόνος δὲ ἀριθμός, ὅστις πληροῖ ἀμφοτέρους τοὺς ἀνωτέρω ὅρους, εἶναι ὁ 96: 
διότι εἶναι καὶ πολλαπλάσιον τοῦ 3 καὶ διότι, διαιρῶν τὸ 68.382, μᾶς δίδει πηλίκον 
0,691, ὅπερ προσεγγίζει µεγάλως τὸ 0,682 ἢ τὸ 0,687, δηλαδὴ τὸ πλάτος τῶν στρω- 
τήρων, μετρούμενον εἰς τοὺς ἠγεμόνας παρὰ τὰς βάσεις τοῦ ἀκρωτηρίου. ΄Η πα- 
ρατηρουµένη ἐλαχίστη διαφορὰ (0,004 μ.) δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἐκπλήσση, ἂν λάβωμεν 
ὑπ᾿ ὄψιν, ὅτι καὶ πολλὰ ἄλλα ὅμοια µέλη τοῦ ναοῦ (ἄβακες, ἐπιστύλια, µετόπαι, τρί- 
Ίλυφοι, πρόμοχθοι κλπ.) παρουσιάζουσι μικρὰς διακυμάνσεις καὶ ἀποκλίσεις ἀπ᾽ ἆλ- 
λήλων. Ὃθεν ὁ ὁλικὸς ἀριθμὸς τῶν σειρῶν τῶν στρωτήρων εἶναι 96 καὶ τῶν καλυ- 
πτήρων 97, ἓξ ὦν 31 εὑρεῖαι καὶ 66 στεναί!. 

Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον δυνάµεθα νὰ ὑπολογίσωμεν καὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἡγεμόνων 
κεράµων ἐφ᾽ ἑκάστης πλευρᾶς τῆς στέγης, ὅτε προκύπτει ὅτι ὑπῆρχον 3] μὲν γνήσιοι 
ἡγεμόνες, πλέον 2 λαξευµένων ἓν ἡμιαναγλύφῳ ἐπὶ τῶν βάσεων τῶν γωνιαίων ἀκρωτη- 
ρίων, 32 δὲ ψευδοηγεµόνες. Ἑπομένως τὸ σύνολον τῶν ἡγεμόνων καλυπτήρων (Ύνη- 
σίων, ψευδῶν καὶ ἀναγλύφων) ἀμφοτέρων τῶν πλευρῶν εἶναι: 2Χ 31 --2Χ32:-4 -- 130. 
Ἐκτῶν ἐπὶ τῶν βάθρων τῶν ἀκρωτηρίων ἀναγλύφων ἡγεμόνων τρεῖς διατηροῦνται κατὰ, 
χώραν, µόνον δὲ ὁ τῆς ΝΑ. γωνίας εἶναι κατεστραμµένος. Ἡ λύσις αὕτη εἶναι ἡ κοµ- 
Ψοτέρα, εἶχε δὲ ἤδη γίνει δεκτὴ παρά τε τοῦ Μίομαείίς" καὶ τοῦ Ὠἰηαπιοος», διότι δι᾽ 
αὐτῆς ἕκαστον µεταξόνιον τῶν μακρῶν πλευρῶν (4.30 µ. περίπου) περιλαμβάνει πέντε 
ἡγεμόνας κεράµους, τιθεµένους ἀκριβῶς ὑπὲρ τοὺς ἄξονας τῶν τριγλύφων καὶ τῶν 
κιόνων (εἶκ. 431). Ὁμοία ἀκριβῶς διάταξις παρουσιάζεται καὶ εἰς τὰς πρὸς τοὺς 
καλυπτῆρας κεράµους ἀνταποκρινομένας λεοντοκεφαλὰς τῆς σίµης τοῦ ἐν Ὀλυμπίᾳ 
ναοῦ τοῦ Διός', πρὸς τὸν ὁποῖον καὶ τόσας ἄλλας ὁμοιότητας παρουσιάζει ὁ Παρθε- 
νών (ύψος κιόνων κλπ.). 

Ἡ αὐτὴ ἐκ πέντε ἀκροκεράμων εἰς ἕκαστον µεταξόνιον ἀντιστοιχοῦσα διάταξις 
ἐφηρμόσθη καὶ εἰς τὴν στοὰν τοῦ ᾽Αττάλου, κατὰ μὲν τὸν Αάῑεγ” καὶ τὸν Τποπιρ5οπ5 

1. Αἱ ἄκραι σειραὶ τῶν καλυπτήρων ἦσαν στεναί, ὡς ἀποδεικνύεται ἐξ ἰχνῶν διατηρουµένων ἐπὶ τῆς ἐπαετίδος παρὰ τὴν 
ΒΑ. βάσιν τοῦ ἀκρωτηρίου (βλ. εἰκ. 349, 393, πἰν. 79). 

2. Ώες Ρατίλνεποη, σ. 113. 

3, Ατοῄιοσίυτο, σ. 162. 

4. Ουκτιυς- ΑΡν Εκ, Οἰνηρία: Ὠἱο Βαιάεηκηιᾶος, Βοηίη 1892, Βά. 1, πίν. ΧΙ. δΟµΕῦΕ, Απιίκες Τταμβείφιοπογπαπιεηί, 
ιτασδιτς 1909, σ. 9. Ὁ αὐτὸς δοµεάς φέρει ὡς δεύτερον παράδειγµα ὁμοίας διατάξεως πέντε ἡγεμόνων ἀνὰ ἕκαστον µετα- 
Εόνιον καὶ τὸν ναὸν τῆς ᾿Αφαίας, ὅπερ εἶναι ἐσφαλμένον, ὡς ἀποδεικνύει ὁ πίν. 35 τοῦ Ευκτννανοιεκ, ἄρίπα, Τα[είδαπά. 


8. Πίο διοα ἀες Κδπίᾳ» ΑἱἰαΙος 2η Αἴῑοπ, Βετ]ίη 1874, χίν. Π. 
6. Ηεεροτία 24, 1956, σ. 66. 
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μὲ τοὺς ἡγεμόνας καταλήγοντας ἐναλλὰξ εἰς τὸ γεῖσον καὶ ἐσώτερον, κατὰ δὲ τὸν 
Τραυλὸν! καταλήγοντας πάντας μέχρι τῆς σίµης. 
Ἔκ τῶν 126 ἐλευθέρως ἱσταμένων, γνησίων καὶ ψευδῶν ἡγεμόνων εὐρέθησαν 52 





491. Διάταξις τῶν ἡγεμόνων καλυπτήρων κεράμων ἓν σχέσει πρὸς τὰς τριγλύφους καὶ τοὺς κίονας --- πέντε ἀνά ἕκαστον, 
μεταξόνιον. 


τεθραυσµένα τεμάχια ἐπὶ τῆς ᾿Ακροπόλεως". Δώδεκα ἐξ αὐτῶν ἀνήκουν εἰς ἡγεμόνας 
καλυπτῆρας καὶ ἔνδεκα εἰς ψευδοηγεµόνας, τῶν ὑπολοίπων ὄντων ἀβεβαίων λόγῳ. 
θραύσεως. Ὅλοι οἱ ἄλλοι ἐξηφανίσθησαν. Μερικοὶ ἐξ αὐτῶν ἐταξίδευσαν εἰς Μουσεῖα 


1. Βϊάιοχίκοη, σ. 513. εἰκ. 645. 

2. Τὰ δύο ἐξ αὐτῶν ἐκτίθενται εἰς τὴν αἴθουσαν ΙΧ τοῦ Μουσείου (ἀριθ. εὑρετ. 6462 καὶ 3392), τὰ δὲ ὑπόλοιπα εἶναι τα- 
κτοποιηµένα εἰς τὴν γειτονικἠν ἀποθήκην. Ἔν τῶν ἐν τῇ αἰθούση ΙΧ ἐκτεθειμένων εἰκονίσθη καὶ ὑπὸ Μ. ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗ, 
Μουσεῖον Ακροπόλεως. Περιγραφικὸς Κατάλογος, ᾿Αθῆναι 1974, σ. 189 καὶ εἰκ. 378 (ἀριθ. 3392) καὶ ἡμέτ. εἰκ. 433 καὶ 437, 
πίν. 12. 
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τῆς Εὐρώπης (Λονδῖνον!", 6απιδτίάρε", Μόναχον"). Οἱ τεθραυσμένοι ἡγεμόνες καλυ- 
πτῆρες διακρίνονται ἀπὸ τοὺς ψευδοκαλυπτῆρας ἀπὸ τὰς κάτω ἐπιφανείας των καὶ ἀπὸ 
τοὺς γόμφους, διὰ τῶν ὁποίων προσηλοῦντο ἐπὶ τῶν ἡγεμόνων στρωτήρων. Ἡ κάτω. 
ἐπιφάνεια τῶν ἡγεμόνων καλυπτήρων παρουσιάζει µίαν τριγωνικὴν κοιλότητα (εἲκ. 
4258), ἵνα δεχθῇ τὰ ὑψωμένα χείλη τῶν ἡγεμόνων στρωτήρων κεράµων, ἑνῶ ἡ τῶν 
ψευδοκαλυπτήρων κάτω ἐπιφάνεια εἶναι τελείως ἐπίπεδος (εἰκ. 428Α), ἐπειδὴ οὗτοι 
δὲν τοποθετοῦνται ὑπεράνω ἁρμοῦ, ἀλλ᾽ ἐπὶ λείας ἐπιφανείας. 

Ὁ ἀνωτέρω ὑπολογισμὸς τοῦ ὁλικοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἡγεμόνων βασίζεται ἐπὶ τῆς ὑπο- 
θέσεως, ὅτι οἱ στρωτῆρες κέραμοι εἶχον τὸ αὐτὸ πλάτος καθ ὅλον τὸ μῆκος τοῦ κτι- 
Ρίου. Ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ ὅμως πρέπει νὰ σημειωθῇ, ὅτι οἱ ἄξονες τῶν ἡγεμόνων 
καλυπτήρων δὲν θὰ συμπίπτουν πρὸς τοὺς ἄξονας τῶν κάτωθεν προµόχθων, τριγλύ- 
φων καὶ μετοπῶν. Ἐὰν θέλωμεν νὰ πληροῦται καὶ αὐτὸς ὁ ὄρος πρέπει νὰ δεχθῶμεν, ὅτι 
μετὰ τὸν πρῶτον ἐξ ἑκάστης γωνίας πλατὺν καλυπτῆρα (δηλαδὴ τὸν ἀντιστοιχοῦντα 
πρὸς τὴν δευτέραν ἀπὸ ἑκάστης γωνίας τρίγλυφον) τὸ πλάτος τῶν στρωτήρων κερά- 
µων ἤλλασσεν ἀπὸ 0,691 εἰς 0,715. (ἤτοι κατὰ τὸ 1/6 τοῦ κατὰ μέσον ὅρον µεταξο- 
νίου διαστήματος 4,296 μ.). Ἐὰν δεχθῶμεν αὐτὴν τὴν λύσιν, ἥτις εἶναι καὶ πιθανω- 
τάτη", λόγῳ τῆς ἀντιστοίχου συστολῆς τῶν ἄκρων κιόνων, ὁ ὁλικὸς ἀριθμὸς τῶν ἠγε- 
µόνων ἐφ᾽ ἑκάστης πλευρᾶς ἀποβαίνει 63, πλέον δύο λαξευµένων ἓν ἡμιαναγλύφῳ 
ἐπὶ τῶν βάσεων τῶν γωνιαίων ἀκρωτηρίων. Ἐκ τούτων 31 εἶναι ἀληθεῖς ἡγεμόνες 
καὶ 32 Ψευδεῖς, μὴ περιλαμβανομένων τῶν δύο ἓν ἡμιαναγλύφῳ λαξευμένων. Οὕτω. 
ὁ ὁλικὸς ἀριθμὸς ἡγεμόνων τοῦ ὅλου κτιρίου ἦτο (2Χ31)4-(2Χ32)-- Ι26 πλέον 4 
λαξευμένων ἐπὶ τῶν βάθρων γωνιαίων ἀκρωτηρίων (πτ. πίν. ΥΙ καὶ πίν. ϐ) ἤτοι ἓν 
ὅλῳ 130. 

Δοθέντος, ὅτι δύο σειραὶ στενῶν καλυπτήρων ἑνηλλάσσοντο πρὸς µίαν εὑρέων, τὸ 
ὅλον σύστηµα τοῦ κεράµου τῆς στέγης προκύπτει διαμορφωμένον μὲ πλείονας ἴσχυ- 
ρᾶς νευρώσεις, αἴἵτινες ἐκυριάρχουν τῶν στενῶν σειρῶν καλυπτήρων. 

Εἰς τὰς πλαγίας ὄψεις τοῦ ναοῦ (πτ. πίν. ΥΙ καὶ πίν. 8) αἱπλατεῖαι σειραὶ τῶν καλυπτή- 
ρων ἐνεφανίζοντο εἰς τὸ χεῖλος τῆς στέγης μὲ τοὺς 0,52 μ. ὑψηλοὺς ἀναγλύφους, άνθε- 
μωτοὺς ἡγεμόνας καλυπτῆρας, ρυθμικῶς διατεταγµένους, οὕτως, ὥστε ἕκαστος ἐξ αὐ- 
τῶν νὰ ἀντιστοιχῆ πρὸς ἕνα τῶν κάτωθεν προμόχθων (εἴκ. 431)5, ἐνῶ αἱ ὄπισθεν σταµα- 
τῶσαι στεναὶ σειραὶ καλυπτήρων οὐδόλως ἐφαίνοντο, τῆς ἐπὶ τοῦ χείλους τῆς στέγης 
θέσεως αὐτῶν καταλαμβανομένης ὑπὸ τῶν ἁπλῶν Ψψευδοηγεµόνων ἀνθεμωτῶν καλυ- 
πτήρων, τοποθετουµένων εἰς τὸν ἄξονα τῶν δύο ἀφανῶν σειρῶν, ἵνα ἀποκατασταθῇ 


1. Α. Ἠ. 8Ματα, Α ΟαἱαΙομυς οἳ δουἱριυτο, τ. 1, πάση 1492, σ. 70, εἴκ. 132 καὶ 133. 

3. Εἰμνή]ίαπι Μισευτη, Ἐκ. ῬκονΜεκ, Ρίο Απιίκε 16, 1940, σ. 73, εἰκ. 9, ἡμετ. εἰκ. 440 ἀριστερά κάτω. 

3, ΕυκτινΑνοιεκ - Μο», Βενοτοίδιηᾳ ἀος Ο]γριοϊίνεκ, Μήπολεη 1910, σ. 158, Α230 (οἷκ, 440 δεξιὰ κάτω). 

4. Τὴν λύσιν ταύτην ἐδέχθη, ὡς εἴπομεν, πρὸ πολλοῦ ὁ Α. ΜΙΟΝΛΕΙΙ5, Ώες Ραγίμοποη, σ. 14 (κατὰ Ῥενβοςε, σ. 46), ἐσχά- 
τως δὲ καὶ ὁ γ/. Β. Ώινμοοκ, Αποῄιοσϊωτε, σ. 162. 

3. Ἐξαιρέσει τῶν ἐπὶ τοῦ βάθρου τοῦ ἀκρωτηρίου ἡμιλαξευμένων ἀνθεμωτῶν καλυπτήρων, τῶν ὁποίων ὁ ἄξων δὲν συμπί- 
Ἆτει πρὸς τὸν ἄξονα τῆς κάτωθεν πρώτης τριγλύφου, ἀλλ’ εἶναι κατά τι µετατοπισµένος. Ὁμοία ἀνωμαλία παρατηρεῖται 
καὶ εἰς τὴν διάταξιν τῆς λεοντοκεφαλῆς τοῦ ἐν Ὀλυμπίᾳ ναοῦ τοῦ Διός (Ο]γπιρία, ἔ-ά, πίν. ΧΙ ἄνω): πρβλ. καὶ Κοιτε, Ρίο 
Βαιϊκιηοί 4ος ΚΙασαίνοίνοη Αἰίογίιπης, Βεαιηκο]ννεῖᾳ 1913, σι 15 εἰκ. 89. 
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432. ᾽Αναπαράστασις τῆς ΝΔ. γωνίας τῆς κεραµώσεως τῆς στέγης καὶ τῶν ἡγεμόνων κεραµων, 
ἐν σχέσει πρὸς τὰς κάτωθεν τριγλύφους καὶ µετόπας. 
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συμμετρικἡ ἡ διάταξις ὅλων τῶν ἀκροκεράμων (εἶκ. 425, 431). Συμφώνως πρὸς τὴν διά- 
ταξιν ταύτην τῶν ἡγεμόνων, ὁ ἄξων τοῦ πρώτου μετὰ τὴν λεοντοκεφαλὴν ἀνθεμωτοῦ 
καλυπτῆρος θὰ ἔπρεπε θεωρητικῶς νὰ συμπίπτη πρὸς τὸν ἄξονα τῆς πρώτης πλατείας 
σειρᾶς καλυπτήρων. Ἡ πρώτη ὅμως αὕτη σειρά, ὡς συνάγεται ἐξ ἀσφαλῶν ἰχνῶν, 
σωζομένων εἰς τὸ ἀνατολικὸν ἀέτωμα, ἦτο στενή, ὁ δὲ μετ’ αὐτὴν στρωτὴρ σχεδιά- 
ζεται ὑπὸ τοῦ Ρεηγοςε! εὐρύτερος τῶν ἄλλων, ἐνῶ δὲν ὑπάρχει πρὸς τοῦτο λόγος. Δι’ ὃ 
καὶ τὸν ἀποκατεστήσαμεν ὅμοιον πρὸς τοὺς ἄλλους εἲς τὴν ἡμετέραν ἀναπαράστασιν 





433. Πρόσοψις ἡγεμόνος ἀνθεμωτοῦ καλυπτῆρος, 
προσηρτηµένου εἰς τὸ βάθρον τοῦ ἀκρωτηρίον, 


(εἰκ. 422, 423, 432, πίν. 90γ.ς), ὁπότε ὁ ἄξων τῆς πρώτης σειρᾶς καλυπτήρων συμπίπτει, 
κατὰ μεγάλην προσέγγισιν, πρὸς τὸν ἄξονα τοῦ πρώτου ἡγεμόνος. Ὁ πρῶτος ὅμως 
οὗτος ἡγεμὼν δὲν ἠδύνατο νὰ εἶναι ἐλεύθερος καὶ περίοπτος, ἕνεκα τῆς παρεμβολῆς 
τοῦ βάθρου τοῦ ἀκρωτηρίου, δι’ ὃ καὶ ἐλαξεύθη κατὰ τὸ ἥμισυ ἀνάγλυφος ἐπὶ τῆς ἔξω 
κατακορύφου παρειᾶς τοῦ βάθρου τοῦ ἀκρωτηρίου (εἶκ. 422423,425,432,433,πίν.90β.Υ,ς). 

Τοιοῦτοι ἡμιανάγλυφοι ἡγεμόνες καλυπτῆρες ὑπῆρχον, ὡς εἴπομεν, ἓν συνόλῳ εἲς 
τὸν ναὸν τέσσαρες, ἐξ ὤν τρεῖς διατηροῦνται εἰσέτι κατὰ χώραν, ὁ δὲ τέταρτος, ὁ τῆς 
ΝΑ. γωνίας, κατεστράφη, παρασυρθεὶς μετὰ τοῦ βάθρου τοῦ ἀκρωτηρίου. 


1, Εὰ, 
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Ἡ πρὸς τὰ ἐμπρός, ἤτοι πρὸς τὰ ἔξῳω, συνέχεια τῆς ἀμφικλινοῦς ράχεως τῶν ἄκρων, 
εὑρέων καλυπτήρων κεράµων, διεμορφοῦτο εἰς ϱ,52µ. ὑψηλήν, κεκλιµένην, ἡμιτριγώ- 
νικὴν πυραμίδα, στηρίζουσαν ἐμπρὸς ὁρθίαν, ἀνάγλυφον ἐπιφάνειαν, πάχους κατὰ τὸν 
ἄξονα τῆς βάσεως 0,23 µ., ἀποτελοῦσαν τὸ λαμπρὸν µέτωπον, ἤτοι τὴν ὑψηλὴν καὶ 
ἐπιδεικτικὴν πρόσοψιν τῶν ἡγεμόνων καλυπτήρων κεράµων. 

Λόγῳ τῆς κεκλιµένης ἄνω ἐπιφανείας τῶν ἡγεμόνων στρωτήρων, ἐφ᾽ ἧς ἡδράζοντο. 
οἱ ἡγεμόνες καλυπτῆρες, ἡ πρόσοψις τῶν τελευταίων τούτων δὲν ἵστατο αὐστηρῶς. 


























434. Γραμμικὸν σχέδιον προσόψεως ἠγεμόνος ἀνθεμωτοῦ καλυπτῆρος (ἀριστερά). 
᾿Αποκλίσεις ἀπὸ τοῦ αὐστηρῶς γεωμετρικοῦ σχεδίου (δεξιά). 


κατακόρυφος!, ἀλλ) ἔκλινε πρὸς τὰ ἔξω κατὰ 0,02. (εἰκ. 430α), ὡς ὀρθῶς ἀναφέρει ὁ 
ΜΙομαο]ἰς" καὶ τὴν σχεδιάζει ὁ Η. ΝΝ/. Ιην/οοά”. 

Τὸ ἀνάγλυφον κόσµηµα τοῦ ἡμετέρου ἡγεμόνος καλυπτῆρος (εἰκ. 433, 434, 435, 
πίν. 93Υ,δ) ἀποτελεῖται ἐκ τῶν ἑξῆς τριῶν καθ’ ὕψος θεμελιωδῶν διαιρέσεων, ἃς ἐφήρ- 
μοζεν ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ τέχνη εἴς τε τὴν ἀρχιτεκτονικὴν καὶ τὴν διακοσµητικήν: 
βάσεως, κορμοῦ καὶ στέψεως. 


1. Ὡς ἑσφαλμένως τὴν ἀναπαριστᾷ ὁ Βύμικλαν (Οία Αγολίιοκιµς ἆος ΚΙανοΐδείνεα Αἰίοζίεηις επά 4ος Κοπαΐακαπος, Εαλίίη- 
θεω α. Μ. 1913, πίν. 6, εἰκ. 10). 

2. Ώεγ Ρατίνοποη, σ. 19. 

3, Τλο Ετοσλιλείοη αἱ Αίλκης, 1οπάσᾳ 1827, πίν. 22 ἄνω. 
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Ὡς βάσις χρησιμεύει µία πλαγιαστοῦ ὀρθογωνίου σχήµατος ἀδιάρθρωτος ταινία 
ἢ πλίνθος, διαστάσεων 0,356 μ.' καὶ ύψους 0.075 µ. (εἰκ. 434, πίν. 93). 

Τὸν κορμὸν ἀποτελοῦσι δύο µεγάλαι, ἀντίνωτοι ἔλικες, ἐξορμῶσαι ἐκ τῶν ἄνω 
πλαγίων ἄκρων τῆς πλίνθου καὶ ἐφαπτόμεναι ἀλλήλων κατὰ τὸν κατακόρυφον ἄξονα 
τῆς συνθέσεως. Αί ἔλικες αὗται, δὶς συσπειρούµεναι πρὸς τὰ ἔξω, καταλήγουσιν ἕκα- 
τέρα ἐσωτερικῶς εἰς στρογγύλον ὀφθαλμόν (εἰκ. 434, 436, 437 καὶ πίν. 91, 92ια, ιβ) δια- 
μέτρου 0.025 µ. “Ἡ ἑλαφρῶς κοίλη τοµή των περιορίζεται ἑκατέρωθεν ὑπὸ στενῆς, 








435. Γεωμετρική κατασκευὴ ἠγεμόνος ἀνθεμωτοῦ καλυπτῆρος. 


ἐπιπέδου ταινίας, ὅπως δηλαδὴ καὶ ἡ τῶν ραβδώσεων τῶν ἰωνικῶν κιόνων. Εἰς τὴν 
μεταξὺ τῶν συστρεφοµένων ἑλίκων καὶ τῶν ἐκ τῆς πλίνθου ἐκκινούντων καυλῶν των 
σχηματιζοµένην γωνίαν παρεμβάλλεται μικρόν, καμπύλον, δίκην µηνίσκου, κόσμημα 
(εἰκ. 434), πληροῦν τὸ ἐκεῖ δημιουργούμενον μικρὸν κενόν. 

Τὸ τρίτον µέλος, ἥτοι τὴν πρὸς τὰ ἄνω ἀπόληξιν τῆς συνθέσεως, σχηματίζει ὄψη- 
λόν, ἡμιελλειψοειδοῦς περιγράµµατος ἀνθέμιον, συμμετρικῶς ἐπὶ τῶν κάτωθεν ἑλί- 
κῶν ἐπικαθήμενον, ἀπὸ τῶν ὁποίων καὶ φαίνεται ἐκφυόμενον. Τὸ ἰσχυρῶς ἐσχηματο- 
ποιημένον καὶ αὐστηροῦ τύπου ἀνθέμιον τοῦτο ἀποτελεῖται ἐκ 13 φύλλων, συµµετρι- 


1. Ώου Ραγίβοποη, σι 19. 
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κῶς ἐν εἴδει ριπιδίου τεταγµένων, ἑκατέρωθεν τοῦ κατακορύφου ἄξονος, ὅστις καὶ 
δηλοῦται σαφῶς διὰ τῆς ὀξεχούσης ἀκμῆς, τὴν ὁποίαν παρουσιάζει κατὰ τὸ μέσον του 
τὸ κορυφαῖον φύλλον καὶ καρδία ἢ ὁ κάλυξ αὐτοῦ (εἰκ. 434, 436, 431, πίν. 91). 





436. Πρόσοψις ἡγεμόνος καλυπτῆρος κεράµου τοῦ Μουσείου ᾿Ακροπόλεως (ἀριθ. εὗρετ. 1392). 


Πάντα τὰ φύλλα τοῦ ἀνθεμίου εἶναι ἐσωτερικῶς κοῖλα καὶ κλειστά, συνεχόμενα 
πρὸς ἄλληλα, ἄνευ τῆς παρεμβολῆς μικροτέρων ἐνδιαμέσων. Στενὰ καὶ λεπτὰ κατὰ 
τὴν ρίζαν των εὑρύνονται τὰ φύλλα πρὸς τὰ ἄνω καὶ καταλήγουσιν ἐλευθέρως εἰς µίαν 
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μαλακὴν καμπύλην, ἥτις, ἐφόσον προχωροῦσι πρὸς τὰ κάτω, κάµπτεται ὅλονὲν πε- 
ρισσότερον πρὸς τὰ πλάγια, ὡς νὰ δέχεται τὴν πνοὴν μιᾶς ἑλαφρᾶς αὔρας. Ἡ κἰνησίς 
των αὕτη, ἓν συνδυασμῷ πρὸς τὸ παιγνίδισµα φωτὸς καὶ σκιᾶς, τὸ ὁποῖον δημιουργεῖ 





437. Πρόσοψις ἠγεμόνος καλυπτῆρος κεράµου τοῦ Μουσείου ᾿Ακροπόλεως (ἀριθ. εὗρετ. 6462). 


ἡ κοιλότης των καὶ πρὸς τὸν διάφορον χρωματισµόν, τὸν ὁποῖον φαίνεται, ὅτι εἶχον. 
τὰ ἐναλλασσόμενα φύλλα των, προσδίδει πολλὴν ζωντάνιαν εἰς τὸ ὅλον ἀνθέμιον. 
Τὰ κάτω ἰσχνὰ καὶ συμπυκνούμενα ἄκρα τῶν φύλλων φαίνονται ὥς νὰ ἐκφύωνται ἀπό 
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τινος καρδιᾶς ἢ πυρῆνος, ὀξυκορύφου σχεδίου (εἰκ. 434, 436, 431), ἀναδυομένου ἐκ 
τοῦ μεταξὺ τῶν ἑλίκων ἄνω καταλειποµένου κενοῦ. 

Ἐντυπωσιακῶς πλαστικὴ καὶ ζωντανὴ ἐμφανίζεται ἡ πλαγία ὄψις τῶν ἡγεμόνων, 
μὲ τὸ ὁλονὲν στενούµενον πρὸς τὰ ἄνω πάχος αὐτῆς (εἴκ. 430α, 438 καὶ πίν. 93.) τὸν 
0.048 µ. παχὺν κύλινδρον τῆς κάτω ἔλικος καὶ τοὺς ἰσχνοτέρους, ἕως 0,032 µ., ἔπαλ- 
λήλους ἀνωτέρους μικροὺς κυλίνδρους τοῦ πάχους τῶν κεκλιµένων φύλλων τοῦ ἄνθε- 
µίου, ἐπιτυχῶς φωτιζοµένους διὰ τοῦ πλαγίως προσπίπτοντος φωτὸς τοῦ ἡλίου. 





438. Πλαγία καὶ ὀπισθία ὄψις ἠγεμόνος καλυπτῆρος κεράµον. 


ἸΑλλὰ καὶ κάτι ἄλλο, αἰσθητικῆς αὐτὸ φύσεως, στοιχεῖον τῶν ἡγεμόνων κεράµων, 
κρίνοµεν καλὸν νὰ προσθέσωµεν ἐνταῦθα. Ὡς ἤδη εἴπομεν (ἀνωτ. σ. 554, σημ. 1) αἱ 
κατὰ τὰ ἄκρα τοῦ ἀετώματος διακοσμητικαὶ λεοντοκεφαλαὶ παρουσιάζουν πρὸς τὸ 
ἀέτωμα μικρὰν (4:65) στροφήν, αἱ μὲν τοῦ ἀνατολικοῦ ἡμίσεος πρὸς Α., αἱ δὲ τοῦ 
δυτικοῦ πρὸς Δ., οὖσαι συμμετρικῶς διατεταγµέναι πρὸς τὸν ἐγκάρσιον ἄξονα τοῦ 
ναοῦ". Ὡς δὲ διεπίστωσεν ὁ καθηγ. Κ. Ρωμαῖος", τόσον αἱ λεοντοκεφαλαί", ὅσον 


1. Κατά τὸν ΡΩΜΑΙΟΝ διά τῆς στροφῆς ταύτης πρὸς τὰ ἀετώματα φαίνεται, ὅτι ὁ ἀρχιτέκτων ἐπεχείρησε νά ἐκφράση 
ἓν σηµαντικώτατον νόημα: ὅτι ὁ ναὸς ἔχει διπλοῦν, δίδυµον ἀετόν, καὶ ὅτι τὰ συνανήκοντα ἡμίση τοῦ ἀετώματος χωρίζονται 
καὶ ἐνώνονται εἰς ἓν μέγα σύνολον. 

2. Ἔὰ. 

3. ᾽Αρχαϊκοὶ ναοί: α) ᾿Ἑκατόμπεδον Πεισιστρατιδῶν (Ῥαυνε-Ύουνο, Αγοναΐς ΜαΓΡίο Φουἱριυτε οἵ Νε Αετοροῖΐς, 1.οη-. 
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καὶ τὰ ἀνθέμια!" τῶν ἀκροκεράμων τῶν ναῶν, ἀπὸ τῆς ἀρχαϊκῆς µέχρι καὶ τῆς ἕλ- 
ληνιστικῆς ἐποχῆς «κτὸς τῆς µετωπικῆς των ἐμφανίσεως παρουσιάζουν καὶ ἄλλην, 
πλαγιωτέραν ὄψιν καὶ κίνησιν πρὸς τὰ δεξιὰ ἢ τὰ ἀριστερά, ἥτις διέφυγε τὴν προσοχὴν 
τῶν ἐρευνητῶν, ἐπειδὴ ἦτο ἐλαφρὰ καὶ σχεδὸν ἀφανής». Αφοῦ δὲ καὶ εἰς τὸν Παρθενῶ- 
να παρουσιάζεται ἀσφαλᾶς, ὡς εἴδομεν, ἡ ἑλαφρὰ τῶν λεοντοκεφαλῶν πρὸς τὰ ἀετώ- 
µατα στροφή, δὲν εἶναι ἀπίθανον ποιά τις ἑλαφρὰ κλίσις πρὸς τὰ ἀετώματα νὰ ὑπῆρχε 
καὶ εἲς τοῦ Παρθενῶνος τοὺς ἡγεμόνας καὶ ψευδοηγεµόνας καλυπτῆρας. Οὗτοι ὅμως 
δυστυχῶς δὲν εὑρίσκονται πλέον εἲς τὰς θέσεις των, ἀλλ εἶναι τεθραυσμένοι καὶ κα- 
τεσπαρμένοι καὶ ἑπομένως τὸ πρᾶγμα δὲν δύναται νὰ διαπιστωθῇ ἐπὶ τόπου, ἀλλὰ µό- 
νον διὰ τῆς ἐξετάσεως τῶν ὁπωσδήποτε καλῶς διατηρουµένων τεµαχίων των. 

ν δὲ µόνον, τὸ εἰς φυσικὸν μέγεθος εἰς τὸν πίν. 91 εἰκονιζόμενον, ἐξετασθὲν εὖ- 
ρέθη, ὅτι ἑκατέρωθεν τοῦ ἄξονός του, ὅστις ἵσταται καθέτως ἐπὶ τῆς πλίνθου, παρου- 
σιάζει διαφορὰν μεταξὺ τοῦ δεξιοῦ καὶ τοῦ ἀριστεροῦ ἡμίσεος αὐτοῦ, ἰδίᾳ ὡς πρὸς 
τὸν ὀφθαλμὸν τῶν ἑλίκων καὶ τὴν πλίνθον (εἷκ. 434 δεξιὰ) καὶ ὀλιγώτερον ὡς πρὸς τὰ 
φύλλα τοῦ ἀνθεμίου, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ὑποδηλοῖ τὴν ὕπαρξιν ποιᾶς τινος κλίσεως. Κα- 
τὰ ταῦτα πιθανὴ φαίνεται καὶ ἡ εἲς τὸν Παρθενῶνα ὕπαρξις τῆς ὑπὸ τοῦ Κ. Ρω- 
µαίου διαπιστωθείσης λανθανούσ ης κινήσεως ἢ γραφικότητος κατὰ Μιχελῆν (βλ. ἀνωτ. 
σ. 554, σημ. 3) τῶν ἡγεμόνων καλυπτήρων, ἀφοῦ μάλιστα καὶ ἀνισότης πλάτους διεπι- 
στώθη καὶ ἐπὶ ἄλλων τεµαχίων ἡγεμόνων (πρβλ. Ηαπιδίάρο, ΤΠΕ Ρατίμεποπ κλπ. σ. 63). 

΄Η περιγραφεῖσα γλυπτὴ διακόσµησις τῶν ἀκροκεράμων τοῦ Παρθενῶνος παρουσιά- 
ζει κευπητὴν συγγένειαν πρὸς τὴν ἐπίστεψιν ἰωνικῶν καὶ ἀττικῶν" ἐπιτυμβίων στη- 
λῶν τοῦ β΄ ἡμίσεος τοῦ όου καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ 5ου αἰ., ἀκόμη δὲ καὶ κυρίως τῶν τῆς Σά- 
µου. Αί αὑταὶ πράγματι µεγάλαι, ἀντίνωτοι, αὐλακωταὶ ἔλικες ὑποβαστάζουν καὶ ἐκεῖ 
τὸ ἐπ᾽ αὐτῶν ἐπικαθήμενον ἀνθέμιον. ᾽Αλλ’ ἐνῶ αἱ σαμιακαὶ ἐπιστέψεις, ἀκολουθοῦσαι 
τὴν ἰωνικὴν χλιδήν, εἶναι ἐφωδιασμέναι μὲ πολλὰ πρόσθετα διακοσμητικὰ στοιχεῖα, 
ἡ διακόσµησις τῶν ἡγεμόνων µας εἶναι πολὺ λιτοτέρα", ἀφοῦ οὔτε τοὺς ὀφθαλμοὺς τῶν 
ἑλίκων παρουσιάζει διακεκοσµηµένους μὲ πολυφύλλους ῥρόδακας!, ὡς εἰς τὰς τῆς Σά- 
µου, οὔτε τὸν πυρῆνα ἐφωδιασμένον δι’ ἄλλου µικροτέρου ἀνθεμίου5 οὔτε τὸ, μεταξὺ. 


ἆοη ἀιδ. πίν. 132), β) ναός ᾿Αλέας ᾿Αθηνᾶς Τεγέας (Ώύολ» -ΟνΕΜΜΕΝΚΕΝ, Ίο Φαποιμαΐτο 4 ΑΙέα Αἰδέπα, πίν. 469) καὶ γ) Λά- 
Φριον (περὶ τὸ 400 π.Χ.) (Ώγοσνε, Ὠας Ι.αρ]ίον νον Καϊγάση, ΑΕΚ. Κυηςι. θΚηίΠες, Κοδοπῄανη 1948, Ντ. 2, σ. 130). 

1» ᾿Αρχαϊκά μὲ προτομἠν κόρης: α) Καλυδῶνος (ΡΩΜΑΙΟΣ, Κέραµοι Καλυδᾶνος, εἰκ. 26), β) Θέρμου (ΡΩΝΑΙΟΣ, Σά. 
εκ. 68). Μὲ ἀνδρικὴν κεφαλήν, Σιληνοῦ κλπ., Θέρμου (ΡΩΝΑΙΟΣ, Σά. σ. 104). Μὲ ἑλικοειδὲς κόσµηµα, ἀλλ᾽ ἄνευ ὑψηλοῦ. 
Μετώπου: α) Ἐλευσῖνος (Κοση, ΚΜ 30, 1915, σ. 78 --- ΡΩΜΛΙΟΣ ἐν Κοήγτα 1, σ. 105, σημ. 1), β) ᾿Αφαίας (ΡΩΜΛΙΟΣ ἐν Κοτ-. 
Χντα ], σ. 113, σημ. 2). Κλασσικά: α) σίµης Τροιζῆνος (ΡΩΝΜΛΙΟΣ, ξ-ὰ. σ. 105), β) ναοῦ ᾿Αθηνᾶς Πεισιστρατιδῶν (Ῥαυνε - 
Ύουκο, ξ-ᾱ, πίν. 112), γ) ναοῦ "Αλέας ᾿Αθηνᾶς Τεγέας (Ώυολ» -ΟΝΚΜΜΕΝΝΕΝ, ἔ-. κἰν. 464), δ) Καλυδῶνος, τελευταῖον ΛΛά-- 
φριον περὶ τὸ 400 π.Χ. (Ώυσσνε, ξά,). 

3. Πρβλ. Μ. Οομιαονον, Ίο Ῥατιμέποη, σ. 23, ὅστις προσθέτει καὶ ὅτι ἐκκλήσσεταί τις διὰ τὴν ἀντίθεσιν, τὴν ὁποίαν κα- 
Ῥουσιάζουν αἱ μορφαὶ αὗται πρὸς τὰς τῶν ἀκρωτηρίων, εἰς τὰς ὁποίας τόσον ἐλευθέρως ἀνακτύσσεται ἡ φυτικἡ διακόσµησις, 
ἀκόμη δὲ καὶ ὅτι ὁ ἀρχιτέκτων των εἶχεν ὁλιγωτέραν ἐλευθερίαν καὶ οὕτω ἠναγκάσθη νὰ διατηρήση εἰς τὰς κεφαλὰς τῶν λα. 
όντων τῆς ὑδρορρόης ἕνα συμβατικὸν τύπον διὰ νὰ τοὺς κάµη νὰ συμφωνήσουν πρὸς τά δωρικἀ στοιχεῖα τοῦ θριγκοῦ: ἡ 
αὐτὴ ἀνάγκη λέγω τοῦ ἐπέβαλε νὰ κάµη τὸ αὐτὸ καὶ διὰ τοὺς ἡγεμόνας κεράµους. 

3, Πρβλ. καὶ τὸ περίκλειον φιλοκαλοῦμεν μετ εὐτελείας (ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Π. 40). 

3: Ὡς ἡ στήλη τῆς Σάμου: 1. ΒομΗνλυ, Αιξ Ἰοπίκομεν μπά ΠαΙσονεη Νεκτοροίοη, Παἱρείᾳ 1898, πἰν. Ι, ἀριθ. 2 καὶ 
Δ. ΕΤΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ΑΕ 1924, σ. 74, εἰκ. ΠΠ. 

5. ΒοΚΜΙλυ, ξ-ὰ, πίν. 1, ἀριθ. 1 καὶ 2. ήασνυτις, Γοκίκοη ἀες ΒαυΚμησι, τ. 1, σ. 145, εἰκ. 1. 
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439. Τεμάχια ἡγεμόνων καλυπτήρων κεράµων ἐκ τῆς ᾿Ακροπόλεως, 
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441, Τεμάχια ἠγεμόνων καλυπτήρων κεράµων ἐκ τῆς ᾿Ακροπόλεως. 
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442. Τεμάχια ἡγεμόνων καλυπτήρων κεράµων ἐκ τῆς ᾿Ακροπόλεως, 
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44. Τεμάχια ἡγεμόνων καλυπτήρων κεράµων ἐκ τῆς ᾿Ακροπόλεως. 
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τῶν κάτω ἄκρων τῶν ἑλίκων ἀπομένον τριγωνικὸν κενὸν πληροῖ διὰ κοσµήματος, ὡς 
εἰς τὴν Σαµίαν στήλην τοῦ Διαγόρου!, οὔτε μεταξὺ τῶν φύλλων τοῦ ἀνθεμίου παρεµ- 
βάλλει ἄλλα μικρότερα λογχοειδῆ, ὡς εἰς τὰς σαμιακὰς” καὶ τὰς κερκυραϊκάς», οὔτε 
δὲ καὶ τὸ ἄνω περίγραµµα τοῦ ἀνθεμίου ἐμφανίζεται ὀξυκόρυφον", ἀλλὰ δι ἁπαλῆς 
κυκλικῆς καμπύλης περατούµενον. Μία ἐλαφρὰ παραλλαγὴ ὁμοίου κοσµήµατος, 
εἰς τὸ ὁποῖον αἱ δύο ἀντίνωτοι ἔλικες συνάπτονται δι’ ὁριζοντίας ταινίας, συναντᾶ- 
ται ἐπὶ ὀρειχαλκίνης ἀσπίδος τῆς Ολυμπίας". Ἔκαμον λοιπὸν καὶ εἲς τοὺς καλυπτῆ- 
ῥρας οἱ ἀττικοὶ γλύπται ὅ,τι εἷς τόσα ἄλλα ἀρχιτεκτονικὰ καὶ διακοσμητικὰ στοιχεῖα, 
ἅτινα παρέλαβον ἐκ τῆς ᾽Ανατολῆς: τὰ ἐμιμήθησαν μέν, συγχρόνως ὅμως καὶ τὰ ἔτρο- 
ποποίησαν κατὰ τὸν λογικώτερον καὶ τὸν ὠραιότερον δυνατὸν τρόπον, δηµιουργήσαν- 
τες θαυμαστὰ εἰς ἁδρότητα καὶ λιτότητα δημιουργήματα (εἰκ. 439 -443, πίν. 91, 92)», 
σύμφωνα πρὸς τὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς των. 

Εἰς τὸ περὶ Δυναμικῆς Συµµετρίας τοῦ Παρθενῶνος καὶ ἄλλων ἑλληνικῶν ναῶν ἔργον 
του ὁ 1. Ηαπιδίάρε παρέσχε γεωμετρικὴν κατασκευὴν τῶν ἑλίκων τῆς προσόψεως τῶν 
ἡγεμόνων καλυπτήρων, σύμφωνον πρὸς τὴν θεωρίαν του, τὴν ὁποίαν ἀποδίδει ἁπλού- 
στερον ἡ ἡμετ. εἰκ. 444 καὶ ὁ πίν. 93ε. Ὁ (ατρεπίεγῖ, ὁμιλῶν περὶ τοῦ ὑπὸ τοῦ Ηαπι- 
Βίάρο ὑποστηριζομένου γεωμετρικοῦ μυστικισμοῦ, καταλήγει εἰς τὸ συμπέρασμα, ὅτι 
εἶναι πολὺ ἀμφίβολος ἡ ὀρθότης τῶν θεωριῶν του, τόσον διὰ τοὺς ναούς, ὅσον καὶ διὰ. 
τὰ ἀγγεῖα καὶ ὅτι α ρτἰοτί πᾶσα πιθανότης περὶ τῆς ὀρθότητός των εἶναι ἐναντίον της. 

"Όσον ἀφορᾷ τὰς ἕλικας ἢ σπείρας τῶν ἡγεμόνων καλυπτήρων παρατηροῦμεν τὰ 
ἑξῆς: ὁ Ῥεπτοςε ὑπεστήριξε παλαιότερον, ὅτι αἱ καλύτεραι ἑλληνικαὶ σπεῖραι ἐπλη- 
σίαζον πολὺ τὰς λεγοµένας λογαριθµικάς», αἵτινες ἐσχετίζοντο στενῶς πρὸς καμπύ- 
λας, διαγραφοµένας δι’ ἀνελίξεως νήµατος ἀπὸ τοῦ γνωστοῦ κογχυλίου τῆς πορφύρας, 
τοῦ ἐπιστημονικῶς ὀνομαζομένου ππωτεχ (γποι]ας, ἂν καὶ αἱ καμπύλαι αὗται δὲν 
ἱκανοποιοῦσι πάσας τὰς ἀπαιτήσεις τῆς σπείρας, οἵαν κατεσκεύαζον αὐτὴν οἱ Ἕλλη- 
νες. Τὴν περὶ ὁμοιότητος πρὸς λογαριθμικὴν σπεῖραν γνώμην τοῦ Ῥοπτοσο δέχεται 
καὶ ὁ Ηαπιδίάρο», ὅστις δέχεται ἐπίσης (σ. 58) καὶ ὅτι ἡ ἐξ ἀνελισσομένου κογχυλίου. 
διαγραφοµένη σπεῖρα δύναται νὰ χρησιμοποιηθῇ ἐπωφελῶς καὶ εἰς τὴν σχεδίασιν 
αὐτῆς. 

Εἰδικῶς διὰ τὰς σπείρας τῶν ἡγεμόνων καλυπτήρων τοῦ Παρθενῶνος γράφειόὁ 


1, Ῥοχμιλυ, ξ-ὰ, πίν. 1, ἀριθ. 3 καὶ Δ. ΕΤΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ξὰ, σ. 74, εἰκ. 10. 

2. Βοσμιαυ, ξὰ, πίν. [, ἀριθ. 1 καὶ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ξὰ, σ. 75, εἰκ. 12. 

3, Ο. Κουενναιητ - Η. δοµιΡ1Ρ, Κοηκντα, 1, Βετίη 1940, εἰκ. 30 ἄνω. 

4. Βοεμιαυ, ἔά, πίν. 1, ἀριθ. 1, 2, 1. 

5. ΑΑ 52 1911, στ. 63, εἰκ. 28. 

6. Τοῦτ αὐτὸ εἶχον ἄλλωστε πράξει καὶ οἱ Ἕλληνες τῆς Ἰωνίας διὰ τὰ ἔκ τῆς ἔσω ᾿Ανατολῆς (µεσοποταμιακἁ καὶ ἄσσυ- 
ριακὰ) πρότυπα, τῶν ὁποίων παρέλαβον μὲν τὴν διακόσµησιν, ἀλλὰ τὴν ἑτροποποίησαν καὶ τὴν ἐνεψύχωσαν ἐπὶ τὸ καλλι- 
τεχνικώτερον, ὡς μαρτυροῦσι, μεταξὺ ἄλλων, καὶ αἱ ἐπιστέψεις τῶν ἐπιτυμβίων στηλῶν τοῦ Δορυλαίου (Κὅπτε, ΑΜ 29, 1895, 
πὶν. Ι-- Μενοςι, ΟαἰαΙοεμε ἀες «ευἱριµτος ἆος Μικέες οἱλοπιαη5, Οοποιαπιϊπορίο 1913, τ. Π, ἀριθ. 526) καὶ τῆς ἐκ Τρωάδος, 
ἐπιτυμβίου στήλης ἐν Βοστώνη τῆς ᾽Αμερικῆς (Ευκτινάνοικ, ἀαίηα Ι, εἰκ. 253, ΕΓΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ΑΕ 1924, σ. 69, εἰκ. 9 καὶ 
Ῥηνεµοοκ, Ατοίοοιωτο, σ. 145, εἰκ. 54). 

7. ΑΙΑ 34, 1921, σ. 18 ἐξ. 

Β. Ῥεκκοσε, Ὠσανήπῃᾳ απά Οοπςιγυσίίοη Οἱ (ἴχο Ἰομίς Υο]μίς, Ῥαρεγο οἵ ενα Βογα! Ιποιἰιμιο οἳ Βεὴιίαῖν Αγοίιοεις, 1902. 

9. Τλο ῬατίλοποΏ απά οἴλος ΟτοςΚς Τεπιρίες, ἐλεῖγ Ὠνπατηίς θΥπιπιείτγ, Νονν Ἠανεῃ 1924, σ. 56. 
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Ἠαπηρίάρε, ὅτι τὸ πλέον κτυπητὸν πρᾶγμα ποὺ περιέχουν εἶναι ὅτι, ἐξαιρουμένου τοῦ. 
ἀνθεμίου, ἡ ἀπομένουσα ἀναλογία των εἶναι ἑνὸς τετραγώνου καὶ ἑνὸς ὀρθογωνίου 
μὲ διαγώνιον Υ 5 (βλ. λεπτοµερείας κατωτέρω εἰς τὸ περὶ ᾽Αναλογιῶν κεφάλαιον). 

Ἡ εἰς τὴν σ. 56 τοῦ βιβλίου του περιεχοµένη γεωμετρικἡ κατασκευἠ τῶν ἑλίκων 
τῶν ἀκροκεράμων, τὴν ὁποίαν ἀνεφέραμεν, ἐγένετο ἐπὶ τῇ βάσει τῆς πολυπλόκου θεω- 














-- ---Ο,586---- . 


444. Γεωμετρικὴ κατασκενὴ τῶν ἑλίκων τῶν προσόψυων τῶν ἡγεμόνων καλυπτήρων κεράµων 
(Κατὰ τὸν συγγραφέα). 


ρίας του, ἣν στηρίζει ἐπὶ τοῦ περὶ χρυσῆς τομῆς χωρίου τοῦ Θεαιτήτου τοῦ Πλάτωνος 
(148Α), καθ’ ὃ δύο μὴ σύμμετροι γραμμικῶς διαστάσεις γίνονται δυνάµει σύμμετροι, 
ὅταν δηλαδὴ ὑψωθῶσιν εἰς µίαν δύναμιν. 
᾽Αντὶ τῆς κάπως δυσνοήτου ταύτης γεωμετρικῆς κατασκευῆς τῶν ἑλίκων τοῦ Ηαπι- 
Ρίάρε παραθέτοµεν ἐνταῦθα τὴν ἀκόλουθον πλέον εὔληπτον κατασκευήν, διὰ τῆς ὁ- 
ποίας καθορίζονται αἱ λεπτοµέρειαι χαράξεως τῆς ἐξωτερικῆς µόνον ἔλικος (εἶκ. 444). 
Δεδομένων τῶν διαστάσεων τῶν ἀκροκεράμων 0,356 Χ 0,52, ἐὰν ἀφαιρέσωμεν τὴν 
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πλίνθον, ύψους 0,075. μᾶς ὑπολείπεται ἓν ὀρθογώνιον 0,356 Χ0,445μ. (εἰκ. 444). Τὸ 
ὀρθογώνιον τοῦτο, ΑΒΔΓ, εἶναι τὸ περιγεγραμµένον εἰς τὸν ἡγεμόνα καλυπτῆρα ὀρθο- 
γώνιον, τοῦ ὁποίου οἱ δύο κύριοι ἄξονες συμμετρίας εἶναι οἱ ΕΖ καὶ ΗΘ. Φέρομεν 
ἔπειτα τὰς διαγωνίους των ΒΓ καὶ ΑΔ, ἡ τομὴ τῶν ὁποίων εἲς Λ σημειώνει τὴν κορυ- 
φὴν τῆς στηριζούσης τὸ ἀνθέμιον µεγάλης κάλυκος. Χαράσσομεν κατόπιν τὰς δια- 
γωνίους τῶν δύο μικρῶν ὀρθογωνίων, εἲς ἃ διαιρεῖται τὸ κάτω ἥμισυ τοῦ μεγάλου ὁρ- 
θογωνίου, ἤτοι τῶν ΕΓΗΛ καὶ ΗΛΖΔ. Ἡ τομὴ τῶν διαγωνίων τούτων εἲς Κ καὶ Κ. 
σημειώνει τὰ κέντρα τῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἑλίκων, αἴτινες στηρίζουν τὸ ἀνθέμιον, τὰ 
κέντρα δὲ ταῦτα εὑρίσκονται ἀκριβῶς εἰς τὸ 1/4 τοῦ µήκους τῶν μεγάλων διαγωνίων 
ΓΒ καὶ ΑΔ. Γράφομεν κατόπιν µίαν παράλληλον ΜΝ, εἲς ὕψος ἀπὸ τῆς βάσεως ΓΔῖσον 
πρὸς τὸ ἥμισυ τῆς βάσεως ΓΔ (τοι ἴσον πρὸς τὸ ΓΗ), ὁπότε σχηματίζονται εἰς τὴν βά- 
σιν δύο συνεχόμενα τετράγωνα, τὰ ΜΓΗΞ καὶ ΞΗΔΝ. ᾿Αγομεν μετὰ ταῦτα: 1) καθέτους 
ἀπὸ τῶν σημείων συναντήσεως τῶν διαγωνίων ΗΕ καὶ Η7 μετὰ τῆς παραλλήλου ΜΝ 
(δηλαδἡ ἀπὸ τῶν σημείων Π καὶ Ρ) καὶ 2) µίαν παράλληλον ΣΤ, ἀπέχουσαν τῆς βά- 
σεως κατὰ μῆκος διπλάσιον τοῦ ΜΠ ἢ ΣΥ ἢ ΡΝ ἢ ΦΤ. Τὰ σημεῖα συναντήσεως τῶν 
καθέτων ΠΎ καὶ ΡΦ μετὰ τῆς παραλλήλου ΣΤ ὁρίζουσι τὰς γραμμὰς τοῦ σκελετοῦ, 
ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἐγγράφεται ἡ ἐξωτερικὴ ἕλιξ καὶ τὰ σημεῖα ἐπαφῆς αὐτῶν. Οὕτω 
ἐκ τῶν εἰς τὴν διάθεσιν ἡμῶν γραμμῶν: α) ἡ μὲν βάσις ΓΑ ἐφάπτεται τῆς ἐκ τῶν κάτω. 
ἐκκινήσεως τῶν ἑλίκων εἰς τὰ σημεῖα Χ καὶ Ψ, ἄτινα εἶναι τὰ µέσα τῶν κάτω πλευρῶν. 
ΓΗ καὶ ΗΔ τῶν δύο μικρῶν κάτω τετραγώνων, β) ὁ κατακόρυφος ἄξων συμμετρίας 
ΗΞ εἶναι ἡ ἐφαπτομένη τῆς ἀμέσου συνεχείας τῶν ἑλίκων εἰς τὸ µέσον τοῦ ὕψους 
του, Υ) αἱ γραμμαὶ ΞΠ καὶ ΞΡ εἶναι αἵ ἑφαπτόμεναι τῆς περαιτέρω συνεχείας τῶν ἑλί- 
κων εἰς τὸ ἄνω µέρος, δ) αἱ γραμμαὶ ΠΥ καὶ Ρῷ ἐφάπτονται κατὰ τὸ μέσον των Ώ, Ω 
τῆς συνεχείας τῆς ἕλικος, ε) ἡ γραμμὴ ΥΦ ἐφάπτεται τῆς κάτω στροφῆς τῆς ἐξωτερι- 
κῆς ἕλικος κ.ο.κ. 

᾿Αδιοσημείωτος καὶ πάλιν τυγχάνει ὁ εἰς τοὺς ἠγεμόνας διὰ µίαν ἀκόμη φορὰν 
διαπιστούµενος ἰωνισμὸς τοῦ Παρθενῶνος, τὸν ὁποῖον συχνάκις ἤδη μᾶς ἐδόθη ἀφορ- 
μὴ νὰ ἀναφέρωμεν (ἐσωτερικὴ ἰωνικὴ ὑπὲρ τὸν σηκὸν ζωφόρος, ἀστράγαλος ὑπὲρ τὰς, 
τριγλύφους, ἰωνικὰ κυµάτια τῶν ἐπικράνων τῆς παραστάδος, λέσβιον κυµάτιον τοῦ 
θράνου, λέσβιον κυµάτιον τοῦ καταετίου γείσου, ἀνεστραμμένον λέσβιον κυµάτιον 
τῆς βάσεως τῶν κιγκλίδων κλπ.). 

Περαίνοντες τὸν περὶ τῶν ἀκροκεράμων λόγον θὰ προσθέσωµεν, ὅτι ἂν καὶ δὲν διε- 
σώθησαν ἐπὶ τῶν ἡμετέρων ἡγεμόνων ἴχνη χρώματος, ὅμως θὰ πρέπει νὰ δεχθῶμεν, 
ὅτι καὶ τούτων αἱ γλυφαὶ θὰ ἐζωντάνευον διὰ χρωμάτων], ὅπως ἄλλωστε συνέβαινε 
καὶ διὰ τόσα ἄλλα ἀναμφισβητήτως χρωμµατισµένα ἀρχιτεκτονικὰ καὶ γλυπτὰ µέλη 
τοῦ Παρθενῶνος (ἐπιστύλια, τριγλύφους, γεῖσα, σῖμαν, κυµάτια ἐπικράνων παραστά- 
δων καὶ θράνων)". Χρωματισταὶ ἄλλωστε ἦσαν καὶ πολλαὶ ἀνθεμωταὶ ἐπιτύμβιοι στῆ- 


1. Βλ. σχετικῶς καὶ Ο, Ῥκλροηνικεν ἓν 0). 11, 1910, σι 50. 
3. Ῥεκκοςε, Ρεϊπεῖρίες, σ. 55 (ΟἨ ἴ]νο Ροἱγοβγοπηγ οἳ λα Ρατίμοποη). 
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λαι, ὡς π.χ. ἡ ἓν Νέᾳ Ὑόρκη ἀττικὴ ἰωνική", τῶν ὁποίων τὴν ἐξ ᾿Ανατολῆς καταγώ- 
γὴν πρῶτος ὑπέδειξεν ὁ 1ῶ5οείῦκα”. 

Θὰ προσθέσωµεν ἀκόμη καὶ ὅτι αἱ εἰς τὰ διασωθέντα πολλὰ τεμάχια ἡγεμόνων πα- 
ρατηρούµεναι μικροδιαφοραὶ ἐκτελέσεως (φύλλα τοῦ ἀνθεμίου, διάπλασις αὐλάκων 
τῶν ἑλίκων, σημεῖον ἐπαφῆς τῶν ἑλίκων καὶ πλάτος περιθωρίου των) (εκ. 439 - 443) 
δὲν ὀφείλονται εἰς ἀλλαγὴν τοῦ σχεδίου οὔτε εἰς µεταγενεστέραν ἀντικατάστασιν 
φθαρεισῶν κεράµων, ἀλλ εἰς τὴν διάφορον τεχνικὴν δεξιότητα τῶν συγχρόνων λιθο- 
ξόων, οἵτινες, δεδομένου τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ τῶν ἀκροκεράμων (126, βλ. ἀνωτέρω 
σ. 613), θὰ ἦσαν βεβαίως πλείονες τοῦ ἑνὸς καὶ διαφόρου ἱκανότητος. 

Συμφώνως πρὸς τὰ ἀνωτέρω λεπτομερῶς ἐκτεθέντα περὶ στέγης στοιχεῖα δύναται 
νὰ συναχθῇ τὸ ἑξῆς γενικὸν περὶ αὐτῆς συμπέρασμα: 

Ἡ στέγη ἀπετέλει διὰ τοὺς ἀρχαίους ἀρχιτέκτονας ὄχι µόνον σπουδαῖον µέρος τῆς 
ὅλης κατασκευῆς τοῦ ναοῦ, ἀλλὰ καὶ σημαντικὸν στοιχεῖον τῆς ἐξωτερικῆς του ἔμφα- 
νίσεως. Εὐνόητος λοιπὸν ἀποβαίνει ἡ µεγάλη φροντίς, ἡ ὁποία κατεβάλλετο διὰ τὴν 
διαμόρφωσιν καὶ τὴν διακόσμησίν της. Ἔτσι αἱ δύο µεγάλαι κεκλιµέναι ἐπιφάνειαι 
τῆς διρρίκτου στέγης κατήντων ἀληθιναὶ καλλιτεχνικαὶ συνθέσεις. Τοιαύτη δὲ ἧἦτο 
καὶ ἡ τοῦ Παρθενῶνος (εἶκ. 423, 431), τῆς ὁποίας οἱ ἐκ πεντελησίου μαρμάρου στρώ- 
τῆρες καὶ καλυπτῆρες κέραµοι, μὲ τὴν ἐκφραστικὴν τῆς λειτουργίας των µορφήν, τὴν 
ποικιλίαν τῆς συνθέσεως τῶν κεκλιµένων καὶ τῶν κορυφαίων καλυπτήρων, τὰ περί- 
τεχνα καὶ διακριτικῶς χρωματισµένα γλυπτὰ µέτωπα τῶν ἡγεμόνων καὶ τῶν Ψευδοη- 
γεµόνων ὀρθοκεράμων, ἐπεβάλλοντο εἰς τὸν θεατήν, ὡς µία ὀντότης ἀνάλογος πρὸς 
τὰ ἄλλα τῆς κατασκευῆς ὀργανικὰ µέλη. Ὅλως δὲ ἰδιαιτέρως ἐπεβάλλοντο τὰ περι- 
γράμματα τῆς στέγης, τὸ κορυφαῖον καὶ τὸ τῶν κάτω ἄκρων αὐτῆς, ἄτινα ἦσαν συγ- 
χρόνως καὶ τὰ πλέον χαρακτηριστικὰ τοῦ ὅλου περιγράµµατος τοῦ ναοῦ. 

"Ὅσον ἀφορᾷ τὸ μάρµαρον τοῦ κεράµου τῆς στέγης θὰ προσθέσω ἀκόμη, ὅτι τοῦτο 
κατὰ τὸν Ῥοητοςο" καὶ τοὺς ἀκολουθούντας αὐτὸν ΜΙομασίί' καὶ Τ.. Υ. 5Υ0οΙ5 ἦτο 
τὸ λίαν διαφανὲς πάριον. Τοῦτο εἶναι ἓν µέρει ἀληθές: διότι ὑπάρχουσι μὲν πράγµατι 
πολλοὶ ἓκ παρίου μαρμάρου κέραµοι ἐπὶ τῆς ᾿Ακροπόλεως, ἔχοντες τὰς ἀπαιτουμέ- 
νας διὰ τὸν Παρθενῶνα διαστάσεις, ἀλλ᾽ οὗτοι δὲν ἦσαν οἱ ἀρχικοί: διότι οἱ ἀρχικοὶ 
ἦσαν ἀσφαλῶς ἓκ πεντελησίου μαρμάρου", ἐξ ὤν πολλὰ τεμάχια διεσώθησαν ἀκόμη 
ἐπὶ τῆς Ακροπόλεως, ἄλλα δὲ πάλιν διατηροῦνται ἀκόμη ἐπὶ τῆς στέγης τοῦ μνημείου, 
ὡς π.χ. ἡγεμόνες στρωτῆρες καὶ καλυπτῆρες (εἰκ. 436 καὶ 437). Αἱ ἐκ παρίου µαρµά- 
ρου κεραμίδες θὰ προέρχωνται πιθανώτατα ἔκ τινος ἐπισκενῆς, γενομένης κατὰ τὴν 


Α/Α 26, 1922, σ. 267. 

ΑΜ 14, 1489, σ. 297. 

Ῥεϊηκίρἰες, σ. 46, σημ. 2. 

Ῥες Ρατίήνεηση, σ. 11. 

Ῥουκπιᾶ]ο: «ος Κἰασαΐσοψεη ΑΙἰοτίιπι» 2, σι 1175 

Ἓκ πεντελησίου μαρμάρου ἦσαν ἐπίσης κατὰ ΠΑΥΣΑΝΙΑΝ (3, 10, 3) καὶ οἱ κέραµοι τοῦ ἐν Ὀλωμπίᾳ ναοῦ τοῦ Διός: 
κέραµος δὲ οὗ γῆς ἁπτῆς ἐστιν, ἀλλὰ κεράµου τρόπον λΐθος ὁ Πεντελῆσιν εἰργασμένος' τὸ δὲ εὕρημα ἀνδρὸς Ναξίου λέγου- 
σιν εἶναι Βύζου, οὗ φασιν ἐν Νάξῳ τὰ ἀγάλματα ἐφ᾽ ὧν ἐπίγραμμα εἶναι 

Νάξιος Εὔεργός µε γένει Λητοῦς πόρε, Βύζεω 

παῖς, ὃς πρώτιστος τεῦξε λίθου κέραµον. 


ΘΨΦΗΝΠ 
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ἀρχαιότητα!, ἀπαιτηθείσης δὲ εἴτε λόγῳ φθορᾶς τῶν βασταζόντων τὰς κεραμίδας ξύ- 
λων εἴτε, ὅπερ καὶ θετικώτερον, λόγῳ πυρκαϊᾶς (περὶ ἧς βλ. ἀνωτέρω). 

Ο Βἱπαπιοος, γράφων περὶ τῶν ἐκ πἀρίου μαρμάρου κεραµίδων τοῦ Παρθενῶνος”, 
λέγει, ὅτι τὰ σήµερον σωζόμενα τοιαῦτα τεμάχια ἔχουν ἐκτελεσθῆ μὲ τεχνικὴν ξένην 
πρὸς τὴν τοῦ 5ου π.Χ. αἰ. καὶ μὲ μάρμαρον κατωτέρας ποιότητος καὶ μέ τινας μικρὰς 
ἐρυθρὰς φλέβας καὶ ὅτι αἱ πρισματικαϊὶ ἰδίᾳ ἐπιφάνειαι τῶν καλυπτήρων, ἀντὶ νὰ εἶναι 
εἰργασμέναι μὲ ἐργαλεῖον καὶ λειοτριµµέναι, φαίνονται μᾶλλον κομµέναι διὰ πρίονος, 
ὡς εἶχεν ὑποδείξει παλαιότερον ὁ Ὠδτρ[ειά”, ὅστις καὶ συνεπέρανεν ἐκ τούτου, ὅτι ὁ 
πριονισμὸς τῶν κεράµων εἶχεν ὀφευρεθῆ ὑπὸ τοῦ Ναξίου Βύζου. ᾽Αντιθέτως ὁ Ιοροίας' 
καὶ ὁ Ώυτπι” ὁμιλοῦν περὶ αὐτῶν, ὡς ἐὰν ἦσαν περίκλειοι». Ἐξετάσας ἐκ νέου τὰ ἐκ 
παρίου μαρμάρου τεμάχια κεραµίδων, τῇ βοηθείᾳ τοῦ λίαν εἰδήμονος μαρμαροτεχνί- 
του Ν. Σκαρῆ, ἐβεβαιώθην παρ) αὐτοῦ, ὅτι ἡ ἐργασία τῶν δὲν ἔχει ἐκτελεσθῆ διὰ πρί- 
ονος, ὅπερ θὰ ἧτο ἀδιανόητον, ἀλλὰ διὰ λειστρίου (λαµάκι). Πάντως τὰ ἐκ παρίου 
μαρμάρου τεμάχια δὲν παύουν νὰ εἶναι μεταγενέστερα, προερχόμενα, ὡς ἤδη εἴπομεν, 
ἔκ τινος ἀνανεώσεως τοῦ κεράµου, ἄγνωστον πότε γενομένης, ἀλλ᾽ ὁπωσδήποτε προρ- 
ρωμαϊκῆς. Βέβαιον πάντως εἶναι, ὅτι αἱ ἀρχικαὶ κέραµοι τοῦ 5ου αἰῶνος ἦσαν ἐκ τοῦ 
καλυτέρου πεντελησίου μαρμάρου καὶ οὐδὲν ἴχνος πρίονος δεικνύουν”. 


ΘΕΩΡΙΑ Ο«ΑΚΡΕΝΤΕΕ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΥ 


Τερματίσαντες τὴν ἀρχιτεκτονικὴν ἀνάλυσιν τῶν διαφόρων μερῶν τοῦ περικλείου. 
Παρθενῶνος, δυνάµεθα ἤδη νὰ προβῶμεν καὶ εἲς τὴν λεπτομερῆ ἐξέτασιν τῶν ἐπιχει- 
ρημάτων, ἐπὶ τῶν ὁποίων ἐστήριξεν ὁ ΚΕ. (ατρεπίετ τὴν πρόσφατον αὐτοῦ (1971) περὶ 
Παρθενῶνος θεωρίαν, σύντομον περίληψιν τῆς ὁποίας παρεθέσαµεν εἰς τὸ τέλος τοῦ. 
πρὠτου µέρους τοῦ ἔργου τούτου (σ. δ7- 589). 

Τὴν νέαν θεωρίαν του ἑστήριξεν ὁ ΟατρεπίοΓ ἐπὶ τῶν ἑξῆς ἐπιχειρημάτων: 

1) Θεωρεῖ ἀπίστευτον καὶ ἀπίθανον τὴν ἰσχύουσαν γνώµην, τὴν στηριζοµένην ἐπὶ 
τῆς σιγῆς οἰουδήποτε συγγραφέως ἢ ἐπιγραφῆς περὶ κατασκευαζοµένου νέου ναοῦ. 
τῆς ᾿Αθηνᾶς κατά τε τοὺς χρόνους τῆς Περσικῆς εἰσβολῆς καὶ ἀργότερον, µέχρι τῆς 
εἲς τὴν ἀρχὴν ἀνόδου τοῦ Περικλέους, ἑπομένως ἀπίθανον καὶ τὸ ἐκ τῆς σιγῆς ταύτης 
συναγόµενον συμπέρασμα, ὅτι οὐδεμία προσπάθεια ἐγένετο ἀποκαταστάσεως τῶν περ- 
σικῶν ζημιῶν δι᾽ ἀναλήψεως ἔργου τινὸς εἲς τὸν Παρθενῶνα, τὸ ἄνδηρον (ρἰαίε[ογπιε, 


1. Ὡς καὶ ἀλλαχοῦ γράφοµεν. ὁ Ώκονυν (Ώσουοε Οἱά αὐά Νεν, σ. 23) θεωρεῖ τὸν σηκὀν καλυπτόµενον ὑπὸ λεπτῶν καὶ λίαν. 
διαφανῶν πλακῶν, βεβαίως παρίων. 

2. Α1Α 38, 1934, σ. 98. 

3, Ὅστις ἐν ΑΜ 14, 1889, σ. 322 τὰς θεωρεῖ προπερσικάς. 

4. Οπορμήσεῖνο Ματιποτοιυαϊση, Βεη]ίη 1890, σ. 123. 

5. ῬαυΚυποι”, σ. 206, σημ. 2. 

6. Πρβλ. σχετικῶς καὶ ἘνλΖεα, Ῥαυκαηίας ΙΙ, σ. 503. 

7. Πρβλ. Ώινομουκ, ἔ-ᾱ, 
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ἡ ἄνω ἐπιφάνεια) τοῦ στερεοβάτου τοῦ ὁποίου παρέµενεν ἐπὶ 30 καὶ πλέον ἔτη (480 - 
441 π.Χ.) ἀργὸν καὶ κενόν. 

Πρὸς κατάρριψιν τῆς γνώμης ταύτης προβάλλει ὁ Οατρεπίετ τὸ ἐκ πωρολίθου ὑπ 
ἀριθ. 3 ἀνάλημμα (εκ. 27), ὅπερ ἀπεδείχθη, ὡς εἴπομεν ἀνωτέρω", ὅτι χρονολογεῖται 
μεταξὺ τοῦ 470 καὶ τοῦ 460 καὶ ἑπομένως συνηγορεῖ ὑπὲρ οἰκοδομικῆς τινος δραστη- 
ριότητος, ἀναληφθείσης τότε ἐπὶ τοῦ ἀνδήρου τοῦ ναοῦ, ἤτοι περὶ ἐνάρξεως κατα- 
σκευῆς ναοῦ τοὐλάχιστον 20 ἔτη πρὸ τῆς εἰς τὴν ἀρχὴν ἀνόδου τοῦ Περικλέους 
(449 π.Χ.) καὶ 22 πρὸ τῆς ἐνάρξεως κατασκευῆς τοῦ νῦν Παρθενῶνος ὑπὸ τοῦ Ἰκτίνου 
τὸ 447 π.Χ. 

2) Ὅμοιον συμπέρασμα δύναται, λέγει, νὰ συναχθῇ καὶ ἐκ τῶν ἐτησίων ἀπολογισμῶν 
τῶν. ἐπιστατῶν τοῦ περικλείου Παρθενῶνος. Οἱ λογαριασμοὶ οὗτοι καλύπτουν τὰ 15 
ἔτη μεταξὺ τοῦ 447 καὶ τοῦ 432 π.Χ. "Αξιον σημειώσεως ὅμως εἶναι, ὅτι κατὰ τὰ τε- 
λευταῖα πέντε ἔτη τῆς περιόδου ταύτης δὲν ἐγένοντο δαπάναι δι’ οἰκοδομικὰ ἔργα εἰς 
τὸν Παρθενῶνα, εἰ μὴ µόνον διὰ γλυπτικὰς ἐργασίας τῶν ἀετωμάτων. Φαίνεται λοιπὸν 
βέβαιον, ὅτι ὁ ναὸς ἦτο κατὰ τὰ πέντε τελευταῖα ἔτη τελειωμένος ἀπὸ πάσης ἄλλης 
ἀπόψεως, πλὴν τῆς τελικῆς ἐπεξεργασίας τῶν ραβδώσεων, τῶν ἐπιφανειῶν τῶν µαρµά- 
ρων καὶ τοῦ χρωματισμοῦ (κυµατίων, φατνωμάτων κλπ.). 

Εἶναι ὅμως φυσικῶς ἀδύνατον µία τόσον ὀγκώδης καὶ μεγαλοπρεπὴς κατασκευή, 
μὲ τελείως λαξευμένα καὶ συνηρμολογηµένα μάρμαρα νὰ ἡμποροῦσε νὰ γίνῃ εἰς τὸ 
τόσον βραχὺ χρονικὸν διάστηµα τῶν πέντε ἐτῶν, ἐὰν δὲν ὑπῆρχον πρόχειρα καὶ 
Έτοιμα τὰ ἐκ πεντελησίου μαρμάρου ἀπαιτούμενα ἀρχιτεκτονικὰ µέλη καὶ ὑλικά. 

3) δη πρὸ δθετίας ὁ ΗΠΙ συνήγαγε τὴν κάτοψιν ἑνὸς ἀρχαιοτέρου ναοῦ, τοποθετη- 
θέντος καὶ ἀνεγερθέντος ἐπὶ τῆς αὐτῆς κατὰ τὸ πλεῖστον θεμελιώσεώς πρὸς τὸν νεώτε- 
ρον Παρθενῶνα (πτ. πίν. Π1, πίν. 3). Τοὺς κίονας τοῦ ναοῦ αὐτοῦ ὑπελόγισεν, ὡς ἤδη εἴ- 
ποµεν(σ. 65 ἐξ.) εἲς 16 διὰ τὰς μακράὰς. καϊό διὰ, τὰς στενὰς πλευράς, τὰ δὲ συμπεράσματά 
του ἐγένοντο γενικῶς ἀποδεκτά. Ἐκ τῆς συνεξετάσεως τῶν δύο σχεδίων, τοῦ παλαιοῦ 
καὶ τοῦ νέου ναοῦ (εἰκ. 47. 71, πἰν. 3), γίνεται φανερόν, ὅτι ἀμφότεροι ἔχουν πολλὰ κοι- 
νὰ στοιχεῖα, μὲ τὴν διαφορὰν µόνον, ὅτι ὁ νεώτερος εἶναι κατὰ ἕνα κίονα µακρότερος, 
καὶ κατὰ δύο κίονας πλατύτερος. Εἶναι ἐντούτοις ἄξιον ἰδιαιτέρας σηµειώσεως, ὅτι ἡ 
αὔξησις τῶν διαστάσεων τοῦ νεωτέρου ναοῦ δὲν συνοδεύεται ὑπὸ ἀναλόγου αὐξήσεως 
τῶν ἐπὶ µέρους στοιχείων τῆς κατασκευῆς του’ διότι οὔτε οἱ τοῖχοί του εἶναι παχύτεροι 
οὔτε οἱ κίονές του εὐθυτενέστεροι καὶ ὑψηλότεροι οὔτε οἵ ἀναβαθμοὶ τῆς κρηπῖδός 
του πλατύτεροι καί, ὅπερ καὶ σπουδαιότερον, αἵ κάτω διάµετροι τῶν κιόνων τοῦ πα- 
λαιοῦ καὶ τοῦ νέου ναοῦ εἶναι αἱ αὗταί, µόνον δὲ τὸ µεταξόνιον εἶναι κατὰ 0.115. µι- 
κρότερον. Ἐὰν λοιπόν, λέγει ὁ Οατρεηίοτ, δὲν ἐμεσολάβησεν ἀλλαγὴ τῆς ἀρχιτεκτονι- 
κῆς παραδόσεως μεταξὺ τῆς ἐκτελέσεως τῶν δύο σχεδίων, ἡ μνημονευθεῖσα περίπου 
ταυτότης τῶν διαστάσεων τοῦ ἐξωτερικοῦ των περιστυλίου θὰ ἔπρεπε νὰ συνεπιφέρῃ 
τελείαν ἀλλαγὴν καὶ εἲς τὰς διαστάσεις τῶν στοιχείων τῆς ἀνωδομῆς (ἐπιστυλίου, 
ζωφόρου, γείσου, ἐπαετίδος κλπ.). Εὐκόλως ἑντούτοις ὑπολογίζεται, ὅτι µειουμένου 


1. Κοινε, 241 51, 1936, σ. 10 ἐξ. 
2. Πρβλ. ΝΨ. Β. Ώιννμους, Αἱάς Βωήάΐηᾳ Αεοονηῖ», Α)Α 7, 1913, σ. 53 ἐξ. 
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τοῦ µεταξονίου κατὰ 0,! 15 µ. θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπέλθῃ ἀνάλογος ἑλάττωσις πλάτους καὶ εἰς 
τὰς µετόπας κατὰ 0,057 μ.περίπου. Πρὸς ἐξήγησιν τούτου ὑπετέθη, ὅτι ἡ γενομένη αὔ- 
ἔησις τῶν γενικῶν διαστάσεων τοῦ ναοῦ, ἄνευ αὐξήσεως καὶ τῶν διαστάσεων τῶν ἅπαρ- 
τιζόντων αὐτὸν στοιχείων, θὰ ὠφείλετο εἰς τὸ περιωρισµένον ἐμβαδὸν τοῦ ἀνδήρου. Καὶ 
τὸ μὲν μῆκος τοῦ ἀνδήρου ἧτο ἀρκετὸν ἵνα ἐξοικονομηθοῦν καὶ οἱ 17 κίονες, δὲν ἐπήρ- 
κει ὅμως δι᾽ αὔξησιν τοῦ πλάτους τοῦ ναοῦ ἀπὸ 6 εἰς 8 κίονας καὶ ἀπέβαινεν, ὡς ἐκ τού- 
του, ἀναπόφευκτος ἡ πρόσθετος ἐπέκτασις αὐτοῦ πρὸς Βορρᾶν. Πρέπει λοιπὸν νὰ 
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445. Σχετική τοποθέτησις τοῦ ἀρχαιοτέρου καὶ τοῦ περικλείου Παρθενῶνος ἐν σχέσει πρὸς τὰ ὅρια 
τοῦ ἀνδήρου (αβγδ ἀρχαιότερος Παρθενών, εζηθ. περίκλειος Παρθενών). 


ζητηθῇ ἄλλη τις ἐξήγησις, τοῦ λόγου δι’ ὃν τόσον πολλαὶ διαστάσεις τῶν στοιχείων 
κατασκευῆς τοῦ ἀρχαιοτέρου ναοῦ διετηρήθησαν ἀναλλοίωτοι καὶ εἰς τὸν νεώτερον. 
(βλ. ἄνωτ. σ.71 καὶ ἀλλαχοῦ). Ἰδοὺ δὲ ποία κατὰ (ατρεπίετ εἶναι αὕτη: 1) ἑνῶ ὁ στενό- 
τερος παλαιὸς ναὸς εἶναι συμμετρικῶς τοποθετημένος ἐπὶτοῦ ἀνδήρου (εἰκ. 445), ὁ εὑρύ- 
τερος νεώτερος δὲν εἶναι. Ὅπως εἶναι τοποθετημένος ὁ παλαιότερος περιβάλλεται ἀπὸ 
ἕνα ἐλεύθερον διάδροµον, ἐκτεινόμενον μεταξὺ τοῦ κατωτάτου ἀναβαθμοῦ καὶ τοῦ χεί- 
λους τοῦ ἀνδήρου, πλάτους 3,60 µ. ἑκατέρωθεν τῶν μακρῶν πλευρῶν' ἀντιθέτως ὁ νεώ- 
τερος Παρθενὼν εἶναι τοποθετημένος χωρὶς νὰ λάβῃ ὑπ ὄψιν του τὴν συμμετρικὴν. 
διάταξιν (εἰκ. 21 καὶ 445). τοῦθ) ὅπερ ἀποδεικνύει, ὅτι τὸ ἄνδηρον καὶ ὁ ἀρχαιότερος 
ναὸς εἶχον συλληφθῆ ὡς ὁλοκληρωτικὰ µέρη ἑνὸς σχεδίου, ἐνῶ ὁ νῦν Παρθενὼν 
ἧτο μᾶλλον εἴς εἰσβολεὺς εἰς σχέδιον διαφόρου συλλήψεως. 

᾿Ἐγείρονται ὅμως ἤδη πλείονα ἐρωτήματα, ἅτινα ἔμενον ἕως τώρα ἀναπάντητα: 
1) τίνος σχέδιον ἦτο τὸ τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος καὶ 2) πόσον µέρος ἓξ αὐτοῦ 
ἐξετελέσθη. 

Ὁ ΗΠΙ ἐφρόνει], ὅτι τὸ ὑπ᾿ αὐτοῦ συνταχθὲν σχέδιον ἦτο τὸ τοῦ ναοῦ, ὅστις εὑρίσκετο 
ἓν κατασκευῇ ὅταν εἰσέβαλον οἵ Πέρσαι καὶ τὸ ὁποῖον ἀποτόμως ἐγκατελείφθη μετὰ 
τὴν ὑπ αὐτῶν λεηλασίαν τῆς πόλεως καὶ τῆς ᾿Ακροπόλεως. Κατὰ τὸν Οατρεπίοτ ὅμως, 
στηριζόµενον ἐπὶ τῆς ἐξετάσεως τῶν ἀναλημμάτων καὶ τῶν νοτίως τοῦ Παρθενῶνος, 


1: Α1Α. 16, 1912, σ. 557. 
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ἐπιχώσεων, τὸ σχέδιον τοῦτο δὲν ἦτο τὸ προπερσικόν, ἀλλ) ἀναπαράγει τὴν κάτοψιν 
ναοῦ, εὑρισκομένου ὑπὸ κατασκευὴν μετὰ τὴν ἀναχώρησιν τῶν Περσῶν. 

ὋὩς πρὸς τὸ δεύτερον καὶ δυσκολώτερον ἐρώτημα, τίνος ἦτο τὸ σχέδιον τοῦτο καὶ 
πόσον εἶχε προχωρήσει ἡ ἐκτέλεσίς του, ὑπάρχουν µόνον βοηθητικαί τινες ἐνδείξεις, 
τεχνικῆς μᾶλλον φύσεως. Ἰδοὺ δὲ ποῖαι εἶναι αὗται: ὑπὸ τὸ µαρµάρινον δάπεδον τοῦ 
σηκοῦ τοῦ νῦν Παρθενῶνος εὑρέθη ὡς γέμισμα µαρμαρίνη πλὰξ μὲ κοιλόκυρτον δια- 
τοµήν (εἶκ. 55, 56), ἓξ δὲ ἄλλοι λίθοι, ὁμοίας διατομῆς, ἐνεκτίσθησαν εἲς τὸν δυτι- 
κὸν θυραῖον τοῖχον τοῦ κυρίως Παρθενῶνος. Καὶ οἱ ἑπτὰ αὐτοὶ λίθοι πρέπει νὰ εἶχον 
ἀπορριφθῆ ἀπὸ κάποιο γειτονικὸν κτίσμα, μὴ ὑπαρχούσης δὲ ἄλλης δυνατότητος, θὰ 
ἀνῆκον ἀρχικῶς εἰς τὸν κιμώνειον Παρθενῶνα. Ὅ πρῶτος λίθος ἐταυτίσθη, ὡς ἤδη 
εἴπομεν (σ. 73), πρὸς τὸν ἀκραῖον λίθον, ἤτοι τὴν βάσιν τῆς παραστάδος τοῦ τοίχου, 
τοῦ σηκοῦ τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος, ἐξεταζόμενος δὲ παρουσιάζει τόρµους δι᾽ 
ὁριζοντίους συνδέσμους, δι’ ὧν συνεκρατεῖτο πρὸς τοὺς γειτονικούς του. Οἱ ἄλλοι ἓξ 
λίθοι ἀπετέλουν ἄλλοτε µέρος τοῦ τοιχοβάτου τοῦ τοίχου τοῦ σηκοῦ. 

Κανονικὸν διὰ τὸν ἰωνικὸν ρυθμὸν εἶναι νὰ φέρῃ ὁ τοῖχος τοῦ σηκοῦ κυματιοφόρον 
βάσιν, ἀντιστοιχοῦσαν πρὸς τὴν τῶν ἐξωτερικῶν ωνικῶν κιόνων. Ἐπειδὴ δὲ οἱ δω- 
ρικοὶ κίονες δὲν ἔχουν βάσιν, δὲν ἦτο λογικὸν νὰ τεθῇ κυµατιοφόρος βάσις εἰς τὸν 
τοῖχον τοῦ σηκοῦ ἑνὸς δωρικοῦ ναοῦ. Καὶ εἶναι μὲν δυνατὸν νὰ ἀντιταχθῆ, ὅτι οί κυ- 
µατιοφόροι οὗτοι λίθοι δὲν ἀνῆκον εἰς τὸν ἀρχαιότερον Παρθενῶνα, ἀφοῦ αὐτὸς ἄπε- 
δείχθη, ὡς ἀνωτέρω εἴπομεν (σ. 67, 68, 77 ἓξ.). ὅτι εἶχε δωρικοὺς τοὺς κίονας. Εἰς ἀντί- 
κρουσιν τοῦ ἰσχυρισμοῦ τούτου ἀναφέρει ὁ Οατροπίοτ καὶ ἄλλο παράδειγµα δωρικοῦ 
ναοῦ, τὸ ᾿Ηφαίστειον, χρονολογούµενον ἀμέσως μετὰ τὸν κιµώνειον Παρθενῶνα, 
ἔχον κυματιοφόρον τοιχοβάτην τῆς αὐτῆς κοιλοκύρτου διατομῆς]. Εἶναι λοιπὸν σα- 
φές, λέγει, ὅτι ὁ ἀρχιτέκτων, ὅστις ἐσχεδίασε τὸν κιμώνειον Παρθενῶνα --ὁ Καλ- 
λικράτης κατὰ Οατρεπίετ --- ηὐνόησε τὸ ἰωνικὸν αὐτὸ στοιχεῖον διὰ τὸν δωρικὸν ναόν 
του, ὅπως καὶ ὁ ἀρχιτέκτων τοῦ 'Ηφαιστείου (κατὰ «ατρεπίετ ὁ αὐτὸς Καλλικράτης), 
ἐνῶ ὁ ἀρχιτέκτων τοῦ νῦν Παρθενῶνος (Ἰκτῖνος) ἀπεδοκίμασε καὶ ἀπέρριψε τὸ ἰωνικὸν. 
αὐτὸ στοιχεῖον, ὡς ἀκατάλληλον διὰ κτίριον δωρικοῦ ρυθμοῦ. ᾽Αφ΄ ἑτέρου ἐκ τῆς 
παρουσίας τόρμων δι’ ὁριζοντίους συνδέσμους καὶ τῆς ἀπουσίας τόρµων διὰ κατα- 
κορύφους γόμφους ἐπὶ τῆς κυματιοφόρου βάσεως ὁ ΗΠΙ συνήγαγε τὸ συμπέρασμα, ὅτι 
ὁ κυµατιοφόρος τοιχοβάτης τοῦ σηκοῦ τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος εἶχε μὲν τοπο- 
θετηθῆ, ἀλλ᾽ ὃ ὑπεράνω αὐτοῦ τοῖχος δὲν εἴχεν ἀνεγερθῆ. Δυνάμει ὅμως παρατηρήσεως, 
γενομένης κατὰ πρόσφατον ἐξερεύνησιν τῶν θεμελίων τοῦ ᾿Ηφαιστείου, ἐξηκριβώθη, 
ὅτι ὁλόκληρος ἡ ἐξωτερική του κιονοστοιχία εἶχεν ἀνεγερθῆ πρὶν ἢ τοποθετηθῇ ἄλλο 
τι στοιχεῖον τῆς κατόψεως. Ὃθεν ἔπεται, ὅτι καὶ εἰς τὸν περίπου σύγχρονον κιµώνειον. 
Παρθενῶνα θὰ εἶχε πρότερον ἀνεγερθῆ ἡ ἐξωτερικὴ κιονοστοιχία καὶ ἔπειτα θὰ ἤρχι- 
σεν ἡ κατασκευἡ τοῦ σηκοῦ, μὲ ἄλλας λέξεις ὅτι οἱ κίονές του ἵσταντο ἤδη ὅταν ἤρχι- 
σεν ὁ τοῖχος. Καὶ ἐὰν ζητήσωμεν διατὶ διεκόπη ἡ κατασκευή, θὰ φέρωμεν ὡς ἐξήγησιν 
τὴν παρέµβασιν τοῦ Περικλέους, τὸ 448 π.Χ., μὲ νέον φιλοδοξότερον σχέδιον καὶ μὲ 
νέον ἀρχιτέκτονα, τὸν Ἰκτῖνον, ἀντικαταστήσαντα τὸν Καλλικράτην. 


ας Κοσµ, δἰωάΐσαι ἆωπη Τηοσεικιειηρε!, πίν. 57. 1. 
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Πρὸς ὑποστήριξιν τῆς περὶ τὰ µέσα τοῦ 5ου π.Χ. αἰ. κατασκευῆς τοῦ ἀρχαιοτέρου. 
Παρθενῶνος δύναται νὰ προστεθῇ καὶ τὸ ὅτι κυματιοφόρος τοιχοβάτης δὲν ἦτο δυνα- 
τὸν νὰ εἶχεν εἰσαχθῆ εἲς τὴν κατασκευἠν τοῦ ὑπὸ τῶν Περσῶν βλαβέντος ναοῦ: α) 
διότι ἡ παρουσία του θὰ ἀπήτει, ὡς εἴπομεν, τὴν προηγουμένην ἀνέγερσιν τῆς ἔξωτε- 
ρικῆς κιονοστοιχίας (ἐνῶ κατὰ τελευταίαν µέτρησιν ἀπεδείχθη, ὅτι µόνον 23 σφόνδυ- 
λοι εἶχον τοποθετηθῇ) καὶ περαιτέρω ὑλικὸν διὰ κίονας εἶχε προσκομισθῆ ἀπὸ τὰ λα- 
τομεῖα, ἀλλὰ δὲν εἶχεν ἀκόμη χρησιμοποιηθῆ καὶ β) διότι ἡ διατομὴ τοῦ τοιχοβάτου 
δὲν εἶχε παράλληλον εἰς τὴν ἀρχιτεκτονικὴν τῶν ἀρχῶν τοῦ 5ου αἰῶνος, ἐνῶ, ὥς εἴ- 
δοµεν, πολὺ ὁμοιάζει πρὸς τὸν τοιχοβάτην τοῦ 'Ἡφαιστείου (τοῦ ὁποίου ἡ κατασκευἠ 
ἤρχισε περὶ τὰ µέσα τοῦ αἰῶνος)' καὶ οὕτω ὁριστικῶς προηγεῖται τῆς κανονικῆς ἆτ- 
τικῆς Ἰωνικῆς βάσεως τῶν κιόνων τῶν Προπυλαίων (ἀρχή των τὸ 437 π.Χ.) καὶ τοῦ 
Ἐρεχθείου (ἀρχή του δεκάδα τινὰ ἀργότερον) καὶ ἄρα ἡ ἐφεύρεσίς της πρέπει νὰ 
ἀποδοθῇ εἰς τοὺς μεταξὺ τοῦ 460 καὶ τοῦ 450 χρόνους, δηλαδὴ πολλὰ ἔτη μετὰ τὴν 
περσικὴν εἰσβολήν. 

Κατὰ τὴν κυριαρχοῦσαν ἄποψιν τὸ ὑπὸ τοῦ ΗΙΙ ἀναπαρασταθὲν σχέδιον ἀποδίδει 
σχέδιον ναοῦ, ἀναληφθέντος πρὸ τῆς περσικῆς εἰσβολῆς, ἀλλὰ τὸ ὁποῖον οὐδέποτε 
ἐπροχώρησε πέραν τῆς τοποθετήσεως τῶν βαθμίδων τῆς κρηπῖδος καὶ τῆς ἀρχῆς κιό- 
νων τινῶν (εἰκ. 36). Ἐφαίνετο ἐντούτοις πάντοτε παράδοξον καὶ ἕως τώρα ἀνεξήγη- 
τον, ὅτι ὁ περίκλειος Παρθενὼν διετήρησεν ἀκριβῶς τὰς αὐτᾶς βασικὰς διαστάσεις 
διὰ τοὺς κίονάς του (καὶ ἴσως καὶ τὸ ύψος των) ἀκόμη καὶ ὅταν τοὺς ἔθεσε κατά τι 
πλησιέστερον ἀλλήλων. Κατὰ τὸν ΟατρεπίεΓ ἁπλῆ καὶ ἄμεσος εἶναι ἡ ἐξήγησις τού- 
του. Οἱ κίονες τοῦ ὑστερωτέρου Παρθενῶνος εἶχον τὰς αὐτὰς διαστάσεις τῶν παλαιῶν, 
ἐπειδὴ ἦσαν οἱ αὐτοὶ κίονες, διαλυθέντες καὶ ἐκ νέου ἀνεγερθέντες. Εναντίον τῆς 
ἀπόψεως ταύτης ἀντετάχθη, ὅτι ἅπαξ εἷς κίων εἶχε στηθῆ δὲν ἡμποροῦσε νὰ µετακινη- 
θῇ ἄνευ ζημιῶν, ἐπειδὴ οἱ προέχοντες τῶν σφονδύλων ἀγκῶνες ἀνυψώσεως θὰ ἀπετρί- 
βοντο καὶ δι’ ἄλλους ἀκόμη, δευτερεύοντας, τεχνικοὺς λόγους. ᾽Αλλὰ τὸ ἐπιχείρημα 
τοῦτο δὲν εὐσταθεῖ, ὡς ἀπέδειξεν ἡ γενοµένη ἀναστήλωσις, καθ’ ἣν κίονες ἐρριμμένοι 
καὶ μάλιστα ραβδωτοὶ (ὡς δὲν ἦσαν οἱ παλαιοῖ) ἀνασυνεκροτήθησαν καὶ ἐτέθησαν 
ἄνευ ζημιῶν. 

Ὅτι οἱ κίονες τοῦ νῦν Παρθενῶνος ἀνήκουν εἰς παλαιοτέραν γενεὰν τῆς ἀθηναϊκῆς 
ἀρχιτεκτονικῆς καταφαίνεται καὶ ἐκ τῆς ἀναλογίας τῶν διαµέτρων των ἓν σχέσει 
πρὸς τὸ ὕψος των. Ἔχει ἀποδειχθῆ, ὅτι κατὰ τὸν 5ον καὶ τὸν 4ον π.Χ. αἰῶνα ὑφίστατο. 
συνεχἠς τάσις ὑπὲρ ραδινωτέρων κιόνων. Αν παρεµβάλωμεν τὸν Παρθενῶνα εἰς τὴν. 
σειρὰν τῶν ἀθηναϊκῶν κτιρίων τοῦ 5ου αἰῶνος, βλέπομεν ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ προηγῆται 
κατὰ σημαντικὸν χρονικὸν διάστηµα τοῦ 'Ἡφαιστείου (449 - 444 π.Χ.). ὡς ὁ κάτωθεν 
πίναξ δεικνύει: 


1. Προσθέτω, ὅτι ὁμοίας διατομῆς τοιχοβάτης ὑπάρχει καὶ εἰς τὴν παραστάδα τοῦ ναοῦ τοῦ Ποσειδῶνος τοῦ Σουνίου, 
Α. Κ.ΟΡΑΑΝΑΟΣ, ΑΕ 1917, σ. 213, εἰκ. 2. 
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᾿Αναλογία 

Ναοὶ ὕψους πρὸς Δ κιόνων Χρονολογία 
1) Παρθενὼν. 548 448 - 442 
2) Ἡφαίστειον 5,61 449-444 
3) Ναὸς ἼΑρεως 5,70 444 - 440 (0) 
4) Ναὸς Σουνίου 5.18 440 - 436 (:) 
5) Ναὸς Ραμνοῦντος 574 436 - 432) 
ϐ) Προπύλαια (ἀνατ. πρόστασις) 548 434 - 432 
7) Ναὸς ᾿Αθηναίων Δήλου 5,1 435 - 417 





Παρατηροῦμεν περαιτέρω, ὅτι τὸ ύψος τῶν ἐξωτερικῶν κιόνων τοῦ Παρθενῶνος 
ἀναπαράγει ἀκριβῶς τὸ τῶν ἐξωτερικῶν κιόνων τοῦ ναοῦ τοῦ Διὸς τῆς Ὀλυμπίας, 
ἀνεγερθέντος μεταξὺ τοῦ 460 καὶ τοῦ 450 π.Χ. Εἶναι λίαν ἀπίθανον, λέγει ὁ (ατρεπίος, 
ἡ διάστασις αὕτη τοῦ ὕψους δηλαδἡ νὰ ἀντεγράφη εἲς ᾿Αθήνας ὑπό τινος περικλείου 
ἀρχιτέκτονος, ἐνῶ ἡμπορεῖ ἄριστα νὰ εἶχεν ἐντυπωσιάσει πρὸς µίµησιν σύγχρονον 
κιµώνειον ἐκτελεστήν. 

ν λάβῃ τις ὑπ' ὄψιν τὸν μακρὸν χρόνον καὶ τὴν δαπάνην τῆς λατοµίας νέας σειρᾶς 
κιόνων ἐκ τοῦ Πεντελικοῦ, τῆς μεταφορᾶς αὐτῶν καὶ τῆς διὰ τροχαλιῶν ἀνυψώσεωςεῖς 
τὸ ἐπίπεδον τῆς Ακροπόλεως, τῆς λαξεύσεώς των ἔπειτα εἰς τὰς ἀκριβεῖς των διαστάσεις 
κλπ. θὰ ἀντιληφθῇ ὁποία µεγάλη οἰκονομία ἐπραγματοποιήθη διὰ τῆς ἐκ νέου χρήσεως 
τῶν ἑτοίμων σφονδύλων τοῦ παλαιοῦ ναοῦ (πρβλ. καὶ Ὠίποπιοογ, ἔ-ά. σ. 162). 

᾽Αλλ) ἂν παραδεχθῶμεν τὴν νέαν πρότασιν, ὅτι δηλαδἡ οἱ κίονες τοῦ ἀρχαιοτέ- 
ρου ναοῦ παρέσχον τὸ ὑλικὸν διὰ τὸν νεώτερον, ἀντιμετωπίζομεν τὴν ἑξῆς, µεγά- 
λην ἀπορίαν: διατί ὁ Ἰκτῖνος δὲν ἄφινε τοὺς κίονας ὅπου ἵσταντο ἀντὶ νὰ ταλαιπω- 
ρηθῇ νὰ τοὺς διαλύσῃ καὶ νὰ τοὺς ἀνασυνθέσῃ διὰ νὰ τοὺς τοποθετήση εἰς πολὺ 
μικρὰν ἀπὸ τῆς ἀρχικῆς των ἀπόστασιν; 'ΗἩ µελέτη τοῦ συνδυασμοῦ τῶν δύο κατό- 
Ψεων θὰ μᾶς δώσῃ τὴν ἀπάντησιν. Εἰς τὸ µεταγενέστερον σχέδιον (εἰκ. 166 κάτα) ὁ 
ἀριθμὸς τῶν κιόνων ηὐξήθη, ὡς εἴπομεν, εἰς μὲν τὰ µέτωπα ἀπὸ 6εἲἰς 8, εἲς δὲ τὰς μακρὰς. 
πλευρὰς ἀπὸ 16 εἰς 17. Ἡ κατὰ 6 µόνον ἓν συνόλῳ κίονας αὔξησις αὕτη ἐπροξένει 
ἐντούτοις σοβαρὰς δυσκολίας τοποθετήσεως τῆς διαπλατυνθείσης κατασκευῆς ἐντὸς 
τοῦ ἀνδήρου. Καὶ ἡ μὲν εἰς 8 καὶ οὐχὶ εἰς 7 ἢ 9 κίονας αὔξησις ὑπηγορεύθη ὑπότῆς 
ἀνάγκης νὰ μὴ κρύπτη ὁ µέσος κίων τὴν διὰ µέσου τῶν θυρῶν θέαν τοῦ ἐσωτερικοῦ, 
ἀλλ’ ἡ ἀπὸ 16 εἰς Ι7 ἀλλαγὴ εἰς τὰς πλευρὰς φαίνεται, ὅτι δὲν ὀφείλεται εἰς ἄλλην αἱ- 
τίαν, εἰ μἡ µόνον εἰς τὴν τήρησιν τοῦ παραδοσιακοῦ περιττοῦ ἀριθμοῦ κιόνων εἲς τὰς 
μακρὰς πλευράς, ἓν ἀντιθέσει πρὸς τὸν ἄρτιον ἀριθμὸν τῶν στενῶν πλευρῶν, κατ’ ἔφαρ- 
μογὴν τοῦ τύπου α:λα--Ι. 

Ἐπὶ Περικλέους, ἤτοι κατὰ τὰ µέσα τοῦ 5ου αἰῶνος, τὸ μὲ 6 Χ 16 κίονας σχέδιον 
(εἰκ. 53), ποὺ εἶχεν ἀρχικῶς προβλεφθῆ, θὰ ἐφαίνετο ἀπηρχαιωμένον. Τοῦτο ὅμως δὲν 
ἦτο τόσον ἰσχυρὸν ἐπιχείρημα διὰ µίαν δαπανηρὰν καὶ δραστικὴν ἀλλαγὴν πρὸς τὸ 
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κανονικώτερον σχῆμα τῶν 8 Χ 17 (εἰκ. 166 κάτω). Λογικωτέρα εἶναι ἡ ἐξήγησις, ὅτι ὁ 
Περικλῆς (καὶ καθ’ ἡμᾶς ἰδιαιτέρως ὁ Φειδίας), θὰ ἐπεθύμει εὐρύτερον Παρθενῶνα καὶ 
δὴ τοιούτων διαστάσεων, ὥστε νὰ ἠδύνατο νὰ χωρέσῃ εἰς τὸν ἀρχαιότερον Παρθενῶνα 
τὸ κολοσσιαῖον χρυσελεφάντινον ἄγαλμα τῆς θεᾶς, ἔργον τοῦ προστατευοµένου του 
Ὑλύπτου Φειδίου (σ. 383 ἐξ.). 

Ὁπωσδήποτε τὸ ἄμεσον πρόβλημα ἧτο πῶς νὰ ἀναπλάσσουν τὸν ὑφιστάμενον καὶ 
μερικῶς µόνον τελειωμένον ναόν, ὥστε νὰ προσαρμοσθῇ πρὸς τὸ νέον καὶ φιλοδοξό- 
τερον σχέδιον. Ὑπῆρχον διάφοροι λόγοι δι’ οὓς οἱ µόλις ἀνεγερθέντες σφόνδυλοι 
δὲν ἠμποροῦσαν νὰ μένουν εἰς τὰς θέσεις των εἲς τὴν νοτίαν πλευρὰν καὶ εἰς ἑκάτερον 
τῶν µετώπων. "Αν ὁ ἐπὶ πλέον κίων προσετίθετο εἰς ἑκάτερον τῶν ἄκρων τῶν ὑπαρ- 
χουσῶν σειρῶν, ἡ σειρὰ τῶν ἀναβαθμῶν θὰ προεξεῖχε πέραν τοῦ χείλους τοῦ ἀνδήρου, 
οὕτως, ὥστε τὸ ἄνδηρον τοῦ ναοῦ θὰ ἔπρεπε νὰ προεκταθῆ, ἵνα περιλάβῃ καὶ στηρίξῃ 
αὐτούς. Μία ἄλλη ὅμως παρατήρησις φαίνεται ὅτι ἐβάρυνε περισσότερον. Ὡς ἀπέδει- 
ξεν ὁ ΗΙΙ, ἡ κατωτάτη βαθμὶς τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος δὲν ἔγινε µαρµαρίνη, ὡς 
θὰ ἀνεμένετο, ἀλλ᾽ ἀπὸ φαιοκύανον λίθον Καρᾶ. Τοῦτο ὅμως φαίνεται ὡς περίεργος. 
ἀσυνέπεια, τοσούτῳ μᾶλλον καθόσον αἱ δύο ἀνώτεραι βαθμίδες ἦσαν µαρμάριναι. 
Καὶ ὅμως ὁ ἀρχιτέκτων τοῦ Ἡφαιστείου ἠκολούθησε τὴν αὐτὴν παράδοσιν. Φαίνεται 
λοιπόν, ὅτι ὁ Ἰκτῖνος δὲν ἐπεδοκίμαζε τοῦτο καὶ ἀντὶ νὰ ἀπομακρύνῃ τὸν ἀναβαθμόν, 
ὅπερ θὰ ἔφερε καὶ τὴν ὁλικὴν διάλυσιν τῶν ἀναβαθμῶν τῆς κρηπῖδος καὶ τῆς κιονο- 
στοιχίας, συνέλαβε τὴν εὐφυᾶ καὶ λίαν πρακτικὴν λύσιν νὰ καλύψηῃ τοὺς τρεῖς κιµώ- 
νείους ἀναβαθμοὺς μὲ µίαν µαρµαρίνην κρηπῖδα, τοποθετῶν τὰς νέας βαθμίδας τοῦ 
µετώπου εἰς τὴν αὐτὴν στάθµην πρὸς τὰς παλαιάς. Ἡ μόνη ἐκ τῆς ἀλλαγῆς ταύτης 
προκύπτουσα δυσχέρεια ἦτο ἡ ἀνάγκη τῆς µετακινήσεως ὅλων τῶν κιόνων ἐμπρός, 
ἀφοῦ εἰς κάθε ἑλληνικὸν ναὸν τὸ περιστύλιον τρέχει ἰσοστάθμως πρὸς τὸ ἐξωτερικὸν. 
ἄκρον τῆς ἄνω βαθµίδος αὐτῆς. Ὁ στυλοβάτης δηλαδἡ εἶχεν ἤδη ἐπεκταθῆ. Καὶ ἐπειδὴ 
οἱ κίονες τῆς νοτίας πλευρᾶς ἔπρεπεν ὅλοι νὰ καταβιβασθοῦν διὰ νὰ μετακινηθοῦν 
εἰς τὴν νέαν των θέσιν, ὁ Ἰκτῖνος ἐπωφελήθη τῆς περιστάσεως διὰ νὰ τοὺς ἄνατοπο- 
θετήσῃ ἑλαφρῶς πλησιέστερον πρὸς ἀλλήλους. Ὑπελογίσθη ὅτι, ἐνῶ τοῦ νῦν Παρθε- 
νῶνος οἱ κίονες ἀπέχουσιν ἀλλήλων ἀπ᾿ ἄξονος εἰς ἄξονα κατὰ µέσον ὅρον 4,295 µ., 
οἱ κίονες τοῦ ἀρχαιοτέρου ἦσαν τεθειµένοι κατά τι πλέον τῶν 0,115µ., ἤτοι προφανῶς, 
κατ ἀμελητέαν διαφοράν, ἥτις ὅμως πολλαπλασιαζομένη εἲς τὴν σειρὰν τῶν 17 κιόνων, 
ἀποβαίνει µεγαλυτέρα καὶ τοῦ 1,50 µ. Αὐτὸς ὅμως ἄραγε ἦτο ὁ σκοπὸς τοῦ Ἰκτίνου; 
νὰ κάµῃ αὐτὴν τὴν μικρὰν διόρθωσιν: 

᾽Απὸ τὸ σχέδιον τῆς εἰκ. 47 καταφαίνεται, ὅτι πρὸς Δυσμάς, δηλαδἠ κατὰ τὴν ὁπι- 
σθίαν πλευρὰν τοῦ ναοῦ, ὁ Ἰκτῖνος µετεκίνησε τὰς βαθμίδας καὶ τὴν σειρὰν τῶν κιό- 
νων εἲς τὸ ἀπώτατον ἄκρον τοῦ ἀνδήρου, κερδίζων οὕτω ἀνάλογον ποσὸν ἀνδήρου 
πρὸς Α. καθ’ ὅλον τὸ µμῆκος τοῦ μετώπου τοῦ ναοῦ. 

᾽Απ τὸ σχέδιον τῆς εἰκ. 47 καὶ τοῦ πίν. 3 (τὰ ὁποῖα περιέχουν ἀμφοτέρας τὰς κατόψεις) 
καταφαίνεται, ὅτι ὁ πρὸς Β. διαπλατυνθεὶς Παρθενὼν δὲν ἠδύνατο νὰ χωρέσῃ ὅλος ἐπὶ 
τοῦ ἀνδήρου, ἀλλ) ἀπήτει πρόσθετα θεμέλια διὰ τὴν Β. σειρὰν τῶν 17 κιόνων καὶ τῶν 
βαθμίδων των. Ὅτι δὲ τοιαύτη προσθήκη ἐγένετο πράγματι δύναται, ὡς ἤδη εἴπομεν (σ. 
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51), νὰ πιστοποιηθῇ ἐκ τῆς ἐξετάσεως τοῦ βορείου τμήματος τοῦ δυτικοῦ ἄκρου τοῦ 
ναοῦ (εἰκ. 30), ὅπου τὰ θεμέλια ἵστανται ἐκτεθειμένα ες θέαν. ᾽Αλλὰ τὸ σχέδιον τῆς 
εἰκ. 2 δὲν δεικνύει κατ’ ἀντιληπτὸν τρόπον πῶς ἡ ἐπιφάνεια τοῦ βράχου τῆς ᾿Ακρο- 
πόλεως ἀνέρχεται συνεχῶς ἀπὸ Δ. πρὸς Α. κατὰ μῆκος τῆς Β. πλευρᾶς τοῦ ἀνδήρου, 
μὲ ἀποτέλεσμα τοῦτο: ὅτι ἐνῶ πολλαὶ στρώσεις τῶν θεμελίων ἔπρεπε νὰ τεθοῦν διὰ 
τὸ δυτικὸν ἄκρον τῆς Β. πλευρᾶς, πρὸς Α., ἡ κάτωθεν τῆς κατωτάτης βαθµίδος εὐθυντη- 
ρία ἠδυνήθη νὰ στηριχθῇ ἀπ᾿ εὐθείας ἐπὶ τοῦ φυσικοῦ βράχου. "Αν ὁ ναὸς ἐξετείνετο 
περαιτέρω πρὸς ᾿Ανατολάς (εἰκ. 73), θὰ ἔπρεπε νὰ λατομηθῇ εἰς σημαντικὸν βάθος ὁ 
φυσικὸς βράχος, τοῦτο δὲ δύναται νὰ ἐξηγήση διατὶ ὁ Ἰκτῖνος µετεκίνησε τὸν Παρ- 
θενῶνα πρὸς Δ. ὅσον ἐπέτρεπε τοῦτο τὸ ἄνδηρον καὶ ἐβράχυνε προσθέτως τὸ μῆκος 
κατὰ 1,79 µ., ὠθῶν τοὺς κίονας ὀλίγον πλησιέστερον πρὸς ἀλλήλους. 

Πλὴν τούτου θὰ ὑπῆρχε καὶ σημαντικὸν διαθέσιµον ὑλικὸν πρὸς ἐκ νέου χρῆσιν, 
ὡς ἦσαν π.χ. οἱ λίθοι τῆς ἐσωτερικῆς σειρᾶς τῶν βαθμίδων, οἵτινες ἔφερον ἐμπρὸς καὶ 
ὄπισθεν τὰς κιονοστηρίκτους προστάσεις, εἰς δὲ τὰ πλάγια ἀπετέλουν τὴν βάσιν τῶν 
τοίχων τοῦ σηκοῦ. Ὁ ΗΙΙ ἔγραψεν: «ἡ κάτω βαθμὶς τοῦ σηκοῦ τοῦ νῦν Παρθενῶνος 
σύγκειται κατὰ µέγα µέρος ἀπὸ ἐκ νέου χρησιµοποιηθέντας λίθους τοῦ ἀρχαιοτέρου 
ναοῦ, ὡς δεικνύεται ἀπὸ τὸ γεγονός, ὅτι παρουσιάζουν ταυτοχρόνως δύο εἴδη τόρµων 
συνδέσμων» (εἴκ. 54). Οἱ λίθοι, οἵτινες ἐτέθησαν κατὰ τὴν ἀρχαιοτέραν χρῆσιν, ἔχουν 
κατὰ µέσον ὅρον μῆκος περίπου 1,77 µ., ὅπερ εἶναι τὸ βασικὸν μῆκος ἓξ ἀρχαιοτέρων 
(δολωνείων) ποδῶν εἲς τὴν ὑποδομὴν τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος, ἀλλά δὲν εἶχον 
τὸ κανονικὸν µῆκος διὰ τὸν νῦν Παρθενῶνα. Αὐτὸ ἐντούτοις εἶναι τὸ κατὰ μέσον 
ὅρον μῆκος 20 ἐκ τῶν 29 λίθων τῆς κατωτάτης βαθµίδος τῆς Β. πλευρᾶς τοῦ σηκοῦ 
καὶ ἀριθμοῦ τινος τῶν ἄλλων πλευρῶν. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ λίθοι εἴχον ἀναμφιβόλως χρη- 
σιμοποιηθῆ καὶ εἰς τὸν ἀρχαιότερον Παρθενῶνα. 

Ὅ κιµώνειος Παρθενὼν εἶχεν ὑπεράνω τῶν βαθμίδων τῶν μακρῶν πλευρῶν τοῦ ση- 
κοῦ κυματιοφόρον βάσιν, τὴν ὁποίαν ἀπέρριψεν ὁ Ἰκτῖνος, χρησιµοποιήσας μερικοὺς 
ἀπὸ τοὺς λίθους της ὡς γέμισμα ὑπὸ τὸ δάπεδον τοῦ σηκοῦ καὶ ἐντὸς τοῦ θυραίου τοί- 
χου, ἔνθα καὶ εὑρίσκονται µέχρι σήμερον. 

Ὑπάρχουσιν ὅμως καὶ ἄλλαι ἀνωμαλίαι εἰς τὸν Παρθενῶνα, οἷαι δὲν θὰ ἦσαν πι- 
θαναὶ δι’ ἓν ἓξ ἀρχῆς κτίριον. Οὕτω οἱ κίονες τῆς ἀνατολικῆς προστάσεως εἶναι ἰσχνό- 
τεροι τῶν τῆς δυτικῆς, ἡ δὲ διάµετρος τῶν τελευταίων τούτων ὁμοία μέ τινων πολὺ 
μικρῶν σφονδύλων ἐντειχισμένων εἰς τὸ Βόρειον τεῖχος τῆς ᾿Ακροπόλεως (εἶκ. 57). 
Ἐπὶ τούτων καί τινων ἄλλων στηριζόμενος ὁ ΗΙΙ διεκήρυξεν, ὅτι: «ὁ νῦν Παρθενὼν. 
εἶχε σχεδιασθῆ μὲ πολλὰς διαστάσεις του ἀκριβῶς ὁμοίας πρὸς τὸν ἀρχαιότερον, 
οὕτως, ὥστε λίθοι τοῦ τελευταίου τούτου, οὐχὶ πολὺ βεβλαμμένοι, ἠδύναντο νὰ χρησι- 
μοποιηθοῦν καὶ εἰς τὸ νέον κτίριον». Ὑπερβαίνει ὅμως κάθε ἀξιοπιστίαν νὰ πιστεύσω- 
μεν, ὡς ὁ ΗΙΙ καὶ ἄλλοι ὑπεστήριξαν, ὅτι τόσον ἐξαίρετον καὶ δαπανηρὸν ὑλικόν, 
συγκεντρωθὲν προηγουμένως, εἶχεν ὁπωσδήποτε διαφύγει τὴν καταστρεπτικὴν µανίαν. 
τῶν Περσῶν καὶ παραμείνει ἄθικτον καὶ ἀργὸν ἐπὶ 20 ἔτη, καθ’ ὃν μάλιστα χρόνον αἵ 
᾿Αθῆναι µαταίως ἀνέμενον κατάλληλον ἱερὸν διὰ τὴν ᾿Αθηνᾶν. Αἱ ᾿Αθῆναι ἀνεπτύσ- 
σοντο τότε πλούσιαι καὶ µεγάλαι καὶ ὅμως τίποτε δὲν ἐγένετο μέχρις ὅτου παρενέβη 
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ὁ Περικλῆς, ἵνα κτίσῃ ναὸν διὰ τὴν πολιοῦχον θεὰν ἐπὶ τοῦ ἀνδήρου, ὅπερ ἵστατο ἔτοι- 
μον, ἀλλ) ἀχρησιμοποίητον ἐπὶ τρεῖς δεκάδας ἐτῶν. 

Δὲν εἶναι λοιπὸν ἀνάγκη νὰ ἐξακολουθῶμεν παραδεχόµενοι µίαν τόσον ἀπίθανον 
ὑπόθεσιν, ἀφοῦ, ὡς ἤδη ἀνεπτύξαμεν, ἀπεδείχθη ὅτι ὁ ἀρχαιότερος Παρθενὼν ἦτο ἓν 
κατασκευῇ κατὰ τὴν περίοδον τῆς εἰς τὴν ἀρχὴν ἀνόδου τοῦ Κίµωνος, περίοδον βρα- 
χεῖαν, διαρκέσασαν ἀπὸ τοῦ θανάτου τοῦ ᾿Αριστείδου (468 π.Χ.) µέχρι τοῦ θα- 
νάτου τοῦ Κίµωνος (450 π.Χ.), ὁπότε ὁ Περικλῆς, ἀναθέσας εἰς τὸν Ἰκτῖνον τὴν 
ἀλλαγὴν τοῦ σχεδίου τοῦ ναοῦ, ὑποκατέστησε τὸν κιµώνειον Παρθενῶνα μὲ τὸ 
πλέον φιλόδοξον καὶ πολὺ δαπανηρότερον κτίριον, τὸ ὁποῖον βλέπομεν σή- 
μερον. 

Δυσκολώτερος εἶναι ὁ προσδιορισμὸς τοῦ πόσον ἐκ τοῦ κιµωνείου Παρθενῶνος, 
εἶχε συντελεσθῆ πρὶν ἢ τὸν σταµατήση ὁ Περικλῆς. Ὅταν ὁ νῦν Παρθενὼν ἐσχεδιά- 
σθη, σημαντικἡ καὶ πάλιν εἶναι ἡ βεβαίωσις τοῦ ΗΙΙΙ, ὅτι πολλαὶ διαστάσεις αὐτοῦ 
ἦσαν ἀκριβᾶς αἱ αὐταὶ πρὸς τὰς τοῦ ἀρχαιοτέρου ναοῦ, οὕτως, ὥστε λίθοι τοῦ ἀρχαιο- 
τέρου ἠμποροῦσαν νὰ χρησιμοποιηθοῦν εἰς τὸ νέον κτίριον. Ἡ ταυτότης αὕτη τῶν 
διαστάσεων φαίνεται νὰ ἀποκλείῃ κάθε δυνατότητα διακρίσεως μεταξὺ παλαιοῦ καὶ 
νέου ὑλικοῦ εἰς τὸν νῦν ναόν. 

Παραδεχόµενοι τὴν ἐκ νέου χρησιµοποίησιν τῶν παλαιῶν μελῶν εἰς τὸν νέον ναὸν͵ 
θὰ πρέπει νὰ διακρίνωµεν ἀνάλογον βράχυνσιν καὶ εἰς τὸ κατὰ 0,115 µ. βραχυνθὲν 
µεταξόνιον τοῦ νέου ναοῦ ὡς καὶ εἲς τὰ µέλη τοῦ θριγκοῦ. Καὶ εἰς μὲν τὸ ἐπιστύλιον 
ἡ βράχυνσις αύτη δὲν εἶναι σήμερον εὐκόλως ἀντιληπτὴ ἐὰν τυχὸν ἐγένετο δι’ ἄπο- 
κοπῆς τῶν ἁρμῶν ὥσεως αὐτοῦ, εἰς τὴν ζωφόρον ὅμως ἰσοδύναμος βράχυνσις θὰ ἦτο 
δυνατὴ νὰ γίνῃ µόνον εἲς τὰς µετόπας, ἐὰν αὗται εἶχον κοπῆ καὶ γλυφῆ πρὸ τῆς τοπο- 
θετήσεώς των, ἥτις βεβαίως θὰ ἐξευρίσκετο εὐκόλως, ἀφοῦ ὀλίγα µόνον (10 ἕως 12 ἔκ.) 
ἡμποροῦσαν νὰ ἀποκοποῦν ἀπὸ τὰς παρυφὰς κάθε µετόπης. Καὶ ἐὰν μὲν ἡ ἐργασία 
εἶχε γίνει ἐπιμελῶς καὶ τὰ γλυπτὰ δὲν εἶχον βλαβῆ οὐδὲ ἴχνος τοιαύτης πράξεως θὰ 
ἧτο ὁρατόν. 

Ὑπῆρχεν ἐντούτοις κάτι εἰς τὰς µετόπας, τὸ ὁποῖον δὲν ἠδύνατο νὰ ἀλλοιώσῃ τὰς 
διαστάσεις των καὶ νὰ ἀποκρύψῃ ἐπανατοποθέτησίν των. ᾿Ἠτο δὲ τοῦτο τὸ γλυπτικὸν 
ὕφος τῶν ἀναγλύφων τῶν μετοπῶν. Ἡ προσεκτικἡ ἐξέτασις τῶν ἓν τῷ Βρεταννικῷ 
Μουσείῳ ἐλγινείων μαρμάρων ἀποδεικνύει τὴν ἕλλειψιν στυλιστικῆς ἁρμονίας µετα- 
ξὺ τῶν μετοπῶν ἀφ᾽ ἑνὸς καὶ τῶν ἐναετίων ἀγαλμάτων καὶ τῆς ζωφόρου τοῦ τοίχου 
ἀφ᾿ ἑτέρου. Τόσον µεγάλη εἶναι ή νατουραλιστικὴ πρόοδος εἰς τὴν ἀπόδοσιν τῶν 
ἀνατομικῶν λεπτομερειῶν καὶ τῆς κινήσεως τῶν μορφῶν καὶ τόσον πλήρως ἄνεπτυ- 
Ὑμένα εἶναι τὰ σχετικὰ εὑρήματα τῆς παραστάσεως τῶν ἐνδυμάτων εἲς τὴν πομπὴν 
τῶν Παναθηναίων καὶ εἰς τὰ σωζόμενα ἀγάλματα τῶν δύο ἀετωμάτων, ὥστε οὐδεμία 
τεχνικὴ διαφορὰ ἐκτελέσεως μεταξὺ χαμηλοῦ καὶ ἐξέργου ἀναγλύφου νὰ δύναται νὰ 
µετριάσῃ ἢ νὰ ἐξηγήσῃ τὴν ἡμιαρχαϊκὴν αὑστηρότητα καὶ τὴν ἀνατομικὴν ἀκαμψίαν 
Φρισμένων μετοπῶν. Ἡ διαφορὰ ὕφους εἶναι τόσον ζωηρά, ὥστε νὰ μὴ δύναται νὰ 
θεωρηθῇ ὡς ὀφειλομένη μᾶλλον εἰς ποικιλίαν τρόπου ἐκτελέσεως συγχρόνων τεχνι- 
τῶν ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ γλυπτικοῦ ἐργαστηρίου. Μεταξὺ τῶν δύο κατηγοριῶν γλυπτῶν 
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πρέπει νὰ ἐμεσολάβησε διάστηµα πλήρους καλλιτεχνικῆς ἀλλαγῆς, ὑπολογιζόμενον 
εἰς 20 ἔτη (σ. 234). 

Μελετηταὶ τῆς ἑλληνικῆς γλυπτικῆς ἀντελήφθησαν πρὸ πολλοῦ τὴν μνημονευθεῖ- 
σαν ἀνομοιογένειαν ὄφους! καὶ δὲν ἠδύναντο νὰ τὴν ἑρμηνεύσουν, ἑνῶ ἡ ἐξήγησις 
ταύτης εἶναι τώρα ἁπλουστάτη καὶ ἐντελῶς πειστική: αἱ ὑφιστάμεναι µετόπαι τῆς 
νοτίας πλευρᾶς, αἱ παριστάνουσαι τὴν ἔριδα Λαπιθῶν καὶ Κενταύρων εἶχον ἐκτελεσθῆ 
διὰ τὸν κιµώνειον Παρθενῶνα. 

Πλὴν ὅμως τοῦ ὕφους καὶ ἄλλο συμπληρωματικὸν κριτήριον πιστοποιεῖ τὴν κιμό- 
γειον προέλευσιν τῶν μετοπῶν αὐτῶν. Ὅταν αἱ µετόπαι ἑνὸς δωρικοῦ ναοῦ βλέπωνται 
ἐκ τῶν κάτω, φαίνονται ὡς νὰ εἶναι ἀνέτως τοποθετηµέναι μεταξὺ τῶν τριγλύφων ποὺ 
τὰς πλαισιώνουν. Αἱ μνημονευθεῖσαι ἐντούτοις µετόπαι εἶναι κατά τινα ἑκατοστὰ πλα- 
τύτεραι ἀπὸ ὅσον φαίνονται, προεκτείνονται δὲ ὄπισθεν τῆς προσόψεως τῶν τριγλύ- 
φων ἐντὸς τῆς στενῆς καθέτου ἐγκοπῆς, τῆς λαξευμένης εἲς τὰ πλάγια τῆς τριγλύφου. 
Τὸ ἐπὶ πλέον τοῦτο ποσοστόν, ἀνερχόμενον εἰς οὐχὶ πλέον τῶν 5 ἐκ. εἰς κάθε ἄκρον 
τῆς πλακός, ἐξησφάλιζε τὴν τοποθέτησιν τῆς µετόπης εἰς τὴν θέσιν της. Εἶναι δὲ τοῦτο 
λεῖον καὶ λευκὸν ἐκ φόβου µήπως ἀποκρυβῇ κάτι ἐκ τοῦ γλυπτοῦ ἀναγλύφου. Ἐπειδὴ 
δὲ τὸ κιµώνειον µεταξόνιον ἐβραχύνθη κατὰ 0,115 µ. εἰς τὸν περίκλειον Παρθενῶνα, 
κάθε µετόπη τῆς παλαιοτέρας κατασκευῆς θὰ ἀπεδεικνύετο, ὅτι εἶχε µεγαλυτέρας κατὰ 
τὸ ἥμισυ τοῦ ποσοστοῦ τούτου διαστάσεις διὰ τὴν νέαν φάσιν. Ὅθεν αἱ ἀρχαιότεραι 
µετόπαι θὰ ἔπρεπε ἢ νὰ ἀπορριφθοῦν ἐντελῶς ἢ νὰ κοποῦν εἰς τὴν ἁρμόζουσαν διάστα- 
σιν. Ἐκπληκτικὸν εἶναι, ὅτι ἐξελέγη ἡ δευτέρα αὕτη παραλλαγή, ἐπειδὴ ἀπήτει µι- 
κροτέραν προσπάθειαν νὰ κοπῇ ὀλίγον μάρµαρον, ἓν συγκρίσει πρὸς τὴν δαπάνην 
καὶ ἀπώλειαν χρόνου, ποὺ θὰ ἀπήτει ἡ λάξευσις νέας σειρᾶς μετοπῶν. 

Τὸ γεγονός, ὅτι τὰ ἀνάγλυφα τῶν μετοπῶν τούτων ἦσαν στυλιστικῶς παλαιότερα 
τῆς ἐποχῆς των καὶ θὰ ἐφαίνοντο «παλαιᾶς μόδας» μὲ τὰς ἀκάμπτους στάσεις των καὶ 
τὰ συνθετικῶς αὐθαίρετα σχέδιά των, δὲν ἐβάρυνε τόσον, ὥστε νὰ ἐπιβάλῃ τὴν ὅλο- 
κληρωτικήν των ἀπόρριψιν. ᾽Αντὶ τούτου αἱ ἀρχαῖζουσαι µετόπαι µετετέθησαν εἰς 
τὴν νοτίαν πλευρὰν τοῦ ναοῦ, τὴν ὀλιγώτερον συχναζοµένην καὶ ὀλιγώτερον καταλ- 
λήλως βλεπομένην. 

Αν ἡ βράχυνσις τῶν μετοπῶν ἐγίνετο ἐπιμελῶς, δὲν θὰ ἄφινε διακριτικἁ ἴχνη, εὖ- 
τυχῶς ὅμως διὰ τὸ νεώτερον ἐνδιαφέρον µας περὶ τῆς ἀρχιτεκτονικῆς ἱστορίας, ἡ ἐρ- 
γασία αὕτη ἔγινε βιαστικὰ καὶ ἀποτόμως, τοῦθ' ὅπερ εἶναι ἀσφαλὴς ἔνδειξις, ὅτι ἔγινε 
κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς τοποθετήσεως τῶν μετοπῶν' διότι οὐδέποτε θὰ παρεδίδετο 
ἀπὸ γλυπτικὸν ἐργαστήριον ἔργον εἰς οἵαν κακἠν κατάστασιν θὰ ἐκθέσωμεν. 

Πράγματι ἡ ἔρευνα τῶν ἐν τῷ Βρεταννικῷ Μουσείῳ μετοπῶν ἀπέδειξεν, ὅτι πλέον 
τοῦ ἡμίσεος αὐτῶν ἔχουν τὴν µίαν ἢ καὶ ἀμφοτέρας τὰς πλαγίας πλευράς των ἀποτόμως, 
κεκοµµένας καὶ ὅτι ἐκ πέντε μετοπῶν ἀπεκόπησαν μικρά τμήματα τῶν ἀναγλύφων πα- 
ρυφῶν, ἐξ ὤν µία οὐρὰ κενταύρου εἰς δύο περιπτώσεις καὶ εἰς ἄλλην ἀποκοπὴ τῶν ὁπι- 
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σθίων του, διὰ νὰ ἠμπορέσῃ νὰ προσαρμοσθῇ τὸ ἄκρον τῆς τριγλύφου. Εἰς ἄλλην πάλιν 
µετόπην τὸ ἔνδυμα τοῦ Λαπίθου ἀπελαξεύθη, ἵνα ἐπιτρέψη εἰς τὴν τρίγλυφον νὰ ὀξέχῃ, 
ὑπεράνω αὐτοῦ. 

Πλέον τοῦ ἡμίσεος τῶν 32 μετοπῶν τῆς νοτίας πλευρᾶς τοῦ ναοῦ ἐσώθησαν μέχρι 
σήμερον εἲς Μουσεῖα τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς ᾿Ακροπόλεως, µία δὲ ὑπάρχει καὶ κατὰ 
χώραν (εἰκ. 432). Τὰς πλήρεις συνθέσεις των ἐπὶ τοῦ ναοῦ μᾶς διετήρησεν εὐτυχῶς τὸ 
πρὸ τῆς ἐκρήξεως τοῦ 1687 γενόµενον σχέδιον τοῦ Οαττογ!. Παρίστανον συµπλεκοµέ- 
νους Λαπίθας καὶ Κενταύρους καὶ εἶναι διατεταγµέναι αἱ ἡμίσειαι εἰς τὸ δυτικὸν καὶ αί 
ἄλλαι ἡμίσειαι εἰς τὸ ἀνατολικὸν ἄκρον, μὲ παρεμβαλλομένην ὁμάδα ὀκτὼ μετοπῶν, 
διαχωριζουσῶν διάφορα θέµατα, ἀλλὰ παρουσιαζουσῶν τὸ πλέον προχωρηµένον ὕφος 
τῆς περικλείου περιόδου. Δυνάμεθα λοιπὸν νὰ συµπεράνωµεν ἀσφαλῶς, ὅτι µόνον 24 
µετόπαι εἶχον τελειώσει καὶ ἦσαν ἔτοιμαι διὰ τὸν κιµώνειον Παρθενῶνα, ὅταν ἔπε- 
βλήθη τὸ περίκλειον σχέδιον. 

Δι) ἁπλοῦ ὑπολογισμοῦ συνάγεται, ὅτι ὁ ἀρχαιότερος Παρθενὼν τῶν 6 Χ 16 κιό- 
νων θὰ ἀπήτει 10 µετόπας διὰ κάθε στενὴν πλευρὰν καὶ 30 διὰ κάθε μακράν. Ἐπομέ- 
νως αἱ 24 τελειωμέναι µετόπαι θὰ ἦσαν περισσότεραι τῶν ἀπαιτουμένων διὰ, τὰς δύο. 
προσόψεις, ἀλλ᾽ ὅμως ἀνεπαρκεῖς δι’ ἑκατέραν τῶν μακρῶν πλευρῶν. Ἐπὶ πλέον, ἂν 
κρίνωµεν ἀπὸ τὰ σωζόμενα δείγματα, αἱ µετόπαι αὐταὶ δὲν εἶχον ὅλαι ἐκτελεσθῆ ταυ- 
τοχρόνως, ὥς δὲ ἐκ τοῦ γλυπτικοῦ ὕφους των προκύπτει, ἐξετελέσθησαν ἐντὸς περιό- 
δου µεγαλυτέρας τῶν δέκα ἐτῶν, ἀπὸ τῶν µέσων τοῦ 460 µέχρι τοῦ. τέλους τοῦ 450 π.Χ. 
Φαίνεται λοιπόν, ὅτι τὰ γλυπτικὰ ἐργαστήρια εἶχον λάβει ἐντολὴν νὰ λαξεύουν μετό- 
πας ἐκ τῶν προτέρων, δηλαδὴ πρὶν προχωρήσηῃ τὸ κτίριον ἀρκετά, ὥστε νὰ ἐπιτρέπῃ 
τὴν τοποθέτησίν των εἲς τὸν ναόν. Καὶ ἀφοῦ ὁ ἀριθμὸς τῶν συγκεντρωθεισῶν τελείων 
μετοπῶν δὲν ἦτο ἐπαρκὴς διὰ τὴν ζωφόρον ἑκατέρας τῶν μακρῶν πλευρῶν τοῦ κιµω- 
νείου Παρθενῶνος, εἶναι λίαν πιθανόν, ὅτι οὐδεμία ἐξ αὐτῶν εἶχε τοποθετηθῆ καί, 
κατ’ ἀκολουθίαν, ὅτι τὸ κιμώνειον σχέδιον δὲν εἶχε προχωρήσει πἑραν τῆς, ἀνεγέρσεως. 
τοῦ περιστυλίου καὶ τῆς ἀρχῆς τῶν τοίχων τοῦ σηκοῦ, ὅταν πᾶσα περαιτέρω κατα- 
σκευἡ διεκόπη, ἐπικρατήσαντος τοῦ νέου περικλείου σχεδίου. 

Ὅταν δεόντως ἐκτιμηθοῦν τὰ ἀνωτέρω ἐκτεθέντα ἐπιχειρήματα, θὰ πρέπει νὰ συμ- 
περάνῃ τις, ὅτι ταῦτα δύνανται νὰ συνοψισθοῦν εἰς τὰς ἐν ἀρχῇ (σ. 631 ἐξ.) συνοπτι- 
κῶς διατυπωθείσας τρεῖς βασικὰς προτάσεις. 


1. Λεπτομερῶς παρὰ Ὦξ 1μΑΛΟΝΟΕ, Τα Ῥαγιμέποη, Ρατίς Ι846: πρβλ. καὶ Κ. Ῥονήμε - Ὦ. ΤΗΙΜΜΕ, Τῆε ΟἈττοΥ Ὠτανήπες 
οἵ ἴ]ο Ῥατίλοποη Βευἱριωτες, Ιπάῖαπα 1972. 
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ΠΟΛΥΧΡΩΜΙΑ 


ΓΕΝΙΚΑ. 


Τὸ χρῶμα ὑπῆρξε κατὰ τὴν ἀρχαιότητα σπουδαῖος παράγων. ἐξάρσεως, ζωογονή- 
σεως καὶ γραφικότητος τῆς μορφῆς καὶ τῶν ἀναλογιῶν ἀκόμη ἑνὸς κτιρίου ἢ ἑνὸς 
ἀγάλματος: τούτου ἕνεκα καὶ ἄφθονος ἐγένετο χρῆσις αὐτοῦ, ὅπου ἦτο ἀνάγκη. Ὡς 
παράδειγµα πόσον ὁ χρωματισμὸς ἐπιδρᾷ ἐπὶ τῆς μορφῆς, ἀκόμη δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἆνα- 
λογιῶν, παρουσιάζοµεν τὴν ἐκφραστικὴν εἰκόνα 446 τοῦ Ψἱο]]εί-ΙςΏιο, ἔνθα εἰκονί- 
ζονται ὅμοια κατὰ τὴν διάστασιν καὶ τὰς ἀναλογίας τμήματα δωρικῆς κιονοστοιχίας 
μετὰ τοῦ ὄπισθεν αὐτῆς τοίχου τοῦ σηκοῦ, εἰς δύο ὄψεις, ἐκ τῶν ὁποίων τῆς μὲν ἀρι- 
στερᾶς (εἶκ. 446 Α) ἐχρωματίσθησαν διὰ µέλανος χρώματος αἱ µετόπαι καὶ ὁ τοῖχος 
τοῦ σηκοῦ ἑνὸς ἑλληνικοῦ ναοῦ, ἐνῶ τοὐναντίον τελείως διάφορον ἐντύπωσιν λαμβά- 
νοµεν ἀπὸ τὴν δεξιάν (εἰκ. 446 Β), ἐὰν ἀφίσωμεν λευκᾶς τὰς µετόπας καὶ τὸν τοῖχον, 
καλύπτοντες διὰ µέλανος χρώματος τὸ γεῖσον, τὰς τριγλύφους, τὸ ἐπιστύλιον καὶ τοὺς 
κίονας. Διὰ τῆς εἰκ. 446 Α ὁ ρυθμὸς λαμβάνει εὐρύτητα, τὸ ἐπιστύλιον, αἱ τρίγλυφοι 
καὶ τὸ γεῖσον ἀναδεικνύονται, ἐνῶ διὰ τῆς εἰκ. 446 Β οἱ κίονες φαίνονται πολὺ ἰσχνό- 
τεροι, πολὺ ὑψηλότεροι, τοῦ δὲ θριγκοῦ μειοῦται ἡ ἀξία. 

Νεκρὸν καὶ ἀνυπόφορον διὰ τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνας ἦτο νὰ προβάλλη ὁλόλευκον 
ἓν ἀρχιτεκτόνημα ἓν µέσῳ τῆς ἀσυλλήπτου εἰς χρώματα ὀργανικῆς Φύσεως. Τὸ ἔχρω- 
µάτιζον λοιπὸν καὶ αὐτοί, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι ἀρχαῖοι λαοί (ἈΑσιᾶται, Αἰγύπτιοι, 
Ῥωμαῖοι, "Αραβες κλπ.), ὄχι ὅμως μὲ τόνους παρδαλοὺς καὶ µέσους ἢ μεταβατικούς”, 
ἀλλὰ μὸ ἰδιαίτερα τῆς ἀρχιτεκτονικῆς των σταθερὰ καὶ συγκεκριµένα χρώματα, μὲ 
τὰ ὁποῖα ἠρθρώνετο ἡ ἀρχιτεκτονικὴ καὶ ἐσημάδευε τὸ κτίριον µέσα εἰς τὸ χρῶμα τοῦ. 
οὐρανοῦ καὶ εἰς τὸ φῶς τοῦ ἡλίου. ᾽Αντὶ δὲ τῶν ἀφπρημένων μορφῶν ἐδημιουργοῦντο 
μορφαὶ συγκεκριµέναι’ διότι τὸ χρῶμα τὰς ἐχώριζε καὶ τὰς συνέδεεν. Οὕτω εἷς ρυθµός, 
ὁ ὁποῖος μᾶς φαίνεται σήµερον βαρύς, ἐνεφανίζετο ραδινώτερος, ἄλλος δὲ πάλιν, μὲ 
λεπτὰς ἀναλογίας, παρουσιάζετο στερεὸς καὶ σταθερός. Ἐτονίζοντο ἔτσι κυρίως αἱ 
προεξοχαὶ καὶ αἱ ἐσοχαὶ τοῦ θριγκοῦ, τὰς ὁποίας ἄλλως θὰ ἐξωμείωνε τὸ φῶς, τα- 
ράσσον εἰς τὸν ὀφθαλμόν µας τὴν λειτουργίαν των. σαν δὲ κυρίως τὰ χρώματα 
ταῦτα τὸ ἀνοικτὸ κόκκινο καὶ τὸ γαλάζιο (βλ. ἔγχρωμον πίνακα), συνοδευόµενα ἑνίοτε 
ἀπὸ ἕνα διακριτικὸν πράσινο καὶ ἀπὸ τὸ χρυσαφὶ καὶ ἐφηρμόζοντο ἐγκαυστικῶς προ- 
πάντων εἰς τὰς ἀρθρώσεις τοῦ κτιρίου καὶ τὰς µεγάλας ἐπιφανείας, ποὺ ἐχρησίμευον. 
ὡς κάµπος ἐξέργων γλυπτῶν παραστάσεων (μετοπῶν, ζωφόρου καὶ ἀετωμάτων). 


1. Πρβλ. Ψιοιιετ-]ν-Ώυο, Επικοιίοης ους} Ατοβίίοσιυσς, Ραγίς 1863, τ. 1, σ. 250 καὶ τὸ σχετικὀν ἡμέτερον περὶ ᾽Αναλογι- 
ὢν κεφάλαιον. 

2. Ὁ Κ. ΡΩΝΛΙΟΣ (Κέραµοι τῆς Καλυδῶνος, σ.8] ἐξ.), ἐρευνήσας τοὺς χρωματικοὺς τόνους τῶν κοσμημάτων τῶν παραετί- 
δων, ἀρχαϊκῶν ἰδίᾳ ναῶν, συνῄγαγε τὸ συμπέρασμα, ὅτι εἰς τὴν διακόσµησιν τῶν παραετίδων παρατηρεῖται µία διαβάθµι- 
σις τῶν τόνων ἀπὸ τοῦ µέλανος πρὸς τὸ κόκκινον, ἀρχομένη ἀπὸ τοῦ ἄξονος συμμετρίας τῆς πλαγίας πλευρᾶς τοῦ ναοῦ καὶ 
Ῥαΐνουσα πρὸς τὸ δεξιὸν ἢ τὸ ἀριστερὸν αὐτοῦ ἥμισυ, ὅπως δηλαδὴ καὶ αἱ λεοντοκεφαλαὶ καὶ οἱ ἀνθεμωτοὶ καλυπτῆρες. 
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"Ἔτσι παρουσιάζετο ποικιλόχρωμος ὁ ναός, φαινομενικῶς μὲν ὡς ἓν ἁπλοῦν, ἀλλὰ 
πλούσιον εἰς περιεχόµενον καὶ ἐσωτερικάς δυνάµεις δημιούργημα, ὡς εἷς κλειστὸς 
εἰς ἑαυτόν, κατ’ Αριστοτέλη, µικρόκοσµος, κάτω ἀπὸ τὸν βαθυγάλαζον ἀττικὸν οὐ- 
ρανὸν καὶ ἓν µέσῳ μιᾶς ζωντανῆς φύσεως, ἥτις συνεδύαζε μὲ ἀπαράμιλλον πολλαπλό- 
τητα τὰ χρώματα τῶν πἑριξ του ἁπαλογράμμων βουνῶν πρὸς τὸν πολυφλοίσβοιον 
Σαρωνικὸν πόντον. 






























































446. Συγκριτικἡ ἐντύπωσις δύο ὁμοίων ἀρχιτεκτονικῶν σχημάτων, ἐγχρώμου καὶ ἀχρόον, 
(κατά, Υἱοβει-Ίκ-Ώυς ). 


Κατὰ τὴν γενοµένην ἐξέτασιν τῶν διαφόρων μερῶν τοῦ ναοῦ μᾶς ἐδόθη ἐπανειλημ- 
µένως ἡ εὐκαιρία νὰ ἀναφέρωμεν τὸν χρωματισμὸν ἢ τὰ ἔγχρῶμα κοσμήματα ὡρισμέ- 
νων μελῶν τῆς ἀνωδομῆς, ἐπὶ τῶν ὁποίων διετηρήθησαν, σήμερον μόλις διακρινόµενα, 
λείψανα τῆς παλαιᾶς των ἐγχρώμου ἐγκαυστικῆς διακοσµήσεως καὶ ταῦτα ὄχι τόσον 
εἰς χρῶμα, ὅσον εἲς ἴχνη τῆς χαράξεως (ὑπογραμμοῦ) τοῦ κοσμήµατος καὶ τῆς διαβρώ- 
σεως τοῦ μαρμάρου ὑπὸ τοῦ χρώματος]. 

Σκόπιμον ἐντούτοις θεωροῦμεν νὰ συνοψίσώμεν ἐνταῦθα εἰς τὸ σύνολόν τῶν τὰ 
διάφορα ταῦτα στοιχεῖα. Καὶ ἓν πρώτοις, ὅσον ἀφορᾷ τοὺς κίονας, ἤτοι τοὺς κάτω τοῦ. 
κιονοκράνου κορμούς, περὶ τούτων παραπέµποµεν εἰς τᾶς σ. 194-196, ἔνθα λεπτομερῶς 
ὁμιλοῦμεν περὶ τῆς χρώσεως αὐτῶν, ἥτις δὲν εἶναι ἀπίθανον νὰ ἧἦτο ἐλαφρὸν στρῶμα 
χρώματος μὲ ἀπόχρωσιν ἐλεφαντοστοῦ. Πάντως, ἂν καὶ τοῦτο δὲν εἶναι βέβαιον, ὅμως 
δὲν δυνάµεθα νὰ παραδεχθῶμεν ἀπολύτως, ὅτι τὸ λεπτόκοκκον πεντελήσιον μάρμαρον 


1. Πρέπει ἐνταῦθα νὰ σηµειωθῆ, ὅτι λόγῳ τῆς διαφόρου πρὸς τὰς ἀτμοσφαιρικὰς ἐπιδράσεις συμπεριφορᾶς τῶν κεχρωσμό- 
νων ἀπό τῶν ἀχρόων ἐπιφανειῶν των, τὰ ἐγκαυστικῶς ἐπὶ τοῦ μαρμάρου τεθειµένα κοσμήματα φαίνονται σήµερον ὡς ἐλαφρό- 
τατα ἀνάγλυφα, τοῦθ' ὅπερ Πγαγέ τινας εἰς τὴν παραδοχἠν, ὅτι τὰ κοσμήματα πρὸ τῆς χρώσεώς των θὰ ἑλαξεύοντο ἐλαφρό- 
τατα ἐπὶ τοῦ μαρμάρου, ἐνῶ, ὡς εἴπομεν, δὲν πρόκειται περὶ τούτου, ἀλλά περὶ µεγαλυτέρας διαβρώσεως τῆς ἐπιφανείας τοῦ 
ἐζωγραφημένου µέρους των. Τοιαύτη διάβρωσις, προσδίδουσα εἰς τὸ κόσµηµα τὴν ὄψιν ἑλαφροτάτου ἀναγλύφου, παρατη- 
ρεῖται ἰδίᾳ εἰς τὸν ἓν Σουνίῳ ναόν τοῦ Ποσειδῶνος (ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΑΕ 1953 - 54, Γ, σ. 1, σημ. 3), ἀλλά καὶ ἀλλαχοῦ, ὡς π.χ. 
εἰς τὴν σῖμαν τοῦ ναοῦ τῆς ᾿Αθηνᾶς Νίκης (ΟπιΑκος, ΒΟΗ 7/72, 1947-48, σ. 32, εἰκ. 26), εἰς τὴν σῖμαν τοῦ ἐν τῇ ᾿Αγορᾷ 
τῶν ᾿Αθηνῶν ναοῦ τοῦ "Άρεως (Ώινομουκ, Ἡεεροτία 9, 1940, σ. 32 εἰκ. 11), εἰς τὸ 'Ἡφαίστειον («Θησεῖον)) (Η. Κοοι» 
ιμάίοη Ζύπι Τλεφουκίοπηρε!, σ. 97) κλπ. 
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τῶν σφονδύλων παρέµενεν ἐσαεὶ μὲ τὴν ἐκτυφλωτικήν του καὶ µονότονον λευκότητα!. 
Ὁπωσδήποτε, σὺν τῇ παρόδῳ τῶν αἰώνων, τὸ λεπτόκοκκον αὐτὸ µάρμαρον ἐδέχθη διὰ 
τῆς ἐπιδράσεως τῶν ἀτμοσφαιρικῶν μεταβολῶν καὶ τοῦ ἐντόνου ἀττικοῦ φωτὸς τὸ φί- 
λημα τοῦ χρόνου καὶ ἔλαβε, κατὰ τὸν ἐπιτυχῆ χαρακτηρισμὸν τοῦ Ομαίσαιῦτίαπά”, «τὸ 
χρυσίζον χρῶμα τῶν ὠρίμων στάχυων» ἤ, κατ’ ἄλλον Γάλλον αἰσθητικόν, «τὸ κιτρι- 
νοκαστάνινον χρῶμα τοῦ σάπιου ροδάκινου». Βέβαιον πάντως πρέπει νὰ θεωρηθῇ, 
ὅτι τῆς κρηπῖδος οἱ ἀναβαθμοὶ ἧσαν τελείως ἀχρωμάτιστοι καὶ ἀκόσμητοι, µεγάλως 
δ’ ἔσφαλεν ὁ ἀρχιτέκτων Τ.ονἰοῖ, ὅστις εἲς τὴν ἀναπαράστασίν του" τοὺς ἐφόρτωσε δι᾽ 
ἐγχρώμων κοσμημάτων µέχρι τοῦ τελευταίου τετραγωνικοῦ ἑκατοστοῦ. ᾽Απαράδεκτοι 
ἐπίσης εἶναι καὶ αἱ ἀναπαραστάσεις τῆς διακοσµήσεως ἀρχαίων ἑλληνικῶν ναῶν αἱ 
γενόµεναι ὑπὸ παλαιοτέρων τινῶν ἀρχιτεκτόνων, ὡς π.χ. τοῦ ΗΠίίογ{[", τοῦ ΟΠ. Οατπίςγ” 
καί τινων ρταπάς ρτἰχ ἆὲ Ἐοπῃε, οἵτινες ὄχι µόνον τὰς ἐπιπέδους ἐπιφανείας τοῦ ἐπι- 
στυλίου καὶ τῶν γείσων, ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς ἀκόμη τοὺς μηροὺς τῶν τριγλύφων καὶ τὰς 
κεφαλὰς αὐτῶν διεκόσµησαν ἐγχρώμως (βλ. ἀνωτέρω σ. 231). 

Ὡς συνέβαινεν εἰς πάντας τοὺς δωρικοὺς ναοὺς τοῦ 6ου καὶ τοῦ 5ου π.Χ. αἰ. ὁ ἔγχρω- 
µος διάκοσμος περιωρίζετο καὶ εἰς τὸν Παρθενῶνα ἐξωτερικῶς µόνον εἰς τὰ ἄνω τοῦ. 
κιονοκράνου ἀρχιτεκτονικὰ µέλη, ἤτοι εἰς τὰ φερόµενα καὶ οὐχὶ τὰ φέροντα, ἥτοι τὸν 
τεκτονικὸν σκελετὸν καὶ τοῦτο διότι οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἐγνώριζον, ὅτι ἡ διὰ χρώµα- 
τος ἔμφασις, ἐφαρμοζομένη εἰς φέροντα µέλη---κίονας, τοίχους σηκοῦ κλπ.- “ἠλάττω- 
νε τὴν ὁπτικήν των ἱκανότητα τοῦ βαστάζειν τὰ ὑπερκείμενα φορτία, μὲ ἄλλους λό- 
γους ἡ διὰ χρώματος ἔμφασίς των ἀντηγωνίζετο τὴν ἔννοιαν τῆς κατασκευαστικῆς των 
δυνάµεως!. Αντιθέτως, τὰ ὑψηλότερα µέρη τοῦ ναοῦ, ὡς µακρότερον τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ. 
παρατηρητοῦ εὑρισκόμενα, εἶχον ἀνάγκην τονισμοῦ καὶ διὰ χρώματος ἐμφάσεως τῶν 
ἐπιφανειῶν των, ἵνα αὗται φαίνωνται πλησιέστεραι ἢ ὅσον πράγματι ἦσαν, ἐνῶ ἀφ᾿ 
ἑτέρου αἱ πλήρεις ἐκφράσεως ἀρχιτεκτονικαὶ γλυφαί των (κυµάτια, ταινίαι κλπ.) ἁπῇ- 
τουν φυτικὴν ἢ γεωμετρικὴν διακόσµησιν, ἵνα παρουσιάζωνται πλαστικώτεραι καὶ εὖ- 
κρινέστεραι. Ὡς δὲ ἤδη ἐλέχθη, ἄνευ χρώματος ὁ ναὸς θὰ εὑρίσκετο ἔξω ἀπὸτὴν ζωήν, 
θὰ ἔχανεν ὅλον τὸν λυρισµόν του καὶ θὰ ἀπέβαινεν ἓν ἄτονον καὶ ἀναιμικὸν κατασκεύα- 
σµα, ἐνῶ διὰ τοῦ χρώματος καὶ ἰδίᾳ τοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ (φυτικοῦ ἢ γεωμετρικοῦ) κο- 
σμήµατος --- ὅπερ συνδέεται πρὸς τὸ οἰκοδόμημα ἐσωτερικώτερον καὶ ἀπὸ αὐτὸν ᾱ- 
κόµη τὸν πλαστικὸν διάκοσµον - αἵ ἀρχιτεκτονικαὶ μᾶζαί του λαμβάνουν ἕκτακτον 
ζωντάνειαν, ἐνάργειαν καὶ λυρικὴν ἔκφρασιν. Καὶ τοῦτο βέβαια δὲν διέφυγε τοὺς ἀρ- 
χαίους ἀρχιτέκτονας καὶ γλύπτας, οἵτινες κυρίως δὲν παρέλειπον νὰ ἐξαίρουν ἐγχρώ- 
µως τόσον τὰ ἀρχιτεκτονικά, ὅσον καὶ τὰ γλυπτά των ἔργα”. 


1, Καὶ εἰς τά ἀγάλματα ἐδίδετο ἐπίσης ἡ διαπιστουµένη πλέον τελείωσις, ἡ λεγομένη γάνωσις, ἥτις συνίστατο εἰς ἐπά- 
Άειψιν αὐτοῦ διὰ μείγµατος κηροῦ καὶ ἐλαίου. 
2. Μηέταίτο 4ο Ρατίς ὰ Πέτιφαίεπη, Ρατῖς, ἔκδ. Οαγρίςς͵ ἄ-δ. σ. 37, 39. 





3, Βλ. Εηνοίς ἀε Ἐοπις, Ρας 1879, Ρἰ. 6 καὶ 7 καὶ παρὰ Ὦ Ἐνρουν, Εγαβπιεηις ἆ αγοἰηιεσίωτε απιίφμο, Ρατίς ἄ.5. πίν. 19. 
4. Κεοιμιίοη ἁμ ἱεπηρίε 4 Ἐπηρέδοείο ὰ δέήπους, Ῥατίς 1851 - 53, 

5. Τα (οπηρὶε «ο Πυρίιες Ραπ]οἰέηίεη ἃ Εβίπο, Ρατίς 1884, πίν͵ 9-15. 

6. Πρβλ. καὶ 1. ν. 6οχον, Ροἱνείποπιγ, Νενν Υοκ 1924, σι 51. 

7. Χαρακτηριστικὸν διὰ τὸν χρωματισμὀν τῶν ἀρχαίων ἀγαλμάτων εἶναι τὸ ὑπὸ τοῦ ΠΑΙΝΙΟΥ (Ναι. Ηΐν. ΧΧΧΥ, 133) 
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Ἔγχρωμος προοπτικὴ ἀνακαράστασις τοῦ θριγκοῦ, μὲ ἀποκατάστασιν τοῦ χρωματισμοῦ τῶν διαφό-, 
ρων ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν (κατὰ ὁρτίπφετ). 





Αι. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ 


Ἐπίκρανον τῆς παραστάδος: τὰ χρώ- 

ματα τοῦ στέφοντος δωρικοῦ κυµα- 

τίου καὶ τοῦ ὑπ' αὐτὸ κανόνος τῶν. 

Φῶν. μετὰ τοῦ σχετικοῦ χρυσοῦ ᾱ- 
στραγάλου. 













ΠΤΥΤ 


ὠ 


ΤΕ τΤ  Τἳ 
Μώἠὡὰ ώ Ά 


Ἔγχρωμος ἀποκατάστασις τοῦ διπλοῦ µαιάνδρου καὶ 
τῶν κυµατίων (δωρικοῦ καὶ λεσβίου) τοῦ θράνου τοῦ. 
πτεροῦ, 





, 
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Τά χρυσᾶ ἀνθέμια τῆς σίµης καὶ ἀπο- 

κατάστασις τοῦ ἐγχρώμου ἐκ καρδιο- 

σχήµων φύλλων κυµατίου τοῦ καταε- 

τίου καὶ τῶν γεωμετρικῶν τοῦ ὁριζον-. 
τίου Τείσου, 


Τά χρυσᾶ κοσμήματα (µαίανδρος καὶ 
ἀνθέμια) τῆς ταινίας καὶ τοῦ κανόνος 
τοῦ ἐπιστυλίου. 








Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ 


- 
- 
» 
- 
. 
- 
- 
- 
» 





“Αποατάστασις τῶν χρωμάτων τοῦ φατνώµατος τοῦ πτεροῦ. 
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Εἰς τὸν Παρθενῶνα, ὅπως καὶ εἰς τὸ Σούνιον, ἴχνη ἑἐνιαίου χρώματος ἐπὶ ἐπιπέδων. 
ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν δὲν ἐβεβαιώθησαν ἀπολύτως, τοὐναντίον ὅμως ἄφθονα σχετι- 
κῶς εἶναι τὰ διασωθέντα λείψανα τῆς ἐγκαυστικῶς ἐκτελεσθείσης φυτικῆς καὶ γεωµε- 
τρικῆς διακοσµήσεως, περὶ τῶν ὁποίων καὶ θὰ εἴπωμεν ἐνταῦθα. 

Καὶ δὴ ὅσον μὲν ἀφορᾷ τοὺς κίονας καὶ τὰ κιονόκρανα αὐτῶν, περὶ τῶν ὁποίων εἴ- 
ποµεν λεπτομερῶς καὶ εἰς τὴν σ. 194 ἐξ. οὗτοι, ὡς φέροντα µέλη τῆς κατασκευῆς, δὲν. 
ἐβάφοντο διὰ ζωηρῶν χρωμάτων, ἀλλ᾽ ἴσως τὸ πολὺ ἐπεχρίοντο δι ἑλαφρᾶς τινος, 
ἁγνώστου συστάσεως, χρώσεῶς, ἡ ὁποία θὰ ἔσπαζε τὴν ἐκτυφλωτικὴν στιλπνότητα 
τοῦ πεντελησίου μαρμάρου, προσδίδουσα εἰς αὐτὸ τὴν ὄψιν ἐλεφαντοστοῦ. Ὁ ἀρχι- 
τέκτων Ραοσατά (1813 - 1867) καί τινες ἄλλοι, ὑπεστήριξαν, ὅτι οἱ κορμοὶ τῶν κιόνων. 
ἐβάφοντο διὰ κιτρίνης ὤχρας τοῦ Λαυρίου, κατὰ Ῥεπτοςε] ἴσως κρόκου, µειγνυοµένου. 
μετὰ γάλακτος καὶ κόλλης (βλ. ἀνωτέρω σ. 195, σημ. 2). Τὴν γνώμην των ταύτην ὅμως, 
ἀντέκρουσεν ὁ Βτέίοπ”, γράψας, ὅτι μετὰ προσεκτικὴν ἐξέτασιν τοῦ κιτρίνου ἐπιπάγου. 
(κ«ρούστας) τῶν κιόνων, ὅστις πράγµατι καλύπτει ἀκόμη µέρη τινὰ τοῦ κορμοῦ των, 
συνήγαγε τὸ συμπέρασμα, ὅτι δὲν πρέπει νὰ διίδωµεν εἰς τὸν ἐπίπαγον αὐτὸν κιτρίνην. 
χρῶσιν, ἀλλ’ ἓν εἴδος ὀξειδώσεως τοῦ μαρμάρου, παραχθείσης ἐκ τῆς καυστικότητος 
τοῦ ἡλίου καὶ τῶν ἄλλων ἀτμοσφαιρικῶν ἐπιδράσεων, τοσούτῳ μᾶλλον καθ’ ὅσον τὰ 
πλέον προστατευόµενα µέρη του, ὅπου συνεπῶς θὰ ἔπρεπε νὰ ἦτο καλύτερον διατηρη- 
µένη ἡ κιτρίνη χρῶσις, εἶναι ἀκριβῶς ἐκεῖνα εἰς τὰ ὁποῖα εὑρίσκετο ὁ ὀλιγώτερος ἐπί- 
παγος. Ὡς πρὸς τὸ κιονόκρανον, ταῦτα µόνον δυνάµεθα νὰ πιστοποιήσωμεν: Ι) ὅτι ὁ ὑπὸ 
τὸ ὑποτραχήλιον δακτύλιος ἐβάφετο κυανοῦς ἢ ἐρυθρός, τονιζοµένης οὕτω ἔτι μᾶλλον 
τῆς σηµασίας του, 2) ὅτι οὔτε ἐπὶ τοῦ ἐχίνου εἶχον σχεδιασθῆ ἀνεστραμμένα φύλλα 
οὔτε ἐπὶ τοῦ ἄβακος µαίανδρος, ὅπως εἶχε πιστευθῆ κατὰ τὰ τριάντα τελευταῖα ἔτη τοῦ 
Ί9ου αἱ. διὰ τὸ «Θησεῖον»". Ὅσον ἀφορᾷ 3) τοὺς ἱμάντας, δὲν εὑρέθησαν μὲν βέβαια 
ἴχνη χρωμάτων ἐπ᾽ αὐτῶν, ἀλλ) ἂν κρίνωµεν ἐξ ἄλλων παραδειγµάτων, θὰ ἦσαν καὶ 
αὐτοὶ χρωματισμένοι γαλάζιοι καὶ κόκκινοι. 

Τὸ ἐπιστύλιον ἀφίετο λευκὸν ἢ ἐλάμβανε χρῶσιν ἐλεφαντοστοῦ καθ’ ὅλας τὰς µε- 
γάλας ἐπιφανείας του, ἤτοι τὰς κατακορύφους καὶ τὴν κάτωθεν ὁριζοντίαν πλευράν του, 
µόνον δὲ ἡ στέφουσα αὐτὸ ταινία, ἰδιαιτέρως ἐξαιρομένη, ἐκοσμεῖτο διὰ χρυσοῦ µαι- 
άνδρου ἐπὶ ἐδάφους ἐρυθροῦ ἢ χρώματος ἐλεφαντοστοῦ (εϊκ. 130 καὶ ἔγχρωμος πί- 
ναξ). Μὲ χρυσᾶ ἀνθέμια ἐπὶ γαλάζιου ἢ χρώματος ἐλεφαντοστοῦ κάμπου" ἐκοσμοῦν- 


ἀναφερόμενον, ὅτι ὁ Πραξιτέλης ἐρωτηθείς ποτε ποῖα ἐκ τῶν ἀγαλμάτων του ἠγάπα περισσότερον ἀπήντησεν: «ἐκεῖνα τὰ 
ὁποῖα ἔβαψεν ὁ (ζωγράφος) Νικίας». 

1. Ργηκϊρϊες, σ. 55, σημ. 

2. Αἰβέπες, Ρατίς 1868. σ. 96. 

3, Ὡς π.χ. ὑπὸ τῶν: Ο. 8ενρεκ (σκαρίφηµα εἰς κατάλοιπον αὐτοῦ ἐν Δρέσδη, φάκ. 3 παρά Η. Κοσµ, διωάΐσῃ Ζωπι Τήεσους-- 
τεπηρε], σ. 91), ΜΙΟΗΛΕΙΑΑ, Ώου Ῥατίμοποη, σ. 14, Ο. ΒΟΤΤΙΟΜΕΝ, Τεκιοπίκ ἄοι Ηεϊεπει, σ. 275, πὶν. 4, 3, ὈπίεγευκΏμημεη, σ. 
143 καὶ 188: βλ. καὶ Τγαηασιίοης οἳ ενα Βογα! Ἰηφεί(μίο οἳ (νο Βϊήςὴ Αγοίιοςις Π, 1, σ. 105 καὶ πληρέστερον παρὰ Κοομ, 
ἐν Ώου. Τεπηρε!, Ἠαῖϊε 1950, σ. 14, ὅστις πιστεύει μὲν εἰς τὴν ὕπαρξίν των, δὲν ἡἠδυνήθη ὅμως νὰ διαπιστώση τὴν ἐπὶ τοῦ µνη- 
μείου παρουσίαν των (Σ.ἀ. σ. 96). Τὴν περὶ ἐγχρώμων κιονοκράνων πίστιν του στηρίζει ὁ Κοςὴ εἰς τὴν ὀρθὴν παρατήρησιν, 
ὅτι εἶναι ἀπαράδεκτον νὰ ὑπῆρχον ἄχροα κιονόκρανα παραπλεύρως ἐπικράνων παραστάδων, ἐπὶ τῶν ὁποίων εὐρέθησαν σαφῆ. 
τὰ ἴχνη Χρωμάτων (βλ. ἔγχρωμον πίνακα παραστάδος). 

4. Τοιαῦτα χρυσώµατα θριγκῶν θὰ ὑπονοῇ βεβαίως καὶ ὁ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, ἀναφέρων ἐν Ἰφ. ἐν Τ. στ. 128, τοὺς εὐστήλων ναῶν. 
ἀθυσήρεις θρεγκούτ. 
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το ὁμοίως καὶ οἱ κανόνες (εἰκ. 130 καὶ ἔγχρωμος πίναξ). Χρυσᾶ ἐπίσης ἐξετελοῦντο, 
ἰδιαιτέρως ἐξαιρόμενα, ὁ ὑπεράνω τῶν τριγλύφων περιβάλλων ὅλον τὸν ναὸν µαίαν- 
δρος (εἰκ. 144) καὶ τὰ ἀνθέμια τῆς σίµης. Τόσον δὲ ὁ µαίανδρος, ὅσον καὶ τὰ ἀνθέμια 
καὶ γενικῶς ὅλα τὰ κοσμήματα τοῦ θριγκοῦ, ἐξετελέσθησαν πιθανώτατα κατὰ τὸν 
ἐγκαυστικὸν τρόπον’, ἤτοι διὰ διαλύσεως χρωμάτων ἐντὸς θερμοῦ κηροῦ καὶ ἐπιθέ- 
σεως αὐτῶν τῇ βοηθείᾳ πυρακτωµένης γραφίδος” ἐπὶ τοῦ μαρμάρου, ἐπὶ τοῦ ὁποίου 
προηγουμένως εἶχε σχεδιασθῆ δι’ ὀξέος ἐργαλείου ὁ ὑπογραμμὸς" τοῦ σχεδίου. 

Μετὰ τὴν ἐπίθεσιν τῶν χρωμάτων ἠκολούθει τριβὴ διὰ θερμοῦ σιδήρου, ἵνα ὁ κηρὸς, 
εἰσδύσῃ εἰς τοὺς πόρους τοῦ μαρμάρου, προλαμβάνων οὕτω τὴν ἐπίδρασιν τῆς ὑγρασί- 
ας, ἥτις θὰ ἐπέφερε τὴν ἀπολέπισιν. Ἠλείφετο κατόπιν ἡ ἐζωγραφημένη ἐπιφάνεια 
δι’ ἐλαίου ἢ λίπους καὶ ἐτρίβετο ἐπιμελῶς!. 

Αί τρίγλυφοι, ὡς ἀναφέρει καὶ ὁ Βιτρούβιος”, ἐβάφοντο κυαναῖ, τονιζοµένης οὕτω 
σαφῶς τῆς ρυθμικῆς ζωφόρου καὶ τῆς ἐργασίας τῶν τριγλύφων, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ κά- 
τωθεν τῶν τριγλύφων κανόνες καὶ οἱ ἄνωθεν αὐτῶν πρόμοχθοι. Αί μεταξὺ τῶν προµό- 
χθων ὁδοὶ ἐχρωματίζοντο ἐρυθραί, ὡς καὶ ὁ ὑπὲρ τὰς τριγλύφους ἀστράγαλος. Εἰς τὸν 
Παρθενῶνα ἐπὶ πλέον ἡ κάτωθεν τῶν προμόχθων καὶ τῶν ὁδῶν ταινία, ἥτις περιέβαλ- 
λεν ὥς περιλαίµιον ὁλόκληρον τὸν ναόν, διεκοσμεῖτο διὰ χρυσοῦ µαιάνδρου ἐπὶ ἐρυ- 
θροῦ ἐδάφους. Εἰδικῶς ἡ θλωμένη κάτω ἐπιφάνεια τῶν τεσσάρων γωνιαίων γείσων 
(περὶ τῆς ὁποίας βλ. σ. 250, 251, εἰκ. 158, 160) διεκοσµήθη ἐδῶ διὰ συμπλέγματος χρυ- 
σιζόντων ἀνθεμίων ἐπὶ ἐρυθροῦ πιθανῶς βάθους». Αί σταγόνες τῶν τε κανόνων τοῦ ὅπι- 
στυλίου καὶ τῶν προµόχθων φαίνεται, ὅτι ἀφίεντο ἐκθαμβωτικῶς λευκαί, αἱ τῶν προ- 
µόχθων μάλιστα ἔφερον ἐνίοτε εἰς τὴν κάτω των κυκλοτερῆ ἐπιφάνειαν καὶ ἐζωγρα- 
φημένους κύκλους (βλ. σ. 244 καὶ εἰκ. 153). Τὸ βάθος τῶν 92 μετοπῶν τοῦ ναοῦ ἐβά- 
φετο πιθανῶς, κατὰ Μἰομας]ίς7 καὶ ΒΓΟΠΠΙΕΓΣ, ἐλαφρῶς ἐρυθρόν, τὰ γυμνὰ ὅμως µέλη 
τῶν ἀναγλύφων ἦσαν πάντοτε λευκά, καὶ µόνον ἡ ἐνδεδυμένη ἀνάγλυφος μορφὴ ἁπή- 


1. Περὶ τῆς ἐγκαυστικῆς τέχνης ἀναφέρει ἰδιαιτέρως ὁ ΠΑΙΝΙΟΣ (Ναι. Ηΐσι. ΧΧΧΝ, 122). Αὕτη ἀρχαιότερον ἐλέγετο ἔγκαν- 
σις (ΠΑΑΤΩΝΟΣ Τίμαιος 269), ἐχρησιμοποιεῖτο δὲ ὄχι µόνον εἰς τὴν ἀρχιτεκτονικήν, ἀλλά καὶ εἰς τὴν ζωγραφικὴν καὶ τὴν 
πλαστικήν, λόγῳ τῆς µεγαλυτέρας ἀπὸ τὴν ἵαππρετα καὶ τὴν νωπογραφίαν ({{εκοο) ἀντοχῆς της εἰς τὸν χρόνον. Ὡς τὸν ἀρ- 
χαιότατον ἐκ τῶν γνωστῶν ἐγκαυστῶν ὁ ΠΑΙΝΙΟΣ (ξὰ) ἀναφέρει τὸν Πολύγνωτον, τοὺς Παρίους Νικάνορα καὶ Μνασίλαον 
καὶ τὸν ἐν Αἰγίνη Ἑλάσιππον. ᾿Αγαλμάτων δ' ἐγκαυστάς ἀναφέρει ρητῶς καὶ ὁ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ (πότερον ᾿Αθηναῖοι ἐνδοξότε- 
ροι, Μ86Ε), καθὼς καὶ ἡ ἐπιγραφή τις τῆς Ρώμης (1Ο 14, 1494: ὁ καὶ ᾿Επαφρᾶς ἀγαλματοποιὸς ἐνκαυστής), εἰς πλείστας ὃ ἐλ- 
ληνικὰς ἐπιγραφάς, ὡς π.χ. τὴν τοῦ Ἐρεχθείου, τοῦ 408 π.Χ. (16 1, 324942), ᾿Αθηνῶν (19 ΙΙ/ΠΗ3, 1265, 29) καὶ τῆς Ἐπιδαύρου 
τοῦ Μ40 π.Χ. (1Ο 1Ν 13 102, 31, 51, 59, 69, 109, 195, 266, 269 καὶ 303), γίνεται εὑρεῖα χρῆσις τῶν ὅρων ἔγκαυσις, ὀγκαυστής, 
ἐγκαύσιμος κλα., ἰδίᾳ εἰς τὴν ἀρχιτεκτονικὴν. Περὶ τῆς ἐγκαυστικῆς βλ. Τενικῶς Χ. Ῥευμι, (Μαἰετεί πά Ζείσμηνηᾳ δεί 
Οπίοςση, σ.680 ἔξ.). διὰ δὲ τὴν τεχνικὴν ταύτης εἰδικώτερον Η. 5οηιναοτ (Επκανκεῖκ αιζ απιίκεν ΟΓιπάΊαᾳς, 1926), Ε. Αμττι, 
(1 ιοσφΐσα ἀο]ϊα Ρίτίυτα βΓοτα ο ΓΟΠΊΑΠΑ ο ΓοΏοβινίο, Βοπια 1951), ΜΙΚΙΕΤ (Κοουεῖ! ἄο ἰεχίες βτος εἰ Ιδεΐης τοἰα!ή( ἃ Γησιοίτο 
46 Ία ροΐπειτο απείσπης, ριῤ]ίόν οἱ εοπιπιεπἰές ρᾳγ Αἀοΐρλνο Κεἰπαοὶν [, Ραείς 1921, σι 293). 

2. Τοῦ λεγομένου κέστρου ἢ καυστηρίου. 

3, ΕΣΕΤΑΘ. Ορυςο. 18, 1: ὡς ἐν ὑπογραμμῷ σκιαγραφῶν καὶ ὑποχαράσσων θεῖα τυπώµατα. ΗΣΥΧΙΟΣ ἐν}. 

4. ΕπεϊεΙορεάῖα Πεα]ίαπα, τ. ΧΗΙ, σ. 942 - 3: πρβλ. καὶ Ο. Ῥη. 9ΤενΕΝς, ΠἰΠίς! νι ἴἶνο Ῥαΐπιοά 1άοηοςς, Ηοεροεία 23, 1954, 
σ. 3 ἐξ, 

5. Ώο Ατοήι. ΙΝ, 2,2. 

6. ΜΙΟΜΑΕΙΙΝ, Ώου ΡαΓίµοποη, σ. 114, 118, 24. 

7. Ώου Ραγίμοποη, σ. 16, 

Β. Πίο Μείορεη «ος Ραγίνεποπ, Μαΐης 1967, σ. 159. 
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τει χρωματιστάς τινας λεπτοµερείας. Ἡ ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια τῶν τοίχων τοῦ σηκοῦ 
παρουσιάζετο σχεδὸν λευκή, ἀφοῦ καὶ αὐτοὶ ἦσαν φέροντα µέλη. 

Ὁ Βδιομετ" παρετήρησεν, ὅτι ἡ ἑσωτερικὴ παρειὰ τῶν μακρῶν τοίχων τοῦ ναοῦ, 
κατὰ μὲν τὸ πρὸς τὸν κυρίως ναὸν καὶ τὸν πρόναον τμῆμα αὐτῶν εἶναι ἁδρότερον λα- 
ξευµένη, διατηροῦσα μάλιστα καὶ ἴχνη χρώματος µινίου, ἐνῶ ἀντιθέτως τὸ εἰς τὸν 
ὀπισθόδομον τμῆμα αὐτῶν εἶναι ἐκτάκτως λεῖον καὶ στιλπνόν. Δὲν εἶναι ἐντούτοις 
ἀπίθανον ἡ ἐρυθρὰ βαφή, τὴν ὁποίαν παρετήρησεν ὁ Βδ({ίομοτ, νὰ εἶναι λείψανόν τι 
τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ 12ου μ.Χ. αἱ., αἱ ὁποῖαι ἄλλοτε περισσότερον, ἀλλὰ καὶ σή- 
µερον ἀκόμη, διακρίνονται ἐπὶ τῶν παρειῶν τοῦ βορείου καὶ τοῦ δυτικοῦ τοίχου τοῦ 
ὀπισθοδόμου. 

“Ἡ τὸ ἄνω µέρος τοῦ τοίχου τοῦ σηκοῦ περιθέουσα γλυπτὴ ζωφόρος τῶν Παναθη- 
ναίων ἐξήρετο ἐπὶ βάθους κυανοῦ (βλ. σ.461), ὅπως ὀλίγον ἀργότερον ἡ ζωφόρος τοῦ 
Ἐρεχθείου ἐξήρετο ἐπὶ τοῦ ἐξ ἐλευσινίου λίθου κυανίζοντος βάθους αὐτῆς. Αἱ ἐπ᾽ αὖ- 
τῆς ὅμως ἀνάγλυφοι μορφαὶ ἑτονίζοντο ἢ ἐζωογονοῦντο διὰ χρωμάτων, ἐξαιρέσει τῶν 
γυμνῶν μερῶν, τὰ ὁποῖα ἔμενον λευκά. Ὁ ἐσωτερικὸς θρᾶνος ἢ ὑποδόκιον διεκοσμεῖ- 
το ἐπίσης δι’ ἐγκαυστικῶν κοσμημάτων, εἰς μὲν τὴν κυρίαν κατακόρυφον ἐπιφάνειαν 
αὐτοῦ διὰ διπλοῦ (χρυσοῦ) µαιάνδρου”, λείψανα τοῦ ὁποίου διετηρήθησαν κυρίως εἲς 
τὴν ΝΔ. γωνίαν τοῦ σηκοῦ καὶ τοῦ ὀπισθονάου (εἰκ. 163 καὶ ἔγχρωμος πίναξ). Ἐκ 
τῶν κυµατίων τοῦ θράνου τὸ μὲν δωρικὸν ἄνω (κοινῶς κουκουβάγια) ἔφερεν ὡς διακό- 
σµησιν συμβατικὰ τετράγωνα, ἀνακαμπτόμενα φύλλα (εἰκ. 163 καὶ ἔγχρωμος πίναξ), ἐ- 
ναλλασσόµενα κυανᾶ ἄνω, πρὸς ἐρυθρὰ κάτω καὶ ἀντιστρόφως, μὲ περιθώρια καὶ νεῦρα 
χρυσᾶ, πράσινα» ἢ λευκά. Τὸ δὲ εἰς τὸ κάτω µέρος τοῦ θράνου λέσβιον κυµάτιον (κοι- 
νῶς φλασκόφυλλο), ἀποτελούμενον ἐκ καρδιοσχήµων φύλλων, ἐναλλασσομένων πρὸς 
λόγχας (εἶκ. 163 καὶ ἔγχρωμος πίναξ), ἐβάφετο καὶ αὐτὸ μὲ προεξάρχοντα χρώματα 
τὸ ἐρυθρὸν καὶ τὸ κυανοῦν καὶ μὲ φειδωλὴν χρῆσιν χρυσοῦ, πρασίνου ἢ λευκοῦ διὰ 
τὰ περιθώρια". Δι’ ὁμοίας ἐγχρώμου διακοσµήσεως ἐκοσμεῖτο καὶ τὸ ὁριζόντιον ἐξω- 
τερικὸν γεῖσον τοῦ περιστυλίου. 

Τὰ φατνώµατα τῆς ὁροφῆς ἔφερον διαδοχικὰς κλιμακωτὰς σειρὰς σχεδίων ἐκ 
κανόνος Φῶν, ὃ δὲ ἐλαφρῶς καμπυλούµενος οὐρανίσκος των ἐκοσμεῖτο δι’ ἀστέρος 
ὀκτακτίνου ἓν συνδυασμῷ πρὸς χρυσᾶ ἀνθέμια ἐπὶ κυανοῦ βάθους (ἔγρωμος πί- 
ναξ). Οἱ λευκοὶ κανόνες τῶν ὠῶν συνηθέστατα ἐχρυσοῦντο, ἂν μὴ ὁλόκληροι, τοῦ- 
λάχιστον κατὰ τὰς μεταξὺ αὐτῶν παρεμβαλλομένας ἐρυθρὰς λόγχας, ὡς τοῦτο προ- 
κύπτει πιθανῶς καὶ ἐκ τῶν ἐπιγραφῶν ᾿Επιδαύρου, Ἐρεχθείου καὶ Δήλου”. Ὁ Ρεη- 


Ις Ὀπιογουοίωηεεη, σ. 170. 

3, ῬΕΝΚΟΡΕ, Ρεποίρίος, πίν. ΧΧΗΙ. Ώουννεεε», Οἶα59. Τους 1, σ. 32. 

4 Ὁ Ῥενκοςε, Ρεϊηοῖρίες, σ; 59, 60 γράφει: «κατὰ τὴν Ὑνώμην αὐθεντίας εἰς τοὺς χρωματισμοὺς τῆς διακοσµήσεως τῶν 
κυματίων, οἱ παρατηρούµενοι πράσινοι τόνοι δὲν προέρχονται ἐξ ἀλλοιώσεως τοῦ κυανοῦ (ὡς ὑπετέθη), ἀλλ’ εἶναι αὔθεν- 
τικοὶ ἀνοικτοὶ πράσινοι. Πολλοὶ πράσινοι τόνοι συναντῶνται καὶ εἲς τὴν αἰγυπτιακὴν χρωµατικὴν ἀρχιτεκτονικὴν διακὀ- 
σµησιν καὶ δὲν εἶναι ἀπίθανον ἐξ, ἐκείνης νά ἐπηρεάσθησαν καὶ οἱ Ἕλληνες». 

4, Κατὰ τὸν Ηεκνανν (Ας. Βαυ». 1836, σι 86), ἂν ὁ µαίανδρος ἦτο κόκκινος ἐπὶ κνανοῦ ἐδάφους, τὸ κυµάτιον θά εἶχε 
χρῶμα πράσινον καὶ θὰ ἦτο περιβεβλημένον μὲ κόκκινα φύλλα κισσοῦ. 

5.10 ΤΝ 13, 102, 82: εἴλετο κυµάτια... χρυσῶσαι, 1Ο 1, 374, 103: χάλχας χουσόσαντε, 282/3: χρυσίον Μεονέθε Λεις τὰς 
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τοςε' γράφει ἐπίσης ὅτι εἶδε χρυσοῦς ἀστραγάλους ἐπὶ κυανοῦ βάθους εἰς τὰ πλαίσια τῶν 
φατνωµάτων. Ὑπῆρχον δὲ καὶ εἰδικοὶ χρυσωταί, οἵτινες ἐνήργουν τὴν χρύσῶσιν, τῇ 
βοηθείᾳ πετάλων" ἤτοι φύλλων χρυσοῦ, ἐπιτιθεμένων διὰ κόλλης. Ἐρυθρὰ τέλος ἐβά- 
φετο πιθανῶς καὶ ἡ κατακόρυφος ἐπιφάνεια τοῦ τυµπάνου τοῦ ἀετώματος", χρησιµεύ- 
ουσα ὡς βάθος, ἀπὸ τοῦ ὁποίου ἀπεσπῶντο τὰ λευκά, ὁλόγλυφα ἐναέτια ἀγάλματα. 

Τῆς σίµης ἡ ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια ἐκοσμήθη ἐγκαυστικῶς διὰ χρυσῶν ἀνθεμίων, ἐγ- 
γεγραμμµένων ἑντὸς ἐλλειψοειδοῦς περιγράµµατος καὶ ἐναλλασσομένων πρὸς ἄνθη λω- 
τοῦ (εἶκ. 386, πίν. 74 καὶ ἔγχρωμος πίναξ). ᾿ΕἘζωγραφημέναι ἦσαν ἐπίσης καὶ αἱ ἐξω- 
τερικαὶ κατακόρυφοι πλευραὶ τῶν ἡγεμόνων κεράµων' τῆς στέγης, τῶν ὁποίων ὄχι 
μόνον τὰ φύλλα τοῦ ἀνθεμίου ἐβάφοντο πιθανώτατα ἐναλλὰξ ἐρυθρὰ καὶ κυανᾶ, ἀλλὰ 
καὶ αἱ κάτωθεν. ἕλικες, ὡς συνέβαινε καὶ εἰς τὰς ἐπιτυμβίους ἀναγλύφους στήλας. 

"Ὅσον ἀφορᾷ τὰ ἀκρωτήρια, διὰ τὰ ὁποῖα ὅμως οὐδεὶς λόγος περὶ χρωματισμοῦ των 
γίνεται ὑπὸ τῶν ἐρευνητῶν των, ἂν κρίνωµεν ἓξ ἀναλόγων παραδειγµάτων (π.χ. τοῦ 
ναοῦ τῆς ᾽Αφαίας)Σ, θὰ πρέπει νὰ δεχθῶμεν, ὅτι ὑπῆρχον ὄχι µόνον χρώματα, ἀλλὰ καὶ 
εἰς ὠρισμένα διακριτικά των σημεῖα χρύσωσις, τὴν ὁποίαν ἄλλωστε ἀναφέρει γενι- 
κῶς διὰ τὰ ἀκρωτήρια καὶ ὁ Πλάτων». 

Τὴν γενικὴν ἐπὶ Περικλέους χρῶσιν καὶ χρύσωῶσιν τῶν τε κτιρίων καὶ τῶν ἀγαλμά- 
των, τὴν ὁποίαν μᾶς φανερώνουν καὶ τὰ σωζόμενα μνημεῖα καὶ τὰ ἀποκαλυφθέντα καὶ 
ὁλονὲν ἀποκαλυπτόμενα ἀγάλματα, πιστοποιεῖ τρανῶς καὶ ἓν χωρίον τοῦ Πλουτάρχου”, 
τὸ ὁποῖον ἀναφέρει, ὅτι οἱ ἀντίπαλοι τοῦ Περικλέους τὸν κατηγόρουν εἰς τὰς συνελεύ- 
σεις τοῦ Δήμου, ὅτι δυσφημεῖ τὸν λαὸν τῆς Ἑλλάδος, ἐπειδή, φοβούμενος τοὺς βαρβά- 
ρους, μετέφερε (τὸ 454 π.Χ.) τὸ συμμαχικὸν ταμεῖον ἀπὸ τὴν Δῆλον εἲς τὰς ᾿Αθήνας, 
διὰ νὰ τὸ φυλάξῃ δῆθεν εἰς ἀσφαλέστερον µέρος καὶ ἔδωσεν οὕτω τὴν ἐντύπωσιν, ὅτι 
περιεφρόνει πολὺ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν ἐκυβέρνα αὐταρχικῶς, ἀφοῦ μὲ τὰ χρήματα ποὺ 
ἠναγκάζοντο οἱ Ἕλληνες νὰ εἰσφέρουν εἰς τὸν πόλεμον, οἱ περὶ τὸν Περικλέα κατε- 
χρύσωναν» τὴν ᾿Ακρόπολιν καὶ τὴν ἑστόλιζαν.. . μὲ ἀγάλματα καὶ ναοὺς χιλίων τα- 
λάντων. 


χάλκας πέταλα, 390: χρυσῦσαι τὸ Νοφθαλμὀ τὸ κίονος (Ένθα πρόκειται κυρίως περὶ Ἰωνικῶν μνημείων). "Άφθονος χρῆσις 
χρνσοῦ ἐγίνετο ἓν γένει ἷς τὰς ὀροφάς τῶν ναῶν, ὡς μαρτυρεῖ τὸ παρά ΨΕΥΔΟ-ΛΟΥΚΙΑΚΩ, περὶ τῆς Συρίας θεοῦ 477, χωρίον, 
λθγον: ἔνδοθεν δὲ ὁ νηὸς χουσοῦ τε πολλοῦ ἀπολάμπεται καὶ ἡ ὀροφὴ πιᾶσα χουσῆ.. 

1, Ρεηο]ρίεν σ. 59: πρβλ. καὶ ΒκΕΤΟΝ, Αἰλόπες, Ρατίς 1868, σ. 96. 

3. Βλ. σημ. ἀνωτέρω καὶ 5103 153, 37, Δήλου τοῦ 377/6 π.Χ: πέταλα χρυσ]ᾶ καὶ χρυσωτεῖ μισθός. 

8. 1ᾳ ν. δχνει, ξ-ά. σ. 1188. Ἡμεῖς τοὐλάχιστον δὲν εὕρομεν οὐδὲν ἴχνος ἐρυθροῦ χρώματος ἐπὶ τῶν ὀρθοστατῶν. 

4.0, Ῥκλναμκίκεκ, Ο)Ν. 13, 1910, σι 30: πρβλ. καὶ τοῦ αὐτοῦ, Ζυτ ΟοσολίοΝιε ἆες Ακτοίετ», ἨΜϊεη 1929, σι 56. 

5. Ευκτνννοικα, Ἀείπα, πὶν. 1084, 105. 

6, Κριείας, Ι164: πάντα δὲ ἔξωθεν περιήλειραν τὸν νεὼν (τῆς µυθικῆς ᾿Ατλαντίδος) ἀργύρῳ, πλὴν τῶν ἀκρωτηρίων, τὰ 
δὲ ἀκρωτήρια χρυσῷ. 

7. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Περικλῆς 12.2. 

8. Ἰδοὺ πῶς ἀκριβῶς ἔχει τὸ κείµενον τοῦ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ: καὶ δοκεῖ δεινὴν ὕβριν ἡ ᾿Ελλὰς ὑβρίζεσθαι καὶ τυραννεῖσθαι 
περιφανῶς, ὀρῶσα τοῖς εἰσφερομένοις ὑπ' αὐτῆς ἀναγκαίως πρὸς τὸν πόλεµον ἡμᾶς τὴν πόλιν καταχρυσοῦντας καὶ καλλωπί. 
ἔοντας. ... ἀγάλματα καὶ ναοὺς χιλιοταλάντους. 
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ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΓΛΥΠΤΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ 


Αί διακοσμήσεις, περὶ τῶν ὁποίων ὡμιλήσαμεν ἀνωτέρω ἐγένοντο ἐπὶ τοῦ ἀρχικοῦ 
ναοῦ. Εἰς ταύτας θὰ πρέπει νὰ προστεθῶσι καὶ αἱ ἀργότερον ἐπὶ τῶν ἐπιστυλίων προση- 
λωθεῖσαι χαλκαῖ ἐπίχρυσοι ἀσπίδες, τινὰς τῶν ὁποίων ἀφιέρωσεν ὁ Μ. ᾿Αλέξανδρος, 
ὡς καὶ ἡ µεγάλη ἐπιγραφὴ τοῦ Νέρωνος μὲ χαλκᾶ γράμματα ἐπὶ τοῦ ἐπιστυλίου τῆς 
Α. προσόψεως (βλ. σ. 210 ἓξ.). 

Εἰς τὴν κατηγορίαν τῶν ἀνωτέρῳ μνημονευθεισῶν µεταγενεστέρων πως διακοσµή- 
σεων, θὰ πρέπει νὰ προστεθῶσι καὶ ἀναθηματικοί τινες, εἲς τὴν ᾿Αθηνᾶν βεβαίως, ἀν- 
δριάντες, μεμονωμένοι ἢ εἰς συμπλέγματα. Οἱ ἀνδριάντες οὗτοι ἵσταντο ἄλλοτε μὲν 
ἀμέσως πρὸ τῆς κατωτάτης βαθµίδος τοῦ ναοῦ, ἄλλοτε δέ, καὶ τοῦτο συνηθέστερον, 
ἐπὶ τοῦ µέσου ἀναβαθμοῦ αὐτοῦ, σχηματίζοντος οὕτω σημαντικὸν καὶ ἀχώριστον 
µέρος τῆς διακοσµήσεως τοῦ μνημείου. 

Τὰ τῆς πρώτης κατηγορίας, ἥτοι τὰ ἐπὶ τοῦ βράχου τῆς ᾿Ακροπόλεως καὶ παρὰ τὴν 
κρηπῖδα ἱστάμενα γλυπτά, ἐμφανίζονται µόνον εἷς λαξεύµατα τῶν βάσεών των. Εἶναι δὲ 
ταῦτα τὰ ἑξῆς: 


Ανατολικὴ πλευρά. Λάξευμα ἐπὶ τοῦ πωρίνου θεµελίου τοῦ ἀρχαιοτέ- 
ρου Παρθενῶνος Β. τῶν κεντρικῶν βοηθητικῶν βαθμίδων, σημειούμενον εἰς τὴν κά- 
τοψιν (εἲκ. 447) διὰ τοῦ γράμματος Α. Τὸ λάξευµα τοῦτο, σχήματος περίπου τετραγό- 
νου ἢ ἐλαφρῶς ὀρθογωνίου, θὰ ἐστήριζε πιθανῶς τὴν βάσιν ἀνδριάντος τοῦ Ἰφικρά- 
τους], τὸν ὁποῖον ὁ Παυσανίας λέγει, ὅτι εἶδε κατὰ τὴν εἴσοδον τοῦ ναοῦ, ἱδρυθέντα 
ὑπὸ τῶν ᾿Αθηναίων, ἕνεκα τῶν μεγάλων ὑπηρεσιῶν, τὰς ὁποίας οὗτος εἶχε προσφέρει 
εἲς αὐτούς". Ἕτερον λάξευµα ἐπὶ τοῦ βράχου σημειοῦται εἲς τὴν παρατιθεµένην κάτο- 
ψιν (εἰκ. 447) διὰ τοῦ στοιχείου Δ, εὑρίσκετο δὲ τοῦτο κατὰ τὸν ἄξονα τοῦ βορειοτάτου. 
µεταξονίου τοῦ Παρθενῶνος. Τὸ ἀρχικόν του μῆκος δυνατὸν νὰ ἔφθανε τὰ δύο περίπου 
µέτρα, τὸ ὑπόλοιπον ὅμως μῆκός του ἀπηλείφθη, ὡς φαίνεται ὑπὸ τοῦ μεγάλου µεταγε- 
νεστέρου λαξεύματος Ε (εἴκ. 447), τοῦ καταλαμβάνοντος ἀκριβῶς τὴν ΒΑ. γωνίαν τοῦ 
ναοῦ. Εἶναι πιθανόν, ὅτι τὸ μνημεῖον Δ διετηρήθη καὶ εἲς τοὺς Ρωμαϊκοὺς χρόνους. Τὸ 
λάξευµα Δ, ἕνεκα τῆς σχέσεως τοῦ πλάτους πρὸς τὸ μῆκός του, εἶναι, κατὰ Ρίενεῃ», 
«ὅ,τι θά ἀνέμενέ τις διὰ τὴν βάσιν συμπλέγματος ἀγαλμάτων». 

Σημαντικὰ εἶναι τὰ λαξεύµατα Α καὶ Δ, διότι μᾶς δίδουν τὸ σχέδιον ἐκεῖνο τοῦ καλ- 
λωπισμοῦ, συμφώνως πρὸς τὸ ὁποῖον ἀναθηματικὰ μνημεῖα ἐτοποθετοῦντο ἐνίοτε ἁμέ- 
σῶς πρὸ τῆς Α. προσόψεως τῶν ναῶν καὶ αὐτοῦ τοῦ Παρθενῶνος, δηλαδἡ τὸ σχῆμα 
τὸ παρουσιάζον ἀφ᾿ ἑνὸς μεμονωμένους ἀνδριάντας εἲς ἑκάστην πλευρὰν τῆς κεντρι- 
κῆς σειρᾶς τῶν βαθμίδων καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου ὁμάδας ἀγαλμάτων εἰς ἕκαστον ἄκρον τῆς 


1. Ὁ 8τενεν» εἰς σχετικἠν µελέτην του, Το ΒεΙΜίημ κλπ., ὑποθέτει, ὅτι συμμετρικᾶς πρὸς αὐτὸ ἐν σχέσει πρὸς τὰς βοήθη- 
τικὰς βαθμίδας θὰ ὑκῆρχε καὶ ἄλλο ὅμοιον (εἰκ.447, Γ), ὑποστηρίζον ἐπίσης ἀνδριάντα,πλὴν ὅμως τοῦτο δὲν ὑφίσταται πλέον, 


διότι τὸ θεμέλιον ἐκεῖ δὲν ὑπάρχει. 
2. ΠΑΥΞΑΝΙΑΣ 1, 24, 7. Περὶ τῶν θαυμαστῶν ἔργων τοῦ Ἰφικράτους βλ. εἰδικώτερον Έκλήκκ, Ῥαυσαπίαςς Ὠεοστίριίοη οἵ 


Ότοεοε ΙΙ, Ιοπάση 1898, σ. 320. 
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448. Προοπτικὴ ἄκοψις τοῦ Παρθενῶνος ἀπὸ ΒΔ. μετὰ τῶν ἐπὶ τοῦ ἐπιστυλίου ἀσπίδων καὶ τῶν πρὀ αὐτοῦ ἵδρυμενων ἀναθη- 
ματικῶν ἀνδριάντων (κατὰ διενοη»). Θέα τοῦ ναοῦ ἀπὸ τοῦ προπύλου Β' (εἰκ. 451, ἀριθ. 7). 
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προσόψεως τοῦ Παρθενῶνος. Τὴν διάταξιν ταύτην τῶν ἀγαλμάτων θὰ ἐπανεύρωμεν, 
ὡς θὰ ἴδωμεν, ἐφηρμοσμένην περίπου καὶ εἲς τὴν δυτικἠν πρόσοψιν (εἰκ. 448). 

Τὸ γωνιαῖον μνημεῖον Ε (εἰκ. 447) ἦτο ἐπιμελῶς ἠγκυρωμένον ἐπὶ τοῦ βράχου τῆς 
᾿Ακροπόλεως, τῇ βοηθείᾳ γόμφων, μολυβδοχοημένων δι’ ὁριζοντίων αὐλάκων, ἀνοι- 
χθεισῶν εἰς τὸν βράχον. Ἐπειδὴ δὲ γόμφοι μὲ ὁριζοντίας αὕλακας µολυβδοχοήσεως 
δὲν ἦσαν γενικῶς ἓν χρήσει µέχρι περίπου τῶν µέσων τοῦ 2ου π.Χ. αἰῶνος, τὸ μνημεῖον 
Ε δὲν δύναται νὰ εἶναι προγενέστερον τοῦ 150 περίπου π.Χ. Τὸ μνημεῖον λοιπὸν τοῦτο, 
ὡς καὶ ὁ στρογγύλος ναὸς τῆς Ρώμης, θὰ κατεσκευάσθησαν ταυτοχρόνως, δηλαδἡ κατὰ 
τὰ τέλη τοῦ Ιου π.Χ. αἰῶνος. Ὁ Ἰκτῖνος δὲν θὰ ἐπεδοκίμαζε βεβαίως τὴν θέσιν τοῦ µνη- 
µείου Ε, διότι τοῦτο ἐτοποθετήθη ἐγκαρσίως τῆς βορείου προσπελάσεῶς πρὸς τὸ ἄνοι- 
κτὸν διάστηµα, τὸ κείµενον κατὰ µέτωπον τῆς κυρίας εἰσόδου εἰς τὸν ναόν. 'Ἡ ἀκατάλ- 
ληλος ἐκλογὴ τῆς θέσεως αὐτῆς ἀπηχεῖ ἀναμφιβόλως καὶ τὴν μειωμένην καλαισθη- 
σίαν τῆς ἐποχῆς. 

΄Ο μεταξὺ τοῦ ναοῦ τῆς Ρώμης καὶ τῶν ἀμέσως πρὸ τοῦ Α. μετώπου τοῦ Παρθενῶνος 
μνημείων χῶρος, φαίνεται, ὅτι παρέμενε κενὸς ἀπὸ οἰονδήποτε εἶδος κατασκευῆς, ἀπὸ 
τῆς ἐποχῆς τοῦ Περικλέους καὶ ἐντεῦθεν, ὡς τοῦτο συνάγεται ἐκ τοῦ γεγονότος, ὅτι 
δὲν ὑπάρχουν λαξεύματα ἐπὶ τοῦ βράχου τῆς ᾿Ακροπόλεως, δηλαδὴ εἰς τὸ µέρος, ὅπου 
οὗτος ἧτο διεσκευασµένος, ὥστε νὰ σχηµατίσῃη ἄνδηρον πρὸ τοῦ ναοῦ. 


Νοτία πλευρά. Ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχουν λαξεύµατα διὰ μνημεῖα εἰς τὴν θεµελί- 
ωσιν τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος, ἥτις ἐξέχει κατὰ 1,50 μ. νοτίως τοῦ περικλείου 
Παρθενῶνος --- τοῦ ὁποίου περισσότερον ἀπὸ τὸ ἥμισυ τῆς ἀνωτάτης στρώσεως τοῦ 
θεµελίου του εὑρίσκεται ἀκόμη κατὰ χώραν - δυνάµεθα νὰ δεχθῶμεν, ὅτι καὶ ἐδῶ 
ἐπίσης ὑπῆρχε χῶρος ἀνεμπόδιστος διὰ τὴν κυκλοφορίαν τοῦ κοινοῦ. Δὲν δυνάµεθα 
ὅμως νὰ εἴπωμεν ἐὰν ὁ χῶρος τῆς κυκλοφορίας ἦἧτο εὐρύτερος τοῦ 1,50µ., ἐπειδὴ ὅλα 
τὰ ἴχνη τοῦ ὑπολοίπου τοῦ ἀνδήρου, τὰ τεχνητῶς κατεσκευασµένα, ἐξηφανίσθησαν. 


Εἰς τὴν Βόρειον πλευράν, ἤτοι τὴν μεταξὺ τῆς ΒΑ. καὶ τῆς ΒΔ. γωνίας 
τοῦ ναοῦ, ἐσημειώσαμεν ἤδη, ὅτι ὁ βράχος τῆς ᾿Ακροπόλεως εἶχε διαμορφωθῆ μέχρι 
τοῦ ἐπιπέδου τοῦ ἀνδήρου εἰς τὸ Α. ἥμισυ τῆς περιοχῆς αὐτῆς, δὲν ὑπῆρχε δὲ πλέον 
κατὰ τὸ Δ. ἥμισυ αὐτῆς, ἔνθα τὸ ἄνδηρον κατεσκευάσθη τεχνητῶς. Οὕτω θὰ ἀνέ- 
µενέ τις νὰ εὕρῃ ἴχνη λαξευµένα ἐπὶ τοῦ βράχου διὰ βάθρα (ἑὰν ὑπῆρχον τοιαῦτα) 
εἲς τὸ Α. ἥμισυ τῆς περιοχῆς, ἀλλ᾽ ὄχι καὶ εἲς τὸ Δ. Ἴχνη ὅμως διὰ βάθρα εἰς ὁλόκλη- 
ρον τὴν θεωρουμένην περιοχὴν δὲν ὑπάρχουν, οὔτε λοιπὸν καὶ μνημεῖα, ὥστε τὸ κοι- 
νὸν ἠδύνατο νὰ κυκλοφορῇ ἐπὶ ἑνὸς ἀνδήρου, ἀπὸ τὸ ὁποῖον ἠδύνατο νὰ θαυμάζῃ τὸν 
ναὸν καὶ ἰδιαιτέρως τὴν δξαίρετον παναθηναϊκὴν ζωφόρον, ἥτις ἦτο λαξευμένη κατὰ 
µῆκος, ὑπεράνω τοῦ Β. τοίχου τοῦ σηκοῦ καὶ ἧἦτο ὁρατὴ µόνον ἀπὸ τὸ ἄνδηρον. 


Δυτικὴ πλευρά. Κατὰ τὸν ἄξονα τοῦ ναοῦ, ὑπῆρχεν, ὡς κατὰ τὴν Α., µία σει- 
ρὰ βαθμίδων ἀνέτου ὕψους, ὁδηγουσῶν εἰς τὸ περιστύλιον τοῦ ναοῦ. Ὁ βράχος τῆς 
᾿Ακροπόλεως ἦτο διεσκευασµένος, ἵνα δεχθῇ τὸ θεµέλιον τοῦ ἀνδήρου κατὰ τὴν Δ. 
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πλευράν. Ὑπάρχουν σαφεῖς ἐνδείξεις ἐπὶ τῆς εὐθυντηρίας τοῦ Παρθενῶνος, ὅτι αὐτὸς 
ὁ περίδροµος διηρεῖτο εἰς τρεῖς ἴσας στρώσεις λίθων!. Παρὰ τὴν ΒΔ. γωνίαν τοῦ Παρ- 
θενῶνος ὑπάρχουν τρεῖς ὁριζόντιοι γόμφοι (εἰκ. 449, 1, 2, 3) ἐπὶ τῆς ἀνωτάτης στρώ- 
σεως τῶν θεμελίων καὶ ἴχνη νεροφαγώµατος ἐπὶ τῶν βαθμίδων αὐτοῦ τούτου τοῦ Παρ- 
θενῶνος (εἶκ. 449, 4), ἄτινα δεικνύουν, ὅτι µόνον κατὰ τοὺς Ῥωμαϊκοὺς χρόνους ἦτο 
δυνατὸν νὰ ὑπῆρχε μνημεῖον μήκους τοὐλάχιστον ἴσου πρὸς τὸ μνημεῖον Δ τῆς Α. 
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Το... 
ΖκκοΠΠ ο μι 


449. Λεπτομέρεια τῶν ἐπὶ τοῦ δευτέρου ἀναβαθμοῦ ὁριζοντίων ἰχνῶν γόμφων βάθρου ἀνδριάντος (1, 2. 3) 
καὶ νεροφαγώµατος (4) ἐπὶ τῆς κατακορύφου παρειᾶς τοῦ µετώπον τοῦ στυλοβάτου, 






































πλευρᾶς, τὸ ὁποῖον ἤρχετο ἐδῶ εἰς ἐπαφὴν πρὸς τὸ θεμέλιον καὶ τὰς βαθμίδας τοῦ 
ναοῦ. Οὕτω διὰ τὴν Δ. πρόσοψιν τοῦ ναοῦ ἔχομεν βεβαίαν µίαν κεντρικὴν σειρὰν. 
προσθέτων βαθμίδων καὶ ἴσως ἓν ἐπίμηκες μνημεῖον παρὰ τὴν ΒΔ. γωνίαν τοῦ ναοῦ. 
ἨἩμποροῦμεν οὕτω νὰ δεχθῶμεν, ὅτι τὸ σχέδιον τοποθετήσεως ἀναθηματικῶν µνη- 
µείων κατὰ τὴν Δ. πρόσοψιν τοῦ ναοῦ ἧτο ὅμοιον πρὸς τὸ τῆς Α. προσόψεως. 

Ὁ διίενεπς ὑπεστήριξεν”, ὅτι τὸ φέρον λαξεύµατα τμῆμα τοῦ ἀνδήρου τοῦ Παρθενῶ- 
νος, τὸ ὁποῖον ὡς ἐπιφάνεια εἶναι κατὰ προσέγγισιν µόνον τὸ ἓν τέταρτον τοῦ ἔκτε- 
θειµένου τμήματος τοῦ ὅλου ἀνδήρου, τείνει νὰ ἀποδείξῃ, ὅτι τὸ ἄνδηρον, ἐκεῖ τοὐλά- 


1. βτενενς, Έλε δειιίηᾳ κλπ. σ. 52, 53. 
2. Αὐτόθι σ. 51, 52. 
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χιστον, δὲν κατείχετο ἀπὸ μνημεῖα. Ἐπειδὴ δὲ περαιτέρω καὶ τὸ νότιον ἄνδηρον, ὡς. 
εἴπομεν, δὲν εἴχε μνημεῖα, ὁ Βίενοπς ὑπέθεσε, περιέργως, ὅτι δυνατὸν νὰ κατελαμβάνε- 
το ὑπὸ εἴδους τινος φυτείας͵ ἀναλόγου πρὸς τὸν κῆπον τοῦ Ἡφαιστείου («Θησείου»):. 


Μνημεῖα ἐπὶ τοῦ δευτέρου ἀναβαθμοῦ. Ἐρχόμεθα τώρα εἰς τὴν 
ἐξέτασιν τῶν μνημείων τῆς δευτέρας κατηγορίας, ἅτινα εἶναι πολὺ περισσότερα. Τού- 
των τὰ ἴχνη ἑδράσεως εὑρίσκονται ἐπὶ τοῦ δευτέρου ἀναβαθμοῦ τῆς κρηπῖδος. Ἡ 
ὕπαρξίς των μαρτυρεῖται ἐκ τῶν ἰχνῶν, τὰ ὁποῖα ἀφῆκαν αἱ βάσεις τῶν βάθρων των 
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450. Κάτοψις τῶν ἰχνῶν βάθρων ἀναθηματικῶν ἀγαλμάτων, ἱδρυμένων ἐπὶ τοῦ δευτέρου, 
ἀναβαθμοῦ τοῦ Παρθενῶνος. 


ἐπὶ τοῦ δευτέρου ἀναβαθμοῦ καὶ τὰ ὁποῖα ἐπροξενήθησαν κατὰ τοὺς μακροὺς αἰῶνας 
τῆς ἐκεῖ στάσεώς των, κυρίως ἐκ τοῦ ὕδατος τῶν βροχῶν (νεροφάγωµα). Τοιαῦτα ἴχνη 
θὰ ὑπῆρχον βεβαίως περισσότερα ἀπὸ ὅσα δηλοῦνται ἐπὶ τῆς εἰκ. 450, ἀλλ᾽ ἀπετρί- 
βησαν ὑπὸ τοῦ χρόνου καὶ τῶν πατηµάτων τῶν προσκυνητῶν καὶ τῶν νεωτέρων ἐπι- 
σκεπτῶν. Τὰ ἐκ τούτων καλῶς διατηρούµενα ἴχνη δεικνύουν, ὅτι αἱ βάσεις τὰς ὁποίας 
ἔφερον ἐποίκιλλον εἲς διαστάσεις, ἐξ οὗ συνάγεται, ὅτι δὲν ἦσαν ὅλα ὅμοια. Αί βά- 
σεις γενικῶς ἦσαν ἐλαφρῶς ὀρθογώνιοι ἓν κατόψει (πλὴν μιᾶς ἐξαιρέσεως, περὶ ἧς 
κατωτέρω), τῆς μακρᾶς των διαστάσεως οὔσης ἑκάστοτε παραλλήλου πρὸς τὴν φορὰν 
τῆς βαθµίδος. Τὰ ὑπὸ τῶν βάσεων φερόμενα μνημεῖα ἧσαν, ὡς ἐλέχθη, πιθανώτατα 
ἀναθηματικοὶ εἰς τὴν ᾿Αθηνᾶν ἀνδριάντες. 

Ἵχνη βάσεως κατὰ τὴν ΝΔ. γωνίαν, διαστάσεων 1,46 Χ0,596 µ., ὑποδηλοῦσιν, ὅτι 
ἡ βάσις αὕτη ἐστήριζε πιθανώτατα σύμπλεγμα. "Αλλα πάλιν ἴχνη (ἀριθ. Ι τῆς νο- 
τίας καὶ 10 τῆς βορείου πλευρᾶς, εἰκ. 451) δεικνύουν, ὅτι τὰ βάθρα ταῦτα ἦσαν ἐλα- 
φρῶς ἐστραμμένα ἐν σχέσει πρὸς τὴν βαθµίδα. Φαίνεται, ὡς ἐκ τούτου, πιθανόν, ὅτι 


1. Βλ, σχετικῶς Ὀ. Βυκκ - ΤΜΟΜΡοον, Ηεσρετία 6, 1937, σ. 396. 
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αἱ βάσεις θὰ ἑστήριζον ἀγάλματα, τὰ ὁποῖα, τροποποιηθέντα κατὰ τὴν ὁριστικήν των 
θέσιν, θὰ ἐφαίνοντο καλύτερον ἢ ὅσον ἀρχικῶς εἶχον προγραμματισθῆ. 

Μία βάσις (ἀριθ. 10 τῆς βορείου πλευρᾶς, εἰκ. 451), παρουσιάζει δύο στρώματα χρο- 
νοφαγωµάτων, ἓν παράλληλον πρὸς τὰς βαθμίδας καὶ τὸ ἄλλο ἐστραμμένον κατά τινα 














451. Κάτοψις τοῦ Δ. τμήματος τῆς ᾿Ακροπόλεως (ἡ ἑστιγμένη γραμμή δηλοϊ τὴν πορείαν τοῦ Παυσανίου). 2, ναός ᾿Αθηνᾶς 

Νίκης. 3, Προπύλαια. 4, Πινακοθήκη. 5, ἄγαλμα ᾽Αθηνᾶς Ὑγείας. 6, ἱερὸν Βρανρωνείας Αρτέμιδος. 7, μικρὸν πρόπυλον. 

Β, δυτικἡ αὐλή, 9, Χαλκοθήκη. 10, ἀναθηματικὸς ταῦρος. Π1. ᾿Αθηνᾶ Ἐργάνη (0. 12, ἐπιγραφὴ Γῆς, 13, περίβολος Διὸς Πο- 

Άιέως. Βορειότερον τοῦ 14, ἀνδριὰς Ἰφικράτους, 15, χρυσελεφαντίνη ᾿Αθηνᾶ. 22, μυκηναϊκαὶ βαθμίδες. 23, μέγας βωμός 

᾽Αθηνᾶς. 24, ἀρχαῖος ναὺς ᾿Αθηνᾶς ( Ἑκατόμπεδον }. 25, Πρόπυλον. 26, Ἐρέχθειον. 27, αὐλὴ τοῦ Πανδροσείου. 28, ναὺς 
τῆς Πανδρόσον. 29, κατοικία τῶν ᾿Αρρηϕόρων. 30, ὁμᾶς τῆς Προµάχου. 


γωνίαν πρὸς τὸ πρῶτον, μαρτυροῦντα οὕτω, ὅτι ἡ βάσις ἵστατο ἐπὶ ἀρκετὸν χρόνον 
εἰς τὴν µίαν θέσιν καὶ ἔπειτα εἰς τὴν ἄλλην. 

Τὸ ὕψος ἄλλης βάσεως προσδιορίζεται ἀπὸ µίαν γραμμὴν νεροφαγώµατος ἐπὶ τοῦ 
μετώπου, ἤτοι τῆς κατακορύφου ἐπιφανείας τοῦ στυλοβάτου (εἰκ. 449), εἶχε δ᾽ αὕτη 
ύψος 2] ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου. 

Σημειωτέον, ὅτι τὰ ἴχνη τῶν βάσεων εἶναι εἴς τινας θέσεις τόσον βαθέα, ὥστε αἱ 
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βάσεις θὰ πρέπει νὰ ἵσταντο ἐκεῖ ἐπὶ πολλοὺς αἰῶνας. Δυνάμεθα λοιπὸν νὰ συµπε- 
ράνωμεν, ὅτι τὰ κατὰ μῆκος τῆς βορείου καὶ τῆς νοτίας πλευρᾶς ἀναθηματικὰ ταῦτα 
μνημεῖα ἄρχισαν νὰ τοποθετοῦνται εὐθὺς μετὰ τὴν τελείωσιν τοῦ ναοῦ καὶ ὅτι τοῦτο 
συνεχίσθη ἐπὶ μακρὰ ἔτη. 

ἽἼχνη βάσεων δὲν ὑπάρχουν εἲς τὸν µέσον ἀναβαθμὸν εἰς ἑκατέραν τῶν γωνιῶν τῶν 
στενῶν πλευρῶν τοῦ ναοῦ. ᾽Αλλ’ ἐπειδὴ τόσον ἡ ἀνατολικὴ ὅσον καὶ ἡ δυτικἡ ὄψις 
αὐτοῦ ἑκοσμοῦντο πιθανῶς μὲ ἀγάλματα καὶ συμπλέγματα, τοποθετημένα εἰς τὴν ἅμε- 
σον γειτονίαν τῶν βαθμίδων, δὲν πρέπει νὰ ἀναμένωμεν, ὅτι τοιαῦτα μνημεῖα ἡμποροῦ- 
σαν νὰ ἔχουν ἄλλα ἀμέσως ὄπισθεν αὐτῶν. 

Αφ’ ἑτέρου, ἐπειδὴ ἡ ΒΔ. γωνία ἑστρέφετο πρὸς τὸ πρόπυλον, τὸ ὁδηγοῦν πρὸς τὴν. 
δυτικὴν τοῦ ναοῦ αὐὑλήν, ἡ γωνία αὕτη ἦτο ἀμέσως ὁρατὴ εἲς τὸν ἐπισκέπτην, εἰς τὸ 
µέρος δ᾽ αὐτὸ εὑρέθη εἰδικὴ σειρὰ τριῶν λαξευµάτων ἐπὶ τοῦ µέσου ἀναβαθμοῦ (εἰκ. 
449). Αἱ τρεῖς βαθύνσεις (1, 2, 3 τῆς εἰκ. 449) προωρίζοντο ἀναμφιβόλως, ἵνα δέχωνται 
τὰ ἕμβολα, τὰ ὁποῖα συχνὰ εὑρίσκομεν εἲς τὴν βάσιν ἀναθηματικῶν στηλῶν. Τὸ νερο- 
φάγωµα εἲς τὸ σημεῖον 4 ἐπροξενήθη ἀπὸ τὸ ΝΑ. ἄκρον τῆς στήλης καὶ δεικνύει, 
ὅτι αἱ πλευραὶ αὐτῆς ἦσαν ἐλαφρῶς κεκλιµέναι πρὸς τὸν ἄξονά της. Μᾶς παρέχει 
ἐπίσης τοῦτο καὶ τὸν τρόπον ὑπολογισμοῦ τοῦ ἀρχικοῦ πλάτους τῆς στήλης, ἐπειδὴ 
τὰ ἔμβολα ἐτίθεντο ὑπὸ τὰ κέντρα τῶν στηλῶν. Τὸ εἰς τὸ σημεῖον 3 νεροφάγωµα μᾶς 
παρέχει ἀκόμη καὶ τὸ πάχος τῆς στήλης. 

Σημειώνοµεν ἓν τέλει καὶ ὅτι ὑπάρχει ἀριθμός τις λαξευµάτων εἷς τὰς βαθμίδας τοῦ 
Παρθενῶνος, χρονολογουµένων ἀπὸ τοὺς χριστιανικοὺς ἢ τοὺς τουρκικοὺς χρόνους, 
περὶ τῶν ὁποίων θὰ γίνῃ λόγος κατωτέρω, εἰς τὸ περὶ χριστιανικοῦ Παρθενῶνος Πα- 
ράρτηµα. 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗΝ ΑΠΟΨΙΝ 
ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 


Ὡς ἔχει σήμερον ἡ κατάστασις εἰς τὴν καθημαγµένην ᾿᾽Ακρόπολιν, πολὺ ἔντυπω- 
σιακὴν ἄποψιν τοῦ Παρθενῶνος ἐπιτυγχάνει ὁ ἱστάμενος εἰς τὸ µέσον τῆς ἀνατολι- 
κῆς προστάσεως τῶν Προπυλαίων ἐπισκέπτης (εἰκ. 452). Συμβαίνει δὲ τοῦτο διότι ἀπὸ 
τῆς θέσεως ταύτης τοῦ παρατηρητοῦ αἱ πρὸς τοὺς περικλείοντας τὸν λοξῶς τοποθε- 
τηµένον ναὸν κίονας ὀπτικαὶ γραμµαί, ἤτοι αἱ πρὸς τὸν ἄκρον ΒΑ. καὶ τὸν ἄκρον 
ΝΔ. κίονα, σχηματίζουν μεταξύ των τοιαύτην ἄνετον γωνίαν, ὥστε νὰ μὴ ἀναγκάζεται 
ἡ κεφαλἠ τοῦ θεατοῦ νὰ στρέφῃ ἐκ δεξιῶν πρὸς τὰ ἀριστερὰ ἢ ἀντιστρόφως διὰ νὰ 
ἀγκαλιάζῃ ὁλόκληρον τὸ μνημεῖον, ἀλλὰ νὰ τὸ συλλαμβάνῃ ἀπ᾿ εὐθείας ὁλόσωμον 
καὶ νὰ δύναται οὕτω νὰ ἐκτιμήσῃ καὶ νὰ χαρῇ τὴν εὐμετρίαν του, δηλαδἠ τὸ ἅρμονι- 
κὸν ζύγισμα τῶν τριῶν του διαστάσεων: τοῦ πλάτους πρὸς τὸ μῆκος καὶ τὸ ὕψος του. 

Δὲν συνέβαινεν ὅμως τὸ αὐτὸ καὶ κατὰ τὴν ἀρχαιότητα: διότι μεταξὺ τῶν Προπυ- 
λαίων καὶ τοῦ Παρθενῶνος παρενεβάλλοντο (εἶκ. 451, 453) κατὰ τὸν 5ον καὶ τὸν 4ον 
π.Χ. αἰ. καὶ ἄλλα, σήμερον κατακρημνισµένα μνημεῖα: ἡ ἀνατολικὴ στοὰ τοῦ ἱεροῦ 
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τῆς Βραυρωνείας ᾽Αρτέμιδος (εἰκ. 451, ἀριθ. ϐ), τὸ ἀμέσως πρὸς Α. τοῦ κολοσσιαίου 
ἀγάλματος τῆς Προμάχου ᾿Αθηνᾶς (εἰκ. 451, ἀριθ. 30) μυκηναϊκὸν ἀνάλημμα καὶ τέ- 
λος τὸ μικρὸν πρόπυλον (εἰκ. 451, ἀριθ. Τ), ὅπερ ἐταύτισεν ὁ Ρίενεπς! κατὰ τὴν βόρειον. 
πλευρὰν τῆς πρὸς Δ. τοῦ Παρθενῶνος αὐλῆς (εἰκ. 451, ἀριθ. 8). Λόγῳ τῆς παρεμβολῆς 





452. "Αποψις τοῦ Παρθενῶνος ἀπὸ τῆς πρὸς τὸ ἐσωτερικόν τῆς Ακροπόλεως ἐξόδου τῶν Προπυλαίων. 


τῶν ἀνωτέρω μνημείων, ὁ ἀρχαῖος ἐπισκέπτης ἠδύνατο ἀπὸ τῶν Προπυλαίων νὰ δια- 
κρίνῃ µόνον τὸν θριγκὸν καὶ τὸ ἀέτωμα τοῦ Παρθενῶνος, ὡς σαφῶς δεικνύει ἡ παρα- 
τιθεµένη εἰκὼν 453 σχετικῆς ἀναπαραστάσεως τοῦ 5ίενοπ5, γενομένης μετὰ τῆς µεγί- 
στης δυνατῆς ἀκριβείας ὑπὸ τοῦ λίαν λεπτολόγου ᾽Αμερικανοῦ τούτου ἀρχιτέκτονος- 
ἀρχαιολόγου". 


1, Βλ. σχετικῶς Ηεορεεία 5, 1936, 477 ἐξ. καὶ εἰκ. 30-34. 
2. Ἡ ἀναπαράστασις αὕτη ἐδημοσιεύθη κατ' ἀρχάς ἐν Ηεορεεῖα 5, 1936, σ. 44 ὡς προμετωπὶς τοῦ ἄρθρου Τηο Ροηείεαι. 
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Τούτου ὅμως δοθέντος, καταπίπτει αὐτομάτως καὶ ἡ «πολικὴ» θεωρία χαράξεως τῶν 
κυρίων μνημείων τῆς ᾿Ακροπόλεως τοῦ Κ.Α. Δοξιάδη!", καθ’ ἣν ὡς πόλος, ἤτοι ὡς κεν- 
τρικὸν σημεῖον ἐκκινήσεως τῶν πρὸς τὰ μνημεῖα καὶ δὴ κυρίως τὸν Παρθενῶνα, ὁ- 
πτικῶν ἀκτίνων λαμβάνεται τὸ μέσον τῆς ἀνατολικῆς προστάσεως τῶν Προπυλαίων. 





453. Ἡ κατὰ τὴν ἀρχαιότητα ὄψις τοῦ Παρθενῶνος ἀπὸ τοῦ σημείου Α (εἰκ. 451) τῆς ἀνατολικῆς προστάσεως τῶν Προπυ- 
λαίων (κατὰ δίονεηο). 


Διὰ νὰ ἀντικρύσῃ ὁ ἀρχαῖος προσκυνητὴς ὁλόκληρον τὸν ὄγκον τοῦ ναοῦ, ὤφειλε 
νὰ προχωρήσῃ ἐλαφρῶς ἀνηφορικὰ πρὸς Α. (περὶ τὰ 35 περίπου µέτρα) καὶ νὰ εἰ- 
σέλθῃ διὰ τοῦ μνημονευθέντος μικροῦ προπύλου (κάτοψις εἰκ. 451, ἀριθ. 7) εἲς τὴν 
πρὸ τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ Παρθενῶνος χαμηλοτέραν τραπεζιόσχηµον αὐλήν (εἰκ. 


Ἐπίγαηοο Οουί οἵ ἴλε Αστοροἱίς οἵ Αἰῑεῃα τοῦ Ο. ΡΗ. 6τενενε, εἰς μικροτέραν δὲ κλίµακα εἰς τὸ ἔργον τοῦ αὐτοῦ συγγρα- 
φέως, Τλο δοΙΜἰη οἳ (ἶνο Ρετίοίεαη Ῥαγίίεπο ἐν Ηεοροεία δυρρΙ. 3, 1940, σ. 3, εἰκ. 2. 

1, Κ.Α. ΏοκιΑριν, Βαιπιογάηιηᾳ πι με]οοΝίσείνοη 5ιΔάιεύαι. Ηεϊάοίδετᾳ 1937 (περίληψίς του εἰς Τεχν. Χρονικά, τεῦχ. 145 
καὶ 146, 1938, σ. 1 - 15 καὶ 9 -23): βλ. καὶ ἄρθρον τοῦ Δ. ΠΙΚΙΩΝΗ εἰς περιοδ. «Τρίτο µάτυ», ἀριθ. Ἰ - 12. Τὴν πολικὴν θεωρίαν 
τοῦ ΔΟΞΙΑΔΗ ἀντέκρουσε δι΄ ἰσχυρῶν ἐπιχειρημάτων, ἄτινα θέλοµεν ἀναπτύξει εἰς τὸ περὶ ᾿Αναλογιῶν κεφάλαιον, ὁ Π. ΜΙ- 
ΧΕΛΗΣ ἤδη ἀπὸ τοῦ 1938 εἰς Τεχν. Χρονικά, τεῦχ. 151, 1938, σ, 281 - 292, εἰς Αἰσθητικὰ θεωρήματα 11. 1965, σ. 168 -188 καὶ 
εἰς Χρονικά Αἰσθητικῆς 13/14, 1974/75, σ. 12: βλ. σχετικῶς καὶ τὴν αὐστηροτέραν κριτικἠν τοῦ ΑμΜιν νον ΟΚΚΚΑΝ εἰς 
«Όποπηση 14, 1938, σ. 529 - 534 καὶ τὰς ἀντιρρήσεις τοῦ Δ. Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ εἰς τὸ Περὶ ἁρμονικῶν χαράξεων εἰς τὴν ἀρ- 
Χιτεκτονικὴν ἔργον του, ᾿Αθῆναι 1961, σ. 153. 
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451, ἀριθ. 8), τὴν πλαισιουµένην πρὸς Δ. μὲν ὑπὸ τοῦ ἱεροῦ τῆς Βραυρωνείας ᾿Αρτέμι- 
δος (εἰκ. 451, ἀριθ. 6), πρὸς Ν. δὲ ὑπὸ τῆς Χαλκοθήκης (εἲκ. 451, ἀριθ. 9) καὶ πρὸς Α. 
ὑπὸ μακρᾶς καὶ εὑρείας, εἰς τὸν βράχον λαξευµένης κλίµακος (εἴκ. 451 καὶ 454), διὰ 
τῆς ὁποίας ἡ χαμηλὴ αὐλὴ ἐπεκοινώνει πρὸς τὸ ὑψηλότερον εὑρισκόμενον καὶ ἀμέ- 
σως πρὸ τῆς Δ. πλευρᾶς τοῦ Παρθενῶνος ἐκτεινόμενον ἄνδηρον Γ (εἰκ. 451). 

Τὴν σηµασίαν τῆς αὐλῆς ταύτης πρέπει νὰ ἐξετίμησεν ἰδιαιτέρως ὁ Ἰκτῖνος, διὰ νὰ 
ἀποφσσίστ νὰ καταστήσῃ αὐτὴν τὴν κυριώτόραν ἀπὸ Δ. πρόσβασιν τοῦ Παρθενῶνος. 





494. Άποψις τῆς βραχοτμήτου κλίµακος μεταξὺ τῆς αὐλῆς (εἷκ. 451, ἀριθ. 8) καὶ τοῦ ἀνδήρου Γ (εἰκ. 451). 


Τὸ µεγαλύτερον προτέρηµά της ἦτο ἀναμφιβόλως ἡ μὴ τοποθέτησις αὐτῆς κατὰ τὸν. 
κατὰ μῆκος ἄξονα, ἀλλ᾽ ἔναντι τοῦ βορείου ἡμίσεος τοῦ ναοῦ (εἰκ. 451), ὁπότε αἱ μὲν 
ὁριζόντιαι ὀπτικαὶ γραμμαὶ τοῦ εἰς αὐτὴν ἱσταμένου θεατοῦ, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἠδύ- 
ναντο νὰ βλέπωνται οἱ εἲς τὸ ἄκρον δεξιὸν καὶ τὸ ἄκρον ἀριστερὸν κίονες τοῦ Παρθε- 
νῶνος, ἐσχημάτιζον μεταξύ των τὴν ἄνετον γωνίαν τῶν 300 - 350, ὁ δὲ ὅλος ναός, διευ- 
θυνόµενος, συμφώνως πρὸς τὰ θρησκευτικὰἁ ἔθιμα, πρὸς Α.,παρουσιάζετο εἰς τὸν θεα- 
τὴν λοξῶς, ὥστε νὰ φαίνωνται εἰς τὸν τελευταῖον τοῦτον ἀπ᾿ εὐθείας καὶ αἱ τρεῖς αὖ- 
τοῦ διαστάσεις, ὡς εἴδομεν, ὅτι συμβαίνει σήμερον καὶ εἰς τὸν ἱστάμενον κατὰ τὴν 
ἀνατολικὴν ἔξοδον τῶν Προπυλαίων θεατήν. 

Πάντως ἡ ἀπὸ τῆς αὐλῆς ταύτης πρώτη ὀντύπωσις τοῦ ναοῦ θὰ ἦτο συναρπαστική 
(εἰκ. 448)1: διότι ὄχι µόνον ὅλη ἡ μᾶζα τῆς δυτικῆς του ὄψεως ἐδέσποζε τοῦ χώρου, 


1. Ἐντυπωσιακὴ σχετικῶς εἶναι πράγματι ἡ εἰκών τῆς Δ. ὄψεως τοῦ Παρθενῶνος μὲ τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου, τὴν ὁποίαν πα- 
ρέσχεν ὁ ΟΝΑΤΕΛὐΝΝΙΑΝΟ εἰς τοὺς Ματιντς, βιβλ. ΧΥ. σ.467 (Οευνγες Οοπηρίξίες, τ.Η1, Ρατίς 1840), γράφων: «Ι-᾽αφιτο ἀμ Ίου: 
ρεθί ἃ 5ο ΡΙοηβος ἆδης Ίᾳ πιος, Γ:αρραΐ: 4ο οὲς ἀογηίος {Ἅγοης Ίο εΟἱοπηες ἀω (επηρ]ο 4ε Μίπετνε; {! [αἰσα(ι ἀἰίηοείετ Ίος δου- 
εἴἴερε ἀος Ῥεγοες φικροΏόι5 αμ {τοπίοῃ «μι ρογίφμε, οἱ ΦεπηδΙαΙς Ἀπίπιες ἂνεο Ία Πεήσα Ίος αἀπήταδίε» «ουἱριυτες 4ο Ῥήδίας». Ὁ 
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΄Άποψις τοῦ ἀναστηλωθέντος Παρθενῶνος ἀπὸ ΒΔ. 


(φωτ. Οἴκου Β. Παυλιόγλου). 
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ἀλλὰ καὶ διότι παρείχετο ταυτοχρόνως καὶ σαφἠς ἡ ἰδέα τῆς µεγαλοπρεπείας τῶν 17 
κιόνων τῆς μακρᾶς του πλευρᾶς, προτέρηµα, τοῦ ὁποίου ἐστεροῦντο οἱ ναοὶ τῶν αὖ- 
τοκρατορικῶν ρωμαϊκῶν χρόνων, ἡ προσπέλασις τῶν ὁποίων ἐγίνετο ἀπολύτως κατὰ 
µέτωπον, ἐκτιμωμένων ὑπὸ τοῦ θεατοῦ µόνον τῶν δύο διαστάσεών των, πλάτους καὶ 
Ψψους, καὶ μαντευοµένου µόνον ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν κιόνων τῶν μακρῶν πλευ- 
ρῶν των, ὡς συμβαίνει εἰς τοὺς ναοὺς τῶν ἀγορῶν (Εοτα) τῆς Ρώμης. 




















455. Ὀπτικαὶ ἀκτῖνες ἀπὸ τῆς αὐλῆς (εἰκ. 451. ἀριθ. ϐ) καὶ ἀπὸ τοῦ ἀνδήρου Γ (εἷκ. 451 δεξιά) πρὸς τὴν Δ. ὄψιν 
τοῦ Παρθενῶνος. 


Λίαν διαφωτιστικαὶ εἶναι ἐπίσης καὶ αί ἀπὸ τοῦ σημείου Βτῆς αὐλῆς (εἰκ. 451, ἀριθ. 8) 
ἀγόμεναι ὁπτικαὶ πρὸς τὸν Παρθενῶνα γραμµαί. Οὕτω ἡ μὲν Β-Ι (εἰκ. 455) μᾶς δεικνύει 
σαφῶς, ὅτι τὸ σύνολον τῶν τριῶν ἀναβαθμῶν τῆς κρηπῖδος τοῦ Παρθενῶνος ἦτο ἀμέ- 
σως ὁρατὸν ἀπὸ τοῦ προπύλου, ἡ δὲ γραμμὴ Β-2 (εἰκ. 455), ὅτι οἱ κίονες τοῦ ὀπισθονάου 
τοῦ ναοῦ ὑψοῦντο ὑπὲρ τὸ δάπεδον τοῦ στυλοβάτου ἀκριβῶς τόσον, ὥστε νὰ ἐξασφα- 
λίζεται ἡ ὁρατότης τῆς βάσεώς των ἀπὸ τοῦ προπύλου. Τέλος ἡ γραμμὴ Β-3 (εἲκ. 455) 


Άκετον, Αἰβόπες, σ. 133, προσθέτει εἰς τὰ ἀνωτέρω, ὅτι: «ὁ διάσηµος συγγραφεὺς ἐλησμόνησεν, ὅτι ἡ πρόσοψις τοῦ Παρθε- 
νῶνος, ὅπου ἦσαν ἀνηρτημέναι αἱ περσικαὶ ἀσπίδες, εὑρίσκετο πρὸς Α. καὶ ὄχι πρὸς Δ., ὥστε νὰ φωτίζωνται ὑπὸ τοῦ δύοντος. 
ἡλίου». Ασπίδες ὅμως, ὡς καὶ ἀνωτέρω εἴπομεν, ἦσαν ἀνηρτημέναι καὶ πρὸς Δ., ὥστε ὀρθὴ εἶναι ἡ εἰκών, τὴν ὁποίαν παρέ- 
σχεν ὁ ΟΜΑΤΕλύνΚΙΑΝΟ (βλ. σχετικῶς καὶ τὴν εἶκ. 448). 
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καθιστᾷ φανερόν, ὅτι ἡ ἄνω ταινία τοῦ ὑπὲρ τοὺς κίονας τοῦ προνάου ἐπιστυλίου --- 
ὅπερ, ὡς εἴδομεν ἄλλοτε, εὑρίσκετο σημαντικῶς ὑψηλότερον τοῦ ἐπιστυλίου τοῦ περι- 
στυλίου --- ἧτο καὶ αὐτὴ σαφῶς ὁρατὴ ἀπὸ τοῦ προπύλου. Τὴν θέαν ὅμως καὶ τοῦ 
ναοῦ ὡς μιᾶς ἑνότητος συνέλαβεν αὐτὸς οὗτος ὁ Ἰκτῖνος. Ὁ διΗ]ννε]ὶ ἐνισχύει τὴν 
γνώµην ταύτην διὰ τῆς παρατηρήσεως καὶ ὅτι ἡ κατωτότη βραχότµητος βαθμὶς εὑρί- 
σκεται εἲς τοιαύτην ἀπόστασιν ἀπὸ τοῦ ναοῦ, ὥστε εἷς θεατής, ἱστάμενος ἐκεῖ καὶ 
ἀτενίζων τὴν ζωφόρον (εἰκ. 455, Β-4), θὰ τὴν ἔβλεπε τελείως ἀποκεκαλυμμένην" διότι ἡ 
ἐντεῦθεν ὁπτικὴ ἀκτὶς ἐφάπτεται τῆς ἄνω γραμμῆς τῆς ζωφόρου (εἶκ. 455).᾿Αφ’ ἑτέρου 
ἡ γωνία τῶν βραχοτµήτων βαθμίδων εἶναι ἡ αὐτὴ πρὸς τὴν τῶν βαθμίδων τῆς κρηπῖδος, 
πρᾶγμα τὸ ὁποῖον μαρτυρεῖ, ὡς πράττει καὶ ἡ καμπυλότης των, προγραμματισμένην 
σχέσιν τῶν δύο στοιχείων. Ἡ σχέσις τοῦ ἀνδήρου καὶ τῆς ζωφόρου εἶναι τόσον κτυ- 
πητή, ὥστε νὰ μὴ δύναται νὰ εἶναι τυχαία. 

᾿Αξιοσημείωτοι ἐν σχέσει πρὸς τὸ θέµα τυγχάνουν δύο θεωρίαι τοῦ 51]ννεΙΙ. Οὗτος 
ἐκ τῆς ἐξετάσεως τοῦ προπλάσµατος τοῦ Παρθενῶνος: συνήγαγεν, ὅτι ὑπάρχουν µε- 
ταξὺ τῶν µετακιονίων θέσεις, παρέχουσαι κανονικάς, οἶονεὶ αὐτοτελεῖς, συνθέσεις πι- 
νάκων ζωφόρου: εἶναι δ᾽ αὗται διὰ μὲν τὴν ἀνατολικὴν πλευρὰν ἡ τοῦ κεντρικοῦ µετα- 
κιονίου, ἤτοι μεταξὺ τοῦ ΤΥ καὶ ν (εκ. 456, α), διὰ δὲ τὴν δυτικὴν ὄχι τόσον αἱ τοῦ κεν- 
τρικοῦ µετακιονίου, ὅσον αἱ τῶν ἄκρων ἤτοι οἱ μεταξὺ τῶν κιόνων ΙΙ καὶ ΠΠ, ΥΙ καὶ 
γη (εἲκ. 456, β, Υ). 

Ἡ εἰκ. 456, β δίδει πλήρη ὁμάδα ἱππέων (1 - ϐ), μὲ τὸν ἱστάμενον νεανίαν ἀριστερὰ 
(καὶ οὐχὶ δεξιὰ ὡς γράφει ὁ δ11]ννεΙ!, σ. 236), ὅστις κλείει τὴν σύνθεσιν. Ἡ εἰς τὸ νό- 
τιον ἄκρον (εἰκ. 456, γ) παρέχει τοὺς ἱππεῖς 26 - 30, μὲ τὸν τελευταῖον ἐστραμμένον πρὸς 
Ν. καὶ τὸν 26 ὁμοίως, ἀλλὰ λίαν ἐμφαντικῶς, καθὼς χαλιναγωγεῖ τὸν πρὸς τὰ ὀπίσω 
ὀρθούμενον ἀτίθασον ἵππον του. Ἡ κεντρικἡ μορφὴ 28 πίπτει σχεδὸν ἀκριβῶς εἲς τὸ 
κέντρον τῆς ὁμάδος. Παντοῦ ἀλλοῦ, κατὰ μῆκος τοῦ μετώπου, ὀμφανίζεται διάφορον 
σχῆμα πίνακος, προσαρμοζόµενον πρὸς θεατὴν κινούµενον παραλλήλως πρὸς τὴν 
πρόσοψιν καὶ προσβλέποντα τὴν ζωφόρον κατὰ λοξὴν (διαγώνιον) διεύθυνσιν (εἰκ. 
456, ὃ, ε, ϱ). 

Εἰς τὴν ἀνατολικὴν πλευρὰν τοῦ ναοῦ ἡ μὲν ἀπὸ τοῦ µέσου µετακιονίου τοῦ ἄξονος 
τοῦ ναοῦ θέα χωρίζει μεταξὺ τῶν κιόνων ΤΝ καὶ ν ἕνα πίνακα, ὅστις περιλαμβάνει εἲς 
μὲν τὸ κέντρον τὸ κύριον θέµα τῆς πομπῆς, δηλαδὴ τὴν παράδοσιν τοῦ πέπλου (εἷκ. 
456, α), εἰς δὲ τὰ ἄκρα πρὸς Ν. μὲν τὸν Δία καὶ τὴν Ηραν καθηµένους, ἀριστερὰ δὲ 
δύο ἄλλους θεούς, τὴν ᾿Αθηνᾶν καὶ τὸν "Ἠφαιστον. Ἐκ τούτων ἡ ρα καὶ ὁ φαι- 
στος πλαισιοῦσι τὸν πίνακα διὰ τῆς στροφῆς τῆς κεφαλῆς των πρὸς τὴν κεντρικὴν. 
σκηνήν. Ἐπίσης μεταξὺ τῶν κιόνων ΠΠ καὶ ΤΝ. ΤΝ καὶ ν (εἰκ. 456, δ), ἔχομεν δύο αὖτο- 
τελεῖς πίνακας, ἐξ ὦν ὁ πρῶτος (δεξιὰ) περιλαμβάνει καὶ ὁμάδα τῶν θεῶν, ὁ δὲ δεύτε- 
ρος (ἀριστερὰ) συνέχειαν αὐτῶν καὶ τρεῖς πρεσβύτας. "Αλλοι ἐπίσης πίνακες αὐτοτε- 
λεῖς σχηματίζονται μεταξὺ τῶν κιόνων Π καὶ ΠΠ, ΠΙ καὶ ΤΝ (εἰκ. 456, ε). Ὁ πρῶτος (δε- 
ξιὰ) περιλαμβάνει τοὺς δέκα φυλάρχους (:) (52 - 63), ὅ δὲ δεύτερος (ἀριστερά) τὴν ὁμά- 
δα παραλαβῆς τοῦ πέπλου, μὲ τὸν καθήµενον Δία εἰς τὸ ἄκρον (30). 


1 Ε. Φππαλνκεας, Ἠοσρεγία 38, 1969, σι 231 -241, πίν. 6! - 64. 
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456. Απόψεις αὐτοτελῶν, κατὰ 8ο, πινάκων, περιλαμβανόµεναι μεταξὺ κιόνων τῆς Α. καὶ τῆς Δ. πλευρᾶς. 
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“Ἡ δευτέρα θεωρία τοῦ 5Η1νε! συνίσταται εἰς τὴν προγραμματισμένην σχέσιν µε- 
ταξὺ τῶν µαρμαρίνων δοκῶν τῆς ὀροφῆς καί τινῶν μορφῶντῆς κάτωθεν αὐτῶν ζωφόρου, 
αἴτινες φαίνονται ὡς οἱονεὶ στηρίζουσαι τὰς δοκούς, Τοῦτο εἴς τινας περιπτώσεις δυ- 
νατὸν νὰ συµβαίνῃ, καὶ πάλιν οὐχὶ ἀπολύτως, δὲν συμβαίνει ὅμως δι᾽ ὅλας τὰς δοκούς, 
ὡς δύναταί τις νὰ πεισθῇ ἓκ τοῦ ἡμετέρου πίν. 14 τῆς κατὰ πλάτος τομῆς τοῦ ὀπισθο- 
νάου, ὅπου ὠρισμέναι ὄρθιαι μορφαὶ Ἡ μᾶζαι μορφῶν καὶ ἵππων (π.χ. τῆς δοκοῦ 5 
ἀπὸ Β.) ἢ ἐπίσης τῆς δοκοῦ 7, κάτωθεν τῆς ὁποίας στηρίζουσα μορφὴ δύναται νὰ θε- 
ωρηθῇ ἡ 30 καὶ οὐχὶ ἡ 29, ὡς γράφει ὁ 5Πννεί!". Διὰ τὰς λοιπὰς δοκοὺς ἀμφιβάλλω 
ἂν αἱ κάτωθεν μορφαὶ συμπίπτουν ἀκριβῶς, ἵνα προσφέρωνται ὡς στηρίγματα τῶν δο- 
κῶν. Κατὰ ταῦτα ἡ δευτέρα αὕτη θεωρία τοῦ 5:ἡ1ννο!! πρέπει νὰ θεωρηθῇ γενικῶς μᾶλ- 
λον ὡς ἀτυχής. Πρὸς θέαν τῆς ὑπὲρ τὸ ἐπιστύλιον ἀναγλώφου ζωφόρου τῶν Παναθη- 
ναΐων ὁ θεατὴς ἔπρεπε νὰ ἀνέλθῃ τὴν χωρίζουσαν τὰς δύο αὐλὰς ὑψηλὴν κλίµακα καὶ νὰ, 
φθάσηῃ εἰς τὸ μέσον τοῦ εὐθὺς πρὸ τῆς κρηπῖδος τοῦ ναοῦ ἀνδήρου, ὁπόθεν. διὰ τῶν γραµ- 
μῶν Γ:3 καὶ Γ-4 (εἰκ. 455) ἐγίνετο ὁρατὸν ὁλόκληρον τὸ ύψος τῆς ζωφόρου, ὡς δει- 
κνύει ἡ ἐκ τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ ἀνδήρου ληφθεῖσα ἡμετέρα φωτογραφία (εἰκ. 295). 

Διὰ τὴν περαιτέρω θέαν τῆς γλυπτῆς ζωφόρου τῶν Παναθηναίων ὁ ἐπισκέπτης ἔπρε- 
πε, στρέφων πρὸς Β. καὶ βαδίζων ἐπὶ τοῦ Β. ἀνδήρου τοῦ ναοῦ (εἰκ. 451. Δ), νὰ παρατρέ- 
ἔῃ ὁλόκληρον τὴν Β. πλευρὰν τοῦ μνημείου, ἵνα φθάσῃ καὶ σταματήσῃ πρὸ τοῦ μέσου 
τῆς ἀνατολικῆς αὐτοῦ πλευρᾶς. Ἔπρεπε δηλαδὴ νὰ ἀκολουθήσῃ καὶ αὐτὸς τὴν αὐτὴν 
ἀκριβῶς πορείαν τὴν ὁποίαν, ὡς εἴδομεν (σ. 458). ἀκολουθεῖ καὶ ἡ ἀπὸ τῆς ΝΔ. γωνίας 
τοῦ ναοῦ ἐκκινοῦσα καὶ πρὸς δύο καθέτους διευθύνσεις βαίνουσα πομπὴ τῆς γλυπτῆς 
ζωφόρου, τὴν ὁποίαν καὶ ἀργότερον ἠκολούθησεν ὁ Παυσανίας (ὅρα ἐστιγμένην γραµ- 
μὴν ἐπὶ τῆς κατόψεως τῆς εἰκ. 451). 

᾽᾿Απὸ ὅλην αὐτὴν τὴν διαδρομὴν τὸ σπουδαιότερον αἰσθητικῶς µέρος ἔπαιζεν ἡ ΒΔ. 
γωνία τοῦ ναοῦ (εἴκ. 448), ὄχι µόνον διότι αὐτὴ πρώτη προσέπιπτεν εἲς τὸ βλέμμα τοῦ 
ἓκ τῆς δυτικῆς αὐλῆς ἐρχομένου προσκυνητοῦ, ἀλλὰ καὶ διότι εἰς αὐτὴν. παρουσιάζετο 
ᾖ ἐντονωτέρα κίνησις τῆς συνθέσεως τῶν μορφῶν τῆς γλυπτῆς ζωφόρου. 

Εξ ὅσων ἀνωτέρῳ ἐλέχθησαν προκύπτει σαφᾶς, ὅτι ὁ Ἰκτῖνος θὰ ἐσχεδίασεν ὥς µίαν 
ἔνιαίαν µονάδα τὰ ἑξῆς τρία στοιχεῖα: τὸν ναόν͵ τὴν βραχότµητον κλίµακα καὶ τὸ πρό- 
πυλον τῆς δυτικῆς αὐλῆς, δι’ αὐτὸν δ᾽ ἀκριβῶς τὸν λόγον καὶ προσέδωσεν, ὡς θὰ ἴδω- 
μεν, εἲς τὴν βραχότµητον κλίµακα τὴν αὐτὴν ἔντασιν, ἤτοι τὴν ἓν κατακορύφῳ ἔἐπι- 
πέδῳ καμπυλότητα, τὴν ὁποίαν ἔχουν καὶ οἱ ἀναβαθμοὶ τῆς κρηπῖδος: διότι θὰ ἧτο 
παράλογον ἡ ἐπὶ τῶν ἀναβαθμῶν τοῦ ναοῦ προβαλλομένη καμπυλότης τῆς κορυφῆς 
τῆς κλίµακος --- ἄριστα σήμερον ὁρατὴ ἀπὸ τοῦ βορείου της ἄκρου ---νὰ περιωρί- 
ζετο µόνον εἰς τοὺς ἀναβαθμοὺς καὶ νὰ μὴ ἀνταπεκρίνετο καὶ εἲς τὴν κλίμακα. 

Δὲν πρέπει ἐντούτοις νὰ νομισθῆ, ὅτι μὲ µίαν ἢ δύο ὡραίας ἀπόψεις τῆς δυτικῆς πλευ- 
ρᾶς τοῦ Παρθενῶνος, τὰς ὁποίας ἀπελάμβανεν, ἐξηντλοῦντο αἱ ζωηραὶ ἐντυπώσεις τοῦ 
προσκυνητοῦ ἢ τοῦ ἐπισκέπτου ἓκ τῆς εἲς τὸν ναὸν προσπελάσεώς του. Πολλὰ ἄλλα 
ἀκόμη πράγματα, ἐφ᾽ ὅσον ἐπροχώρει, θὰ εἵλκυον ἰσχυρῶς τὴν προσοχήντου, τὰ ὁποῖα 
καὶ θὰ παραθέσωµεν ἐδῶ τώρα, ἐδετάζοντες τὴν ἀπασχολοῦσαν ἡμᾶς περιοχήν. 

. Ἔὰ. 
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Βραχότμητος κλῖμα ξ. Καὶ ἓν πρώτοις τῆς εὑρείας καὶ ἐπιμήκους κλίµακος, 
τῆς χωριζούσης τὴν αὐλὴν (εἰκ. 451, ἀριθ. ϐ) ἀπὸ τὸ πρὸ τῆς δυτικῆς ὄψεως τοῦ ναοῦ 
ἄνδηρον Γ (εἷκ. 451) αἱ βαθμίδες φαίνονται σήµερον, ὡς νὰ εἶναι ὅλαι λαξευμέναι 
ἐπὶ τοῦ φυσικοῦ βράχου τῆς ᾿Ακροπόλεως (εἰκ. 454), ἐνῶ πράγματι τὸ λαξευμένον τμῆ- 
μα τῆς διαδρομῆς της δὲν ἔφθανεν ἄνω µέχρι τῆς κορυφῆς της, ἀλλὰ συνεχίζετο μὲ 
προσθέτους πωρίνας βαθµίδας!, μερικαὶ ἀπὸ τὰς ὁποίας διατηροῦνται ἀκόμη εἲς τὴν. 
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357. Κατακόρυφος τομή τῆς μεταξὺ τῆς αὐλῆς (ἀριθ. Β) καὶ τοῦ ἀνδήρου Γ (εἰκ. 451) κλίµακος. 


θέσιν των (εκ. 457). Ὁ μεγαλύτερος ἀριθμὸς τῶν ἐπὶ τοῦ βράχου λαξευµένων βαθμί- 
δων εἶναι ἕξ, εὑρίσκεται δὲ βορείως τοῦ ἄξονος τοῦ ναοῦ καὶ ἐλαττοῦται βαθµιαίως. 
πρὸς Β., περιοριζόµενος εἰς τὸ ἄκρον µόνον εἲς δύο, ἐνῶ τὸ νότιον ἄκρον τῶν. βαθμί- 
δων ἐξαφανίζεται ἀποτόμως κατὰ τὴν ΒΑ. γωνίαν τῆς Χαλκοθήκης (εἰκ. 451, ἀριθ. 9). 
ἐπειδὴ ἐκεῖ ὁ βράχος τῆς ᾿Ακροπόλεως πίπτει ἀποτόμως πρὸς τὰ κάτω. Ἡ δαπάνη 
λαξεύσεως τῶν βαθμίδων ἐπὶ τοῦ βράχου θὰ ἦτο σηµαντική, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ἄπο- 
δεικνύει τὴν σηµασίαν των. Αἱ ὁριζόντιαι ἐπιφάνειαι (πατήµατα) καὶ τὰ κατακόρυφα 
µέτωπά των μετροῦσιν ἀντιστοίχως κατὰ μέσον ὅρον 0,29! µ. καὶ 0,227μ. (εἲκ. 457), 
παρουσιάζουσι δὲ πᾶσαι τὴν ἀνωτέρω μνημονευθεῖσαν καμπυλότητα. 


1. Καὶὶ ἀνακοίνωσιν τοῦ Ώινεμοοκ πρὸς τὸν Ε. θτειι ενα, (Της Ῥαπα(Μνοπαῖο Εείετο: Ορίίσα! Κεἰαίίοης, Ηευρετία 38, 1969, 
-σ: 234, σημ. 12), ἁγτὶ τῶν ἐκ πώρου βαθμίδων τῶν ὑπεράνω τῶν βραχοτµήτων θὰ ὑπῆρχεν ἑκεῖ ἀναλημματικός τοῖχος, διὰ τοῦ 
ὁποίου τὸ ἄνδηρον Γ διεπλατύνετο ἀκόμη περισσότερον, χωρὶς νὰ ἐμποδίζη τὴν θέαν τῆς ζωφόρου ἐκ τοῦ ἐπιπέδον τῆς αὐ- 
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Ἐπὶ τῶν ὁριζοντίων πλευρῶν τῶν βραχοτµήτων βαθμίδων σώζονται σήμερον περὶ 
τὰ 38 λαξεύµατα:, ἐντὸς τῶν ὁποίων ἦσαν ἄλλοτε τοποθετηµέναι ἀναθηματικαὶ στῆ- 
λαι διαφόρων διαστάσεων, ὡς μαρτυρεῖ καὶ ἡ ἀρκετὰ µεγάλη διαφορὰ διαστάσεων. 
τῶν σχετικῶν λαξευµάτων. ᾽Αλλὰ καὶ χρονικῶς θὰ διέφερον ἀλλήλων αἱ στῆλαι, διότι 
θὰ ἱδρύοντο συνεχῶς ἐπὶ ἑπτὰ ἢ ὀκτὼ αἰῶνας, μέχρις ὅτου ὁ Παρθενὼν ἔπαυσε νὰ χρη- 
σιμεύῃ ὡς ναὸς τῆς ᾿Αθηνᾶς. 





458. Πώριναι ἁπλαῖ καὶ διπλαῖ βαθμίδες τῆς κλίµακος τῆς δυτικῆς αὐλῆς (ἀριθ. 8), φόρουσαι λαξεύµατα 
δι' ἀναθηματικὰς στήλας καὶ ἀγάλματα. 


Ἡ γενοµένη ὑπὸ τοῦ δίενοπς λεπτομερὴς µελέτη τῆς θέσεως τῶν διαφόρων στηλῶν 
ἀπέδειξε σαφᾶς, ὅτι αὗται ἐτοποθετοῦντο ἑκάστοτε παρὰ τὸ μονοπάτι, τὸ ὁποῖον ὡδή- 
γει ἀπὸ τὸ πρόπυλον πρὸς τὸ μέσον τῆς Δ. πλευρᾶς τοῦ Παρθενῶνος, χωρὶς ποτὲ νὰ 
ἐμποδίζουν τὴν ὑπὸ τῶν προσκυνητῶν διαδροµήν του, τοῦτο δὲ ἀποτελεῖ, κατὰ τὸν 
Βίενεπς, µίαν ἔνδειξιν ὅτι τὸ τμῆμα ἐκεῖνο τῆς πομπῆς τῶν Παναθηναίων, τὸ ὁποῖον 
ἐβάδιζε πεζῇ (διότι οἱ ἵπποι καὶ τὰ πρὸς θυσίαν ζῶα δὲν ἡμποροῦσαν βέβαια νὰ ἆνα- 
βαίνουν τὴν κλίµακα 3), προσεπέλαζε τὴν δυτικὴν ὄψιν τοῦ ναοῦ καὶ διπῃρεῖτο ἐκεῖ εἷς 


χῆς διὰ τὸν ἱστάμενον εἰς τὴν βάσιν τῶν βαθμίδων πρβλ. καὶ εἰκ. 1 αὐτόθι, σ. 233, ἔνθα τὸ ἀνάλημμα δηλοῦται δι΄ ὁστιγμέ- 
νης γραμμῆς. 

1, τενεκε, ξ-ᾱ. σ. 25. 

2: Ἐν εερετία 5, 1916, σ. 484 ἔδειξεν ὁ 3Τενεκε, ὅτι τὰ πρὸς θυσίαν ζῶα τῆς ποµπῆς δὲν εἰσήρχοντο εἰς τὴν δυτικἠν αὐ- 
λὴν (εἰκ. 451, ἀριθ. 8), ἀλλ’ ὡδηγοῦντο πρὸς τὸν µέγαν βωμὸν τῆς ᾿Αθηνᾶς (εἰκ. 451, ἀριθ. 23) ἀπὸ σημείου κειµένου ἀκριβῶς 
ἔναντι τοῦ προπύλου τῆς δυτικῆς αὐλῆς. 
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δύο ὁμάδας, ἡ µία τῶν ὁποίων ἐπροχώρει κατὰ μῆκος τῆς βορείου πλευρᾶς τοῦ ναοῦ, 
ἡ δὲ ἄλλη ἔβαινε κατὰ μῆκος τῆς νοτίας, ἀμφότεραι δὲ συνηντῶντο τελικῶς πρὸ τῆς 
ἀνατολικῆς πλευρᾶς. Θὰ ἐπανελάμβανε δηλαδὴ καὶ ἡ πραγµατικἡ πομπὴ τὴν δρᾶσιν 
τῆς γλυπτῆς ζωφόρου τῶν Παναθηναίων. Ἐπειδὴ ἐντούτοις ἡ πομπὴ τῶν Παναθη- 
ναίων ἐγίνετο µόνον ἀνὰ τέσσαρα ἔτη, διερωτᾶται ὁ δίενεης µήπως ἡ ἐπὶ τῶν βαθμίδων 
τῆς κλίµακος διάταξις τῶν στηλῶν δηλοῖ, ὅτι διὰ µέσου αὐτῶν µόνον ἐγίνετο ἡ πρὸς 
τὸν ναὸν προσπέλασις ὅλου τοῦ ἐκ τῶν Προπυλαίων ἐρχομένου λαοῦ. Ἡ δευτέρα 
αὕτη γνώµη τοῦ Ῥίενεῃς νοµίζοµεν, ὅτι εἶναι πιθανωτέρα τῆς πρώτης. Αἱ περισσό- 
τεραι τῶν στηλῶν θὰ ἀνέγραφον, καθ’ ἡμᾶς, ψηφίσματα καὶ ἄλλα δηµόσια κείµενα, 
ἐπίτηδες ἐκτεθειμένα ἐπὶ τῆς κλίµακος, ἵνα ἀναγινώσκωνται ὑπὸ τῶν προσκυνητῶν, 
ὡς συνήθως ἐγίνετο εἰς τὰ πολυσύχναστα ἀρχαῖα ἱερά. Ἡ παρατιθεµένη εἰκὼν 448 
τῆς γενικῆς ἀναπαραστάσεως τῆς δυτικῶς τοῦ Παρθενῶνος περιοχῆς, φιλοτεχνηθεῖσα 
ὑπὸ τοῦ Ρίονεης, εἶναι ὅσον ἦτο δυνατὸν ἀκριβής, ὄχι µόνον ὡς πρὸς τὴν ἀρχιτεκτονι- 
κὴν τῆς δυτικῆς ὄψεως τοῦ ναοῦ, ἀλλὰ καὶ ὡς πρὸς τὴν ἀπεικόνισιν τῶν στηλῶν, αἱ 
ὁποῖαι ἐπελέγησαν ὑπ᾿ αὐτοῦ μεταξὺ ἐκείνων, τῶν ὁποίων αἱ βάσεις εἶχον ἀκριβῶς τὰς 
διαστάσεις τῶν ἐπὶ τῶν βραχοτµήτων βαθμίδων τῆς κλίµακος λαξευµάτων, ἴσως δὲ 
µόνον αἱ φέρουσαι ἐπιγραφὰς στῆλαι νὰ ἦσαν περισσότεραι τῶν μετ᾽ ἀναγλύφων πα- 
ραστάσεων, ἃς εἰκονίζει ὁ δίενεπς. 

Ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχουν λαξεύµατα τοῦ βράχου μεταξὺ τῆς σειρᾶς τῶν βαθμίδων καὶ 
τοῦ Παρθενῶνος, ἀποκλείεται ἡ μεταξὺ τῆς δυτικῶς τοῦ Παρθενῶνος αὐλῆς καὶ τοῦ 
Παρθενῶνος ὕπαρξις πλειόνων τοῦ ἑνὸς ἀνδήρων' διότι αὕτη θὰ ἀπήτει καὶ ἓν πρόσθε- 
τον ἀνάλημμα, περὶ τοῦ ὁποίου οὐδεμία ἔνδειξις ὑπάρχει. Θὰ πρέπει λοιπὸν νὰ δεχθᾶ- 
μεν, ὅτι ἡ περιγραφεῖσα κλῖμαξ ἔφερεν ἀναμφισβητήτως ἄνω εἰς ἓν καὶ µόνον ἄνδη- 
ρον ΥΓ, ἐκτεινόμενον πρὸ τῆς δυτικῆς ὄψεως τοῦ Παρθενῶνος. 

Ἡ διαφορὰ ὑψομέτρου μεταξὺ τῆς ἄνω σειρᾶς τῶν βραχοτµήτων βαθμίδων καὶ τῆς 
βάσεως τῆς κατωτάτης ὁρατῆς µαρμαρίνης στρώσεως τοῦ Παρθενῶνος μετρεῖ 1,81 µ. 
(εἰκ. 457). Τὴν διαφορὰν ταύτην κατελάµβανον ἑπτὰ ἐν ὅλῳ ύψη προσθέτων βαθμίδων, 
ὕψους 0,234 μ. (εἰκ. 457) πλέον μιᾶς ἐλαφρᾶς (0,17 μ.) κλίσεως, χρησίµου πρὸς ἐκροὴν 
τῶν ὀμβρίων ὑδάτων ἀπὸ τοῦ Παρθενῶνος. 

Ποίαν μορφὴν εἴχον αἱ ἄνω τῶν βραχοτμήτων τμημάτων πρόσθετοι βαθμίδες µανθά- 
νοµεν ἀπὸ ὀλίγας ἓξ αὐτῶν διατηρηθείσας ἀκόμη εἲς τὴν θέσιν των, εἶναι δ᾽ αὗται δύο 
εἰδῶν (α καὶ β), ἐξ ὤν τὸ ἓν (α) εἶναι μεγάλοι πώρινοι λίθοι, ἔχοντες ὕψος μιᾶς µόνον 
βαθµίδος (εἰκ. 458 α), ἴσον πρὸς τὸ τῶν βραχοτµήτων βαθμίδων. Τοῦ τύπου τούτου βαθµί- 
δες σώζονται σήµερον ἐπὶ τόπου πέντε, ἄλλαι δὲ πέντε, κακῆς διατηρήσεως, κεῖνται 
πλησίον των. Τὸ δεύτερον εἶδος λίθων πωρίνων βαθμίδων φέρει δύο βαθμίδας, λαξευμέ- 
νας ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ λίθου (εἰκ. 458 β, Υ, δ). Ὁ τύπος β θὰ προήρχετο βεβαίως ἀπὸ τὸ 
μὴ βραχότµητον ἄνω τμῆμα τῆς κλίµακος. Ἐκ τῶν 15 σωζομένων λίθων τοῦ τύπου β 
εὑρίσκονται σήμερον τινὲς εἰς τὴν θέσιν των. Τὸ µέτωπον καὶ αἵ ὁριζόντιαι πλευραί 
των ἀντιστοιχοῦσι σχεδὸν ἀκριβῶς πρὸς τὰ τῶν βραχοτµήτων βαθμίδων. 

Λόγῳ τῆς φθορᾶς πολλῶν τῶν βραχοτµήτων βαθμίδων, ὁ σχεδιάσας τὸ ἄνω µέρος 
τῆς κλίµακος ἦτο ὑποχρεώμένος, ἵνα συντονίσῃ τὰς φθοράς, νὰ χρησιμοποιῄήσῃ εἰς 
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μερικὰς μὲν θέσεις λίθους τοῦ τύπου α καὶ εἲς ἄλλας τοῦ τύπου β. Ἡ παρατιθεµένη εἷ- 
κὼν 457 τομῆς τῆς κλίµακος ἐσχεδιάσθη μὲ τὸν µόσον ὅρον διαστάσεων πολλῶν βαθµί- 
δων, πρέπει δὲ νὰ σηµειωθῇ, ὅτι ἡ κλίσις τοῦ ἐκ πώρου τμήματος τῆς κλίµακος εἶναι 
ἐλαφρῶς ἀποτομωτέρα τῆς τῶν βραχοτµήτων τμημάτων, ἀλλ) ἡ διαφορὰ αὕτη εἶναι 
τόσον μικρά, ὥστε νὰ μὴ καταστρέφη τὴν ὄψιν τῆς κλίµακος ἢ νὰ ἐπιφέρῃ δυσκολίαν 
ἀναβάσεως εἲς τοὺς χρησιμοποιοῦντας αὐτήν. 

Μεταξὺ τῶν λίθων τοῦ τύπου α μερικοὶ φέρουν λαξεύματα διὰ στήλας, ἐνῶ ἄλλοι 
στεροῦνται αὐτῶν (εἶκ. 458 α). Ἐκ τῶν λίθων τοῦ τύπου β μερικοὶ δὲν ἔχουν λαξεύ- 
µατα διὰ στήλας, ἄλλοι ἔχουν ἓν µόνον λάξευµα (εἰκ. 458, β, δ) εἰς τὸ ὁριζόντιόν των 
πάτηµα, ἄλλοι δὲ πάλιν ἔχουν καὶ εἰς τὰ δύο πατήµατά των (εκ. 458, Υ). 

Τέλος, τέταρτος τύπος φέρει λαξεύματα διὰ τοὺς πόδας δύο ἀγαλμάτων, τὰ ὁποῖα, 
ἂν κρίνωµεν ἓκ τοῦ μεγέθους τῶν διὰ τοὺς πόδας λαξευμάτων (µήκους 0,21 μ.), θὰ 
ἦσαν μικρότερα τοῦ φυσικοῦ ἤτοι ὕψους περίπου 1,40 µ. Ὑπάρχει ἐπίσης εἲς τὴν 
αὐτὴν βαθµίδα λάξευµα διὰ στήλην, ὑπερβαῖνον τὸ λάξευµα ἑνὸς ποδός, τοῦθ) ὅπερ 
ἀποδεικνύει, ὅτι ὑπῆρχον δύο περίοδοι τοποθετήσεως τῶν στηλῶν ἐπὶ τῆς κατωτέρας 
βαθμίδος (εἰκ. 458 δ). 

"Αξιον ἰδιαιτέρας προσοχῆς εἶναι, ὅτι παρὰ τὸ νότιον ἄκρον τῆς κλίµακος, δυτικῶς, 
τοῦ Παρθενῶνος, ὑπάρχουν τρεῖς πώρινοι λίθοι, φέροντες ἐπὶ τῆς ἄνω ἐπιφανείας των 
λαξεύματα διὰ τοὺς πόδας ἀγαλμάτων (εἶκ. 448, ἄνω δεξιά). Ὁ βορειότατος ἐξ αὐτῶν 
εὑρίσκεται εἰς τὴν ἀρχικήν του θέσιν͵ οἱ δὲ ἄλλοι θὰ µετεκινήθησαν, λόγῳ σεισμοῦ 
(εἴκ. 458). Ἐκ τῶν δύο νοτίως τοῦ μνημονευθέντος λίθων οὐδεὶς εἶναι εἰς τὴν θέσιν 
του’ διότι τὰ διὰ τοὺς πόδας λαξεύματα δὲν ἔχουν ἔννοιαν, ὡς εἶναι σήμερον διατε- 
ταγµένα. Φαίνεται λοιπόν, ὅτι θὰ ἑτοποθετήθησαν ἐκεῖ προχείρως ὑπὸ τοῦ Καββαδία 
καὶ τοῦ Καβεράου ἢ τῶν ἐργατῶν των. Ἡ σωστή τῶν θέσις θὰ ἦτο ὡς τὸ σχέδιον τῆς 
εἰκ. 459 δεικνύει. Ὑπάρχει ὅμως πλὴν αὐτῶν καὶ τέταρτος λίθος (εἰκ. 459, ἀριστερά). 
ὅστις λόγῳ τῆς ἐργασίας καὶ τῶν διαστάσεών του, ἀνήκει προφανῶς εἰς τὴν αὐτὴν 
σειράν. Ὁ τελευταῖος οὗτος λίθος εὑρίσκεται τώρα εἰς τὴν κορυφὴν τῆς κλίµακος, 
σχεδὸν ἀπέναντι τῆς ΒΔ. γωνίας τοῦ Παρθενῶνος. Οἱ τέσσαρες λίθοι δύνανται ἄριστα 
νὰ συνδυασθοῦν, ἂν ὑποτεθῆ, ὅτι λείπει εἷς μεταξύ των (εἰκ. 459). 

Ἡ σειρὰ τῶν μνημονευθέντων λίθων ὑπεβάσταζεν ἑπτὰ ἀγάλματα, ἱδρυμένα κατὰ 
τὸ νότιον ἄκρον τῆς κλίµακος (βλ. εἰκόνα 448 ἀναπαραστάσεως μέσον καὶ δεξιὰ) καὶ 
προσηλωμένα ἐπὶ τῶν βάσεων, ἀφ᾽ ἑνὸς δι’ ὀβελῶν καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου διὰ βαθύνσεων (εἲκ. 
459), ἓξ οὗ συνάγεται, ὅτι θὰ ἦσαν ὅλα χαλκᾶ. Ἐκ τῶν διαστάσεων τῶν διὰ τοὺς πό- 
δας τῶν λαξευμάτων θὰ πρέπει καὶ τὰ ἑπτὰ νὰ ἦσαν φυσικοῦ μεγέθους. Ὅ λεπτομερῶς 
µελετήσας τὴν διάταξιν τῶν λαξευµάτων δίενεης συνήγαγεν', ὅτι µία μορφὴἡ τοῦ τρί- 
του ἀπὸ Ν. λίθου θὰ εἶχε τὴν στάσιν µαχοµένου πολεμιστοῦ, δὲν εἰκόνισεν ὅμως πε- 
ριέργως αὐτὴν οὕτω εἰς τὴν ἀναπαράστασίν του (εἰκ. 448). 

Πλὴν τῆς ἀνωτέρω ὁμάδος ἀγαλμάτων ὁ ἐπισκέπτης εἱλκύετο κατὰ τὴν πορείαν 
του καὶ ἀπὸ ἄλλο σπουδαῖον ἀνάθημα τῆς περιοχῆς, τὸν ὑπὸ τοῦ Παυσανίου5 ἄναφε- 


1. Ἔμά. σ. 31. 
2. 1,24, 2. 
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ρόµενον καὶ ὑπὸ τῆς ἐν ᾿Αρείῳ Πάγῳ Βουλῆς ἀνατεθέντα ταῦρον, χαλκοῦν καὶ αὐτὸν 
κατά τινας ἄλλους συγγραφεῖς (εἰκ. 448, 460). 
Ὁ Παυσανίας" γράφει, ὅτι εἶδεν ἄγαλμα ταύρου μεταξὺ τοῦ συμπλέγματος Θησέως 
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459. Σειρὰ πλακῶν μὲ λαξεύματα ἐπὶ τῆς ἄνω ἐπιφανείας των διά χαλκᾶ ἀγάλματα. 


























ντ . 4 4 ο 4 
460. Κάτοψις καὶ πρόσοψις τῆς βάσεως μεγάλου χαλκοῦ ταύρου, ἀναθήματος τῆς ἐξ ᾿Αρείου Πάγου Βουλῆς. 





καὶ Μινωταύρου καὶ τοῦ ἀγάλματος τῆς Γῆς. Τὸ πρῶτον τοποθετεῖται πιθανώτατα εἰς, 
τὸ σημεῖον Ρ τῆς κατόψεως τῆς εἰκ. 451, τοῦ δὲ δευτέρου ἡ θέσις εἶναι τελείως ὠρισμέ- 
νη. λόγῳ τῆς εὑρέσεως σχετικῆς ἐπιγραφῆς εἰς τὸν ἀριθ. 12 τῆς κατόψεως (εἰκ. 451)3. 


1. ΗΣΥΚΙΟΣ ἐν 1. βοῦς ἐν πόλει. ΔΙΟΓΕΝΙΑΝΟΣ ΠΙ, 67: πρβλ. καὶ ΗΝΙΟΧΟΝ παρ’ ΑΘΗΝΑΙΩ ΤΧ, σ. 1964. 
2. Ἔιά, 





3, Ἡ σχετικὴ ἐπιγραφή, αὐτοκρατορικῶν χρόνων, λέγει: Γῆς Κα/ρποφόρου/ κατὰ µαν/τεία».. (10 Ἡ3, 4758, 1υπειον, Το 
Ῥοµγ." σ 239 καὶ 8τενενς, Νογίῖνεασι Όοσπετ οἳ (νο Ῥατίβεπο., Ἠεερετία 15, 1946, σ. 4). 
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Κατὰ ταῦτα ὁ ταῦρος θὰ ἔκειτο κάπου μεταξὺ τῶν δύο τούτων σημείων, ἤτοι μεταξὺ τοῦ. 
προπύλου καὶ τοῦ ἀριθ. 12. Δὲν ὑπάρχουν ἐντούτοις λαξεύματα διὰ μνημεῖα ἐπὶ τῆς 
γραμμῆς τῆς ἑνούσης πρὸς Β. τὴν αὐλὴν ὑπ᾽ ἀριθ. 8 πρὸς τὴν δυτικὴν ὄψιν τοῦ ναοῦ, 
ἐνῶ τοὐναντίον εὑρίσκονται πολλὰ τοιαῦτα νοτίως τοῦ τείχους. Συνάγει ἐκ τούτου. ὁ 
Φιενεπς", ὅτι ὁ Παυσανίας κατὰ τὴν πορείαν του θὰ ἐπέρασε τὸ πρόπυλον τῆς αὐλῆς 
καὶ θὰ εἰσῆλθεν εἰς τὴν αὐλήν, ἐκεῖθεν δὲ θὰ ἐβάδισε κατὰ μῆκος τοῦ βορείου ἀνδή- 
ρου Δ τοῦ Παρθενῶνος πρὸς τὸ ἄγαλμα τῆς Γῆς. Ὑπάρχει ἐπὶ πλέον καὶ ἡ δυνατότης 
τὸ ἄνδηρον τοῦ ναοῦ νὰ ἐκοσμεῖτο ὑπὸ μνημείων, τὰ ὁποῖα δὲν ἀφῆκαν ἴχνη ἐπὶ τῆς 
Ακροπόλεως, ἐπειδὴ ἡ ΒΔ. γωνία τοῦ ἀνδήρου ὑψώθη τεχνητῶς περὶ τὰ 3 μ. ὑπὲρ τὸν 
βράχον”. 

'Εὰν ἀκολουθήσωμεν τὴν πορείαν τοῦ Παυσανίου (βλ. ἐστιγμένην γραμμὴν κατόψεως 
εἰκ. 451), εὑρίσκομεν ἴχνη λαξεύµατος καταλλήλου δι) ἕνα µέγαν ταῦρον. εἰς τὸ σημεῖον 
10 τῆς κατόψεως, πρόσφοβα τόσον ἀπὸ ἀπόψεως θέσεως, ὅσον καὶ ἀπὸ ἀπόψεως δια- 
στάσεων. Τὸ ὑπὲρ τὸ λάξευµα τοῦτο μνημεῖον ἦτο ἐστραμμένον πρὸς τὸ πρόπυλον 
καὶ παράλληλον πρὸς αὐτό, παρουσιάζει δὲ παρ᾽ αὐτὸ καὶ λάξευµα διὰ στήλην, το- 
ποθετηµένην κατὰ μῆκος τῆς δυτικῆς του πλευρᾶς, ἐπὶ τῆς ὁποίας θὰ ἦτο χαραγµένον 
τὸ σχετικὸν πρὸς τὴν ἀφιέρωσιν τοῦ ταύρου ψήφισμα τῆς ἐξ ᾿Αρείου Πάγου Βουλῆς 
(βλ. εἰκ. 448 ἀριστερά). 

Ἡ ΒΔ. γωνία τοῦ λαξεύµατος ἐγγίζει ἀκριβῶς τὸ µέτωπον τῆς κατωτάτης βαθμίδος 
τῆς κλίµακος. Τὸ διὰ τὸν ταῦρον ἐπὶ τοῦ βράχου λάξευµα εἶναι τόσον ἐπιμελές, ὥστε 
τὸ μνημεῖον δὲν δύναται νὰ εἶναι µεταγενέστερον τοῦ 4ου π.Χ. αἲ. Ὁ δίενεῃς, συγκρί- 
νων αὐτὸ πρὸς τρία ἄλλα μνημεῖα ταύρων --- δύο τῆς Ὀλομπίας καὶ ἓν τῶν Δελφῶν -- 
καὶ στηριχθεὶς ἐπὶ πωρίνων τινῶν λίθων εὑρισκομένων κατὰ χώραν, ἐπεχείρησε τὴν 
ἀναπαράστασιν τοῦ ἐπὶ τῆς ᾿Ακροπόλεως μνημείου τοῦ ταύρου", εἰκόνα τοῦ ὁποίου 
παρέχοµεν καὶ ἡμεῖς ἐνταῦθα (εἰκ. 460). 


Μὲ τὴν ὁμάδα τῶν ἀγαλμάτων ἐπὶ τῆς κλίµακος ἄνω δεξιὰ καὶ τὸν µέγαν χαλκοῦν 
ταῦρον παρὰ τὴν κλίµακα κάτω δεξιὰ κλείοµεν τὴν ὡραίαν εἰκόνα, τὴν ὁποίαν παρου- 
σίαζεν ἡ δυτικἡ ὄψις τοῦ ναοῦ καὶ τῆς περιοχῆς ἀπὸ τοῦ προπύλου. 


1. Της δοιἵπᾳ, σ. 20. 

3. Εἰς τὸ ὑψωμένον τοῦτο τμῆµα τῆς ΒΔ. γωνίας τοῦ ἀνδήρου τοποθετείται ὑπό τινων καὶ τὸ ὑπὸ τοῦ ΠΑΥΣΑΝΙΟΣ {, 24. 3) 
ἀναφερόμενον ἱερὸν τῆς ᾿Αθηνᾶς Ἐργάνης, 

3. Τε Θειιίπᾳ, σ. 22, εἷκ. 17: πρβλ. καὶ τὸ γενικὸν σχέδιον ἀναπαραστάσεως τῆς περιοχῆς ἀριστερὰ κάτω. 
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ΑΝΑΛΟΓΙΑΙ 


ΓΕΝΙΚΑ 


Τὸ μυστικὸν τοῦ κάλλους τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τοῦ Παρθενῶνος --- ὅπως ἄλλωστε 
καὶ κάθε δοκίµου ἀρχιτεκτονήματος --- δὲν ἔγκειται τόσον εἰς τὸ εὐγενὲς ὑλικόν, ἐξ 
οὗ κατεσκευάσθη ἢ εἲς τὴν ἄψογον κατεργασίαν καὶ συναρµογήν του οὔτε ἀκόμη εἰς 
τὴν λεπταίσθητον καὶ φιλοσοφημένην πλαστικότητα τῶν μελῶν αὐτοῦ, ἀλλὰ κυρίως 
εἲς τὴν ἁρμονικὴν πρὸς ἀλλήλας σχέσιν, ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν τῶν γενικῶν αὐτοῦ διαστάσεων 
--«τοῦ πλάτους πρὸς τὸ µῆκος καὶ τὸ ὕψος ---, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ τῶν ἀπαρτιζόντων αὐτὸ 
μερῶν πρὸς ἄλληλα καὶ πρὸς τὸ ὅλον. 

Τὴν ἁρμονικὴν ταύτην σχέσιν, ἥτις ὁρίζει τὸν χαρακτῆρα ἑνὸς ἀρχιτεκτονικοῦ ἔρ- 
γου! ὠνόμαζαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἀναλογίαν” καὶ συμμετρίαν". 

Κατὰ τὸν Ῥωμαῖον τοῦ Ίου π.Χ. αἰῶνος θεωρητικὸν ἀρχιτέκτονα Βιτρούβιον! ἡ 
συμμετρία καὶ ἡ ἀναλογία συνιστῶσι τὴν σύνθεσιν τῶν ναῶν: αοά(απι οοπιροφίείο 
οοηδίαί ουπηπιείτία . « παπ]ᾳις ΠΟΠ Ροΐοςί αοἀες ι]ία οἶπο δΥπιπηείἰτία αίαιε ΡΓΟΡΟΓ- 
ἄοπε ταϊίοπεπα Ἀαῦοτε οοπιροςΗ{οπίς. 

Τὰς ἀναλογίας ἑρμηνεύει ὁ ᾿Αριστοτέλης» ὡς ἰσότητας λόγων, ἤτοι ὣς ταυτότητας 
σχέσεων». Τόσον δ᾽ ὁ Σταγειρίτης φιλόσοφος, ὅσον καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες αὐτὸν µετα- 
γενέστεροι σοφοὶ διακρίνουσι τὰς ἀναλογίας εἰς δύο εἴδη: τὴν ἀριθμητικὴν” καὶ τὴν 
γεωμετρικήν», αἵτινες ἐφηρμόσθησαν ἀμφότεραι καὶ εἲς τὴν ἀρχιτεκτονικὴν καὶ εἷς 
τὴν συγγενεστάτην πρὸς αὐτὴν µουσικήν’, ὡς μαρτυροῦσιν ὁ Οᾳφεἰοάοτις") καὶ ὁ 
Ῥοε[ίμς 1 (ἀμφότεροι συγγραφεῖς τοῦ 6ου μ.Χ. αἰ.). 





1 Ἡ., Ὑνδυριν, Ῥεο]εβοπισηα 2η οἶπος Ῥογομο]ομίο 4ος ΑτολίιοΚιωτ ἐν Κἱείηο δελεί[ιε, Βασα! 1946, σ. 13 ἐξ. 

3- ΠΛΑΤΩΝΟΣ Τίμαιος 319. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 'Ἠθικὰ Νικομάχεια, 1106, 5 καὶ 1131, ὁ καὶ 7. ΘΕΩΝΟΣ τοῦ ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ Περὶ 
Μουσικῆς, 21, 6, σ. 115 καὶ 56, σ. 179. ΣΕΞΤΟΧ τοῦ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ Πρὸς δογματικούς: πρὸς λογικούς, Α 106. Οαπιοροπυς 
Ώο Εεοπιοίτία, Μίαπο ΡΙ, 10, στ. 1212. Βοχτιυν Απήημιηειίσα, Οοοπποιτία οἱ Μισίσα, Ψοποσία 1492. 

Είναι ἁπορίας ἄξιον πῶς τὸν ὅρον ἀναλογία, τὸν ὁποῖον ἀναφόρουν τόσοι ἀρχαῖοι συγγραφεῖς, οὐδόλως περιέλαβεν εἰς τὴν 
διεξοδικἠν καὶ λεπτομερῶς ἐσχολιασμένην ὀρολογίαν, τὴν ὁποίαν παρέσχε προσφάτως ὁ 1-1. Ῥομααττ εἰς τὸ ἀξιόλογον περὶ 
ἀρχαίας ἑλληνικῆς τέχνης ἔργον του: Τηε Αποΐοηι Ψονν οἵ Οτεοκ Ατὶ (Οηἰείσπι, Ηϊσίοτν απά ΤεγππήηοΙοεν), Νο Ἠανει - 
Ἰηάοη 1974. 

3, ΠΛΑΤΩΝΟΣ Φίληβος 649, Σοφιστὴς 235 Ὦ καὶ 236 Α. ΞΕνος. ΄Απομν. 3, 10,3. ΦΙΛΩΝΟΣ τοῦ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ Περὶ τῶν 
ἑπτὰ θαυμάτων τοῦ κόσμου, θαῦμα 4, ἔκδ. Οτο. ΒΙΤΡΟΥΡΙΟΣ Ώο ΑποΜΙ. 1, 1, 4. 2, 1 - 2 καὶ 3 - 4. Π, 1, 5. 10, 3. ΠΠ], 1, 
19, 2,2. 3,4, 8. 1, 11. 5,1 -3 καὶ 5, 5, 7-8. ΙΝ, 1, 1 -6- 1, 19 - 12. 2, 6. 3, 1 καὶ 3. 3,10. 4, 3, 6, 1. 

4. Ώο Απο. ΠΠ], 1, 1. 

5. Ἠθικὰ Νικομάχεια 1131, 6. 

6 ΘΕΩΝ ὁ ΣΝΥΡΝΛΙΟΣ (2ος μ.Χ. αἰ.) Περὶ Μουσικῆς, 21, σ. 115, ἀναλντικώτερος τοῦ ᾿Αριστοτέλους, παρέχει καὶ παρά- 
δειγµα εἰς τὴν ἁρμηνείαν τῆς ἀναλογίας ὡς ἰσότητος λόγων, γράφων: ἀναλογία δέ ἔστιν λόγων ἡ πρὸς ἀλλήλους ποιὰ σχέοις, 
οἷον ὡς δύο πρὸς ἓν οὕτως ὀκτὼ πρὸς τέσσαρα (2/1 -- 8/4). 

7. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 'Ἠθικὰ Νικομάχεια, 1106, 5 

8. Αὐτόθι Η31, 7. 

9. Ὑπενθυμίζω ἐνταῦθα τὸν ἐπιτυχῆ παραλληλισμὸν τοῦ ΦΟΜΙΣΟΕΙ, καθ' ὃν ἡ μὲν ἀρχιτεκτονικὴ εἶναι µουσικἡ ἐν τῷ 
χάρῳ (κρυσταλλωµένη µονσική), ἡ δὲ μουσικἡ ἀρχιτεκτονικὴ ἐν τῷ χρόνφ. 

10. Ώο Οεοπιείεία, Μίβηο ΡΙ, 10, στ. 1212. 

11: Απήηπιοιίσα, Οεοπιεϊεία οἱ Μικίσα, Ψοηοσία 1492. 
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Καὶ ἡ μὲν ἀριθμητικὴ ἀναλογία ἐξετάζει κατὰ πόσας µονάδας διαφέρει εἷς ἀριθμὸς 
ἀπὸ ἕνα ἄλλον, σηµαίνει λοιπὸν ἁπλῶς µίαν διαφοράν (δι ὃ καὶ λατινιστὶ ἀποδίδεται 
διὰ τῆς λέξεως οοπιρατα({ο), ἐνῶ ἡ γεωμετρικἡ καθορίζει πόσας φορὰς περιέχεται εἷς 
ἀριθμὸς ἢ µία ἐπιφάνεια εἲς µίαν ἄλλην, σηµαίνει ἑπομένως τὸ πηλίκον τῆς διαιρέ- 
σεως τῶν δύο ἀριθμῶν (δι” ὃ καὶ λατινιστὶ ἀποδίδεται διὰ τῆς λέξεως Ρτορογ{ἱο): εἶναι 
διὰ τοῦτο ἡ γεωμετρικἡ σχέσις ἐπιφανειῶν, ἤτοι σχέσις ἀνωτέρου βαθμοῦ, δι’ ὃ καὶ 
ἐθεωρεῖτο ὡς ἡ κατ᾿ ἐξοχὴν ἢ καλλιτεχνικὴ ἀναλογία. Τῆς γεωμετρικῆς λοιπὸν κυ- 
ρίως θὰ ἐξετάσωμεν καὶ ἡμεῖς τὴν ἐφαρμογὴν εἰς τὸν Παρθενῶνα. 

Πρέπει ἐντούτοις νὰ ὑπογραμμισθῆ, ὅτι µεγάλη σημασία ἀπεδίδετο κατὰ τὴν ἀρ- 
χαιότητα εἰς ἀμφοτέρας τὰς ἀναλογίας, ἀριθμητικήν τε καὶ γεωµετρικήν. Κατὰ τοὺς 
ἐν Σικελίᾳ (Κρότωνι κλπ.) τὸν 6ον π.Χ. αἰ. ἀκμάσαντας Πυθαγορείους φιλοσόφους, 
τοὺς θεωρουµένους ὡς ἱδρυτὰς τῆς μαθηματικῆς ἐπιστήμης,ὁ ἀριθμὸς ἀπετέλει τὴν 
βάσιν τοῦ παντός. Σέξτος μάλιστα ὁ Ἐμπειρικός (2ος μ.Χ. αἰ.)", ἀποδίδων προφανῶς 
παλαιὸν πυθαγόρειον ἀπόφθεγμα, ἔγραψε: πᾶσα γε μὴν τέχνη οὐ χωρὶς ἀναλογίας συν- 
ἑστη: ἀναλογία δ᾽ ἐν ἀριθμῷ κεῖται'. πᾶσα ἄρα τέχνη δι ἀριθμοῦ συνέστη. Ὁ Πυθα- 
γόρας εἰδικῶς, ὅστις ἐπεξέτεινε τὴν σπουδὴν τῆς μαθηματικῆς ἐπιστήμης καὶ πέρα 
τῶν ὁρίων τῆς πρακτικῆς αὐτῆς ἐφαρμογῆς, ἀπέδιδεν εἲς τοὺς ἀριθμοὺς καὶ µεταφυσι- 
κἁς ἀκόμη ἰδιότητας. 

Βέβαιον πάντως εἶναι, ὅτι οἱ Πυθαγόρειοι ἐγνώριζον τελείως τὰς σχέσεις τῶν ἀρι- 
θμῶν, ἀφοῦ αὐτοί, ὡς γνωστόν, πρῶτοι δι’ ἀναλογιῶν εὗρον τοὺς τρεῖς µέσους: τὸν 
ἀριθμητικόν, τὸν γεωμετρικὸν καὶ τὸν ἁρμονικὸν μέσον». 

᾿Απὸ τὸν πυθαγόρειον μυστικισµόν, τόν τε ἀριθμητικὸν καὶ τὸν γεωμετρικόν, δὲν 
ἔμειναν ἀνεπηρέαστοι κατὰ τὸ Ιον ἥμισυ τοῦ 4ου π.Χ. αἱ. οὔτε ὁ Πλάτων" οὔτε ὁ 
᾿Αριστοτέλης". Κατὰ τὸν πρῶτον ἐξ αὐτῶν ὁ θεμελιώδης νόμος, διὰ τοῦ ὁποίου ἔπετυγ- 
χάνετο τὸ ὕψιστον κάλλος ἔργου τινὸς ἦτο ὁ τῆς ἀναλογίας, ἤτοι ὃ τῆς ἁρμονικῆς σχέ- 
σεως τῶν μερῶν πρὸς ἄλληλα καὶ πρὸς τὸ ὅλον. Προχωρῶν δὲ μάλιστα περαιτέρω διηυ- 
κρίνησεν ὁ μέγας ᾿Αθηναῖος φιλόσοφος καὶ ὅτι µία τοιαύτη ἐπιτυχὴς σχέσις προύπο- 
θέτει τριπλῆν καὶ οὐχὶ εἰς δύο διαίρεσιν ἑνὸς ἔργου. Ἰδοὺ τί λέγει πράγματι σχετικῶς. 
ὁ Πλάτων εἰς τὸν Τίμαιον (31 ο): δύω δὲ µόνω καλῶς συνίστασθαι, τρίτου χωθὶς οὐ 
δυνατόν: δεσμὸν γὰρ ἐν µέσῳ δεῖ τινα ἀμφοῖν συναγωγὸν γίγνεσθαι" δεσμῶν δὲ κάλλιστος, 
ὃς ἂν αὑτὸν καὶ τὰ συνδούµενα ὅ,τι μάλιστα ἓν ποιῇ. 

Κατὰ ταῦτα ἡ εἰς δύο µέρη διαίρεσις ἑνὸς ἔργου τέχνης δὲν δύναται νὰ ἀποτελέσῃ 
καλαίσθητον σύστασιν αὐτοῦ ἢ ἁρμονίαν. Πρέπει νὰ ὑπάρχῃ μεταξὺ τῶν δύο μερῶν. 


1.ΘΕΩΝΟΣ τοῦ ΣΜΥΡΝΛΙΟΥ Περὶ Μουσικῆς 5], σ. 179. 

3. ΣΕΞΤΟΥ τοῦ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ Πρὸς δογματικούς: πρὸς λογικούς, Α. 106. 

4. ΤΗ. ΗΕΑΤΗ, Α. Ηίνίουν οἱ Οπου Μαϊἰεπιαίίος, Οχ[οτά 1921, σ. 85 ἐξ. 

4. Βλ. σχετικῶς ἨΜιτεν Ῥατεκ, Ρίαιο απά Ῥιαιοπίσαι, Νεν ΥοΓΚ 1969, σ. 56 - 75: ὁ αὐτὸς ΡΙαιο απά νο Ὠοοίείηο οἳ νε 
Νωπίρος’ πρβλ. καὶ τὴν πλατωνικὴν φράσιν τὸν θεὸν ἀεὶ γεωμετρεῖν, τὴν ὁποῖαν ἀναφέρει ὁ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ (Συμποσιακῶν 
8, 2) καὶ τέλος τὴν χαρακτηριστικὴν ἐπὶ τοῦ ἀνωφλίου τῆς εἰς τὴν ᾽Ακαδημίαν εἰσόδου ἐπιγραφήν: μηδεὶς ἀγεωμέτρητος. 
εἰσίτω, τὴν ὁποίαν ἀναφέρει ὁ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (11 464, 11, ἔκδ. Ὠἰπάοτῇ). 

5. Βλ. Μετά τὰ Φυσικὰ 1, 5, 986α, 22 ἐξ., ἔνθα ὁ λόγος περὶ τῆς ὑπεροχῆς τῶν ἀριθμητικῶς καθωρισµένων ἀπὸ τῶν ἆκα- 
θορίστων. 
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καὶ τρίτον, τὸ ὁποῖον νὰ τὰ συνδέῃ. Ὡραιότατον δὲ ἀποβαίνει τὸ τρίτον τοῦτο µέρος, 
ὅταν δημιουργῇ μετὰ τῶν δύο ἄλλων µίαν ἑνότητα. Μεταξὺ ὅμως τῶν δύο μερῶν δὲν 
πρέπει νὰ ὑφίσταται ἀπόλυτος ὁμοιότης ἢ λιτότης, διότι τότε ἡ σχέσις των θὰ κατήν- 
τα ἁπλῆ ἐξίσωσις. Τὰ µέρη πρέπει νὰ εἶναι διάφορα καὶ κατὰ τὸ μέγεθος καὶ κατὰ 
τὴν σηµασίαν, νὰ ὑπάρχῃ δηλαδὴ ἀντίθεσις μεταξύ των, ἡ δὲ σύνθεσις τῶν ἀντιθέ- 
σεων τῶν μερῶν μεταξύ των καὶ πρὸς τὸ ὅλον, γινοµένη ὑπὸ ἐνιαῖον πνεῦμα, δηµιουρ- 
γεῖ ἁρμονικὴν ἑνότητα εἲς τὴν ποικιλίαν, δηλαδὴ µίαν ἁρμονίαν ἐκ διαφερόντων]. Ἐπι- 
βάλλεται λοιπὸν ἡ τριαδικἡ ” διαίρεσις ἑνὸς καλλιτεχνικοῦ ἔργου" διότι αὕτη ἐκφρά- 
ζει ἕνα ἐσώτερον δεσμὸν τῶν μελῶν της πρὸς τὸ ὅλον καὶ ἑπομένως πρὸς τὸ πνεῦμα, 
τὸ ὁποῖον διακατέχει ἀμφότερα" τὸ ἑνωτικὸν δ᾽ αὐτὸ πνεῦμα προσδίδει τὸν χαρακτῆρα 
εἰς τὸ συνολικὸν ἔργον. "Αριστον δὲ παράδειγµα τοιαύτης τριαδικῆς ἑνότητος παρέχει 
τὸ ἀνθρώπινον σῶμα. 


Χρυσῆ τοµή. ᾿Ἰδεώδης σύνθεσις τῶν ἀντιθέσεων δύο τμημάτων μιᾶς εὐθείας 
ἐπιτυγχάνεται διὰ μιᾶς γεωμετρικῆς ἀναλογίας, γνωστῆς ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων, 
καλουµένης δὲ συνήθως χρυσῆς τομῆς". Κατὰ ταύτην µία εὐθεῖα ΑΒ, Α τ Ἑὃ 
ἴση πρὸς τὴν µονάδα καὶ ταυτόσηµος πρὸς τὴν ἑνότητα τοῦ ὅλου, διαιρεῖται εἰς δύο 
ἄνισα τµήµατα, ΑΓ καὶ ΓΒ, ἐξ ὦν τὸ µεγαλύτερον ΑΓ ἔχει λόγον πρὸς τὸ µικρότερον. 
ΓΒ τὸν αὐτὸν λόγον, τὸν ὁποῖον ἔχει καὶ ὁλόκληρος ἡ εὐθεῖα ΑΒ πρὸς τὸ µεγαλύτε- 
ρον τμῆμα αὐτῆς, τὸ ΑΓ. Ὑφίσταται ἑπομένως ἡ σχέσις ΑΒ/ΑΓ:-ΑΓ/ΓΒ. Καλοῦντες 
λοιπὸν χ τὸ µεγαλύτερον τμῆμα ΑΓ καὶ 1 τὸ ὅλον μῆκος τῆς εὐθείας, λαμβάνοµεν. 
τὴν δξίσωσιν /κ--χ/! --κἢ χὶ-- Ι--κ καὶ ἄρα χ' --κ--Ι --0. Ἡ λύσις τῆς γενικῆς αὖ- 
τῆς ἀλγεβρικῆς ἐξισώσεως κ-- Υ5-Ι/2 --θ,6Ι8034 -- περίπου 0,618 δίδει ὡς µέγε- 
θος τοῦ µεγαλυτέρου τμήματος κ (--ΑΓ) τὸν ἀριθμὸν περίπου 0,618 ἤτοι 618/1000 τοῦ. 
ὅλου µήκους τῆς γραμμῆς ΑΒ καὶ ἑπομένως διὰ τὸ ὑπόλοιπον τμῆμα ΓΒ τὰ 382/10090. 
Διὰ τῆς χρυσῆς λοιπὸν τομῆς ἐπιτυγχάνεται ὄχι µόνον ἡ εἰς δύο, ἐξ ἀσυμμέτρων ὅμως, 
ἀριθμῶν, τμημάτων διαίρεσις τῆς εὐθείας, ἀλλὰ καὶ ὁ ἁρμονικὸς διαμοιρασμὸς αὐτῆς. 

Πρῶτος ὑπέδειξε τὸν ἀναλογικὸν αὐτὸν διχασμὸν ὁ Εὐκλείδης (330 -270 π.Χ.)", 
αὐτὸς δὲ κατέδειξε καὶ τρόπον τῆς διὰ τοῦ κανόνος καὶ τοῦ διαβήτου γεωμετρικῆς εὖ- 
ρέσεως τοῦ σημείου τομῆς. Ἰδοὺ δὲ ποῖος εἶναι ὁ τρόπος οὗτος (εἰκ. 461). Ἔστω δοθεῖ- 
σα πεπερασμένη εὐθεῖα ΑΒ (εἰκ. 461α): μὲ πλευρὰν τὸ μῆκός της γράφοµεν τετράγῶνον 
ΑΒΔΓ. Ἐπὶ τῆς πλευρᾶς ΑΓ τοῦ ἀρχικοῦ τετραγώνου κατασκευάζοµεν παραλληλό- 
γραμμον (ὀρθογώνιον), ἐμβαδοῦ ἰσοδυνάμου πρὸς τὸ τετράγωνον, τὸ ΓΑΖΗΚ. Ἐπει- 
δὴ τετράγωνον εἶναι τὸ ΑΒΔΓ, τετράγωνον θὰ εἶναι καὶ τὸ ΑΖΗΘ καὶ ἐπειδὴ τὸ ΑΒΔΓ 


1, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Ηθ. Νικοµ. Θ2 (1355 β4), κατὰ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΝ Βδ, 1, 62, 4, ἔκδ. Ὠίοῖς, Βεη]ίη 1954. 

2. Βλ. σχετικῶς καὶ νποιικτ:1.κ-Ῥυο, Επἰγείίοης «υς }'Αγοῄιοσίυσε, τ. 9, Ραείν 1863, σ. 552 καὶ 555. 

3, Τὴν χρυσῆν τοµήν, γνωστὴν ἤδη ὑπὸ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων (Πυθαγορείων) μαθηματικῶν, ὁ μὲν ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ὀνομά- 
ζει τομὴν κατὰ µέσον καὶ ἄκρον λόγον, ἀργότορον δὲ ὁ Ῥλοσιομι (Ώο ἁϊνίπα ρτορογίοπο, 1509) θείαν ἀναλογίαν, ὁ Ίο- 
Νλκρο Ρα γιναι (1452 - Ι519) χρυσῆν τοµήν, ὁ Κεριεκ (17ος αἰί) σεοιῖο ἀϊνίπα, ὁμοίως δὲ ἀλλὰ πολὺ ἀργότερον καὶ ὁ Α. 
Ζκικινο (βλ. κατωτέρω). 

4. Στοιχεῖαι βιβλ. ΥΙ, σ. 95} τῆς ἐκδ. Ηείδετε - Σταμάτη, Λειψία 1970. 
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εἶναι ἴσον πρὸς τὸ ΖΗΚΓ, ἂν ἀφαιρέσωμεν τὸ κοινὸν ἐμβαδὸν ΑΘΚΓ, τὸ ὑπόλοιπον 
ὀρθογώνιον ΘΒΑΚ ἰσοῦται πρὸς τὸ ΑΖΗΘ. Ἑπομένως αἱ παρὰ τὰς ἴσας γωνίας πλευ- 
ραὶ εἶναι ἀντιστρόφως ἀνάλογοι (ἀντιπεπόνθασι) καὶ ὃν λόγον ἔχει ἡ ΘΙ πρὸς τὴν 
Ἠθ, τὸν αὐτὸν λόγον ἔχει καὶ ἡ ΑΘ πρὸς τὴν ΘΒ. 

Μίαν ἁπλουστέραν γεωμετρικὴν κατασκευήν, ἀργότερον ἐφαρμοσθεῖσαν καὶ σήµε- 
ρον εἰς γενικὴν χρῆσιν τελοῦσαν, παρέχει ἡ εἰκ. 461β. Κατὰ ταύτην͵ ἐπὶτῆς δεδομένης 
εὐθείας ΑΒ φέροµεν κάθετον ΑΓ εἰς τὸ σημεῖον Α. ἔχουσαν μῆκος ἴσον πρὸς τὸ ἥμι- 
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461. α. Εὐκλείδειος γραφικἡ κατασκευἠ τῆς χρυσῆς τοµῆς. β. ᾽Απλουστέρα γεωµετρικἡ κατασκενἠ τῆς χρυσῆς τοµῆς. 


συ τοῦ ΑΒ. Ἑνοῦμεν κατόπιν τὸ Γ πρὸς τὸ Β καὶ μὲ κέντρον τὸ Γ καὶ ἀκτῖνα ΓΑ γρά- 
φομεν τόξον κὐκλού, ὅπερ τέμνει τὴν ΒΓ εἰς τὸ σημεῖον Δ. Κατόπιν, μὲ κέντρον τὸ Β 
καὶ ἀκτῖνα τὸ ΒΔ γράφοµεν ἕτερον τόξον, τὸ ΔΕ. Τὸ σημεῖον Ε, ἔνθα τὸ τόξον τοῦτο 
τόμνει τὴν ΑΒ, εἶναι τὸ ζητούμενον, ἤτοι τὸ χωρίζον τὴν εὐθεῖαν ΑΒ ματὰ μέσον καὶ 
ἄκρον λόγον). 

Πρακτικῶς ἡ σχέσις τῶν ἀριθμῶν 5:3 καὶ 8:5 δίδει περίπου τὸν λόγον τῆς χρυσῆς 
τομῆς (8/5 -- 1,60, ἐνῶ ἡ ἀλγεβρικὴ ἐξίσωσις δίδει 1,618 -- Υ5-Ι- 1/2), τὴν ὁποίαν καὶ 
ὀνομάζουσι χρυσοῦν ἀριθμόν, δηλοῦντες αὐτὸν διὰ τοῦ γράµµατος Φ», τὴν δὲ ἀντί- 
στροφον διὰ τοῦ 1/Φ -- 0,618). Τὰ µέρη ὅμως πρέπει νὰ εἶναι διάφορα καὶ κατὰ τὸ μέ- 
γεθος καὶ κατὰ τὴν σηµασίαν. 

Τὸ ᾧ ὀνομάζεται χρυσοῦς ἀριθμός (ποπιῦτε 4’οτ), διότι εἶναι µία πρόοδος πολλα- 
πλασιαστικἡ καϊπροσθετική, µετέχουσα τῆς φύσεως τῆς τε γεωμετρικῆς καὶ τῆς ἀριθμη- 
τικῆς προόδου, διότιΙχῶ --ᾱ,ὢ χ φ'-- Φ», ὦ χ Φ'-- Φι καὶ 1 -ὡ --ἂς ὦ --ϕ- -- 
Φ', ᾧ --Φ' -- Φ'. Σημειωτέον, ὅτι οἱ δεκαδικοὶ ἀριθμοὶ τοῦ Φ, ὑψουμένου εἰς δύναμιν, 
παραμένουν πάντοτε οἱ αὐτοί. 


1, Βλ. σχετικῶς Όττο ΟΑΟΕΝΜΑΙΜΝ, Είπ Ηατπιοπίεβεσειχ υπά είπα Απνεπάιπᾳ, Ππηριῖς - Ψεηίαμ. 

2. Τὸ γράμμα τοῦτο ἐξελάγη τῇ ὑποδείξει τοῦ ΤΗ. Οοοκ (Τήνο Οισνες οἳ Πΐ6, ]-οπάση 1914), ὡς τὸ ἀρχικὸν τοῦ ὀνόματος 
Φειδίας, προτύπου ἐκπροσώπου τῆς ἁρμονίας ἐν τῇ τέχνη. Πλείονας περὶ χρυσῆς τοµῆς λεπτομερείας βλ. παρὰ Π. ΜΙΧΕΛΗ, 
Ἡ ᾿Αρχιτεκτονικὴ ὡς τέχνη», Αθῆναι 1965, σ. 85 ἐξ. 
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Ὁ ἀριθμὸς Φ τέλος, ἐπανέρχεται μὲ ξεχωριστὰς ἰδιότητας ὄχι µόνον εἰς τὰ ἔργα 
τέχνης, ἀλλὰ καὶ εἲς πλεῖστα ἔργα τῆς φύσεως. 

ὍὉ Εὐκλείδης! ἐντούτοις εἲς τὸν ὁρισμόν του οὐδεμίαν ἰδιαιτέραν σηµασίαν δίδει εἰς 
τὴν χρυσῆν τομὴν διὰ τοὺς ἀρχαίους. Τὴν ἔννοιαν τῆς κατὰ µέσον καὶ ἄκρον λόγον διαι- 
ρέσεως ἔγκριτοι μελετηταὶ ἀπέδωσαν εἰς τὸν Πυθαγόραν, κυρίως δὲ εἰπεῖν ὡς ἐμπίπτου- 
σαν εἰς τὴν πυθαγόρειον νοοτροπίαν", ὥστε ἄγνωστος παραμένει ὁ λόγος τοῦ μεγάλου 
ὑπὲρ αὐτῆς ἐνθουσιασμοῦ κατὰ τὸν Μεσαίωνα καὶ τὴν ᾿Αναγέννησιν”, τοσούτῳ μᾶλ- 
λον καθόσον οὐδεμίαν ἀρχαίαν σαφῆ µαρτυρίαν ἔχομεν περὶ τῆς εὑρείας χρήσεως τῆς 
χρυσῆς τομῆς. Ὡς µόνον τεκµήριον αὐτῆς δύναται νὰ θεωρηθῇ ὁ ἀνευρεθεὶς ἐν Ἴτα- 
λίᾳ ρωμαϊκὸς διαβήτης (ἀναγωγεύς)", τοῦ ὁποίου τὰ σκέλη θεωροῦνται ὡς ἔχοντα 
πρὸς ἄλληλα λόγον Φ. 

Ἐκ τῶν νεωτέρων πρῶτος ἐπανέφερε τὸ θέµα τῆς χρυσῆς τομῆς ὁ Α. Ζοἰκίηρ", μετὰ 
20ετίαν δὲ ὁ . Εεσοπποτ»" ἐπραγματεύθη τὰς ἑξωμαθηματικὰς ἰδιότητας τῆς χρυσῆς 
τομῆς. 

Οἱ ἀνωτέρω ὁρευνηταὶ ἀποτελοῦσι τοὺς πρωτοπόρους ἀναζητήσεων περὶ χρυσῆς 
τομῆς, εἰς τὰς ὁποίας ὅμως ὑπεισέρχονται καί τινα μυστικὰ στοιχεῖα. Ακόμη ἂρ- 
γότερον, κυριώτεροι συγγραφεῖς περὶ χρυσῆς τομῆς καὶ ἰδιαιτέρως περὶ τοῦ χρυσοῦ 
ἀριθμοῦ (Φ) ἀνεδείχθησαν ὁ Ρουμᾶνος Μαιϊα ΟγΚαῖ καὶ ὁ Ὦ. Νέτοπιαπ», ἐπιστημο- 
νικῶς δ᾽ ἀνέπτυξε τὴν ἔννοιαν τῆς χρυσῆς τομῆς παρ’ ἀρχαίοις ὁ Ρ.-Η. ΜΙΕΠΕΙ εἲς 
τὸ ἔργον του Ώε Ργίμαροτε ὰ Ειο]ίάς, Ρατὶς 1950. 

Τέλος περὶ τοῦ χρυσοῦ ἀριθμοῦ ἠσχολήθη συντόμως καὶ ἡ Εἰΐδα Μαἡατά», ἡ ὁποία, 
μὴ ἐνδιαφερόμενη διὰ θεωρητικὰς διερευνήσεις, διαπνέεται ἀπὸ μυστικοπαθῆ λυρισµόν, 
ἐπαφιεμένη κυρίως εἰς τὴν διαίσθησίν της. 


"Άμεσον σχέσιν πρὸς τὴν χρυσῆν τομὴν ἐμφανίζουν καὶ τὰ ἀκόλουθα γεωμετρικὰ 
σχήματα: τρίγωνα, κανονικἀ πολύγωνα καὶ στερεά, ἄτινα ἀνευρέθησαν ἀπὸ διαφόρους 
μελετητὰς ὡς βάσις χαράξεως τῶν ἀρχιτεκτονημάτων ἐπὶ ὠρισμένων συστηµάτων --- 
τριγωνισμοῦ ἢ τετραγωνισμοῦ. Εἶναι δὲ ταῦτα: τὸ ἱερὸν τρίγώνον ---τὸ πυθαγόρειον 
(εἰκ. 462,1) --τὸ µόνον τρίγωνον, τοῦ ὁποίου αἱ πλευραὶ σχηματίζουν ἀριθμητικὴν 





1. Στοιχεῖα, βιβλ. ΥΙ, ὅροι Υ: ἄκρον καὶ µέσον λόγον εὐθεῖα τετμῆσθαι λέγεται, ὅταν ᾗ ὡς ἡ ὅλη πρὸς τὸ μεῖζον τμῆμα, 
οὕτως τὸ μεῖξον πρὸς τὸ ἔλαττον.. 

2. Ν. ΟλρρΑκΕία:, Ι.α καρίοησα αἱ Ῥίαβοτα, Ῥαάονα 1941 - 44, Β΄, σ. 561. 

3, ΟΛΡΡΑΚΕΙΙΗ, ἕ.ἀ. σ. 523. «Ἐν κατακλεῖδι εἶναι ἁδικαιολόγητος ἡ ἐκ τῶν πραγμάτων ἀπόδοσις ἐξαιρετικῶν αἰσθητικῶν 
Ιδιοτήτων εἰς μίαν µαθηματικὴν σχέσιν --- τὴν τοῦ μέσου καὶ ἄκρου λόγου, τὴν ἐπιλεγομένην τῆς χρυσῆς τοµῆς, οἵαν ἐπέ- 
δειξεν ὁ ρασιοναλιστὴς ΙΘ’ αἰ., ὅστις ἀφ' ἑτέρου ἐπέδειξε καὶ µίαν ἀξιόλογον μυστικιστικὴν πλενρὰν εἰς ἀντίδρασιν τῆς αὐ- 
ξανομένης ξηρᾶς ἐπιστημονικῆς σκέψεως» (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ὃ. ἆ. σ. 272). 

4. Μ. Α. Τεχισκ, Εόοπηέιτίο «ο 1’ Ατομίιοσίο, Ρατίς 1934, σ. 9 καὶ 10 καὶ Μόκεκι, Ότίοστηεη, πίν. 126, σχ. 251. 

5. Νουε Γκ]ιτο νοη ἀοΏ Ῥγορογιίοπεη «ος πιοηοΝῄενοη Κὔτρετο, Γαἱρεὶᾳ 1854 καὶ εἰς Ααοιιοιίσοῖο Εογνεβνιαβεη, Εγαηκ[ατι 
α/Μ. 1855. 

6. νοτοελι]ο άος Αεσιϊνοιῖκ, Ταἱρχίᾳ 1876. 

7. ΡΝὴΙοφορλίο οἱ πιγοίίφωο ἁἩ Νοπηῦτο, Ῥασίς 1952 καὶ Ί-ο Νοπιῦτο 4 Ὀσ, Ραγίς 1935. 

Β. Ἰῷ Νοπιῦτο ἀὈς, Ρατῖς 1946. 

9. 1ᾳ Νοπιῦτο 4Ὀς, Ρατίς 1943 καὶ ἀργότερον εἰς τὰ Οαλεις ἄν Νοπίδτο ἀ'Ὀς. Ἡ, Ραής 1968. 
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σειράν, σχετιζόµεναι ὡς 3: 5 (τὸ μετεχειρίζοντο οἱ Αἰγύπτιοι διὰ τὴν χάραξιν ὁρ- 
θογώνίων, οἱ δὲ ᾽Αχαιμενίδαι ἀρχιτέκτονες διὰ τὴν χάραξιν τῶν ἐλλειπτικῶν θόλων). 

Τὸ Αἰγυπτιακὸν τρίγωνον τοῦ Υἱο]εἰ-Γ.ε-Ώιιο (εἶκ. 462,2) εἶναι ἰσοσκελές, μὲ ἄναλο- 
γίαν βάσεως πρὸς ὕψος ΓΓ(Χ) : ΑΒ(Υ) -- 8:5. Προέρχεται ἀπὸ δύο ὀρθογώνια ἐρίγωνα, 


δν Αν 68 
οσα 
(9 6 ϐθ 


462. Σχήματα ἀμέσου σχέσεως πρὸς τὴν χρυσῆν τοµήν. 1. Τὸ πυθαγόρειον τρίγωνον. 2. Τὸ Αἰγυπτιακὸν ερίγωνον. 3. ΄Αστε- 


ροειδὲς πεντάγωνον. 4. Ἑξάγωνον. 5. ᾿Αστεροειδὲς ἐξάγωνον. 6. Μέθοδος κατασκευῆς ἑπταγώνου κατὰ Ετος. 7. Ὀκτάγωνον. 
Β.᾿Αστεροειδὲς ὀκτάγωνον. 9. ᾿Αστεροειδὲς δεκάγωνον. 





μὲ σχέσιν Ψ:Χ-- 2,5 καὶ Ζ (ὑποτείνουσαν) :Χ -- 1,601. Ἡ γωνία Α μετρεῖ 515, 20΄ 24”. 
Ὁ γΥΙοΠεί-Γ.9-Ώις τὸ ἀνεῦρεν ὡς βασικὸν στοιχεῖον εἷς τὴν Παναγίαν τῶν Παρισίων 
καὶ εἰς ἄλλους γοτθικοὺς ναούς. 
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Τὸ ἰσοσκελὲς τρίγωνον ἐμελέτησαν οἱ Πυθαγόρειοι, εἶναι δὲ τὸ µόνον τρίγωνον. 
τὸ ὁποῖον παρουσιάζει σχέσιν ΑΓ:ΓΒ -- Φ. ᾽Αποτελεῖ στοιχεῖον τοῦ κανονικοῦ δε- 
καγώνου (ὅπερ ἀποτελεῖται ἀπὸ 10 τοιαῦτα τρίγωνα μὲ γωνίας κορυφῆς περὶ ἓν κέν- 
τρον), εἶναι δηλαδἡ τὸ τρίγωνον τῆς πεντάλφα ἢ τοῦ ἀστεροειδοῦς πενταγώνου. Ἡ 
κάθε γωνία βάσεως εἶναι 725, δηλαδὴ διπλῆ τῆς κορυφῆς του. 

Τὸ ἑξάγωνον μᾶς δίδει ἀκτῖνα περιγεγραμµένου κύκλου, ἴσην πρὸς τὴν πλευράν του 
(εἰκ 462,4). ᾽Αναλύεται εἲς ἓξ ἰσόπλευρα τρίγωνα. Μὲ τὴν αὐτὴν ὑποδιαίρεσιν κερδίζο- 
μεν τὸ ἑξάγραμμον ἢ σφραγῖδα τοῦ Σολομῶντος (εἶκ. 462,5). σχετιζόµενον πρὸς τὴν 
Ἰουδαϊκὴν τέχνην,͵ ὄχι ὅμως καὶ πρὸς τὴν χρυσῆν τοµήν:: ἀπὸ τὸ ἑξάγωνον συνάγεται 
τὸ σύστηµα τοῦ τριγωνισμοῦ. 

Τὸ πεντάγῶνον ἢ τὸ δεκάγωνον ὁρίζουν (εἴκ. 462.9) τὰς σχέσεις: 





) πλευρὰ ἀστεροειδοῦς πενταγώνου. 
πρὸς πλευρὰν κανονικοῦ πενταγώνου 
πλευρὰ ἀστεροειδοῦς δεκαγώνου. 
πρὸς ἀκτῖνα 





β) -ο 


} ἀκτὶς ααδ 
Ύ) πρὸς πλευρᾶν κανονικοῦ δεκαγώνου -- 





Ἡ σχέσις λοιπὸν τῆς χρυσῆς τομῆς μὲ τὸ πεντάγωνον καὶ τὸ δεκάγωνον εἶναι µε- 
γάλη, δι αὐτὸ καὶ οἱ Πυθαγόρειοι τοῦ ἔδωσαν πρωταρχικὴν σηµασίαν. Τὸ ἁστεροει- 
δὲς μάλιστα πεντάγωνον ἢ πεντάγραμµον (εἰκ. 462,3) ὑπῆρξε καὶ σύμβολον ἤδη τῶν 
Πυθαγορείων. Τὸ πεντάγωνον ἐχρησιμοποιήθη εἰς χαράξεις ροδάκὠν γοτθικῶν ναῶν. 
καὶ εἰς τὴν Νοίτε Ώαπιε τῶν Παρισίων, τὸ δεκάγώνον εἰς τὴν ΜΙπετνα Μεάϊσα τῆς Ρώ- 
µης καὶ τὸ μαυσωλλεῖον τοῦ Θεοδωρίχου τῆς Ραβέννας, εἰς ρωμανικὰς ἐκκλησίας κλπ. 

Τὸ κανονικὸν ὀκτάγωνον (εἰκ 462,7) ἧτο ἐν χρήσει εἰς τοὺς βυζαντινοὺς ὀκταγώ- 
νους ναούς (Δαφνί, Ὅσιος Λουκᾶς, Χριστιάνου, Μονεμβασίας κλπ.). ᾿Απὸ αὐτὸ πη- 
γάζει ὁ τετραγωνισµός”. 

Τὸ ἑπτάγωνον (εἰκ. 462,6) δὲν κατασκευάζεται γεωμετρικῶς, εἰμὴ κατὰ προσέγγισιν͵ 
μὲ µίαν µέθοδον τοῦ Ὠὔτετ". 

Τὸ ἀστεροειδὲς ὀκτάγωνον εἶναι διακοσμητικὸν στοιχεῖον τῆς μουσουλμανικῆς 
τέχνης (εἰκ. 462,8). 

Ὑπῆρχον βεβαίως καὶ κυβικαὶ ἀναλογίαι, ἤτοι σχέσεις ὄγκων, μαζῶν καὶ ἔσωτερι- 
κῶν χώρων. Αὗται ὅμως δὲν ἐφηρμόσθησαν εἲς τοὺς ὀργανικοὺς ρυθμούς (ἑλληνικοὺς 
ναοὺς καὶ γοτθικὰς βασιλικάς), οἵτινες προτιμοῦν τὰς γραµµικάς, ἀριθμητικὰς ἄνα- 
λογίας”, ἀλλ) εἲς ρυθμοὺς χώρων (ρωμαϊκόν, βυζαντινόν, ρωμανικὸν καὶ ᾿Αναγεννή- 


1, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ἕ, ἀ. σ. 180 - 181. 
3. ΕΜοηκκ, Ζνεί Ψοτικᾶμο ἴδετ Ῥτοροτίίοπεη, σ. 39. 
3, Μ. ΟΗΥΚΑ, Ι)ενινέίίαυε, σ. 14. 

4. Πρβλ. καὶ ΨιοιιΕτ-1/Ε-Ώυο, Ερἰτείίεης «ως }Ατολῄίοσίυσο, τ. 9, σ. 536 καὶ Ἐκ. Ἠόψεκ, Οτἱεπίίετεπάς Υογοιιάΐση 2ης 

Ἀνοιεπιαιἰκ ἀες Ατολιοκιιγργορογιίοπεη, ΕγαηΚ[ηγί α.Μ. 1906, σ. 
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σεως), οἵτινες προτιμοῦν ἀναλογίας τρισδιαστάτων χώρων! καὶ τούτου ἕνεκα δὲν θὰ 
ἀσχοληθῶμεν μὲ αὐτὰς ἐνταῦθα”. 

Ὁ ἀνωτέρω (σ. 670) μνημονευθεὶς κανὼν τῆς τριπλῆς ἀναλογικῆς διαιρέσεως ἔφηρ- 
µόσθη γενικῶς» καὶ δὴ ὄχι µόνον ὁριζοντίως, ἤτοι εἰς κατακεκλιµένας ἢ ἠρέμους ἔπι- 
φανείας͵ ἀλλὰ καὶ εἰς κατακορύφως ἥτοι εἰς «γιγνοµένας» καὶ πρὸς τὰ ἄνω τεινού- 
σας. Αἱ κατακόρυφοι ὅμως τριπλαῖ ἀναλογικαὶ διαιρέσεις διαφέρουσι πολὺ τῶν ὁριζον- 
τίων' διότι εἰς τὰς κατακορύφους ὐπεισέρχονται καὶ νέα στοιχεῖα: ἡ ποιότης τοῦ ὑλι- 
κοῦ, ἡ πρὸς τὰ ἄνω τάσις αὐτοῦ καὶ οἱ νόμοι τῆς βαρύτητος". Κατὰ τὸν 14ρρ5” αἱ κα- 
τακόρυφοι συμµετρίαι ἐκφράζουν τὴν µηχανικὴν ἐνέργειαν τῶν κατακορύφων δυνά- 
µεων καὶ τὴν ἑλαστικὴν ἀντίδρασιν τοῦ βάρους κατὰ τοὺς νόµους τῆς βαρύτητος. 

Ἡ κατακόρυφος ἀναλογικὴ διαίρεσις εἶναι συνάµα καὶ μεταβλητή, ὡς προκύπτει 
καὶ ἐκ τῆς ἐξετάσεως τῶν ἀναλογιῶν τῶν ἑλληνικῶν ναῶν κατὰ τὰς διαφόρους ἔπο- 
χάς (εἲκ. 499)". Οὕτω οἱ ἀρχαῖοι ἑλληνικοὶ ναοὶ κατεσκευάσθησαν μὲν ἀπὸ ἄρχαιο- 
τάτων χρόνων πάντοτε τριμερεῖς, ἀποτελούμενοι, κάτω μὲν ἀπὸ τὴν μὲ τὴν γῆν 
συναπτοµένην κρηπῖδα, ἄνω δὲ ἀπὸ τὸν εἰς τὸν οὐρανὸν ἀπολήγοντα θριγκόν (μακραὶ 
πλευρα), καὶ ἀπὸ τὸ μεταξὺ αὐτῶν «συναγωγὸν» τρίτον µέρος, ἤτοι τὴν ὑψηλὴν καὶ 
δυναμικὴν κιονοστοιχίαν, κυριώτατον μέλος τῆς ὅλης συνθέσεως τοῦ ναοῦ. Αλλ’ αἱ 
ἀναλογίαι τῶν μερῶν τούτων πρὸς ἄλληλα μεταβάλλονται κατά τε τὸ ὑλικὸν καὶ τὰς 
ἐποχάς, ὣς προκύπτει π.χ. ἐκ τῶν ἑξῆς τυχαίως λαμβανομένων παραδειγµάτων: εἰς τὸν. 
πώρινον ναὸν Ο τοῦ Σελινοῦντος (550 π.Χ.) τὸ ἄθροισμα τοῦ ὕψους τῆς κρηπῖδος καὶ 
τοῦ θριγκοῦ ἔχει σχέσιν πρὸς τὸ ύψος τοῦ κίονος µόνον 1,56, ἐνῶ εἰς τὸν µαρμάρινον 
κλασσικὸν Παρθενῶνα (447 π.Χ.) ἡ ἀναλογία φθάνει τὸ 2,13, εἰς δὲ τὸν ἐν Στράτῳ 
πέτρινον ναὸν τοῦ Διὸς (320 π.Χ.) ἡ ἀναλογία ἀναβαίνει εἰς τὰ 2.48. 

Τοῦτ᾽ αὐτὸ συμβαίνει καὶ διὰ τὰς σχέσεις µήκους πρὸς τὸ πλάτος τοῦ ναοῦ, τῆς 
διαμέτρου πρὸς τὸ ὕψος τοῦ κίονος, τοῦ ὕψους τοῦ θριγκοῦ πρὸς τὸ ὕψος τοῦ κίονος 
κλπ., σχέσεις αἵτινες ἀλλάζουν μὲν συνεχῶς, εἰς κάθε ὅμως οἰκοδόμημα διατηρεῖται 
ἡ συμφωνία τῶν μερῶν του, ἕνεκα τῆς ὁποίας παρουσιάζει ἐν ἑαυτῷ µίαν κλειστὴν 
ἁρμονικὴν ἐμφάνισιν. 

Ἐκτὸς τοῦ ἀνωτέρω ἐκτεθέντος γενικοῦ κανόνος περὶ τῆς τριαδικῆς ἀναλογικῆς 
διαιρέσεως τῶν ἔργων τέχνης, τὸν ὁποῖον, ὡς εἴπομεν, ἀρυόμεθα ἀπὸ τὸν Τίµαιον τοῦ 
Πλάτωνος, οὐδὲν ἄλλο δυστυχῶς ἀρχαῖον ἑλληνικὸν περὶ τῶν ἀρχιτεκτονικῶν ἆνα- 


1. Νιουμκτ-]ε-Ώυο, ἕ. ᾱ- Επ. Ηδδ εκ, ἕ. ᾱ, καὶ ἰδίᾳ 6... Ώεμιο, Εἶπ Ῥγορογιίοποβεσοίς (Τγαηβυ]αιίον) 4ος απιίκον Βαι- 
Κωησί μΏά οοῖη Νασλίεῦεα ἴπι ΜΗ(εΙαΙιετ υπά ἵΠ ἀογ Ἐοπαίσσαπος, θίτα5ςδυτᾳ |.Ε. 1893 καὶ Ὀπιογομείιηβεη ὕδος ἀας μ)εῖο- 
ατίᾳο Ὠτείοοκ. αἲς Νογηη βοἰσολες Ῥαυρτορογίίοπεη, διωιίβατί 1394. 

2. Τὰς κνβικὰς ἀναλογίας ἐμελέτησε καὶ ἐχρησιμοποίησεν ἰδιαιτέρως ὁ μέγας ἀρχιτέκτων τῆς ᾽Αναγεννήσεως Ίμκον Βατ- 
τιτα ΑΙΡΕΚΤΙ εἰς τὸ ἔργον του Ώο το αρἀ[θεαιοτία, Ῥιβ]. Υ, κεφ. 2, 3, 18 καὶ Βιβλ. ΙΧ, κεφ. σ. 2, 3, 6' βλ. ἑσχάτως καὶ 
Αιηρατής, Τοεμαίφοῖνο Φιμάϊεῃ ἐν Κερετιογίυπι Πήτ Κωπκινήσκοησκἶαῇι ΨΙ, σ. 126. 

3, Πρβλ. καὶ τὸν ἀριστοτέλειον ὁρισμὸν τῆς διαιρέσεως τῆς τραγωδίας (περὶ ποιητικῆς 1450, Τ: κεῖται ὁ' ἡμῖν τὴν τρα- 
γωδίαν τελείας καὶ ὅλης πράξεως µίµησιν, ἐχούσης τὸ μέγεθος" ἔστι γὰρ ὅλον καὶ μηδὲν ἔχον μέγεθος: ὅλον δέ ἐστι τὸ ἔχον ἀρ- 
χὴν καὶ µέσον καὶ τελευτήν. 

4- Βλ. σχετικῶς Ἐκ. Ἠδνκα, ἕ. ἀ. σ. 59 καὶ 60. 

Ἡς Ταψρε, Ααοϊμείῆς, κεφ. 10, σ. 42 - 47 καὶ Ἐκ. Ἠδδεκ, ἕ. ἀ. σ. 67. 
«Αυα. Ταμεκφον, Ρἱο Ργοροπίοηεα ἵη 4ετ ΑποϊῄιοΚιμς, σ. 40. 
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λογιῶν βοήθημα --- ἐκ τῶν τόσων πολλῶν μαρτυρουμένων συγγραμμάτων ἀρχιτεκτό- 
νων1 τῆς κλασσικῆς καὶ τῆς ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς --- διεσώθη µέχρι σήμερον. 

Ἰδιαιτέρως πολύτιμον ἐκ τῶν ἀπολεσθέντων ἑλληνικῶν ἀρχιτεκτονικῶν ἔργων θὰ 
μᾶς ἦτο τὸ περὶ Παρθενῶνος σύγγραμμα, τὸ ὁποῖον --- καθὼς μᾶς ἀναφέρει εἰς τὸν 
πρόλογον τοῦ περὶ ἑλληνικῆς ἀρχιτεκτονικῆς βιβλίουτου (ΥΠ 8 12) ὁ Βιτρούβιος --- 
συνέταξεν ὁ Ἰκτῖνος, ἓν συνεργασίᾳ µετά τινος, ἀγνώστου ἄλλοθεν, Καρπίωνος”. 

Εὐτυχεστέρα τῆς ἀρχιτεκτονικῆς ἡ σύγχρονος περὶ γλυπτικῆς ἐπιστήμη διαθέτει 
μέγα µέρος διασωθέντος συγγράµµατος τοῦ διασήµου γλύπτου τοῦ 5ου π.Χ. αἲ. Πολυ- 
κλείτου, τὸν περίφηµον Κανόνα», εἰς τὸν ὁποῖον ἀναγράφει τὰς συμμετρίας, ἤτοι τὰς 
ἀναλογίας τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος καὶ τὸ σύστηµα τῶν µέτρων, τὰ ὁποῖα ἐφήρμοζεν 
εἲς τοὺς ἀνδριάντας του, ἰδίᾳ δὲ εἰς τὸν Δορυφόρον του, ὅστις, τούτου ἕνεκα, ἐχρησι- 
µοποιήθη ὣς ὑπόδειγμα διὰ τοὺς γλύπτας, ἀποκληθεὶς καὶ αὐτὸς «Κανών». 

Μἡ ὑπάρχοντος λοιπὸν διὰ τὴν ἐπιστήμην ἀρχαίου περὶ ἀρχιτεκτονικῶν ἀναλογιῶν 
βοηθήµατος, οὔτε καὶ μέλλοντος ποτέ, ὡς φαίνεται, νὰ ὑπάρξῃ, οἱ νεώτεροι ἀρχιτέ- 
κτονες καὶ ἀρχαιολόγοι ἐρευνηταὶ ἠναγκάσθησαν νὰ καταφύγουν εἰς τὸ µόνον δια- 
σωθὲν καὶ λατινιστὶ γεγραμμένον ἔργον περὶ ἑλληνικῆς ἀρχιτεκτονικῆς τοῦ ἐμπειρι- 
κοῦ καὶ μᾶλλον θεωρητικοῦ Ρωμαίου ἀρχιτέκτονος Μάρκου Βιτρουβίου Πολλίωνος 
(Ίος μ.Χ. αἰ.). Κατέληξαν δὲ εἰς τοῦτο βεβαίως ἐκ τῆς σκέψεως, ὅτι ἔστω καὶ εἷς µετα- 
γενέστερος Ρωμαῖος ἀρχιτέκτων θὰ ἑνόει πολὺ περισσότερον ἀπὸ ἡμᾶς τὰ ἀρχαῖα 
ἀρχιτεκτονικὰ πράγματα, ἐπειδὴ θὰ ἦτο εἲς θέσιν νὰ ἀντλῇ τὰς πληροφορίας του ἀπὸ 
πολὺ πλουσιώτερα ἀπὸ ἡμᾶς μνημεῖα καὶ φιλολογικὰς πηγάς. Ὡς ὅμως ἡ νεωτάτη 
περὶ Βιτρουβίου ἔρευνα ἀπέδειξεν, ὁ φιλομαθὴς οὗτος Ρωμαῖος τεχνικὸς ἐγνώριζε 
μὲν ἀρχαιότερα εἰδικὰ ἀρχιτεκτονικὰ συγγράµµατα, δὲν τὰ ἐχρησιμοποίησεν ὅμως 
ὣς ἔδει ἤτοι μὲ συνέπειαν. Οὕτω π.χ. τὰ περὶ ἰωνισμοῦ καὶ δωρισμοῦ κεφάλαια τοῦ 
ἔργου του εἶναι συγκεχυµένα, διὰ δὲ τὴν µείώσιν τοῦ δωρικοῦ κίονος καὶ τὴν γωνιαίαν 
συστολὴν τῶν δωρικῶν κιονοστοιχιῶν, ἀκόμη δὲ καὶ διὰ τὰ ἀετώματα παραπέμπει 
ἁπλῶς εἲς τὰ περὶ τῶν Ἰωνικῶν ναῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ λεχθέντα. Συμβαίνει δὲ τοῦτο διότι οἱ 
κανόνες, τοὺς ὁποίους παρέχει ὁ Βιτρούβιος, ἀναφέρονται κυρίῶς εἰς τοὺς ἰωνικοὺς 
ναούς, προερχόμενοι ἀπὸ τοὺς ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς ἀρχιτέκτονας Πύθεον καὶ Ἑρ- 


1. ᾿Αναφέρω προχείρως καὶ κατ’ ἀλφαβητικὴν σειρὰν τὰ ὀνόματα ἀρχαίων Ἑλλήνων μηχανικῶν - ἀρχιτεκτόνων, συγγρα- 
Φέων ἀρχιτεκτονικῶν καὶ τεχνικῶν ἐν γένει ἔργων, μνημονευομένων ὑπὸ τοῦ Βιτρουβίου καὶ ἄλλων ἀρχαίων συγγραφέων: 
ΑΡΚΗΣΙΟΣ (Ἠ ᾽Αργήλιος) (περὶ τῶν κορινθιακῶν ἀναλογιῶν καὶ τοῦ ἰωνικοῦ ναοῦ τοῦ ᾿Ασκληπιοῦ τῶν Τράλλεων, ΒΙΤΡ. ΝΙ, 
Ῥταοῖ. 12: πρβλ. καὶ 1ν, 2, 1), ΑΡΧΥΤΑΣ (περὶ μηχανᾶν, ΒΙΤΡ. ΨΗΙ, Ῥταε[. 14. ΔΙΟΥ. ΛΑΕΡΤ. Ἡ, 82), ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ἐξ 
βδήρων (θεωρία περὶ τῶν διὰ σφηνοειδῶν λίθων θόλων, ΑΡΙΣΤ. Περὶ γεν. κ. φθ. 2, 315ᾳ, Ῥοκκες Υ, Βετοϊία! 1961 (1870), 11541, 
1164 40), ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ (περὶ τοῦ ψευδοδιπτέρου ναοῦ τῆς Αρτέμιδος ἓν Μαγνησίᾳ καὶ τοῦ µονοπτέρου ναοῦ τοῦ Διονύσου 
ἐν Τέφ, ΒΙΤΡ. ΥΗΙ, Ῥταοί, 12 καὶ τοῦ αὐτοῦ ΠΠ 3, 9), ΘΕΟΔΩΡΟΣ ὁ ΦΩΚΑΣΥΣ (περὶ τῆς θόλου τοῦ Πολυκλείτου καὶ τῆς τῶν Δελ- 
φῶν, ΒΙΣΡ. ΥΠ, Ρεαοί. 12), ΘΕΟΔΩΡΟΣ ὁ ΣΑΜΙΟΣ (μετὰ τοῦ Ῥοΐκου, περὶ τοῦ Ιωνικοῦ Ἡραίου τῆς Σάµου, ΒΙΤν. ΥΗΙ, Ῥταςί, 12). 

2. Τὸ ὄνομα Καρπίων θεωρείται ὑπό τινων (βλ. Ο. Οπυμεν, Πίο Τεσιρο! ἀετ Οτἱοίοη, Μήηείεη 1966, σ. 167) ὡς κακῶς 
ἀναγνωσθὲν ἔκ τινος χειρογράφου τοῦ Βιτρουβίου, ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ Καλλικράτης, μετὰ τοῦ ὁποίου ἐντούτοις κοινἠν ἔχει μό- 
νον τὴν πρώτην συλλαβήν! 

3, Περὶ τοῦ Κανόνος τοῦ Πολυκλείτου βλ. Ώικις ἓν ΑΑ 4, 1489, σ. 10 καὶ ἐν Απιϊκε Τοκμαϊκ», 1924, σ. 17. ΕΝ.Ο. 0ολτ 
ἐν 1Η9 35, 1915, σ. 225, 230. Κ. 3ΜΝΟΡΟΡΑ, Πολυκλείτου Κανών, Π45ἱγ ΕΙΙοὶορίοκο 54, 1921, σ. 305, 316 καὶ ΨΝ. ΏεοννΑ, Ὠόάα- 
191, σ. 218, σημ. 1 καὶ 310, σημ. ὁ καὶ Ὦ. 5οµυ12, Ζυπι Καποη ΡοϊγΚΙεί», Ἡεεηες 83, 1955, σι 200 ἐξ. 
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µογένην, ἀπὸ τοὺς ὁποίους τοὺς παρέλαβεν ὁ Βιτρούβιος, τῇ πιθανῆ μεσολαβήσει τοῦ. 
ἐκ Σαλαμῖνος τῆς Κύπρου ἀρχιτέκτονος Ἑρμοδώρου!. 

Γενικῶς ὁ ἐπὶ τοῦ αὐτοκράτορος Αὐγούστου, εἰς ὃν καὶ ἀφιέρωσε καὶ τὸ ἐκ 10 βι- 
βλίων περὶ ἑλληνικῆς ἀρχιτεκτονικῆς ἔργον του, Μᾶρκος Βιτρούβιος Πολλίων ὑπῆρ- 
δεν ἐλάχιστα δημιουργὸς ἀρχιτέκτων (ἓν µόνον ἴἰδικόν του κτίριον μαρτυρεῖται), οὐ- 
δεµίαν ἢ ἐλαχίστην ἐπίδρασιν ἀσκήσας” ἐπὶ τῶν συγχρόνων του, ἀσχολούμενος δὲ 
κυρίως μὲ τοὺς ἀρχαίους κίονας, τοὺς ρυθμούς, τὰ ἀρχιτεκτονικά µέλη καὶ τὰς ἄναλο- 
γίας. Μεγίστην ἀντιθέτως ροπὴν ἔσχεν ὁ Βιτρούβιος ἐπὶ τῶν μεγάλων ἀρχιτεκτόνων, 
ζωγράφων καὶ γλυπτῶν τῆς ᾿Αναγεννήσεως, ἰδίᾳ δὲ τοῦ Τοπ Βαΐείία ΑΙδογι, ὅτε καὶ 
Βιτρουβιανὴ ἀκόμη σχολἠἡ εἶχεν ἱδρυθῆ ἐν Ρώμῃ”. 

Ἐλλείψει λοιπὸν εἰδικῶν ἀρχιτεκτονικῶν στοιχείων, ἀγνοοῦμεν ἀκόμη ποίους ᾱ- 
κριβῶς κανόνας ἀναλογιῶν ἠκολούθησαν οἱ ἀρχιτέκτονες τοῦ Παρθενῶνος, δι’ ὃ καὶ 
ἐξακολουθεῖ νὰ ἰσχύῃ, ἐν μέρει τοὐλάχιστον, ὅ,τι διετύπωσε πρὸ ἑνὸς περίπου αἰῶνος 
ὁ λεπταίσθητος Γάλλος θεωρητικὸς ἀρχιτέκτων Υἱο]ἱεἰ-Ι.ο-Ώιιο, γράψας": «Αγνοοῦμεν 
τὸν μηχανισμὸν τῆς ἑλληνικῆς ἀρχιτεκτονικῆς καὶ µόνον τὰ ἀποτελέσματα αὐτῆς δυ- 
νάµεθα νὰ διαπιστώσωµεν, χωρὶς νὰ ἔχωμεν ἀνακαλύψει τοὺς (μαθηματικοὺς) τύπους 
των. ᾿Αναγνωρίζομεν βεβαίως, ὅτι ὑπῆρχεν ἓν µέτρον καὶ μαθηματικοὶ κανόνες, ἀλλὰ 
δὲν κατέχοµεν τὴν κλεῖδά των». 


ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑΙ 


Μίαν σηµαντικήν, θεμελιώδη προσπάθειαν εὑρέσεως τῆς κλειδὸς ταύτης, ἐγκριθεῖ- 
σαν μάλιστα καὶ ὑπὸ τοῦ Ρεητοςς”, παρέσχεν ὁ συνεργάτης αὐτοῦ ἀρχιτέκτων ΝΝ. Ὑναί- 
Κίς5 Γ]ογά, στηριχθεὶς ἐπὶ τῶν ἀκριβεστάτων μετρήσεων τῆς α΄ ἐκδόσεως ἐκείνου 
(1851). Ἡ σχετικἡ ἀνακοίνωσίς του ἐγένετο τὴν 13ην Ἰουνίου 1859 εἲς τὸ Εογαί Ιπ- 
φΜ(μίο οἱ ΒγίήςΗ Ατοβίιοοίς, ἀνάτυπον δ᾽ αὐτῆς ἐδημοσίευσεν ὁ Ρεη{οςε ὡς παράρτημα 
τῆς 2ας ἐκδόσεως (1888) τοῦ περὶ ἐρεύνης τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τῶν ἀθηναϊκῶν κτιρίων. 
ἔργου του». 

Τὰ ἀποτελέσματα τῆς σχετικῶς μακρᾶς μελέτης τοῦ Ι1ογά, εἰς τὴν ὁποίαν, χάριν 
µεγαλυτέρας σαφηνείας, προσέθεσα καί τινα ἐπεξηγητικὰ διαγράµµατα (εἰκ. 463, 464, 
465), συνοψίζονται εἲς τὰ θξῆς. 

α) Αἱ ἀναλογικαὶ σχέσεις, αἵτινες εὑρίσκονται εἰς τὸν Παρθενῶνα, παρουσιάζουν 


1, Περὶ τοῦ Ἑρμοδώρου ὡς κυρίας πηγῆς τοῦ Βιτρουβίου βλ. Ε.ΝΝ. δοµπικκεκ, Ηο]ἱολίσιἠσοῖλε Ὑογοε ήαρεη νο 4ογ Φο]νδη- 
Μαΐι ὅος Βαιννε κα πα] γιτων --- Φο]νηή[ίε 2ης Κιησί ἀες Αἰίεγίωις, 1, 1940. Κατὰ τὸν 5ομιακκεν δὲν εἶναι ἀπίθανος καὶ ἡ 
ὕπαρξις ὁλοκλήρου σειρᾶς μαθητῶν τῆς σχολῆς τοῦ Ἑρμοδώρου, Ἶτις θὰ ἕδρασεν ἓν Ρώμῃ περὶ τὸ 140 π.Χ., μεταξὺ δὲ τῶν. 
μαθητῶν τούτων θὰ συγκατελέγετο πιθανῶς ὀρθότερον καὶ ὁ Βιτρούβιος. 

3. Η. Κοσµ, Ψοπι Ναολ]οδεῃ 4ος ΥΠτυνς, Βαάεη - Βαάση 1951, αι 7 - 9. 

3.1. Βυκοκμλκῦτ, ΟκςςΜε]ίε ἀεΓ Κεπαϊκσαηοο η Πα]ΐσπ, δεωιίραγ: 190Μ, Κεφ. ΙΝ 5 28 καὶ 29: βλ. καὶ Ηδηκκ, ἕ. ᾱ, σ. 16. 

4. Ἐν Βἱειϊοππαΐτο γαἰκοηπό 6 Αγογιοσίυσο τ. Ψ, λ. ὀολοῖῖο, σ. 143 - 144. 

5. Ρηπεῖριες", σ. 116 ἐξ. καὶ παρὰ Ὁοσκεκετ:., Τεπηρίος αἱ Αεμίπα απά Ῥάκσαο που Ῥμήρα[οία, Ι-οπάση 1860, σ. 63 - 94. 

6. Ρεήποῖρἰος!, σ. 112 - 120. 
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ὡς διαφορὰν ἀναλογικῶν ὅρων τὸν σταθερὸν ἀριθμὸν 5, εἶναι δηλαδὴ αἱ ἑξῆς: 1:6, 
211, 3:8, 4:9, 5:10, 6:11, 7:12, 8:13 καὶ 9:14. Ἐκ τούτων προεξάρχουσιν αἱ 4:9, 7:12 
καὶ 9:14 καὶ ἐκ τούτων πάλιν ὅλως ἰδιαιτέρως προετιµήθη ἡ πρώτη (4:9). 

β) Ἔκ τῶν διαστάσεων τοῦ ναοῦ τὴν µεγαλυτέραν σηµασίαν ἔχουν εἰδικώτερον: 
1) τὸ πλάτος τῆς προσόψεως, μετρούμενον εἰς τὴν ἄνω ἀκμὴν τοῦ στυλοβάτου, 2) τὸ 
πλάτος τοῦ ἄβακος τῶν κιονοκράνων καὶ 3) ἡ κάτω διάµετρος τῶν κιόνων. 

Υ) Ὁ σχεδιάζων ἕνα ἑλληνικὸν ναόν, καθώριζε πρῶτον µίαν ὀρθογώνιον σχέσιν 







































































































































































463. ᾿Αναλογίαι ὁλικοῦ ύψους τοῦ ναοῦ (α “«Υ 3-β “Ί) πρὸς τὸ µῆκος τοῦ στυλοβάτου (53). 


μικρῶν ἀριθμῶν μεταξὺ τοῦ μήκους καὶ τοῦ πλάτους τῆς κατασκευῆς. Οὕτως ὁ Παρθε- 
νὼν παρουσιάζει εἰς τὸν στυλοβάτην του µίαν ὀρθογώνιον ἀναλογίαν 4:9, τὴν αὐτὴν 
δ᾽ ἀναλογίαν ἔχει καὶ τὸ «Θησεῖον» (Ἡφαίστειον), οὐχὶ ὅμως εἰς τὸν στυλοβάτην, 
ἀλλ) εἲς τὸν δεύτερον ἀναβαθμόν του]. 

δ) Ἴσης ἢ καὶ µεγαλυτέρας σημασίας ἀναλογία μικρῶν ἀριθμῶν ἦτο ἡ τοῦ πλήρους, 
κατακορύφου ύψους τῆς προσόψεως, λαμβανοµένου ἀπὸ τοῦ ἐδάφους µέχρι τῆς κορυ- 
φῆς τοῦ ἀετώματος (εἰκ. 463, α -ΕΥ --β --Υ) πρὸς τὸ πλάτος τοῦ στυλοβάτου τῆς προ- 
σόψεως (εἰκ. 463, Στ). Ἡ ἀναλογία αύτη εἰς μὲν τοὺς ἑξαστύλους ναοὺς («Θησεῖον», 
ἨΒάσσαι, δυτικἠ πρόσοψις Προπυλαίων) παρουσίαζε τὸ ὕψος μὲ σχέσιν πρὸς τὸ 


1. Τοῦτο ἐσημείωσαν ἀργότερον καὶ ὁ Μακ Τμευεκ (Ώες με]εςλήροϊι-Δοείσεῖο Ῥεηριοτα]ιοτηρε!, Βοηίη 1918, σ. 5] καὶ πίν. 
37, 2) καὶ τελενταίως ὁ Η. ΚΚοση: (5ιωάΐεη Ζηπ1 Τμοςοιικἰοπηροὶ ἵη Αἴλοη, Βετίίη 1955, σ. 80), διέφυγε δὲ περιέργως τὴν προσοχἠν, 
τοῦ λεπτομερέστατα δημοσιεύσαντος πρότερον τὴν ἀρχιτεκτονικὴν τοῦ Θησείου Β. ΕΕΙΝΗΑΚΡΤ, Ρίο Οεσεισηιασαἰμκείι 4ο. 
Είορβίκομος ΒαυΚιηοί, γεια Τεῖ]: Ώου Τμοσουσίεπιρο! ἵη Αίῑνοη, διµίίρα: 1908. 
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πλάτος ὡς 3 :4, εἰς τὸν ὀκτάστυλον ὅμως Παρθενῶνα ἡ αὐτὴ ἀναλογία εἶναι 9:14. 

ς ἴδωμεν ἤδη κατὰ πόσον ἡ ἀναλογία αὕτη ἀνταποκρίνεται καὶ πρὸς τὰς ἡμετέρας 
μετρήσεις. Δεδομένου, ὅτι τὸ α, λογιζόµενον ᾿ἀπὸ τοῦ ἐδάφους, ἰσοῦται πρὸς 0012 μ. 
(εὐθυντηρία) ἠ-3 ἀναβαθμοὶ (--1,579)-- 1,699 μ., Υ -- 10,43 µ., β--3:295µ. καὶ Υ--4,30 µ. 
(ὅσον δἠλαδὴ περίπου καὶ τὸ µεταξόνιον), τὸ ἄθροισμά των ἰσοῦται πρὸς 19,724 µ. 
Αφ’ ἑτέρου τὸ πλάτος τοῦ στυλοβάτου κατὰ τὴν πρόσοψιν (Στ) ἰσοῦται πρὸς 30,88 μ. 
Ἐὰν ἡ ἀναλογία τῶν δύο ἀνωτέρω ποσοτήτων εἶναι ὡς 9:14, ὡς γράφει ὅ 1]ογά, θὰ 
πρέπει τὸ α ΕΥ --β -«Υ/Στ (-- 1.699 -1043 --3,295 --4,30/30,88 --- 19,724/30,88), πολ- 
λαπλασιαζόµενον ἐπὶ 14/9 νὰ παρουσιάση τοὺς αὐτοὺς ἀριθμητὰς καὶ παρονοµαστάς, 
ὅπερ καὶ κατὰ μεγάλην προσέγγισιν συμβαίνει διότι ὡς γινόμενα προκύπτουν: 
19.724 Χ 14 -- 27,613 καὶ 30,88 Χ 9 -- 27,792, ἤτοι περίπου τὰ αὐτά. 

ε) ᾽Ακριβέσταται ὀρθογώνιοι ἀναλογίαι ἐπιτυγχάνονται καὶ μεταξὺ ἄλλων διαιρέ- 
σεων τῆς προσόψεως (ὀρθογραφίας). Ἐκ τούτων µεγίστης σημασίας ἦτο ἡ τοῦ ύψους 
τοῦ κίονος (Υ) ἓν σχέσει πρὸς τὸ ἄθροισμα τῶν ὑπολοίπων τριῶν ἄλλων μερῶν, δη- 
λαδὴ τῆς κρηπῖδος (ἠ-εὐθυντηρία), τοῦ θριγκοῦ καὶ τοῦ ἀετώματος, ἤτοι 10433/1.699-:- 
3.295-:4,30 -- 10,433/9.294. Αν ἡ ἀναλογία εἶναι 9:10, τότε θὰ πρέπει τὰ 9/10 τοῦ ύψους 
τοῦ κίονος νὰ ἰσοῦνται πρὸς τὸ ἀνωτέρω ἄθροισμα, ἤτοι 9/10 Χ 10433 -- 93,897, ἔναντι 
τῶν 9,294 τοῦ ἀθροίσματος, δηλαδὴ ἡ εἰρημένη ἀναλογία ἐφαρμόζεται μὲ προσέγγι- 
σιν μέν, ἀλλὰ ὀλιγωτέραν τῆς πρώτης. Αί ἀναλογίαι αὗται χρησιμοποιοῦσι διαιρέτην. 
κατὰ µονάδα µικρότερον τοῦ ἀριθμητοῦ, ὡς π.χ. ἡ 7:6 ἢ ἡ 6:5. Εἰς τὸν Παρθενῶνα ἡ ᾱ- 
ναλογία αὕτη ἦτο Ι0:9, εἰς δὲ τὸ «Θησεῖον» 5:4 (ὅπερ ἰσοδυναμεῖ πρὸς τὸ 10:8).΄Αξιον 
σηµειώσεως εἶναι, ὄτιτοιαύτη ἀναλογία οὐδέποτε παρουσιάζεται εἲς ναοὺς τῆς Σικελίας. 

Εἰς τὸν Παρθενῶνα ἰδιαιτέρως ἧτο ἀναγκαία καὶ ἐπιθυμητὴ διάταξις, ἥτις νὰ ἁρ- 
µονίζῃ τὸν κίονα, ὣς κατακόρυφον µέλος, πρὸς τὸ ἄθροισμα τῶν ὑπολοίπων μερῶν 
τοῦ ρυθμοῦ, ἤτοι τοῦ θριγκοῦ καὶ τῆς κρηπῖδος, ὡς φαίνονται ταῦτα εἰς τὰς μακρὰς 
πλευράς, ἔνθα ἀπότινων σημείων δὲν εἶναι ὁρατὴ ἡ στέγη. ᾿Ανακριβὴς ὅμως φαίνεται ἡ 
ἀναλογία, τὴν ὁποίαν δίδει ὁ Ι.1ογά διὰ τὰς μακρὰς πλευρὰς τοῦ Παρθενῶνος, γράφων’, 
ὅτι τὸ ἄθροισμα τοῦ ύψους τῆς κρηπῖδος καὶ τοῦ θριγκοῦ εἰς τὰς πλαγίας πλευράς, ἰσοῦ- 
ται ἀκριβῶς πρὸς τὸ ἥμισυ τοῦ ύψους τοῦ κίονος. Τοῦτο δὲν συμβαίνει”, διότι ἂν ὡς 
ὕψος κρηπῖδος λάβωμεν τὸ τῶν τριῶν ἀναβαθμῶν μετὰ τῆς εὐθυντηρίας (1,699μ.) καὶ ὣς 
ὕψος θριγκοῦ τὸ 3,295µ., τότε τὸ ἄθροισμα αὐτῶν προκύπτει 4,994 μ., ἤτοι πολὺ µικρό- 
τερον τοῦ ἡμίσεος τοῦ ύψους τοῦ κίονος, τὸ ὁποῖον εἶναι 5,215 μ.᾿Αλλὰ καὶ ἐὰν πάλιν 
εἲς τὸ ύψος τοῦ θριγκοῦ προσθέσωµεν καὶ τὸ τῶν ἀκροκεράμων (0,52 μ.), τὸ ἄθροισμα 
τῶν τριῶν τούτων μελῶν προκύπτει 5,514 μ., ἤτοι πολὺ µεγαλύτερον τοῦ Υ/2 -- 5.215 µ., 
παραμένει δὲ τοιοῦτον καὶ ἂν ἀκόμη ἀφαιρεθῇ τὸ ὕψος τῆς εὐθυντηρίας”. 

Διεπιστώθη περαιτέρω ὑπὸ τοῦ Τ]ογά ἡ ἀρχή, ὅτι τὸ ὕψος τοῦ κίονος ἦτο σύμμε- 
τρον πρὸς τὴν ἓν κατόψει ἀπὸ ἀκμῆς εἰς ἀκμὴν ἀπόστασιν Ατριῶν διαδοχικῶν κιόνων. 


1. Ἐ. ἀ, σ. 112. 

2. Τὴν ἁρμηνείαν τῆς διαφορᾶς παρέσχεν ὁ Μ. Τμευεκ, ὡς κατωτέρω ἀναπτύσσομεν. 

3. Ἑρμηνείαν τῆς μεταξὺ τοῦ ὄψους τοῦ ρυθμοῦ τῶν στενῶν καὶ τῶν μακρῶν πλευρῶν διαφορᾶς, ὀφειλομένης εἰς τὰς. 
καμπυλότητας, παρόσχε διεξοδικῶς ὁ Μ. Τμευεν΄ βλ. σχετικῶς κατωτέρω σ. 689 ἐξ. 
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Εὶς τὸν Παρθενῶνα (εἰκ. 464) ἡ συμμετρία αὕτη ἐφηρμόσθη κατὰ προσέγγισιν εἲς 
τρεῖς συνεχεῖς κίονας τοῦ περιστυλίου καὶ τὰ δύο μεταξύ των διαστήματα. Πράγματι 
Α--2Μ--Δ--2Χ 4,29 -: 1,905 -- 10.85. ἔναντι τοῦ 10.433 μ. Τοῦτ αὐτὸ δὲ φαίνεται, 
ὅτι συνέβαινε καὶ εἲς τὸν ἐν Σουνίῳ ναὸν τοῦ Ποσειδῶνος]. 

ν περαιτέρω ἀξίωμα, τὸ ὁποῖον πολὺ ἐπρόσεχον οἱ ἀρχιτέκτονες τῶν δωρικῶν 
ναῶν τῆς κυρίως Ἑλλάδος, ἦτο νὰ εἶναι τὸ πλάτος τοῦ ἄβακος τοῦ κιονοκράνου τὸ 
1/5 τοῦ ὕψους τοῦ κίονος ἢ οἰασδήποτε διαιρέσεως τοῦ πλάτους τοῦ ναοῦ κατὰ τὸν 


Μ Μ 
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464. Σχέσις τῆς κατόψεως τριῶν διαδοχικῶν κιόνων τοῦ περιστυλίου πρὺς τὸ ὄψος τοῦ κίονος 
(κατὰ ους). 


στυλοβάτην ἢ καὶ νὰ συµβιβάζεται πρὸς ἀμφοτόρους τούτους τοὺς ὅρους. Μία τοι- 
αύτη ὅμως παραδοχή, προσθέτει ὁ 11ογά, δὲν δύναται προφανῶς νὰ γίνῃ γενικῶς δε- 
κτή, ἐπειδὴ αὕτη ἔχει ἐπίδρασιν καὶ ἐπὶ τῆς διαμέτρου τοῦ ὀχίνου, ἥτις ὀφείλει νὰ 
σχετίζεται πρὸς τὰς γενικὰς ἀναλογίας τοῦ κίονος. Οὕτω εἰς τὰς Βάσσας τὸ πλάτος 
τοῦ ἄβακος τῆς προσόψεως εἶναι μὲν τὸ 1/5 τοῦ ὕψους τοῦ κίονος, δὲν εἶναι ὅμως καὶ 
σύμμετρον πρὸς τὸ πλάτος τοῦ στυλοβάτου' εἰς τὸ «Θησεῖον» ὁ ἄβαξ εἴναι τὸ 1/5 
τοῦ ὕψους τοῦ κίονος καὶ τὸ 1/12 τοῦ πλάτους τοῦ στυλοβάτου’ εἲς τὸν Παρθενῶνα 
ὁ συνήθης ἄβαξ τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς εἶναι μὲν τὸ 1/15 τοῦ πλάτους τοῦ στυλοβά- 
του, ἀλλ᾽ εἶναι ὅμως ἀσύμμετρος πρὸς τὸ ύψος τοῦ κίονος, πλὴν τοῦ ἄβακος τοῦ γῶ- 
νιαίου κίονος, ὅστις εἶναι ὀλίγον πλατύτερος ἀπὸ τοὺς συνῄθεις καὶ ἴσος πρὸς τὸ 1/5 
τοῦ ὕψους τοῦ κίονος, ἐνῶ ἀφ᾽ ἑτέρου δὲν εἶναι ὑποπολλαπλάσιον τοῦ πλάτους τοῦ 
στυλοβάτου. 

Ὡς ἀνωτέρω ἐλέχθη, ἡ μὲν ἀναλογία τοῦ ὁλικοῦ ύψους τῆς προσόψεως πρὸς τὸ πλά- 
τος τοῦ στυλοβάτου εἶναι 9:14, τὸ δὲ πλάτος τῆς προσόψεως εἰς τὴν ἄνω ἀκμὴν τοῦ 
στυλοβάτου ἔχει πρὸς τὸ μῆκος τοῦ ναοῦ λόγον 4:9. Ὡς ἀναγκαία ἀκολουθία τῶν δύο 
τούτων ἀναλογιῶν προκύπτει νὰ εἶναι τὸ ὕψος τῆς προσόψεως ἐν σχέσει πρὸς τὸ μῆ- 
κος τοῦ ναοῦ ὡς 2:7. Αἱ δύο τελευταῖαι αὗται ἀναλογίαι εἶναι αἵ µεγάλαι περιγραφικαὶ 
ἀναλογίαι τῆς κατασκευῆς. Ἡ µόνη εἰς αὐτὰς ἀνακρίβεια συνίσταται εἰς τὸ ὅτι τὸ 
μετρηθὲν ὕψος τῆς προσόψεως εἶναι κατὰ τὸ 1/2 ἴντσας (0,054 μ.) ὑψηλότερον ἢ 
ὅσον θὰ προέκυπτε δι’ ὑπολογισμοῦ. Ὅμως τὸ σημερινὸν μῆκος τοῦ ναοῦ ἐν σχέσει 


1. Πρβλ. τὸν πίν. 6 τῆς ΑΕ 1900. 
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πρὸς τὸ ὕψοςτου, ἐπιτεινόμενον καὶ διὰ τῆς ἀναλογίας 2:7, ἔρχεται εἲς ἀπόλυτον ἀκρί- 
βειαν 1/1000 τοῦ ποδός (0,03048/1000). 

Πρέπει πάντως νὰ σημειωθῇ, ὅτι αἱ ἀναλογίαι 2:7, 4:9 καὶ 9:14 ἔχουν ἀντιστοίχως 
τὴν κοινὴν διαφορὰν 5 τῶν μεταξύ τῶν ὅρων. 

Αἱ ὀρθργώνιοι ἀναλογίαι, αἵτινες συμβιβάζονται πρὸς τοιαύτην διαίρεσιν, εἶναι αἱ 
ἑξῆς: τὸ ἄθροισμα τοῦ ὕψους τοῦ κίονος (Υ) καὶ τοῦ θριγκοῦ (Θρ)(εἰκ. 465) εἴναι ἀκρι- 
βῶς σύμμέτρον πρὸς τοὺς 100 ἀττικοὺς πόδας], οὓς ἐμέτρει τὸ πλάτος τοῦ στυλοβάτου 







































































































































































465. ᾿Αναλογίαι πλάτους τοῦ ναοῦ (Σχ) πρὸς τὸ ἄθροισμα τῶν ὑνῶν κίονος (Υ) καὶ θριγκοῦ (Θρ). 


εἰς τὴν πρόσοψιν κατὰ τὴν ἀναλογίαν 4:9 τῆς κατόψεως". "Αρα οἵαν σχέσιν ἔχει τὸ μῆ- 
κος τοῦ στυλοβάτου πρὸς τὸ πλάτος αὐτοῦ, τὴν αὐτὴν ἔχει καὶ τὸ πλάτος του πρὸς τὸ 
ἄθροισμα τῶν ὑψῶν κίονος καὶ θριγκοῦ. ᾽Αφ’ ἑτέρου, ὡς ἐκ τῶν δι᾽ ὑπολογισμῶν καθο- 
ριζοµένων διαστάσεων προκύπτει, τὸ πλάτος τοῦ στυλοβάτου εἶναι σύμμετρον πρὸς 
τὸ ἄθροισμα τοῦ ύψους κίονος, θριγκοῦ καὶ ἀετώματος κατὰ τὴν ἀναλογίαν 12:7 περί- 
που. Διὰ τῆς προσθήκης ἡμισείας περίπου ἴντσας (01012 μ.) εἰς τὸ ἀέτωμα ἡ σύγκρισις 
ἀποβαίνει ἀκριβὴς μὲ τὸ πρόσθετον πλεονέκτημα: τὸ ὕψος τοῦ ἀετώματος νὰ καθί- 
σταται ἴσον πρὸς τὸ µεταξόνιον. 

Τὸ πάχος τοῦ ὁριζοντίου γείσου εἰς τὴν πρόσοψιν προκύπτει ἐκ τοῦ ύψους τῆς ζω- 


1. Ὁ Ίπονο δέχεται τὴν παλαιὰν θεωρίαν (Αυκὲ» κλπ.), καθ’ ἣν ὁ ἀνατολικός στυλοβάτης τοῦ Παρθενῶνος ἔχει µῆκος 
Ίσον πρὸς 100 ἀττικοὺς πόδας, ὅθεν καὶ ὁ ναὸς ἐχαρακτηρίζετο ὡς ἑκατόμπεδος. 

2, Πράγματι ὅταν Υ --- 10.43 καὶ Θ-- 3,295 τὸ Υ -- Θ ἰσοῦται πρὸς 13,725, ὅπερ πολλαπλασιαζόµενον ἐπὶ 9/4 μᾶς δίδει τὸ 
πλάτος τοῦ στυλοβάτου 308 µ. 
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φόρου κατ’ ἀναλογίαν 4:9. Εἶναι λοιπὸν εὔκολον νὰ διαιρέσωµεν τὸ ὕψος τοῦ. θριγκοῦ 
εἰς 22 µέρη καὶ νὰ προσνείµωμεν 4 µέρη ἐξ αὐτῶν εἰς τὸ γεῖσον καὶ ἀνὰ 9 εἰς τὸ ἔπι- 
στύλιον καὶ τὴν ζωφόρον. Πράγματι τοῦ ὕψους τοῦ θριγκοῦ ὄντος περίπου 3,30 µ., ἕκα- 
στον τῶν 22 μερῶν ἀντιστοιχεῖ πρὸς 0,15 µ., ἑπομένως τὰ 4 ἐξ αὐτῶν ἀντιστοιχοῦσι πρὸς 
0,60µ., τὰ δὲ 9 πρὸς 1,35 µ., ὅσα δηλαδἡ προκύπτουν καὶ ἐκ τῶν μετρήσεων τῶν ἐπι- 
στυλίων καὶ τῆς ζωφόρου. 

Τὸ κατακόρυφον ὕψος τῆς ἐπαετίδος καὶ τοῦ κυµατίου της εἰς τὴν κορυφἠν τοῦ ἀε- 
τώµατος προκύπτει ἐκ τοῦ ύψους τοῦ ὁριζοντίου γείσου κατ᾽ ἀναλογίαν 4:31. 

Τὸ ὕψος τοῦ κιονοκράνου προκύπτει ἐκ τῆς διαμέτρου τοῦ γωνιαίου κίονος διὰ τῆς 
ἀναλογίας 4:9 (πράγματι 9:4 -- 1,95: 0,8625, ὅπερ συμπίπτει σχεδὸν ἀκριβῶς πρὸς 
τὸ μετρηθὲν ὕψος τοῦ κιονοκράνου 0,86 μ.). 

Τὸ πλάτος συνήθους τριγλύφου, κατὰ 1.1ογά, προκύπτει ἐκ τῆς κάτω διαμέτρου. 
συνήθους κίονος διὰ τῆς ἀναλογίας 9:4. Πράγματι, τῆς κάτω διαμέτρου οὔσης 1.905, 
τὰ 9/4 αὐτῆς εἶναι 0,846, τοῦθ ὅπερ ἀντιστοιχεῖ πρὸς τὸ πλάτος τῶν συνήθων τριγλύ- 
φῶν τῶν στενῶν πλευρῶν (βλ. πίν. 95.96). Ὅσον ἀφορᾷ τὰς γωνιαίας͵ τριγλύφους, ἐὰν 
ἐφαρμόσωμεν τὴν αὐτὴν διαδικασίαν, τὸ πλάτος των προκύπτει 1,948 χ 4/9 -- 0,865µ., 
ὅπερ ὅμως εἶναι ἀρκετὰ µεγαλύτερον τοῦ µετρηθέντος 08475 μ. (βλ. πίν. 34). 

Τὸ ὕψος τῆς κρηπῖδος προσδιορίζεται ἐκ τῶν ἀναλογιῶν τῆς προσόψεως. Ἡ πρα- 
Ὑματικὴ ἐξοχὴ τῆς κρηπῖδος, δηλαδἡ τὸ ἄθροισμα τοῦ πλάτους τῶν κατωτέρων ἄνα- 
βαθμῶν εἶναι 1,523 µ., μὲ τὰς ἁρμονικὰς ἀναλογίας 6:5 καὶ 5:4. Κατὰ ταῦτα τὸ µετα- 
κιόνιον ἔχει λόγον πρὸς τὴν διάµετρον, οἷον ἡ διάµετρος πρὸς τὴν ἐξοχὴν τῶν ἆνα- 
βαθμῶν”. 

"ς γνωρίσωμεν ἤδη ποῖαι ἀναλογίαι ἴσχυον ὡς πρὸς τὴν. κατανομὴν τοῦ σχεδίου 
μεταξὺ περιστυλίου, σηκοῦ καὶ τῶν διαιρέσεων τοῦ σηκοῦ. Λίαν ἐνδιαφέρουσα εἶναι 
ἡ παρατήρησις ὡς πρὸς τὴν ἀπόστασιν τῆς ἄνω βαθµίδος τῆς κρηπῖδος τοῦ σηκοῦ 
κατὰ τὴν ἀνατολικὴν καὶ τὴν δυτικὴν πλευράν, ἀπὸ τῆς παραλλήλου γραμμῆς τοῦ. 
στυλοβάτου τοῦ περιστυλίου ἐφ᾽ ἑκάστου μετώπου. Ἐδῶ εὑρίσκομεν, ὅτι τὸ μεταξὺ 
τῶν βαθμίδων τοῦ σηκοῦ καὶ τοῦ ἀντιστοίχου χείλους τοῦ μεγάλου στυλοβάτου διά- 
στηµα δὲν εἶναι τὸ αὐτὸ πρὸς Α. καὶ πρὸς Δ., εἶναι δὲ καθ’ ἡμᾶς µεγαλύτερον κατὰ τὸ, 
δυτικὸν µέτωπον ἀπὸ τὸ ἀνατολικὸν κατὰ τὴν ἀναλογίαν 8:75. 

Ὁ σηκὸς ὤφειλε νὰ κατανεμηθῇ εἰς διαμερίσματα, ἀπαιτοῦντα ὡρισμένας ἀναλογίας. 
Δὲν ἠδύνατο νὰ ἔχῃ τυχαῖον μῆκος ἐν σχέσει πρὸς τὸ πλάτος του. Μετρούμενοςεἶς τὸν 
ἄνω ἀναβαθμὸν ἔχει ἀκριβεστάτην ἀναλογίαν πλάτους πρὸς μῆκος 7:19’ οὕτωΤ/19 -- 
71133./193.6 π. -- (21,741 μ./59,01 μ.), τὸ ὁποῖον διαφέρει ἀπὸ τὸ μετρηθὲν μῆκος 193, 


1. Πράγματι, τοῦ ὄψους τῆς ἐπσετίδος μετὰ τοῦ κυµατίου ὄντος 0,422 µ. (βλ. πίν. 73) καὶ τοῦ ὕψους τοῦ ὁριζοντίου γεί- 
-σου 0,60 µ. ἡ ἀναλογία τῶν δύο ἀποβαίνει κατὰ προσέγγισιν ὡς 3 :4 (0,60 κ. 3/4 -- 045 μ.). 

2. Μέσος ὄρος ἐξοχῆς κρηπίδος 1.440 ἠ- 1,417 3- 14083. 1,396 -- 5,661 /4 -- 1,153 0,1017 εὐθυντηρία --1,5187 µ., κατὰ 
Ἠονά 1,52 μ. Πράγματι τοῦ μετακιονίου ὄντος 2,38 μ. καὶ τῆς ἐξοχῆς τῶν ἀναβαθμῶν τῆς κρηπίδος μετὰ τῆς εὐθυντηρίας οὔ- 
σης κατὰ μέσον ὅρον 1,52 µ., ἡ ἀναλογία 2438/1:905 προκύπτει κατὰ μεγάλην προσέγησιν ἴση πρὸς τὴν ἀναλογίαν 1,905/1,52, 
διότι 238 κ. 1,52 -- 3,617 καὶ 1,905 κ. 1.905 -- 3,629. 

3. Κατὰ τὰς ἡμετέρας μετρήσεις, ὡς καὶ τὰς τοῦ Μλανε, ἡ ἀνωτέρω ἀπόστασις εἶναι πρὸς Α. μὲν 5210 µ., πρὸς Δ. δὲ 
5215 µε, ἥτοι ὑπάρχει μεταξὺ τῶν δύο διαφορὰ 0,065 μ., ἥτις ἰσοῦται πρὸς τὸ 1/8 τῆς ὅλης ἀποστάσεως (5,210 μ.). 
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733. (59,04 μ.) κατὰ 0,123 π. (0.037 μ.) καὶ ἡ διαφορὰ αὕτη φαίνεται ὅτι εἶναι ἁπλῶς ἡ 
ἐπανεμφάνισις τοῦ σφάλματος 0,125. (0.038 μ.), τὸ ὁποῖον. ἐσημειώθη μεταξὺ τοῦ µή- 
κους τοῦ μεγάλου στυλοβάτου καὶ τῆς ὀρθῆς σχέσεως αὐτοῦ πρὸς τὸ πλάτος του. Ἡ 
σχέσις 7:19 φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως ἄσχημος καὶ ἀνεπιθύμητος, ἕνεκα τῶν μεγάλων 
ἀριθμῶν, τοὺς ὁποίους περιλαµβάνει καὶ τῆς μεγάλης διαφορᾶς μεταξὺ τῶν ὅρων της. 
Πράγματι, ἂν ὁ ἀρχιτέκτων ἔκαμνε τὴν κάτω βαθµίδα τοῦ σηκοῦ µακροτέραν κατὰ 
0,68 π. (0,20 μ.), θὰ εἶχε τὴν παραδεκτὴν ἀναλογίαν 3:8, ἡ ἀλλαγὴ ὅμως αὕτη θὰ ἀπέ- 


α 
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466. ᾽Αναλογικὴ διαίρεσις τοῦ σηκοῦ, Γενικὴ ἀναλογία αβγδ 7: 19, ἀφαιρουμένου τοῦ καγονικοῦ τετραγώνου αεζδ. 
παραμένει τὸ ὀρθογώνιον εβΥζ μὲ ἀναλογίαν 7 : 12. 


βαινεν εἰς βάρος τῆς χάριτος. Ἡ δικαίωσίς της ἐντούτοις καὶ ὁ σκοπός της εὐκόλως 
ἐξηγοῦνται. Ἐὰν ἀφαιρέσωμεν ἓν ἀκριβὸς τετράγωνον (εἴκ. 466, αεζδ) ἀπὸ ἓν ὀρθο- 
γώνιον ἀναλογίας 7:19 (εἰκ. 466, αβγδ), ἐπιτυγχάνομεν προφανῶς ἓν ὀρθογώνιον πε- 
ριωρισμένον εἰς τὴν ἀναλογίαν 7:12 καὶ αὐτὴ ἡ διαίρεσις ἐγένετο ἀποδεκτή. Τὸ πλά- 
τος τοῦ σηκοῦ 71.33 π. (21,741 μ.) εἶναι ἀκριβῶς ἴσον πρὸς τὴν ἀπόστασιν ἀπὸ τῆς 
ἀνωτάτης βαθµίδος τοῦ ὀπισθονάου µέχρι τῆς ὀπισθίας πλευρᾶς τοῦ ὀπισθοδόμου 
(εἴκ. 166 ἄνω), περιλαμβανομένου καὶ τοῦ πάχους τοῦ ἐγκαρσίου τοίχου 71.334 π. 
(21742 μ.) (καθ’ ἡμᾶς 21,720 μ.)’ κατ ἀκολουθίαν, ἐὰν τὸ αὐτὸ πλάτος συγκριθῇ πρὸς 
τὸ ὑπόλοιπον τοῦ μήκους, ἡ ἀπόστασις ἀπὸ τοῦ ἐγκαρσίου τοίχου ἓν τῷ ναῷ µέχρι 
τοῦ ἄκρου τῆς βαθµίδος τοῦ προνάου κατ ἀνάγκην λαμβάνει τὴν ἀναλογίαν 7:12, 
δηλαδἡ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν, ἥτις καταλαμβάνει τόσον σπουδαίαν θέσιν εἰς τὴν 
πρόσοψιν τοῦ ναοῦ. 

Ἐκ τῆς ἀκριβείας τῶν γενικῶν ἀναλογιῶν, αἵτινες ἐφηρμόσθησαν εἲς τὸν ὀπισθό- 
δοµον, συνάγεται σαφῶς, ὅτι ὀφείλομεν νὰ ἀναμένωμεν τοὐλάχιστον τὴν αὐτὴν φρον- 
τίδα εἰς τὸν πλέον ἑνδιαφέροντα κυρίως ναόν. Εἶναι σαφές, ὅτι, οἰαιδήποτε δυσκολίαι 
καὶ ἂν παρουσιάζοντο περὶ τὴν κατανομὴν τοῦ ναοῦ, ἀντιμετωπίζοντο ὄχι εἲς βάρος 
τῶν ἀναλογιῶν τοῦ ὀπισθοδόμου, ἀλλὰ δι’ ἐπιτυχοῦς συμβιβασμοῦ πρὸς αὐτάς. Διὰ 
τῆς κατανομῆς ὅμως ταύτης τῆς κατόψεως τοῦ κυρίως ὀπισθοδόμου προέκυπτε λίαν 
ἀκριβὴς ἀναλογία, βάθους πρὸς πλάτος 11:16. Τὸ καθαρὸν ἐσωτερικὸν ἄνοιγμα εἰς τὸ 
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ὕψος τοῦ δαπέδου εἶναι 62,570 π. (19,07 μ.). Οὕτω 4,380π. Χ 2 (1,33 µ. Χ 2) -- 8,760 π. 
(2,66 μ.) Ι- 62,570. (19,07 μ.) --Τ1,33. (21,73 μ.) καὶ τὸ ἀναλογοῦν βάθος, ὡς προκύ- 
πτει καὶ ἐκ τοῦ σχεδίου τοῦ ἡμετ. πίν. 94, εἶναι 43,003 π. (3:13,16 μ.). Τώρατὸ 16:11 -- 
62,570 π./43,016π.--19,07 μ./ 13,11 µ. παρέχει ἀποτέλεσμα, τὸ ὁποῖον δύναται νὰ θεωρη- 
θῇ ὡς ἀπολύτως ὅμοιον. Ἐδείχθη ἀνωτέρω, ὅτι ὁ ἀρχιτέκτων διἠρεσε τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ 
σηκοῦ του δι’ ἐγκαρσίας γραμμῆς, ἥτις ἀπέδωσεν ἓν ἀκριβὲς τετράγῶνον δι’ ὀπισθόδο- 
μον καὶ ὀπισθόναον (εἰκ. 166 κάτω, 3 καὶ 4 καὶ εἰκ. 466,αεζδ) καὶ ἓν ὀρθογώνιον άναλο- 
γίας 7:12 διὰ τὸν κυρίως ναὸν καὶ τὸν πρόναον (εἰκ. 166 κάτω, 1 καὶ 2 καὶ εἰκ. 466,εβγΏ). 
᾿Ἐὰν δεχθῶμεν τὸ πάχος τῶν πλαγίων τοίχων ὡς καθωρισµένον, τὸ καθαρὸν ἐσωτερι- 
κὸν πλάτος τῶν διαμερισμάτων εἶναι πλέον δεδοµένον καὶ ἀπομένει νὰ τοποθετηθοῦν. 
οἱ θυραῖοι τοῖχοι ἐφ᾽ ἑκάστου μετώπου εἰς τοιαύτας ἀποστάσεις ἀπὸ τοῦ διαχωριστι- 
κοῦ τοίχου, ὥστε νὰ ἐμόρφωνον κατόψεις ἐπιθυμητῶν ἀναλογιῶν διὰ τὰ διαμερίσματα 
καὶ ὀπίσης νὰ ἄφινον κατάλληλα ὑπόλοιπα διὰ τὸν πρόναον καὶ τὸν ὀπισθόναον. 
Κατ᾽ ἀκολουθίαν ὁ τοῖχος τοῦ προνάου εἶναι οὕτω τοποθετημένος, ὥστε νὰ δώσῃ 
μῆκος τοῦ ναοῦ 98.095 π. (29,89 μ.)!, τὸ ὁποῖον ἔχει σχέσιν πρὸς τὸ καθαρὸν πλάτος 
ἀπὸ τοίχου εἰς τοῖχον, ὅπερ εἶναι 63,01 π. (19,205 μ.), κατ’ ἀναλογίαν 14:9. 

Τοὐτέστιν ἡ ἰχνογραφία τοῦ μεγάλου διαμερίσματος τοῦ σηκοῦ (εἰκ. 166 κάτω καὶ 
466) ἤτοι τοῦ κυρίως ναοῦ ἔχει ἀκριβῶς τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν κατὰ τὰς διαστάσεις της, 
λαμβανομένας ὀρθογωνίως, οἵα ἐπιτυγχάνεται μεταξὺ τοῦ πλάτους τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ 
ὅλου ὕψους κατὰ τὴν πρὀσοψιν ἀπὸ τοῦ ἐδάφους µέχρι τῆς κορυφῆς τοῦ ἀετώματος 
14/9--.98,095./63,06 π. -- (29,89 μ./19,22 μ.). Τοῦτο εἶναι τὸ τρίτον ἐπαναλαμβανόμε- 
νον παράδειγµα εἰδικῆς ὀρθογωνίου ἀναλογίας ἓν κατόψει καὶ προσόψει: τὰ ἄλλα δύο 
εἶναι 7:12 καὶ 4:9. 

Τὸ πάχος τοῦ θυραίου τοίχου τοῦ προνάου ἰσοῦται πρὸς τὸ πλάτος ἑνὸς ἄβακος 
(βλ. ἡμετ.πίν. 95,96,97β) καὶ ἐκ τούτου ἐπιτυχῶς προκύπτει, ὅτι αἱ διαστάσεις ἀπὸ τοῦ. 
τοίχου τοῦ προνάου µέχρι τῆς γραμμῆς τῆς κατωτάτης βαθµίδος τῆς προσόψεως εἶναι 
ἀκριβῶς διπλάσιαι τῆς ἀπὸ τοῦ ἄκρου τῆς βαθµίδος τοῦ σηκοῦ πρὸς τὴν αὐτὴν γραµ- 
μὴν τοῦ στυλοβάτου, στρέφουσαν πρὸς τὴν πλαγίαν πλευράν. 

Φαίνεται, ὅτι ἦτο παραδοσιακὸν ἀξίωμα, ὅτι τὸ ἑκατόμπεδον ἢ ἑκατὸν πόδες, τοὺς 
ὁποίους μετρεῖ τὸ πλάτος τοῦ ναοῦ εἰς τὸν στυλοβάτην τῆς προσόψεως, ἠδύνατο ἐπί- 
σης νὰ ἐφαρμόζεται καὶ εἴς τινα προφανῆ διάστασιν τοῦ ναοῦ. Εἰς τὸν ναὸν εἰδικῶς ὁ. 
τίτλος ἑκατόμπεδος ἀναγράφεται εἰς ἐπιγραφάς, τὰς ὁποίας δὲν εἶναι δύσκολον νὰ 
ταυτίσωμεν πρὸς ὡρισμένας διαστάσεις. Ἡ ἀπόστασις ἀπὸ τοῦ ὀπισθίου τοίχου τοῦ 
ναοῦ µέχρι τῆς κεντρικῆς γραμμῆς τοῦ κατωφλίου μετρεῖ 101470 π. (30,92 μ.), ἥτις 
συγκρινοµένη πρὸς τὸ ἀκριβὲς µέτρον τῶν 101341 π. (30,88 μ.) παρουσιάζει τὴν δια- 
φορὰν τῶν 0,125 π. (0,038! μ.) (ἐνταῦθα 0,129 π. -- 00393 μ.) καὶ παρέχει ἓν τρίτον 
παράδειγµα. 

Ἐπεμείναμεν εἰς τὴν διεξοδικὴν ἀναγραφὴν τῶν πορισµάτων τῆς µελέτης τοῦ 1.1ογά, 


1, Μία μικρὰ διόρθωσις χρειάζεται ἐνταῦθα (Ὑράφει ὁ Ῥεπτονο). 'Ἡ ἀπόστασις εἶναι 98,145 π. (29,91 μ.) ἀντὶ τοῦ 98,095 π. 
(29:89 μ.), ὅπερ προέκυψεν ἀπὸ μετρήσεις δοθείσας εἰς τὴν πρώτην ἔκδοσιν, ἀλλ’ ἡ διαφορὰ αὕτη δὲν ἔχει οὐδεμίαν συνέπειαν 
ὡς πρὸς τὸ ἐπιχείρημα τοῦ ΕΙογά. Καθ᾽ ἡμᾶς 29,786 μ. 
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ἐπειδὴ αὕτη ὑπῆρξεν ὄχι µόνον ἡ πρώτη ἀκριβής, συστηματική, ἀλλὰ καὶ θεμελιώδης. 
ἔρευνα τῶν ἀναλογιῶν τοῦ Παρθενῶνος, ἀλλὰ καὶ διότι ἐπ᾽ αὐτῆς ἐστηρίχθησαν, κατὰ. 
τὸ πλεῖστον, πάντες οἱ ἀργότερον μὲ τὰς ἀναλογίας τοῦ Παρθενῶνος ἀσχοληθέντες 
ἀρχιτέκτονες καὶ ἀρχαιολόγοι. Πράγματι αἱ ὑπὸ τοῦ Τ]ογά τὸ πρῶτον καταστρωθεῖ- 
σαι γραμμικαὶ ἀναλογίαι τοῦ Παρθενῶνος εὑρίσκονται ἀναγεγραμμέναι (εἰδικῶς ἡ 
4:9) ---χωρὶς δυστυχῶς νὰ ἀναφέρεται ρητῶς καὶ ἡ πατρότης των --- ὀξαιρέσει τοῦ 
βιβλίου τοῦ Α. Ματαµαπά (Οτοςκ Αποηιισοίυτο, Νεν Ὑοτκ 1909, σ. 126 ἕξ.) --- εἰς τὰ 
ἀξιολογώτερα σύγχρονα βιβλία καὶ ἐγχειρίδια τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς ἀρχιτεκτονικῆς, 
ὡς εἶναι: τὰ τοῦ Μακ Τπειετ (Ζπι ρτἰεομίς-ἀοτίοπον Ῥεγρίογα]ίοπιρα!, Βογίίη 1918, 
Εἰπ Βεϊίταρ Ζὰτ απἰίκεηπ ΡτοροΓίίοπεῃ, σ. 45 - 51), τοῦ ΝΝ. Β. Ὠϊπδπιοος (Τε Αγοή- 
ιεοίητο ο} Αποοηί τεσος, Ιοπάοῃ κ.ἀ, 1950, σ. 161), τοῦ Η. Ῥίοπππιος (Αποΐοπί απά 
Οιαςσίσαὶ Αγοίοοίυτς, 1 οπάοη κ.ᾱ. 1956, σ, 174 ὃξ.), τοῦ Α. Υ/. Ταν/γοπος (Οτεοκ Αί- 
ολἱίοοίωτο, ἔκδ. Ρε]ΐσαη 1957, σ. 158 ἐξ.) καὶ τοῦ (:. ἄτιδεῃ (Ὠία Τεπιροί ἀετ Οτίεσβεη, 
ΜΙποΠεη 1966, σ. 167), ἰσχύουν δὲ γενικῶς καὶ σήμερον. 


Συμβολὴν εἰς τὰς ἀριθμητικὰς ἀναλογίας τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν ναῶν καὶ εἰδικώ- 
τερον τοῦ Παρθενῶνος παρέσχεν εἰς τὸ σύγγραμμά του ὁ Γερμανὸς ἀρχιτέκτων Μαχ 
ΤΙεμετ, ἀκολουθῶν τὴν θεμελιώδη ὑπὸ τῶν Ῥεητοςε - Τ1ογά τεθεῖσαν ἀναλογίαν τοῦ 
4:9, προσθέτων δὲ καὶ ἄλλας τινὰς ἰδικάς του παρατηρήσεις ἐπὶ τῶν ἀναλογιῶν. Οὔ- 
τος, διαιρῶν τὸ πλάτος τῆς προσόψεως τοῦ ναοῦ εἰς 26 ἴσα µέρη, ὁπότε ἕκαστον τμῆμα 
ἔχει μῆκος 1,188 µ., λαμβάνει τὸ μῆκος τοῦτο ὡς µονάδα μετρήσεως. Οὕτω 18 τοιαῦτα 
µέρη δίδουν 21,384 µ. ἔναντι 21,50 µ., τὰ ὁποῖα μετρεῖ ἡ πρόσοψις τοῦ σηκοῦ εἰς τὴν. 
πραγματικότητα. 'Ἡ διαφορὰ τῶν 11,6 ἑκατ. ἐξηγεῖται ἐκ τῆς πυραμιδοειδοῦς µειώσεως, 
ἥτις ἀποτελεῖ γενικὸν χαρακτηριστικὸν τοῦ ναοῦ. 

᾿Αφοῦ δηλαδἡ εἰς τοὺς μακροὺς τοίχους τοῦ σηκοῦ τὸ πάχος μειοῦται! εἰς τὸ ύψος 
τῆς ζωφόρου κατὰ 11,2 ἑκατ., ἐξουδετεροῦται ἡ διαφορὰ µέχρι 2 χιλ. ἐφ᾽ ἑκάστης 
πλευρᾶς, ἐὰν µετρήσωμεν τὸ πάχος εἰς τὸ μέσον. Ἑν τῶν μερῶν τούτων σχηματίζει 
τὸ πάχος καὶ 16 µέρη (--19,008 μ.) μένουν διὰ τὸ ἐλεύθερον ἄνοιγμα τοῦ σηκοῦ (19,004: 
μ.). 

Τὰ µέσα µεταξόνια τῶν στενῶν πλευρῶν, ἐδῶ πέντε τὸν ἀριθμόν, ἀντιστοιχοῦσιν. 
ὁμοίως πρὸς τὴν δοθεῖσαν διαίρεσιν, μὲ τελείως ἐπαρκῆ ἀκρίβειαν τοῦ ὁλικοῦ πλά- 
τους τῶν 2140 μ. 

᾿ΕἘὰν φέρωμεν τὰς διαγωνίους τοῦ στυλοβάτου τοῦ ναοῦ, βλέπομεν, ὅτι αὗται τέ- 
µνουσι τοὺς τοίχους τοῦ σηκοῦ ἔξω, ἐκεῖ ὅπου οὗτοι συναντῶνται πρὸς τὴν ἐξωτερι- 
κὴν ἀκμὴν τῶν θυραίων τοίχων (εἰκ. 467, Α, Α). Εἰς τὸν ἀνατολικὸν θυραῖον τοῖχον 
ὅμως συναντᾶται ἐπίσης ἡ συνδέουσα τὰς παραστάδας γραμμὴ μὲ τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ 
ναοῦ (εἰκ. 467, Β, Β) ἤτοι τὸ κατώφλιόν του μὲ τὸ σημεῖον τομῆς τῶν διαγωνίων καὶ 
τῆς ἀκμῆς τῶν μακρῶν τοίχων. 

Αἱ ἔξω πλευραὶ τῶν παραστάδων τοῦ προνάου καὶ τοῦ ὀπισθονάου, προεκτεινόµεναι, 


1, Ῥενκοκε, Ῥε]ηκίρίος, κίν. 16: πρβλ. καὶ Ώυναν, ἕ. ἀ, σ. 149, εἰκ. 122. 
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συμπίπτουν πρὸς τοὺς ἄξονας τῶν τρίτων ἀπὸ τῆς γωνίας κιόνων τῶν μακρῶν πλευ- 
ρῶν], ἐνῶ οἱ ἄξονες τῶν δευτέρων κιόνων φαίνονται νὰ καθορίζουν τὴν προέκτασιν 
τοῦ τοιχοβάτου (εἰκ. 468) (59.80 µ. ἕναντι 60,06 μ.). 

Ὁ τοιχοβάτης θὰ εἶχεν ἀναλογίαν (δηλαδὴ τὴν ὑπὸ ΙΙογά ὑποστηριχθεῖσαν πρότα- 
σιν διαφορᾶς 5 ἀριθμῶν μεταξὺ τῶν ὅρων τῆς ἀναλογίας) 3:8, διότι 59,808/8-- 7,475 καὶ 
3Χ Ίμ15 -- 22,425, ἔναντι πλάτους τοῦ τοιχοβάτου 22,34 µ. 
































467. Γεωμετρικὴ κατασκενἡ τῶν διαγωνίων τοῦ ναοῦ κατά τὸν Τηοιος. 




















468. Σχέσις τοῦ ἐγκαρσίου ἄξονος (Ε7) καὶ τῆς κρηπῖδος τοῦ προνάου (Ἠθ), 
πρὸς τοὺς κίονας τοῦ περιστυλίου. 


Μὲ τὸ ἀνωτέρω ὑπολογισθὲν µέτρον ὁρίζεται τὸ πλάτος τοῦ ναοῦ 30,89µ. εἰς 22 
µέρη ἀνὰ 140409 μ. 16 τοιαῦτα µέρη ἐξ αὐτοῦ θὰ μᾶς ἔδιδαν τότε τὸ ζητούμενον πλάτος 
τοῦ τοιχοβάτου 22,465 μ. Ἡ διαίρεσις αὕτη κερδίζει κατὰ τοῦτο εἰς πιθανότητα, ὅτι 
δι) αὐτῆς πάλιν τὸ πλάτος τοῦ πτεροῦ ἔρχεται πρὸς τὸ ἥμισυ τοῦ πλάτους τοῦ τοιχο- 
βάτου εἰς ἀναλογίαν 3:8. Δίδει λοιπὸν µίαν ἐκπληκτικὴν ἀναλογίαν μεταξὺ τῆς σχέ- 
σεως τῆς θεμελιώδους ἀναλογίας τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ πλάτους τοῦ σηκοῦ ἀφ᾿ ἑνὸς καὶ 


1. Βλ. σχετικᾶς καὶ Μακουλακυ, ἓ. ἀ, σ. 251, εἰκ. 307. 
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τῆς θεμελιώδους ἀναλογίας τοῦ τοιχοβάτου ἔναντι τοῦ πλάτους τοιχοβάτου καὶ πτε- 
ροῦ ἀφ᾽ ἑτέρου. Ἐκτὸς τούτου, καθ’ ἓν ἀπὸ τὰ µέρη αὐτὰ τῶν 1,40409 σχηματίζει τὴν 
ἐξοχὴν ἀμφοτέρων τῶν βαθμίδων τοῦ στερεοβάτου (1,40 μ.), οὕτως, ὥστε νὰ προκύπτῃ 
διὰ τὸ πλάτος τοῦ στερεοβάτου καὶ τοῦ τοιχοβάτου ἡ ἁπλῆ ἀναλογία 16:24 --2:3. 
Ἔχει λοιπὸν τὸ πλάτος τοῦ στερεοβάτου πρὸς τὸ πλάτος τοῦ τοιχοβάτου τὴν αὐτὴν 
ἀναλογίαν, οἵαν αἱ ρίζαι τῶν ἀριθμῶν τῆς σχέσεως τοῦ µήκους καὶ τοῦ πλάτους τοῦ 
ναοῦ εἰς τὸν στυλοβάτην. 

Σπουδαία εἶναι ἐπίσης ἡ διαίρεσις τῶν διαστάσεων τοῦ κυρίως ναοῦ. 

Πρὸς τὰ ἐκ τῆς πρώτης διαιρέσεως τοῦ πλάτους συναχθέντα 16 µέρη τοῦ ἀνοίγμα- 
τος,τοῦ σηκοῦ, ἀντιστοιχοῦν 25 µέρη κατὰ τὸ μῆκος' ἔχομεν λοιπὸν ἐδῶ τὴν σχέσιν 
πλάτος:μῆκος κυρίως ναοῦ -- 16:25 --4::5", ἐνῶ τὸ πλάτος:μῆκος τοῦ στυλοβάτου 
ἔχει ἀναλογίαν 4:9 --- 2": 3”. Ἡ µέτρησις λοιπὸν τοῦ µήκους τοῦ κυρίως ναοῦ μὲ 25 
µέρη μᾶς φέρει ἐπίσης εἰς τὸ διὰ τὸν ὅλον ναὸν θεμελιῶδες µέτρον τοῦ ἔργου. 

Ὁ ναὸς ἔφερεν, ὡς γνωστόν, εἲς τὴν γλῶσσαν τοῦ λαοῦ τὸ ὄνομα “Εκατόμπεδος", 
ὀνομασίαν, τὴν ὁποίαν παρέλαβεν ἀπὸ τὸν παλαιὸν ναὸν τῆς ᾿Αθηνᾶς. ᾽Αλλὰ καὶ ὁ 
ἀνατολικὸς σηκὸς τοῦ Παρθενῶνος ἐκαλεῖτο ὁμοίως ἐπισήμως ὁ νεὼς ὁ ἑκατόμπεδος 
καὶ αἱ ἐπ᾽ αὐτοῦ γνῶμαι ἐμοιράσθησαν, ἂν ἔπρεπε νὰ νοηθῇ μὲ αὐτὸ τὸ µέτρον τὸ ἐλεύ- 
θερον μῆκος τοῦ κυρίως ναοῦ ἢ τὸ πλάτος τοῦ ὅλου ναοῦ. Τὸ πρῶτον θὰ ἀπέδιδεν ἓν 
µέτρον 29.75 µ., τὸ τελευταῖον 30,89 µ., 30,88 μ. ὅμως λαμβάνομεν ἐπίσης καὶ ἐὰν 
εἲς τὸ μῆκος τοῦ κυρίως ναοῦ συνυπολογίσωμεν καὶ τὸ πάχος τοῦ δυτικοῦ ἐγκαρσίου 
τοίχου’ ἐὰν προσθέσωµεν ἐπὶ πλέον τὸ πάχος τοῦ δυτικοῦ τούτου τοίχου (2.08 μ.) 
λαμβάνομεν µῆκος 32,96 µ., τὸ ὁποῖον θὰ συνεφώνει ἀρκούντως, ὄχι µόνον μὲ τὴν 
ἰδίαν διάστασιν τοῦ ἀρχαίου ναοῦ τῆς ᾿Αθηνᾶς, ἥτις ἦτο 33,00µ., ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ ὑπὸ 
τοῦ Ὠδτρ{ε]ά δοθὲν µέτρον μήκους ποδὸς τῶν 328 χιλ. Ἐπὶ τῇ βάσει τῆς προηγουµέ- 
νως ἐκτεθείσης ἐξελίξεως τῶν διαστάσεων τοῦ ὅλου ναοῦ ἐκ τῆς θεμελιώδους σχέσεως 
αὐτῶν, ἥτις ἀνεξαρτήτως ἀπὸ κάθε µέτρον µήκους ποδὸς μᾶς ἔφερε τὰ 25 ἐκ τῶν 
26 μερῶν, δυνάµεθα τώρα πλέον νὰ θεωρήσωμεν ὡς πολὺ κοντὰ εὑρισκόμενον, ὅτι 
µόνον ἓν τῶν μερῶν τούτων ἰσοδυναμεῖ πρὸς 4 πόδας τῶν 0,297 -0,2975 μ. καὶ τούτου 
ἕνεκα τὸ καθαρὸν μῆκος τοῦ κυρίως ναοῦ εἶχε σηµασίαν διὰ τὸν χαρακτηρισµόν του 
ὡς Ἑκατομπέδου. Αὐτὸς οὗτος ὁ κυρίως ναὸς ἦτο τρίκλιτος. Τὸ µέσον κλῖτος ἔχει 
πλάτος 9,81 µ. ἢ 33 πόδας -- 9,801 ἕως 9,8109µ., τὰ δὲ πλάγια κλίτη εἶχον πλάτος 
4,615µ. ἢ 15 καὶ 1/2 ποδῶν -- 4,6035 ἕως 4,60815 µ. 

Δὲν ἀποδεικνύεται λοιπὸν ἐντεῦθεν µία ἀναλογικὴ διαίρεσις σχετικῶς πρὸς τὰ πλά- 
τη τῶν πλαγίων κλιτῶν, ἐνῶ τοὐναντίον φαίνεται, ὅτι τὸ πλάτος τοῦ μέσου κλίτους 
ἦτο τὸ ἓν τρίτον τοῦ μήκους τοῦ κυρίως ναοῦ, λογιζοµένου µέχρι τῶν ἀνατολικῶν πα- 
ραστάδων, τοῦθ᾽ ὅπερ ἔδωκε τὸ µέτρον, διότι 29.405 :3 -- 9,83 µ. 

Ἡ ὄρθωσις εὑρίσκεται εἰς στενοτάτην σχέσιν πρὸς τὴν κάτοψιν. 

Τὸ ὕψος τοῦ ναοῦ ἀπὸ τῆς ἀκμῆς τοῦ στυλοβάτου µέχρι τῆς κορυφῆς τοῦ ἀετώματος 


1. Βλ. ἀνωτέρω σ. 350, σημ. Ι. 
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μετρεῖ κατὰ Ῥεπτοςς: 17.953 µ., ἀφοῦ δὲ τὸ ἀέτωμα ἀπὸ τὴν ἄνω ἀκμὴν τοῦ γείσου µε- 
τρεῖ 4.235 µ., ἀπομένουν διὰ τὸ ὕψος τοῦ ρυθμοῦ 13,718 μ. 

Ἔχομεν λοιπὸν ἐδῶ ἐπίσης τὴν σχέσιν ὕψους πρὸς πλάτος -- 4:9, διότι πλάτος: 9 -- 
3.4322 καὶ 4 Χ 34322 -- 137258 μ." 

Δὲν ἐπιτυγχάνεται ὅμως τόσον εὐκόλως καὶ ἡ σχέσις τοῦ ύψους τοῦ κίονος πρὸς τὸ 
ὔψος τοῦ θριγκοῦ. Συμβαίνει ἐδῶ δηλαδἡ ἓν τῶν ἑννέα αὐτῶν μερῶν τοῦ πλάτους ἢ 
τῶν τεσσάρων μερῶν τοῦ ὕψους νὰ εἶναι τὸ ἓν τρίτον τοῦ ὕψους τοῦ κίονος, ὅπερ κατὰ 
μὲν τὸν Οο[ίρποπ εἶναι 10,40 µ., κατὰ δὲ τὸν Ῥεητοςο 10,43 ἕως 10.44 μ. (ὅπερ θεωρεῖ 
ὁ ΤµειεΓ ὡς τὸ ὀρθόν), τὸ ἓν τρίτον (ὁ θριγκὸς) ὅμως πλησιάζει πολύ, ἀλλ’ ὅμως 
δὲν τὸ φθάνει, διότι 1043:3 -- 3,477 μ. ἔναντι τοῦ πραγματικοῦ 34322 µ. 

Τοὐναντίον ὁ θριγκός, μετρούμενος μέχρι τῆς ἄνω ἀκμῆς τοῦ γείσου, ἔχει ύψος 
3,29 µ., εἶναι δηλαδὴ κατὰ ϱ0,1422 µ. χαμηλότερος ἑνὸς τῶν μερῶν τούτων. 

"Αν θεωρήσωμεν τώρα τὴν πλαγίαν ὄψιν, βλέπομεν, ὅτι τὸ ὕψος τοῦ θριγκοῦ αὐξά- 
γει κατὰ τὰς κατὰ μῆκος ὁλοκλήρου τοῦ πλαγίου μετώπου τρεχούσας πλαγίας κερα- 
µίδας (εἰκ. 391, 423, 431), τῶν ὁποίων ἡ ἄνω ἀκμὴ κεῖται ἐν προσόψει κατὰ 0,103 µ. 
ὑψηλότερον τῆς ἄνω ἀκμῆς τοῦ γείσου. 

Οὔτω λαμβάνοµεν τὰ ἑξῆς ὕψη τοῦ ρυθμοῦ: 








ὁ γωνιαῖος κίων ἔχει κατὰ Ῥεητοςε ύψος 10431 μ. 

λος 3.29 µ. 

αἱ πλάγιαι ἡγεμόνες κεραμίδες (στρωτῆρες) πάχος 0,103 μ. 
δ.:δµκὸξ ρύθβδό ος ροών ονα 13.830 µ. 


Τοῦτο ὅμως τὸ ύψος εἶναι ἔναντι τοῦ ἀπαιτουμένου τῶν 13,728 µ. κατὰ τὸ ύψος τῶν 
πλαγίων κεράµων μεγαλύτερον. 

Ἵνα λοιπὸν φέρουν εἰς τὸ αὐτὸ ἐπιθυμητὸν ὕψος τὰς διαφόρους ἀπ᾿ ἀλλήλων ἄνω 
ἀκμὰς τοῦ θριγκοῦ, ἠναγκάσθησαν νὰ ὑποβιβάσουν τὸν θριγκὸν τῆς πλαγίας ὄψεως καὶ 
μετ) αὐτοῦ τὸν κίονα κατὰ τὴν γωνιαίαν συνάντησίν του. Ἡ ὑποβίβασις αὕτη εἶναι κατὰ, 
τὸ ἀνατολικὸν µέτωπον εἰς τὸν ἄξονα τῶν γωνιαίων κιόνων 0,127 ἕως 0,128µ., ἔναντι 
τοῦ ὑψηλοτάτου σημείου τοῦ στυλοβάτου εἰς τὰς μακρὰς πλευράς, ἤτοι 0,0552 ἕως 0,0564 
µ. ἓν σχέσει πρὸς τὸ ἀνώτατον σημεῖον τοῦ στυλοβάτου τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς. Οὔ- 
τῷ κατήντησε νὰ φθάσῃ τὸ ὕψος τοῦ θριγκοῦ κατὰ τὸν μέσον ἄξονα τοῦ κυρίως µε- 
τώὠπου πολὺ πλησίον πρὸς τὸ τῆς γωνίας μιᾶς ὁριζοντίας γραμμῆς. ᾿Ἐπειδὴ ὅμως 
τὸ ὑψηλότατον σημεῖον τοῦ στυλοβάτου τῆς πλαγίας ὄψεως ὑψοῦτο κατὰ 0,121 µ. 
ὑπεράνω τοῦ μηδενικοῦ σηµείου, τὸ πλεονάζον ἦτο ὑποχρεωτικὸν ἵνα ἐπιτύχουν 
εἲς τὴν πλαγίαν ὄψιν, ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ἐζήτουν νὰ ἀποφύγουν εἰς τὴν στενὴν ὄψιν: 
τὸ ὑψηλότατον σημεῖον εἰς τὸν θριγκὸν ἔκειτο λοιπόν, κατὰ τοῦτο τὸ µέτρον, πολὺ 
ὑψηλά. Ἵνα ἀποφύγουν δὲ τοῦτο ὑπεβιβάσθη ἡ ὅλη ἐπιφάνεια τοῦ ναοῦ ἀπὸ Δ.πρὸςΑ. 

Τὸ γεγονὸς τοῦτο ἐπιστοποιήθη καὶ ὑπὸ τοῦ Οοίρποπ, ὅστις ὅμως ἐχειρίσθη τὸ 


1. Ρεποίρίες, πἰν. 16. 
2. Ὡς ἤδη εὗρε καὶ ὁ Ἡεουν, ἔ. ἆ. σ. 114 καὶ ἡμετ. σ. 679. 
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ζήτημα τοῦτο ἀπὸ ἄλλης ἀπόψεως καὶ γράφει: «τὸ βέλος τῆς καμπυλότητος εἶναι κατὰ 
τὸν Ῥεητοςο 65 χιλ. κατὰ τὴν Α. καὶ Δ. πλευρὰν καὶ 123 χιλ. κατὰ τὰς μακρὰς πλευράς. 
᾽Αλλὰ τὸ ἀπὸ τοῦ ἐκ πώρου στερεοβάτου κατασκευασθὲν ἄνδηρον εἶναι ἓν ὀρθογώνιον. 
καὶ κατὰ συνέπειαν μακρότερον τοῦ πλάτους. Ἂν αἱ καμπύλαι ἦσαν συμμετρικαὶ ἓν 
σχέσει πρὸς τοὺς ἄξονας ἑκάστης προσόψεως, τὸ βέλος θὰ ἦτο διάφορον’ κατὰ συνέ- 
πειαν ἡ κορυφἡ τῆς καμπύλης κατὰ τὰς πλαγίας ὄψεις θὰ ἧἦτο ὑψηλοτέρα ἀπὸ τὰς τῆς 
προσθίας καὶ ὀπισθίας ὄψεως' πρὸς ἀποφυγὴν τοῦ δυσαρέστου τούτου ὑπεβίβασεν ὁ 
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469. Γραφικὴ ἁρμηνεία τῆς διαφορᾶς ὑψομέτρου τοῦ στερεοβάτου μεταξὺ Α. καὶ Δ. πλευρᾶς (κατὰ Τῃομοτ). 


ἀρχιτέκτων τὸ κυρτὸν ἄνδηρον, ἐφ᾽ οὗ ἑδράζεται ὃ ναός, ἀπὸ Δ. πρὸς Α. κατὰ 58 χιλ. 
Οὕτω, κατὰ τὰς μακρὰς πλευράς, ἡ κορυφὴ δὲν εὑρίσκεται πλέον εἰς τὸ µέσον, ἀλλὰ 
πλησιάζει πρὸς τὴν Δ. πρόσοψιν)». 

Εἰς τοῦτο παρατηρεῖ ὁ Οοἱήρποπ ἀκόμη, πρὸς ἀντίκρουσιν τῆς κατηγορίας, ὅτι ἡ 
καθίζησις αὐτή, ὡς γενικῶς καὶ ὅλη ἡ καµπυλότης, ἦτο ἀπρόβλεπτος καὶ ὀφείλεται 
εἰς ὑποχώρησιν τῶν πωρίνων θεμελίων καὶ ὅτι ἀκριβῶς τὸ βαθύτερον σημεῖον της πί- 
πτει ἐκεῖ, ὅπου τὸ κτίριον ἐπικάθηται ἐπὶ τοῦ φυσικοῦ βράχου. 

Τὸ ἀποτέλεσμα τοῦτο καθίσταται νοητὸν εἰς τὸ παρατιθέµενον σχέδιον (εἶκ. 469). 

Ἑλέπομεν ἐξ αὐτοῦ, ὅτι ἂν θεωρήσωμεν τὰς μακρὰς πλευρὰς ὄχι κατὰ τὸν κάθετον, 
ἀλλὰ κατὰ τὸν λοξὸν ἄξονα, τὰ γωνιαῖα σημεῖα τοῦ θριγκοῦ πίπτουν εἰς τὸ αὐτὸ ὕψος. 
Καὶ ἐπειδὴ ὁ ὀφθαλμὸς δὲν παρατηρεῖ τὴν μικρὰν κλίσιν τῶν 58 χιλ. κατὰ τὴν μακρὰν 
ἕκτασιν τῶν 70 σχεδὸν µέτρων, ἀλλὰ τοὐναντίον εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ συνδέσῃ τὰς 


1, Όομμαονον κατὰ Μλοκε, Ἡε Ρατίνόπση, Ρατίς 1995. 
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γωνιαίας ἀκμὰς διὰ χορδῆς, δηλαδὴ νὰ ἑνώσῃ μὲ χορδὴν τὸ ὑπὸ τοῦ θριγκοῦ σχη- 
ματιζόμενον ἐλαφρὸν τόξον, τότε ὀφείλει νὰ προκύψῃ ἐπίσης ἀθελήτως ἡ ἐπὶ τοῦ 
λοξοῦ ἄξονος τοποθέτησις, πρᾶγμα εἰς τὸ ὁποῖον ἐπίσης συντρέχει καὶ τὸ γεγο- 
νός, ὅτι πάντοτε µόνον δύο καθέτως συναντώµενα µέτωπα εἶναι ὁρατά. Διὰ τούτου 
ὅμως ἐπετυγχάνετο τὰ ὑψηλότατα σημεῖα τῆς Δ. προσόψεως καὶ τῶν μακρῶν πλευρῶν 
νὰ πίπτουν ἐπὶ τῆς αὐτῆς ὁριζοντίας, οὕτως, ὥστε εἰς τὸν ἀπὸ µεγαλυτέρας ἀποστάσεως 
πλησιάζοντα θεατήν, καὶ τοῦτο ἦτο µόνον ἀπὸ Δ. δυνατόν, προσεφέρετο µία τελείως 
ὁμαλὴ ὄψις τοῦ ναοῦ. 

Ἡ μεγίστη ὑπερύψωσις τοῦ στυλοβάτου εἶναι, ἀφοῦ ὁ ἄξων τοῦ γωνιαίου κίονος εἷ- 
ναι μόλις 001 μ. ὑπὲρ τὴν γωνίαν τοῦ στυλοβάτου, 0,127 ἕως 0,128 -Ι|- 0101 µ. -- 0,137 
ἕως 0,138 µ., ἔχει λοιπὸν ύψος ἀκριβῶς τὸ 1/100 τοῦ ὕψους τοῦ ὅλου ρυθμοῦ. 

Ἂν φέρωμεν διὰ τοῦ ὑψηλοτάτου τούτου σηµείου τοῦ στυλοβάτου ἓν ὁριζόντιον 
ἐπίπεδον, τοῦτο ἀποτέμνει ἀπὸ τὸν μανδύαν τοῦ γωνιαίου κίονος ἓν τεµάχιον 0,137 ἕως 
0,138 μ. Λαμβάνομεν οὕτω ἓν ἠλαττωμένον ύψος κίονος 10,437--0,137 -- 10,30µ. ᾽Αφοῦ 
δὲ ὁ θριγκὸς ἐδῶ, κατὰ τὴν μακρὰν πλευρὰν θεωρούµενος, ἔχει ὕψος 3,393µμ., τὸ ἠλατ- 
τωμένον ὕψος τοῦ ρυθμοῦ γίνεται 13,693 µ., φθάνει λοιπὸν περίπου τὸ ἀπαιτούμενον. 
ύψος τῶν 13,725 µ., κάτωθεν τοῦ ὁποίου ὑπολείπεται µόνον κατὰ 0.035 µ. 

Ὅθεν δυνάµεθα μὲ ἀρκοῦσαν βεβαιότητα νὰ δεχθῶμεν, ὅτι ἡ σχέσις τοῦ θριγκοῦ. 
πρὸς τὸν κίονα θὰ ἦτο ἀρχικῶς 1:3, ἀλλὰ διὰ τῆς κατὰ τὴν γωνίαν συγκρούσεως, ἥτις 
προεκλήθη ἐκ τῆς παραλείψεως τῆς πλαγίας πλακὸς κατὰ τὰ βραχέα µέτωπα καὶ 
εἶχεν ὡς συνέπειαν τὴν κύρτωσιν τοῦ στυλοβάτου, συνεπέφερε καὶ τὴν µεγέθυνσιν. 
τοῦ ύψους τοῦ κίονος, ὅπερ φυσικἀ πανταχοῦ ὤφειλε νὰ διατηρῆται. 

᾿Αφοῦ λοιπὸν πλάτος:μῆκος -- ὕψος:πλάτος -- 4:9, προκύπτει καὶ διὰ τὰ τρία µε- 
γέθη ἡ σχέσις ὕψος-πλάτος:µῆκος -- 16:36 : 8ἱ -- 41:61:93. 

Ἂν ζητήσωμεν τώρα νὰ λάβωμεν ἓν τῶν μερῶν τούτων ὕψ./16-- πλ.|36 -- μῆκ./81, 
τότε λαμβάνομεν μῆκος 0,858 µ. καὶ τοῦτο τὸ µέτρον μᾶς παριστάνει τὴν ἐκ τῶν με- 
λῶν αὐτοῦ τούτου τοῦ ἔργου λαμβανομένην κλίµακα δι’ ὅλον τὸ ἐξωτερικὸν τοῦ κτι- 
ρίου κατὰ ΤΜΕΙΕΓ. 

4 Χ 0,858 -- 3,432 µ. 
12 Χ 0,858 -- 10,296 μ. 
11 κθ,858-- 9,438 μ. 

1 Χχ 0,85. 0,855 µ. 

5Χ 0,858 -- 4,29 µ. 


ἰδεατὸν ὕψος θριγκοῦ. 
» ». κίονος 
» ». κορμοῦ κίονος 
ψος κιονοκράνου --0,86 μ. 
κανονικὸν µεταξόνιον -- 4,29 µ. 
5Χ0,856-- 429 µ.-- ύψος ἀετώματος -- 4,235 -- ὑπερύψωσις 0.052 -- 4,2477 µ. 
21 κ 0,858 -- 18.018 μ. λικὸν ὄψος -- 17,953 -Ι- ὑπερύψωσις 0,0664 -- 180194 µ. 
12 κ 0,858 -- 15 ὕψους κίονος -- 2.0592 -- μῆκος ἄβακος τοῦ γωνιαίου κίονος -- 2,057 
ἕως 2.058 μ.]. 
Ἡ κάτ διάμετρος τοῦ κανονικοῦ κίονος εἶναι 1,904µ. καὶ ἔχει σχέσιν πρὸς τὸ κανο- 
νικὸν µετακιόνιον ὥς 4:9, συμφώνως λοιπὸν πάλιν πρὸς τὴν θεμελιώδη ἀναλογίαν. 


















1: Πάντα τὰ ἀνωτέρω µέτρα κατὰ Ῥενκοςε, ὅ. ᾱ. 
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Ἡ ἄνω διάμετρος εἶναι 1.47 µ. καὶ ἔχει λόγον πρὸς τὴν κάτω ὡς 10 : 13. Τὸ πλάτος 
τῆς τριγλύφου, 0,852 µ., πρέπει νὰ ληφθῇ ἴσον πρὸς τὸ ὕψος 0,858 μ. τοῦ κιονοκράνου 
καὶ ἔχει σχέσιν πρὸς τὸ πλάτος τῆς µετόπης ὡς 2:3, ὅσον αἱ ρίζαι τῶν ὅρων τῆς θεµε- 
λιώδους ἀναλογίας 4 : 9. 

Οὕτω δεικνύει ὁ Παρθενὼν µίαν καλῶς ἐἑσκεμμένην ἀναλογικὴν ἄρθρωσιν εἰς τὴν 
κάτοψιν καὶ τὴν ὄρθωσιν, ἥτις πολλαχῶς συμφωνεῖ πρὸς τὰς τοῦ ἓν Βάσσαις ναοῦ. 
τοῦ ᾽Απόλλωνος καὶ τὰς ὁποίας τούτου ἕνεκα δυνάµεθα νὰ χαρακτηρίσωμεν ὥς ἴδια- 
ζούσας εἰς τὸν Ἰκτῖνον'. Βλέπομεν ὅμως καὶ εἰσαγόμενον εἰς τὴν καμπυλότητα, ἥτις 
χρησιμεύει πρὸς ἄρσιν τῶν ἓν τῇ προσόψει τελουµένων συγκρούσεων, ἓν νέον στοι- 
χεῖον εἰς τὴν ἑλληνικὴν ἀρχιτεκτονικήν, ὅπερ σχηματίζει, ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὴν 
γενικὴν πυραμιδοειδῆ µείωσιν, ἓν οὐσιῶδες αἰσθητικὸν στοιχεῖον τοῦ κατ ἐξοχὴν 
διασήµου μνημείου τῆς ἀττικῆς δωρικῆς τέχνης. 


Ὅσον ἀφορῇ τὸν Ματαιαπἁ, ἀναφέρομεν, ὅτι οὗτος τὰς ὑπὸ τοῦ 1ογά κατα- 
στρωθείσας ἀναλογίας διαιρεῖ εἰς τὰς ἑξῆς τέσσαρας κατηγορίας: 1) τὰς µείζονας, 
ὡς π.χ. τοῦ πλάτους πρὸς τὸ µῆκος τῆς κατόψεως καὶ τοῦ πλάτους πρὸς τὸ ὅλον 
ὕψος τοῦ κτιρίου, 2) τὰς ἑλάσσονας ἢ βοηθητικάς, ὡς π.χ. τὰς τῶν κιόνων --- διαµέ- 
τρου πρὸς ὕψος, τῶν τοίχων --- πάχους πρὸς τὸ ύψος κλπ. καὶ τῶν θυρωμµάτων --- τῆς 
βάσεως πρὸς τὸ ὕψος τῶν, 3) τὰς µεταβλητάς, ἀναλόγως τοῦ ὕψους τῶν κτιρίων”, τῆς 
στάσεως τοῦ παρατηρητοῦ καὶ τῆς γωνίας ὑπὸ τὴν ὁποίαν προσβλέπεται καὶ 4) τὰς 
συµµετρικάς, αἴἵτινες ἐναρμονίζουν τὰς µείζονας πρὸς τὰς ἑλάσσονας. 


Ακολούθως ὁ Ὠϊποπιοο: δέχεται τὰς δύο βασικὰς ἀναλογίας πλάτους πρὸς μῆκος 
στυλοβάτου καὶ πλάτους στυλοβάτου πρὸς ὕψος κτιρίου ὥς 4:93 καὶ προσθέτει νέαν 
ἀναλογίαν τῆς κάτω διαμέτρου τοῦ κίονος πρὸς τὸ µεταξόνιον, ἐπίσης ὡς 4:9. Τὸν 
Ὠϊησπιοος ἀκολουθοῦσι πιστῶς οἱ Ρίοπππε καὶ 1.Ἀνντεπος, οἵτινες ἐπαναλαμβάνουν 
τὴν γενικὴν ἀναλογίαν τοῦ 4:9, χωρὶς νὰ προσθέτουν νέας. 


Τέλος ὁ «. Οτυῦοπ ἀποδέχεται καὶ αὐτὸς τὴν ἀναλογίαν τοῦ 4:9 διὰ τὰς βασι- 
κὰς διαστάσεις, προεκτείνων αὐτὴν καὶ εἰς τὴν σχέσιν τοῦ πλάτους πρὸς τὸ μῆκος 
τοῦ ἐσωτερικοῦ σηκοῦ, ἄνευ τῶν παραστάδων. Προσέτι δὲ’ εὐστόχῶς συνεχώνευσεν εἰς 
τὸ σύγγραμμά του τάς τε παλαιοτέρας καὶ τὰς κρατούσας σήμερον σημαντικὰς αἴσθη- 
τικὰς περὶ τοῦ Παρθενῶνος παρατηρήσεις, περιέλαβε δὲ καὶ συγκρίσεις τῶν άναλο- 
γιῶν αὐτοῦ πρὸς ἑτέρους συγχρόνους καὶ μὴ δωρικοὺς ναούς. Αί ἀνωτέρω µνηµονευ- 
θεῖσαι παρατηρήσεις δύνανται νὰ συνοψισθοῦν ὡς ἑξῆς: 

Κατὰ τὸν 6ον π.Χ. αἰ. αἱ ἐξωτερικαὶ διαστάσεις τῶν ὀρθογωνίων κτιρίων καθωρί- 
ζοντο, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, διὰ στρογγύλων ἀριθμῶν, ἐκ τῶν ὁποίων ἔπειτα συνήγοντο 


1. Τμευρα, Ζυπν ΕεἱοοΝίεΗ - ἀογίνεῖνο Ῥογίριετα[ιοπιρεῖ, Βετίῖη 1918, σ. 42 -45. 

2. Μὲ ἀναφορᾶν καὶ πρὸς τὸν Σοφιστὴν τοῦ ΠΛΑΤΩΝΟΣ (2354: ὅρα καὶ κατωτέρω τὸ περὶ Αἰσθητικῆς κεφάλαιον). 
8, Βλ. Ἰνονη, ἀνωτέρω σ. 679. 

4. Ὠἱο Τοπιρεῖ ἀες Οπ/εσίνοη, Μίπολεη 1966, σ. 162 καὶ 167. 
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καὶ αἱ δευτερεύουσαι. ᾽Αντιθέτως, κατὰ τὴν πρώιµον κλασσικὴν ἐποχὴν (π.χ. τὸν ναὸν. 
τοῦ Διὸς Ὀλυμπίας, 460π.Χ.) οἱ ἀρχιτέκτονες ἐξεκίνουν ἀπὸ µίαν ὠρισμένην θεµελιώ- 
δη διάστασιν, τὸ µεταξόνιον τῆς περιστάσεως, καὶ ἐξ αὐτῆς ὡς µονάδος διεµόρφωνον 
µίαν σαφῆ καὶ νομότυπον ἰχνογραφίαν (κάτοψιν) καὶ ὀρθογραφίαν (πρόσοψιν), ὁπότε 
ὅμως τὰ ἐξωτερικὰ µέτρα τοῦ κτιρίου προέκυπτον ὣς παράγωγα μεγέθη. 

Εὶς τὸν Παρθενῶνα ἐφηρμόσθησαν ἀμφότεραι αἱ ἀνωτέρω ἀρχαὶ εἲς ἓν μεγάλης 
λεπτότητος σχέδιον, μὲ µίαν κυρίαρχον ἀναλογίαν (τὴν ὁποίαν κατ’ ἐξοχὴν ἑτόνισε 
καὶ ὁ Τ1ογά) τὴν 4:9, ἥτις ἔφερεν εἰς συμφωνίαν τὴν κάτοψιν πρὸς τὴν πρόσοψιν καὶ 
τὰς μακρὰς πλευράς. Καὶ δὴ καθωρίσθη τὸ µεταξόνιον, συμφώνως πρὸς τὴν τοῦ ἀρ- 
χαιοτέρου Παρθενῶνος διάµετρον τοῦ κίονος, κατ᾽ ἀναλογίαν 4:9 (1.905 : 4.296 μ.). 
Εἰς τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν τοῦ 4:9 εὑρίσκονται καὶ αἱ ἐξωτερικαὶ ἀκμαὶ τοῦ στυλοβά- 
του (30,88 : 69.50 μ.), τοῦθ) ὅπερ πάλιν, διὰ τῆς ἐνισχυμένης γωνιαίας συστολῆς καὶ 
μιᾶς ἑλαχίστης διαφοροποιήσεωῶς εἰς τὰ μέτωπα καὶ τὰς μακρὰς πλευράς (0.005 μ.), 
ἠδύνατο νὰ ἐπιτευχθῇ. Καὶ τὸ ὀρθογώνιον τοῦ κυρίως ναοῦ ἐπίσης ἔχει, ἄνευ τῶν 
παραστάδων, ἀναλογίαν πλευρῶν 4:9. ἓ 

΄Ἡ ὄρθωσις ἐπίσης εἶναι συνδεδεμένη πρὸς τὴν κάτοψιν: τὸ πλάτος τοῦ ναοῦ ἔχει 
σχέσιν πρὸς τὸ μέχρι τοῦ ἄνω μέρους τοῦ ὁριζοντίου γείσου ὕψος αὐτοῦ ὡς 4:9 (13.72: 
30.88 μ.). ᾽Αβιάστως ἐκεῖθεν εἰσέρχεται τὸ ὕψος τῶν μακρῶν πλευρῶν εἰς τὴν σχέσιν 
τοῦ τετραγώνου τοῦ 4:9, δηλαδἡ 16:8Ι. Οὕτω, διὰ πρώτην φορὰν ἐνταῦθα, ἓν οἰκοδο- 
μικὸν κτίριον συνελήφθη συνθετικῶς, μὲ µίαν δι’ ὅλας τὰς πλευρὰς ἀναλογίαν καὶ 
διὰ μαθηματικῶν συνδυασμῶν ἀπέβη µία ἁρμονικὴ συμφωνία, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὴν 
οὐσίαν ὄχι µόνον τοῦ Παρθενῶνος, ἀλλὰ καὶ παντὸς ἀρχιτεκτονήματος τῆς κλασσι- 
κῆς περιόδου. 

Προσθέτοµεν ἐν τέλει ὅτι, ἂν καὶ ἡ ἐξέλιξις τῶν ἀττικῶν ναῶν ἔτεινε πρὸς ἀραιοτέ- 
ραν τοποθέτησιν τῶν κιόνων τοῦ πτεροῦ («Θησεῖον», Σούνιον), µόνον εἰς τὸν Παρθε- 
νῶνα οἱ κίονες συνεπυκνώθησαν τόσον, ὥστε ἡ σχέσις τῆς κάτω διαμέτρου των Δ 
(11905 ἕως 1,91)1 πρὸς τὸ µεταξόνιον νὰ ἀποβαίνῃ 1:2.25, ἤτοι καὶ πάλιν ὣς 4:9. Μὲ 
τὸ µεταξόνιον αὐτὸ ἡ ὄψις τῆς κιονοστοιχίας τοῦ Παρθενῶνος μᾶς ἐντυπωσιάζει (ἔγ- 
χρωμ. πίν. σ. 100), διότι μᾶς ἐμφανίζει µίαν πυκνότητα, οἵαν δὲν εἶχεν ἕως τότε κανεὶς 
ἄλλος ναὸς τῆς κυρίως Ἑλλάδος”, ἐπιτείνεται δὲ ἀκόμη περισσότερον ἡ ἐντύπωσις 
τῆς πυκνότητος αὐτῆς καὶ διὰ τῆς ἀντιθέσεώς της πρὸς τὴν ραδινότητα τῶν κιόνων, 
τῶν ὁποίων τὸ ὕψος ἔφθασεν εἰς µέτρα, εἰς τὰ ὁποῖα δὲν εἶχεν ἀνέλθει ἕως τότε" (ἄνα- 
λογία Ύ πρὸς Δ, 5,48) (βλ. κατωτέρω). Δεδομένου δέ, ὅτι ἡ ἐξέλιξις τῶν ἀττικῶν ναῶν 
ἔτεινε πρὸς ἀραιότερον τοποθετουµένας κιονοστοιχίας (πρβλ. Ἡφαίστειον, Σούνιον), 
ἐπέτυχεν ἐνταῦθα ὁ Ἰκτῖνος τὴν πυκνοτέραν ἔκφρασιν τῆς ἐξωτερικῆς περιστάσεως 
διὰ καθαρῶς ἀρχιτεκτονικῶν µέσων, ἤτοι τῆς συγχρόνου συμπλησιάσεως τῶν κιόνων 


1. Δηφθέντων ἐκ τῶν ἤδη ἑτοίμων κιόνων τοῦ ἀρχαιοτέρου Παρθενῶνος; βλ. σ. 636. 

2. Οὕτω π.χ. εἰς τὸν ἀρχαιότερον Παρθενῶνα καὶ τὸν ναὸν τοῦ Διὸς τῆς Ὀλυμπίας ἡ σχετικἡ ἀναλογία τῆς κάτω διαμέτρου. 
πρὸς τὸ µεταξόνιον εἶναι 1 : 2,3, εἰς τὸν ναὸν τῆς ᾿Αφαίας 1 : 2,65 καὶ εἰς τὸν ναόν τῆς Κορίνθου 1 : 2,31. Μόνον εἰς τὴν. 
Μ. Ἑλλάδα συναντᾶται πυκνοτέρα τοποθέτησις τῶν κιόνων. Οὕτω π.χ. εἰς τὸν ναὸν τῆς Ποσειδωνίας (νῦν Ἡρας ΙΙ) εἶναι 
11212. 

3. Κορίνθου 4,15, Διὸς Ὀλυμπίας 4,70, ᾿Αφαίας Αἰγίνης 5,32. 
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της καὶ τῆς µειώσεως αὐτῶν. Προεκλήθη οὕτω ζωηρὰ ἡ ἐντύπωσις τῆς πρὸς τὰ ἄνω 
τεινούσης ἐλαφρότητος. 

Ἡ ἀνωτέρω ἀναφερθεῖσα πυκνότης ἐνισχύετο ἐπίσης καὶ διὰ τῶν ἰδιαιτέρως στε- 
νῶν πλαγίων κλιτῶν τοῦ πτεροῦ, τῶν ὁποίων εἰς μὲν τὰ µέτωπα τὸ πλάτος μένει 
κάτω τοῦ συνήθους 1,5 µεταξονίου (ὡς π.χ. εἲς τὸν ναὸν τοῦ Διὸς τῆς Ὀλυμπίας), 
εἰς δὲ τὰς μακρὰς πλευρὰς ἔπρεπεν, ἐπειδὴ ἡ κανονικἡ προέκτασις τῆς ἐξωτερικῆς 
ἀνατολικῆς γραμμῆς τοῦ τοίχου τοῦ σηκοῦ διήρχετο διὰ τοῦ ἄξονος τοῦ δευτέρου 
ἀπὸ τῆς γωνίας κίονος (εἰκ. 468) νὰ γίνεται ἰδιαιτέρως στενόν, λόγῳ τοῦ μικροῦ µε- 
ταξονίου. Τὰ ἀνωτέρω περὶ κλειστότητος λεχθέντα ἦλθε νὰ ἐνισχύσῃ καὶ τὸ ἑξῆς 
περίπλοκον µέτρον : ἀντὶ τῆς θεωρητικῶς ἀπαιτουμένης γῶνιαίας συστολῆς τῶν 
077 µ., τὰ γωνιαῖα µεταξόνια ἀπέβησαν 0,61615 µ. Τούτου ἕνεκα ἄφ᾽ ἑνὸς ἡ περί- 
στασις ἀπέβη ἄκρως στενή, ἐκέρδησεν ὅμως εἰς πυκνότητα καὶ συσσωµάτωσιν τὸ 
σύνολον τῆς γωνίας. ᾽Αφ' ἑτέρου, διὰ τοῦ ἀνωτέρω μέτρου, ἐφαρμοσθέντος εἰς τὰς 
νευραλγικὰς γωνίας τῆς περιστάσεως, ἔνθα δὲν ὑπῆρχε τὸ σταθεροποιὸν βάθος τῶν 
τοίχων τοῦ σηκοῦ, ἔκαμε νὰ πλησιάσουν εἰς αὐτὰς ἐντονώτερον αἱ στηρίζουσαι καὶ 
φέρουσαι δυνάµεις (δηλαδὴ οἱ κίονες), ἤτοι νὰ προκληθῇ σημαντικἡ πύκνωσις τῶν 
γωνιαίων κιόνων, οἵτινες ἐνισχύθησαν ἐπίσης καὶ διὰ σημαντικῆς, 0,043 µ. (--]/44 
τῆς Δ), αὐξήσεως τῆς διαμέτρου των. Τούτου ὅμως γενοµένου, ἠναγκάσθησαν καὶ νὰ 
δεχθοῦν, ὅτι αἱ ἀρχικῶς, ἕνεκα τῆς γωνιαίας συστολῆς τῶν κιόνων, ἀποφευγόμεναι 
διαφοραὶ τῶν στοιχείων τῆς ζωφόρου ἔπρεπε νὰ πραγματοποιηθοῦν διαφόρως, τοῦ- 
το δ᾽ ἐγένετο διὰ προσεκτικῆς συνεχοῦς κλιμακώσεως τοῦ πλάτους τῶν μετοπῶν 
(πρβλ. καὶ ἀνωτέρω σ. 232). 

Δι) ὁμοίων ἀναλογικῶν µέσων ἐπετεύχθη καὶ ἡ ἐντύπωσις τῆς πρὸς τὰ ἄνω τεινού- 
σης ἐλαφρότητος τῆς περιστάσεως. Οἱ κίονες ἐξετάθησαν εἲς ὄψος εἲς µέτρα, εἲς τὰ 
ὁποῖα δὲν εἴχον φθάσει ἕως τότε (Υ -- 5,48 Δ) (βλ. ἀνωτέρω σ. 148). 

Αντιστοίχως, τὰ βαρύνοντα µέρη, δηλαδὴ ὁ θριγκὸς μετὰ τοῦ ὁριζοντίου γείσου, 
ἐκρατήθησαν ἐλαφρὰ καὶ χαμηλά (ὕψος 3.295 µ. -- 1.73 Δ)", τὸ δὲ ἐπιστύλιον, ὅπερ 
ἔφερεν ἕως τότε τὸ µεγαλύτερον βάρος, περιεστάλη τώρα εἰς ύψος ἴσον πρὸς τὸ τῆς 
τριγλύφου. 


Αναλόγους πρὸς τὰς ὑπὸ τοῦ Γ.1ογά διὰ τὸν Παρθενῶνα γενοµένας ἐρεύνας ἄναλο- 
γίας τῶν διαφόρων ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν ἐξετέλεσαν --- ἤδη τὸ 1899 ---διὰ τοὺς ναοὺς 
τῆς Κάτω Ἰταλίας καὶ τῆς Σικελίας καὶ οἱ Κο]άεν/εγ - Ριο[ςίοίη, δηµοσιεύσαντες αὖ- 
τὰς ἓν περιλήψει εἰς τὸ ἐξαίρετον σύγγραμμά των”. 

Οὗτοι ἐμελέτησαν ἀρχικῶς τὰς σχέσεις τοῦ ἐπιστυλίου πρὸς τὴν ζωφόρον καὶ ταύ- 
τῆς πρὸς τὸ γεῖσον. Ἔπειτα τὰς σχέσεις τοῦ πλάτους τῶν τριγλύφῶν πρὸς τὸ τῶν µε- 
τοπῶν, τῶν ὁποίων τὴν ἐξέλιξιν παρέσχον εἰς εἰδικὸν πίνακα (σ. 195). Σημαντικὸν ἐκ 
τῶν ἐρευνῶν τούτων εἶναι τὸ πόρισμα, ὅτι αἱ ἀναλογίαι τοῦ πτεροῦ προέκυψαν ἐκ τοῦ 


1, Ναὸς Πεισισερατιδῶν (Ακροπόλεως) -- 246 Δ, Αφαίας Αϊγίνης 199Δ, Διὸς Ὀλυμπίας 181Δ. 
2. ΚΟιΡΕΝΝΕΥ - Ῥυσμκτειν, Ρο βε]οολἰςοίνοη Τοσιρε! (η [ηιετῖα[ίεη υπά Φίοἱίοη, Βεγίίη 1899, σ. 228 -230. 
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σηκοῦ καὶ ὄχι ἀντιστρόφως, ὡς γράφει ὁ Βιτρούβιος. Κατὰ τὸν τελευταῖον τοῦτον, ὃν 
ἐπικαλοῦνται πάντοτε ὡς ὁδηγόν των οἱ Κοἰάεν/εγ - Ριο]οίείπ, διὰ τὴν σχεδίασιν τῆς 
κατόψεως ἑνὸς ναοῦ πρωτεύοντα ρόλον ἔπαιζον γραμµαί τινες καὶ σημεῖα µαθηµα- 
τικῶς ὁριζόμενα. Ταῦτα ὅμως κατὰ τὴν πρακτικὴν ἐκτέλεσιν ἐδημιούργουν µίαν ἄβε- 
βαιότητα ἂν πράγματι ἴσχυον. 

Οἱ ἀρχαῖοι σηκοὶ ἦσαν γενικῶς µακρότατοι (εἰκ. | 67). εἲς δὲ τοὺς περιπτέρους ναοὺς. 
οὐδέποτε εἴχον τὰς βιτρουβιανὰς ἀναλογίας πλάτους πρὸς µῆκος 1:2, ἀλλὰ μᾶλλον 
114, εἲς δὲ τὸν ἐννεάστυλον (βασιλικἡν) καὶ τὸν ἑξάστυλον τῆς Ποσειδωνίας (νῦν 
ρας Π) 1:3. Βεβαίως αἱ ἀναλογίαι 1:4 καὶ 1:3 ἐξελέγησαν ἑσκεμμένως μὲ τὴν ἐπι- 
θυµίαν ἐφαρμογῆς ἁπλῶν ἀριθμητικῶν σχέσεων. 

Ἐμελέτησαν ἔπειτα οἱ Κοἰάοννεγ - Ριοµείείπ τὸ πλάτος τοῦ πτεροῦ κατὰ τὰς διαφό- 
Ρους πλευρὰς τοῦ σηκοῦ καὶ τὰς σχέσεις τῶν κυρίων γραμμῶν τοῦ σηκοῦ πρὸς τοὺς 
κίονας τοῦ πτεροῦ καὶ καθώρισαν ἁπλᾶς ἀναλογίας, ὑφισταμένας μεταξὺ τῶν µεταξο- 
νίων τῶν στενῶν καὶ τῶν μακρῶν πλευρῶν. 

Σχετικῶς πρὸς τὴν ὀρθογραφίαν τοῦ ναοῦ (πρόσοψιν) συνέκριναν τὰς κάτω διαµέ- 
τρους τῶν κιόνων πρὸς τὸ µεταξόνιον, ὡς δηλαδὴ μᾶς ὁδηγεῖ πρὸς τοῦτο καὶ ὁ Βι- 
τρούβιος, προσθέτουν ὅμως οἱ Κοἰάονεγ - Ριο]ιςίείπ, ὅτι, ἂν ἀντὶ τῆς κάτω διαμέτρου 
χρησιμοποιήσωμεν µίαν µέσην, δηλαδὴ µίαν μεταξὺ τῆς κάτω καὶ τῆς ἄνω διαµέ- 
τρου διάµετρον, ἡ µέση αὕτη διάµετρος εὑρίσκεται εἲς ἁπλουστάτην σχέσιν πρὸς 
τὸ µεταξόνιον’. Τὰς σχέσεις ταύτας ἀναγράφουσιν εἲς τὸν συστηματικὸν πίνακα τῆς. 
σ. 195 τοῦ ἔργου των. 

Προσθέτουσι περαιτέρω οἱ συγγραφεῖς, ὅτι ἂν παραβάλῃ τις τοὺς ἀρχαϊκοὺς πρὸς 
τοὺς µεταγενεστέρους δωρικοὺς ναούς, θὰ ἴδῃ εἰς ἀμφοτέρους ὁμοιόμορφον ἐξέλιξιν, 
βαδίζουσαν ἀπὸ πολὺ στενῶν πρὸς εὑρείας καὶ πρὸς πολὺ εὑρείας κιονοστοιχίας. Ἐπι- 
στοποίησαν ἐπίσης καὶ ὅτι τὸ ύψος τοῦ κίονος αὐξάνεται κατὰ τὰ τέλη τῆς ἀρχαϊκῆς 
περιόδου. 

Εἰς τὸν ἐν Ποσειδωνίᾳ ναὸν τοῦ Ποσειδῶνος (νῦν ρας ΙΙ) ἀπεδείχθη, ὅτι ὁ ἀρχι- 
τἔκτων δὲν ἐξεκίνησε πλέον ἀπὸ τὸν σηκὸν διὰ νὰ καθορίση τὰς κιονοστοιχίας, ἀλλ᾽ 
ἀπὸ τὸ κανονικὸν µεταξόνιον τῶν κιονοστοιχιῶν καὶ ἐκεῖθεν καθώρισε, μὲ ἁπλῆν σχέ- 
σιν,τὸ µεταξόνιον καὶ ἐπανέλαβε τὴν αὐτὴν σχέσιν εἲς τὸ τρίγλυφον, ὅπερ ἐξήρτησεν 
ἀπὸ τὴν µέσην διάµετρον. 

Καὶ ὁ σηκὸς ὤφειλε καθ) ὅλας τὰς διαστάσεις αὐτοῦ νὰ κανονισθῇ συµφώνως πρὸς, 
τὰς ὑπὸ τοῦ περιστυλίου ὁριζομένας γραµµάς. ὍὉ τρόπος οὗτος ἀντιλήψεως πλησιάζει 
κάπως πρὸς τὴν ὑπὸ τοῦ Βιτρουβίου παρεχομένην ἀναλογίαν τῆς ζωφόρου 2:3 ἣ 1:] καὶ 
1/2, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἐντελῶς ἡ αὐτή, ἐπειδὴ ὁ Βιτρούβιος κάµνει ἀποκλειστικῶς χρῆσιν 
τῆς κάτω διαμέτρου. 


1. Ἔ. ἀ. σ. 230: πρβλ. καὶ σ. 127. Τὴν σχέσιν εἶχε ἤδη ἐπισημάνει ὁ Αυο. Αυκὲς, Ειμθες «ες ἀἱππεησίοης η ργαπά (οπηρ]ο 
46 Ῥαεφίυπη, Ραγῖν 1868, σ. 96 -103. Ἡ. Ἐιενλνν, Ζίπη Οτἱοοβίκοβοη Ῥεγίριοτα[ιεπηρε!, Ώΐίτοη 1935, σ. 203. 15 ΟΟπΗΟΝΙΣΝ,, 
Ίνα Μοάμ]οτ, 1; Αποϊήιεείωτο ά' Αι[οιά΄ Ἠμή, Ῥομίομπο 9/Φείαο, 2ᾳ ἔκδ. Ρατΐς 1951. 
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ΜΟΝΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 


Πολὺ ἀσφαλέστερον θὰ βοηθηθῶμεν εἰς τὴν ἐξεύρεσιν τῶν ἀναλογιῶν, καταφεύ- 
Ύοντες εἰς τὴν µονάδα μήκους τῶν σχετικῶν ἔργων, διότι αὕτη εἶναι συνυφασμένη 
πρὸς τὸ θέμα. Ὡς τοιαύτην ἀριθμητικὴν µονάδα ὁ Βιτρούβιος δέχεται τὴν κάτω διά- 
µετρον τοῦ κίονος, ἥτις ἐκαλεῖτο λατινιστὶ μὲν πιοάμ]ας, ἑλληνιστὶ δὲ ἐμβάτης. Δι’ αὖ- 
τῆς μετρεῖ ὁ Βιτρούβιος ἅπαντα τὰ ἀρχιτεκτονικὰ µέλη. 

Κατὰ τὸν Βιτρούβιον! ὁ ἐμβάτης τῶν δωρικῶν ναῶν, ἀπὸ τοῦ ὁποίου πάντα τὰ ἄλλα 
ἐξαρτῶνται, πρέπει νὰ ὁρίζεται διὰ μερισμοῦ τοῦ στυλοβάτου τῆς προσόψεως. Έτοης 
αράίς ἀοτίσᾶε ἵη Ίοοο, 41ο οοΙωπιπᾶε οοποἑυμπίως, ἀῑνίάαίωτ, 5ἱ ἰείταδιγ]ος οτε, ἵπ 
Ρατῖες ΧΧΥΠΙ, οἱ Πεχαςίγ]ος ΧΧΧΧΙΠΙ. Εκ Πὶς ραΓ5 υπ οσίέ πιοάυ]5, απἱ Οταρος επιθα- 
τετ ἀϊσίεας, ουίας πιοβμ]ί οοπο(μίίοπο ταοπαοἰπα(ἰοπίδις ο[Ποϊωπίαγ οπιπίς οροσίς 
ἀῑφιτίθείοπες. Περὶ τῶν ὀκταστύλων, οἷος ὁ Παρθενών, ναῶν δὲν κάµνει λόγον ὁ Βι- 
τρούβιος εἰς πόσα µέρη πρέπει νὰ διαιρεθῇ ὃ στυλοβάτης, ἵνα ἐπιτύχωμεν τὸν ἐμβά- 
την". Ας ἴδωμεν ἤδη κατὰ πόσον συµβιβάζονται τὰ ὑπὸ τοῦ Βιτρουβίου λεγόμενα 
πρὸς τὰ πράγµατα, ὡς ἐφήρμοσεν αὐτὰ εἰς τὸ ἑξάστυλον «Θησεῖον» ὁ ΚοοἈ". Τὸ «Θη- 
σεῖον» εἶναι ἑξάστυλος δωρικός, ὅθεν ὁ διαιρέτης τοῦ στυλοβάτου εἶναι, κατὰ τὰ ᾱ- 
νωτέρω, 42 καὶ ὁ ἐμβάτης ὤφειλε νὰ εἶναι 13,72 : 42 -- 0,3266 µ. 

Τὸ διὰ τῆς χρήσεως τοιαύτης µονάδος προκῦπτον ἀποτέλεσμα εἶναι ἀλλόκοτον 
καὶ ἀνακριβές, ὡς τὰ ἑξῆς παραδείγματα δεικνύουν: 1) ογαφείτιάο οοἵωππηατιπῃ (λέγει 
ὁ Βιτρούβιος αὐτόθι) οτῖι ἁποτυπῃ πιοάμἰοτιπ΄ ἑπομένως Δ.-- 2 πιοά! -- 0,6532 µ., 
ἐνῶ πράγματι ἡ κάτω διάµετρος τοῦ Θησείου εἶναι 1.018 µ. ἤτοι παρουσιάζει διαφο- 
ρὰν μήκους ϱ0,3648 μ.! 2) τὸ ὕψος Υ τοῦ κίονος σὺν τῷ κιονοκράνῳ (αΗ(ιάο οιπι οᾱ- 
Ρἰείο ΧΠΠΙ, Βιτρούβιος αὐτόθι) εἶναι 14 πιοάυ]ὶ ἤτοι 14 ἐμβάται -- 4,5724 µ., ἐνῶ 
πράγματι εἶναι 5,712 µ., δηλαδὴ παρουσιάζει διαφορὰν 1 1396 μ. 

Τὰ παραδείγματα ταῦτα, τὰ ὁποῖα συνοδεύονται καὶ ὑπὸ ἄλλων ὁμοίας φύσεως, δει- 
κνύουν τὴν ἀνακρίβειαν τῶν ὑπὸ τοῦ Βιτρουβίου παρεχοµένων δωρικῶν µέτρων. 

Ὅσον ἀφορᾷ τὰς ἀναλογίας παρατηροῦμεν, ὅτι παρὰ Βιτρουβίῳ πολὺ σπανίως συµ- 
βαδίζουν μὲ τὸ σύστηµα τοῦ ἐμβάτου ἁπλαῖ ἀριθμητικαὶ σχέσεις’ ἐξαίρεσιν τοῦ κανό- 
νος τούτου παρουσιάζει µόνον ἡ τοῦ πλάτους τῆς τριγλύφου πρὸς τὸ τῆς µετόπης 
2:34, ὡς καὶ ἡ τοῦ ὕψους τοῦ ἐπιστυλίου πρὸς τὸ τῆς τριγλύφου». ᾿Αριθμητικὴ διαίρε- 
σις, πλὴν τῆς τοῦ στυλοβάτου, παρουσιάζεται παρὰ Βιτρουβίῳ µόνον εἰς τὸ δωρικὸν 
κιονόκρανον”, πάντοτε ὅμως κυριαρχεῖ ὁ ἐμβάτης, χωρὶς οὐδαμοῦ ὁ Βιτρούβιος νὰ 
ἀναφέρῃ ποίαν σχέσιν εἴχεν οὗτος πρὸς τὸ ἓν χρήσει µέτρον ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου. 


1. Ρε Απο. 1ν 1,3. 

2. Τοῦτ' αὐτὸ παρεδέχθησαν πρὀ ἑνὸς καὶ πλέον αἰῶνος διὰ τὸν ὁρισμὸν τοῦ ἀρχαίου ποδὸς καὶ οἱ Ραοςλκη, Ῥενκοςε, 
Άσα, Αυκὲς, 

3, διµάΐοη Ζυπη Τμοκευσίοπηρεὶ, σ. 4. 

4. ΒΠΤΡΟΥΒΙΟΣ 1Ν, 3,4. 

5. Αὐτόθι. 

6. Αὐτόθι. 











Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 607 


Μένει τούτου ἕνεκα τελείως ἀσαφὲς κατὰ ποῖον τρόπον ἐγίνετο ἡ παραγγελία τῶν 
λίθων εἰς τὰ λατομεῖα καὶ πῶς ἐμετροῦντο ἀργότερον οἱ ἐκ τοῦ λατοµείου λίθοι εἰς 
τὸ ἐργοτάξιον. Δὲν μᾶς βοηθεῖ κατὰ τὰ ἀνωτέρω ὁ Βιτρούβιος πρὸς εὕρεσιν τῶν γενι- 
κωτέρων ἀναλογιῶν], δι’ ὃ καὶ ἐξαιρέσει τῶν παλαιοτέρων ἐρευνητῶν οὐδεὶς πλέον 
προστρέχει εἰς αὐτόν (πρβλ. καὶ ἀνωτέρω σ. 677). 


Ὁ Κἰεπιαπη, ἀκολουθῶν τοὺς Κοἰάοννον - Ριομείείπ, ἐμφανίζει ἕνα ἐμβαροπόδα 
(Μοάυ]ις[ιςς)”, ὅστις ἰσοῦται πρὸς τὸν μέσον ὅρον τῆς ἄνω καὶ τῆς κάτω διαμέτρου 
τοῦ κίονος. Ὁ νέος οὗτος ἐμβατοπούς, λέγει ὁ Εἰεπιαηπ, θὰ ἐφηρμόσθη εἲς τὸν Παρ- 
θενῶνα, μὲ σκοπὸν τὴν ἀποφυγὴν περιπλόκων ὑπολογισμῶν εἴς τινας οὐχὶ σαφῶς 
προκυπτούσας διαστάσεις, τὰς ὁποίας ἐξαρτᾷ ἀπὸ µίαν νέαν µονάδα µέτρου, τῆς ὁ- 
ποίας, ὡς φρονεῖ, θὰ εἶχεν ἀνάγκην ὁ Ἰκτῖνος! Τὸν ἐμβατοπόδα τοῦτον παραδέχεται 
ὡς µονάδα μετρήσεως καὶ τὸν ἐξισώνει πρὸς 1,8685 τοῦ ποδός, ὁπότε τὸ κανονικὸν 
µεταξόνιον προκύπτει ὡς στρογγύλος ἀριθμός, διότι 7 Χ 1,8685 -- 130795 π. -- 4,29 µ., 
ὅπερ ἰσοῦται πρὸς τὸ µεταξόνιον. Ἐντούτοις καὶ αὐτὸς ὁ σπάνιος ἐμβατοποὺς δὲν θὰ 
κατεῖχε τὴν αὐτὴν θεμελιώδη σηµασίαν, τὴν ὁποίαν κατέχει καὶ ὁ πραγματικὸς ἐμ- 
βάτης τοῦ Βιτρουβίου. Κατὰ ταῦτα, τὸ ζήτημα τῆς ἀμοιβαίας σχέσεως µέτρου τοῦ 
ἔργου καὶ ἀναλογίας ἐπανέρχεται πάλιν εἰς τὴν αὐτὴν θέσιν, εἲς τὴν ὁποίαν εἶχε τεθῆ 
πρὸ πλέον τοῦ ἡμίσεος αἰῶνος ὑπὸ τοῦ 5ομι]ίζ". Μόνον ὅταν καθορισθοῦν γεωµετρι- 
κῶς ἐν κατόψει καὶ ὀρθώσει αἱ γενικαὶ σχέσεις ἀποβαίνει τὸ ζήτημα ὀξύ: διότι πῶς 
συµβιβάζεται π.χ. ἓν τῶν ἓν ᾿Αττικῇ ἓν χρήσει θεμελιωδῶν µέτρων --- σολώνειος, 
φειδώνειος καὶ αἰγινητικὸς ποὺς --- μὲ τὴν ἴδέαν τῆς κατόψεως; Κατὰ τὸν Κοοᾖ”, 
ἐρευνήσαντα λεπτομερῶς τὸ «Θησεῖον», ὑφίσταται τοιαύτη δυνατότης εἲς τὸ μνημεῖον 
τοῦτο. Πρέπει ὅμως νὰ προβαίνῃ τις εἰς τοιαύτας ἐρεύνας, λέγει ὁ ΚοςοἩ, μὲ πολλὴν 
προσοχήν: νὰ ἀποσαφηνίζῃ τὰς µεγάλας ἀρθρώσεις ἐν ὀρθώσει καὶ νὰ γνωρίζῃ εἲς 
ποῖα σημεῖα ἀρχίζει µία νέα ἀναλογία. Πάντως προσθέτει, ὅτι µόνον τὸ µέτρον τοῦ 
ἔργου δὲν ἀρκεῖ πρὸς κατανόησιν τῶν ἀναλογιῶν, ἀλλὰ πρέπει νὰ λαμβάνωνται ὑπ᾽ 
ὄψιν: 1) γεωμετρικὰ ὅμοια σχήματα, 2) σημαντικὰ τινὰ σημεῖα, ἐπιτυγχανόμενα διὰ 
διαγωνίων καὶ 3) ἡ χρυσῆ τοµή. Γεωμετρικἡ δηλαδή, κινητὴ σχεδίασις, ὡς τὴν διε- 
τύπωσεν ὁ ΤΠΗίεγςοΗ (βλ. κατωτέρω τὰς σχετικὰς γραφομετρικὰς χαράξεις) θὰ προη- 
γήθη ἀσφαλῶς τῆς ἀκάμπτου ἀριθμητικῆς. 

Σχετικῶς πρὸς τὸν Παρθενῶνα γράφει ὁ Εἰεπιαπη, ὅτι ἐνῶ εἲς τὴν Μ. Ἑλλάδα ἡ 
περίστασις ἐσχεδιάζετο γενικῶς ἀπὸ τοῦ τέλους τοῦ 6ου π.Χ. αἲ. ἐπὶ τῇ βάσει τῶν 
µεταξονίων, δὲν συνέβαινε τοῦτο καὶ εἰς τὴν κυρίως Ἑλλάδα. Ὁ Παρθενὼν ἐσχεδιά- 
σθη κατ’ αὐστηρῶς δωρικὸν τρόπον μὲ τὰ µέτρα τοῦ στυλοβάτου καὶ ἀποκτᾷ τὸ κα- 
νονικόν του µεταξόνιον µόνον τῇ βοηθείᾳ ἑνὸς ἰδιαιτέρως διὰ τὴν κάτοψιν ἐπινοηθέν- 
τος ἐμβατόποδος' ὁ σηκὸς καὶ ἡ περίστασις μένουν ὡς πρότερον τελείως ἀσύνδετα. 


1. Κοσηι, ἕ. ἁ. σ. 73. 

2, Ἔ. ᾱ, σ. 203. 

. ΥΝ, ΦοµυντΣ, Ρἱε Ἠατπιοπίς ἵη ἄογ Βαυκυησί, Ηαηπονος 1891. 
4. διωάΐσῃ ἆυπι Τμεσουφιοπηρε!, σ. 70 ἐξ. 
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Ἡ περιπλοκὴ τοῦ σχεδίου τῆς κατόψεώς του δεικνύει ἀρκετὰ σαφᾶς, ὅτι δὲν δικαιού- 
µεθα νὰ θεωροῦμεν ὡς δωρικὴν ἐπινόησιν τὸ κανονικὸν µεταξόνιον. Σχετικῶς πρὸς 
τὸν εἰς τὸν Παρθενῶνα ἐφαρμοσθέντα πόδα, ὁ Εἰεπιαππ γράφει, ὅτι ὁ Ὀδτρίε]ά ἐδέ- 
χθη ὡς πόδα τὸ 0,327 µ., θεωρεῖ δὲ αὐτὸν γενικῶς ὥς κυμαινόµενον μεταξὺ 0,326 καὶ 
0,330 µ. καὶ ἠθέλησε, πλὴν ἄνευ ἐπαρκῶν στοιχείων, νὰ τὸν ἀποδείξῃ ὑπάρχοντα καὶ εἲς 
τὸν Παρθενῶνα, ὡς ὑπῆρχε καὶ εἲς τὸ Ἡραῖον καὶ τὸν ναὸν τοῦ Διὸς τῆς Ολυμπίας. 

Ἡ θεωρία τοῦ ΕἰεπιαηΏ περὶ ἐμβατόποδος δὲν ἐγένετο δεκτή. Ὅ Κοςῇᾳ ἰδιαιτέρως 
διετύπωσε λεπτομερῶς” τὰς σχετικὰς περὶ αὐτοῦ ἀντιρρήσεις. Πολὺ ἀσφαλέστερον 
δυνάµεθα νὰ ἀναφερθῶμεν εἰς τὴν µονάδα µετρήσεῶς, τὸν πόδα, τὸν ὁποῖον ἐφήρ- 
µοζον οἱ ἀρχαῖοι καὶ τὸν ὁποῖον δυνάµεθα νὰ συναγάγωµεν ἐκ τῶν διασωθεισῶν οἶκο- 
δομικῶν ἐπιγραφῶν, αἴτινες περιλαμβάνουν ἀκριβῆ µέτρα καὶ διά τὰς τρεῖς διαστάσεις 
τῶν οἰκοδομικῶν μελῶν εἰς πόδας, ἡμιπόδια καὶ παλαστάς”. 


Καθορισμὸςτοῦ ποδός. Πρέπει κατ ἀρχὴν νὰ ἐξακριβωθῇ τὸ μῆκος τοῦ ποδὸς 
ἓν σχέσει πρὸς τὸ γαλλικὸν µέτρον. Πρὸς καθορισμὸν τοῦ ποδὸς ἐστηρίχθησαν ἀρχικῶς 
εἲς τὰ ὑπὸ τοῦ Βιτρουβίου λεγόμενα’, καθ’ ἃ ἡ μονὰς μήκους τῶν διαφόρων μορφῶν τῶν 
ναῶν (τετραστύλου, ἑξαστύλου) εὑρίσκετο ἀρχικῶς διὰ τῆς διαιρέσεως τοῦ µήκους τοῦ 
στυλοβάτου τῆς στενῆς πλευρᾶς δι’ ὠρισμένου ἀριθμοῦ (27 διὰ τοὺς τετραστύλους καὶ 
42 διὰ τοὺς ἑξαστύλους). Περὶ τῶν ὀκταστύλων, οἷος ὁ Παρθενών, δὲν κάµνει λόγον ὁ 
Βιτρούβιος (βλ. ἄνωτ.), ἀλλ᾽ ἕνεκα τοῦ γνωστοῦ χαρακτηρισμοῦ του ὡς ἑκατομπέδου 
διῄρεσαν οἱ ἐρευνηταὶ τὸ μῆκος τοῦ στυλοβάτου κατὰ τὴν κυρίαν πλευράν του, ἤτοι 
τὴν ἀνατολικήν, διὰ τοῦ 100. Ἡ διαίρεσις ὅμως αύτη ἔδωκε διάφορα ἀποτελέσματα, 
Ένεκα τῆς διαφορᾶς τῶν γενομένων μετρήσεων. Οὕτω, ὡς μονὰς μήκους τοῦ ἔργου 
ἐθεωρήθη, ἐκ μὲν τῶν μετρήσεων τοῦ 1. δίματί” ὡς ἔχουσα μῆκος 0.30827 μ., ὑπὸ τοῦ 
Α.. Ῥασσατά 5 0,3085 µ. καὶ ὑπὸ τοῦ Ῥοητοςεῖ 0,3088 µ. Συµφώνως πρὸς τὰ ἀνωτέρω τὸ 
ἀληθὲς µῆκος τῶν τεσσάρων πλευρῶν τοῦ Παρθενῶνος συνέταξεν ὁ Αιτὸς», ἐπὶ τῇ 
βάσει τῶν ἀκριβῶν μετρήσεων τῶν τριῶν ἀνωτέρω ἀρχιτεκτόνων καὶ τῶν ἰδικῶν του. 

“Ὁ Αιτὸς ἰδιαιτέρως, στηριζόμενος εἰς τὰς ἐπιγραφάς, αἴτινες χαρακτηρίζουν τὸν 
Παρθενῶνα ὡς ἑκατόμπεδον, ὑπεστήριξεν, ὅτι τὸ μῆκος τοῦ ἀρχαίου ποδὸς δύναται 
νὰ συναχθῇ ἐκ τοῦ µήκους τοῦ στυλοβάτου τῆς προσόψεως (Α. πλευρᾶς) τοῦ νασῦ, 
διαιρουµένου διὰ τοῦ 100, ἔκαμε δὲ τοῦτο, ἐπειδὴ ἡ πρόσοψις ἐθεωρεῖτο ἡ κυριωτάτη 
πλευρά, ἀφοῦ καὶ οἱ ναοὶ ἐχαρακτηρίζοντο (τετράστυλος, ἑξάστυλος) ἀναλόγως τοῦ 
ἀριθμοῦ τῶν κιόνων, τοὺς ὁποίους εἴχον κατὰ τὴν πρόσοψιν, ὅθεν καὶ τὸ ἐπίθετον 


1. Ἐ, ᾱ, σ. 14. 

2. Ἔ. ἁ, σ. 12. 

3, Ώόπρεειο, ΑΜ 15, 1890, σ. 169 ἐξ. Τοῦτο ἠμφεσβήτησεν, ἀλλ’ ἀνεπιτυχᾶς, ὁ ΊΝ. 5οµυιτα ἓν ὙΜογκπιαςς υπά ΖαΗ]οα- 
νογλβ]ιρΐκοο μεἰοοῖν. Τεπηρεί, 1851. 

4. Ώο Ατοίι ΙΝ, 3, 3. 

5. Απιηυῄιίες οἳ Αίῑνοης, τ. 11, οπάση 1787, σ. 8 - 9. 

6. Παρὰ Αυα. Αυκὲς, Ειμάο εις Ίο ἀἰπποησίοης «νι Ῥαγϊνέποη, Ν]πηος 1867, σι 12 - 13. 

1. Ρεπεῖρ]ες, σ. Ἱ. 

Β. Ἔ, ἁ. σ. 13 -16. 
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ἑκατόμπεδος τῶν ἐπιγραφῶν εἰς τὴν πρόσοψιν πιθανώτατα ἀναφέρεται. Τὰς προσό- 
Ψεις ἄλλωστε τῶν ναῶν ἀπεικόνισαν καὶ οἱ ἀρχαῖοι ἐπὶ τῶν νομισμάτων των]. 

Τὸ μῆκος τοῦ ποδὸς ὁρίζει εἰς 0.3089 µ., προφανῶς προκῦπτον ἐκ τῆς διὰ τοῦ 100 
διαιρέσεως τοῦ ὑπ᾿ αὐτοῦ µετρηθέντος µήκους τοῦ στυλοβάτου τῆς ἀνατολικῆς πλευ- 
ρᾶς (30.89 μ.). 

"Αλλοι ἐρευνηταὶ ὅμως, ἤδη ἀπὸ τοῦ 8ροπ” καὶ τοῦ Ὁςείπρ", εἰς οὓς προσετέθη ἀρ- 
γότερον καὶ ὁ Ώδτρίο]ά", ὡς ἑκατόμπεδον νεὼν δὲν θεωροῦσι τὸν ἔχοντα μῆκος προσό- 
ψεως 100 ποδῶν, ἀλλὰ τὸν ἔχοντα μῆκος σηκοῦ (ἢ κυρίως ναοῦ) 100 ποδῶν (βλ. ἄνω- 
τέρω σ. 350, σημ. Ι). Ἐπειδὴ δὲ τὸ ἐλεύθερον μῆκος τοῦ ναοῦ δὲν ἐπήρκει µόνον δι᾽ 
ἑκατὸν πόδας, προσέθεσαν εἰς αὐτὸ τὸ πάχος τῶν δύο ἐγκαρσίων τοίχων (2,056 µ. -- 
0.902 μ.), ὁπότε ἓν συνόλῳ τὸ μῆκος ἀπέβαινε, κατὰ Ὠδτρ{ε]ά μὲν 32,84 µ., ἤτοι ἴσον 
πρὸς 100 πόδας τοῦ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐρευνητοῦ καθορισθέντος μήκους ποδὸς 0.328 µ.", 
καθ’ ἡμᾶς δὲ ϱ,32878 µ. 

᾽Αφ΄ ἑτέρου ὁ 5ίονεπςῖ, µελετήσας τὰ ὑπὸ τῆς οἰκοδομικῆς ἐπιγραφῆς ΙΟ , 372 ἄνα- 
φερόμενα µέτρα τῶν διαφόρων μελῶν τοῦ Ἐρεχθείου, ἓν σχέσει πρὸς τὸν ὑπὸ τοῦ. 
Ώδτρ[ε]ἁ πόδα τῶν ϱ,325 µ., εὗρεν, ὅτι τοῦτο τὸ µέτρον ἐφαρμόζεται εἰς τὰ κτίρια τῆς 
᾿Ακροπόλεως, μὲ ἐλαφρὰς ὅμως ἑκάστοτε παραλλαγάς. 

Ἐντούτοις ἡ διὰ τῆς ἑρμηνείας ταύτης τοῦ ἑκατομπέδου συναγωγὴ τοῦ µήκους 
τοῦ ποδὸς παρέχει, κατὰ τὰς νεωτάτας ἐρεύνας τοῦ Ὠϊηρπιοοτ", ἐσφαλμένα ἀποτελέ- 
σµατα! διότι τὸ ἐσωτερικὸν μῆκος τοῦ σηκοῦ ἰσοῦται πρὸς 91,5 ἑλληνικοὺς (δωρικοὺς) 
πόδας καὶ θὰ ἀπέβαινε 100,5 δωρικοὶ πόδες ἐὰν συμπεριελαμβάνοντο εἲς αὐτὸ οἱ κατὰ 
τὰ δύο ἄκρα τοῦ σηκοῦ ἐγκάρσιοι τοῖχοι, ἀλλὰ µία κατὰ γράµµα ἐφαρμογὴ τῆς λέξεως 
ἑκατόμπεδος, λέγει ὁ Ὠϊπεπιοος, δὲν φαίνεται ἐνδεικνυομένη. 

Συνεχίσας περαιτέρω τὰς ἐπὶ τοῦ ποδὸς ἐρεύνας του ὁ Ὠίπσπιοος», ἀπὸ τοῦ 1910 µέ- 
χρι σήμερον, κατέληξεν εἰς τὸ συμπέρασμα, ὅτι τὸ ὑπὸ τοῦ Ὠδτρ[ε]ά καθορισθὲν μῆ- 
κος ποδὸς 0,325 μ. ἦτο πολὺ μέγα καὶ ὅτι θὰ πρέπει νὰ ὁρισθῇ μεταξὺ 0,32600 µ. καὶ 
0,32725 μ.., προτείνει δὲ ὁ ποὺς οὗτος νὰ ὀνομασθῆῇ μᾶλλον δωρικός, λόγῳ τῆς εὑρείας. 
του χρήσεως καὶ ἔξω τῆς ᾽Αττικῆς"'. Τελικῶς ἡ ἐξέτασίς του κατέληξεν εἰς τὰ ἑξῆς 
συμπεράσματα", ὅτι ὁ δωρικὸς ποὺς ὅλης τῆς Ἑλλάδος ἰσοῦτο πρὸς 0,32648 µ., τῆς 
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Σικελίας πρὸς 0,32672 μ. καὶ εἰδικώτερον τοῦ Παρθενῶνος καὶ τῶν Προπυλαίων 
πρὸς 0,.32685 μ.. 


ΓΡΑΦΟΜΕΤΡΙΚΑΙ ΧΑΡΑΞΕΙΣ 


1. Αναλογικαὶ χαράξεις. Ἐξητάσαμεν ἕως τώρα τὰς ἀριθμητικὰς ἀναλογίας, 
αἴτινες ἰσχύουσιν εἰς τὸν Παρθενῶνα, συναχθείσας εἴτε δι’ ἀπ᾿ εὐθείας μετρήσεων τῶν 
διαφόρων μερῶν, εἴτε καὶ δι’ ἀναγωγῆς αὐτῶν πρὸς τὴν µονάδα τοῦ μήκους. Δυνάμεθα 
ὅμως νὰ συναγάγωµεν αὐτὰς καὶ διὰ γεωμετρικῶν χαράξεων, ἐπειδὴ εἲς τὰς ἀριθμητι- 
κὰς σχέσεις ἑνὸς ἔργου, δὲν εἶναι σαφὴς ἡ αἴσθησις τῶν ἁρμονικῶν ἀναλογιῶν του, 
ἀπὸ τὰ ὁρατὰ μεγέθη του καὶ δύναταί τις οὕτω νὰ δηµιουργήσηῃ καλλιτεχνικῶς ἀξιό- 
λογα ἀποτελέσματα, χρησιμοποιῶν τὰς γραφικὰς µεθόδους χαράξεων, ἐκ τῶν ὁποίων 
παραθέτοµεν τὰς σπουδαιοτέρας. Ἐκ τούτων πολὺ μᾶς βοηθεῖ ἡ λεπτότατα µελετη- 
µένη, κινητὴ καὶ καλλιτεχνικἡ μέθοδος γεωμετρικῆς σχεδιάσεως, τὴν ὁποίαν ἐφήρμο- 
σεν εἰς τὸ περὶ ἀναλογιῶν σύγγραμμά του” ὁ Αιρ. ΤΗίεΓσςΗ, ἤτοι ἡ τῆς γεωμετρικῆς 
ἀναλογίας, ἥτις ὑφίσταται μεταξὺ τῶν μερῶν καὶ τοῦ ὅλου, ἀκολουθοῦσα ἕνα κατὰ τὴν 
ἀρχαιότητα μὲ σαφῆ συνείδησιν ἀσκηθέντα κανόνα”. 

Ὁ διάσημος Γερμανὸς ἀρχιτέκτων, γράφων εἰς τὸ περὶ ἀναλογιῶν τῆς ᾿Αρχιτεκτο- 
νικῆς βιβλίοντου", συμφωνεῖ μὲν ὡς πρὸς τὸ ὅτι τὰ µέρη ἑνὸς κτιρίου ὀφείλουν νὰ εὑρί- 
σκωνται εἰς ὀρθὴν σχέσιν πρὸς ἄλληλα καὶ πρὸς τὸ ὅλον, διερωτᾶται ὅμως ἂν πρέ- 
πει αὕτη νὰ ἐκφράζεται δι’ ἀριθμῶν ἢ δι᾽ ἁπλῶν γεωμετρικῶν σχημάτων, ἵνα ἐπιτυγ- 
χάνεται τὸ κάλλος τοῦ ἔργου. 

«Εἰς τὴν µουσικήν, λέγει, ἡ σχέσις τῶν συμφωνούντων φθόγγων ἐπετεύχθη δι’ ἄρι- 
θμῶν. Τοῦτ᾽ αὐτὸ διεπίστωσαν καὶ οἱ Φυσικοὶ διὰ τὰ χρώματα. Εἶναι ὅμως πλάνη νὰ 
συναγάγωµεν ἐκ τούτου καὶ ὅτι ὁ ὀφθαλμὸς δύναται νὰ συλλαμβάνῃ ὡρισμένας ἁπλᾶς 
γεωμετρικὰς σχέσεις µέτρων --- σφάλμα εἲς τὸ ὁποῖον ὑπέπεσαν πολλαὶ θεωρίαι --- 
καὶ ὡς πρὸς τὴν σύλληψιν τῶν διαστάσεων καὶ τῶν σχημάτων. Αν π.χ. ἀπὸ δύο κα- 
λῶς ἀπηχοῦντας φθόγγους ὁ εἷς εἶναι χαμηλότερος ἢ ὑψωθῇ ὀλίγον ὑπὲρ τὸν ἄλλον, 
τὸ τύμπανον τοῦ ὠτός µας ἐκτελεῖ ἀκανονίστους ἣ συνθέτους δονήσεις, ἐκ τῶν ὁποίων. 
παράγεται λανθασµένος φθόγγος. Αν ὅμως εἰς ἓν ὀρθογώνιον σχῆμα, τοῦ ὁποίου αἵ 
πλευραὶ ἔχουν σχέσιν ὡς 2:3 τὸ μῆκος ἀλλάξηῃ ὀλίγον, ὁ ὀφθαλμὸς μένει τελείως οὗ- 
δέτερος πρὸς τοῦτο». 

Εἶναι πάντως βέβαιον, ὅτι ἁπλαῖ ἀριθμητικαὶ ἀναλογικαὶ σχέσεις (οἵας π.χ. διετύ- 
πωσεν ὁ Τ1ογά, βλ. ἄνωτ. σ. 678 ἐξ.) μεταξὺ τῶν διαστάσεων τῶν οἰκοδομικῶν ἔργων τῆς 
ἀρχαιότητος παίζουν ἕνα ρόλον, ὅστις ἀπαιτεῖ ἰδιαιτέραν ἔρευναν. Ὁ ΤΗίεγςο λοι- 
πὸν δέχεται, ὅτι σταθερὰ γενικῶς ἀναλογία εἶναι καὶ ἡ ὁμοιότης τῶν σχημάτων ὡς 
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τὴν πραγματεύεται ὁ Εὐκλείδης]. Ἐξετάζοντες τὰ πλέον ἐπιτυχῆ ἔργα ὅλων τῶν ἔπο- 
χῶν εὑρίσκομεν, ὅτι εἰς ἕκαστον οἰκοδομικὸν ἔργον ἐπαναλαμβάνεται µία θεμελιώδης 
μορφὴ καὶ ὅτι τὰ καθ’ ἕκαστον µέλη του, διὰ τῆς διατάξεως καὶ τῆς μορφῆς των, σχη- 
µατίζουν πάντοτε πρὸς ἄλληλα ὅμοια σχήματα. Ὑπάρχουν βεβαίως διάφορα σχήµατα 
καὶ διάφοροι µορφαί, αἱ ὁποῖαι καθ’ ἑαυτὰς μὲν οὔτε ὡραῖαι οὔτε ἄσχημοι δύνανται 
νὰ ὀνομασθοῦν, ἀλλ᾽ αἱ ὁποῖαι µόνον ὅταν συντεθοῦν γίνονται ὡραῖαι, ἁρμονία δὲ γεν- 
νᾶται δι’ ἐπαναλήψεως τῆς κυρίας μορφῆς τοῦ ἔργου εἰς τὰς ὑποδιαιρέσειςτου. Ἡ ἐσω- 
τερικὴ αὕτη σχέσις τῶν καθ’ ἕκαστον μερῶν πρὸς τὸ ὅλον παρατηρεῖται ἰδίῶς εἰς τὰ 
ἔργα τῆς κλασσικῆς ἀρχιτεκτονικῆς καὶ εἰς αὐτὴν στηρίζεται ἡ ἑνιαία καὶ ἁρμονική 
των ἐμφάνισις. 

Τούτου τεθέντος πρέπει νὰ δεχθῶμεν, ὅτι ἐφηρμόσθησαν κατ᾽ ἐξοχὴν εἰς τοὺς δω- 
ρικοὺς ναούς, ἤτοι εἰς ἔργα τὰ ὁποῖα καθώρισε συνεχἠς ἄσκησις, ἐπὶ ἕνα καὶ πλέον 
αἰῶνα. Οὐδαμοῦ ἀλλοῦ πράγματι ἐπετεύχθη µία τόσον τελεία συμφωνία ὅλων τῶν µε- 
ρῶν, ὅσον εἲς τὴν κιονοδοµίαν τοῦ ἑλληνικῶν δωρικῶν ναῶν' ὄχι διότι εἲς αὐτοὺς ἐφηρ- 
µόσθη µία ὡρισμένη καὶ ἀμετάβλητος σχέσις, ἂν καὶ ἐτηρήθησαν καὶ ἡ γενικἡ διά- 
ταξις καὶ αἱ λεπτοµέρειαι, ἀλλὰ διότι παρατηροῦμεν µίαν πολλαπλότητα εἰς τὰς σχέ- 
σεις µήκους πρὸς τὸ πλάτος τοῦ ναοῦ, διαμέτρου πρὸς τὸ ὕψος τοῦ κίονος, θριγκοῦ 
πρὸς τοὺς κίονας κλπ., αἴτινες μεταβάλλονται μὲν συνεχῶς, ἀλλ’ ὅμως, πλὴν ὀλίγων 
ἐξαιρέσεων, κάθε οἰκοδομικὸν ἔργον διατηρεῖ τὴν συμφωνίαν τῶν μερῶν του, παρου- 
σιάζον µίαν κλειστὴν ἐν ἑαυτῇ ἁρμονικὴν ἐμφάνισιν. 

Δύο ἰδιορρυθμίαι παρουσιάζονται: 1) πολὺ ἁπλαῖ ἀριθμητικαὶ σχέσεις δι’ ὡρισμένα 
µέλη τῆς ἀνωδομῆς, αἴἵτινες ἐξαφανίζονται εἰς τὴν μεταγενεστέραν ναοδοµίαν καὶ 2) ἡ 
ὁμοιότης τῶν γεωμετρικῶν σχημάτων ὅλων τῶν ὁμοειδῶν μερῶν, ἥτις διατηρεῖται 
ὡς ὁδηγὸς σκέψις µέχρι τῆς µεταγενεστέρας ἀρχαιότητος. Ἡ πρώτη ἐξ αὐτῶν ἔφηρ- 
µόσθη κατ’ ἐξοχὴν εἰς τοὺς ἀρχαϊκοὺς ναούς, περὶ τῶν ὁποίων δὲν θὰ ἀσχοληθῶμεν 
ἐνταῦθα. 

Ὅταν ἡ ἀρχιτεκτονικὴ ἔλαβε τολμηροτέραν ἔξαρσιν, µετεβλήθη τὸ ύψος τοῦ κίονος, 
διετηρήθη ὅμως ὁ ἄλλος νόμος, ὁ τῆς δευτέρας ἰδιορρυθμίας, δηλαδἠ ὁ τῶν ὁμοίων σχη- 
µάτων εἴς τε τὴν κάτοψιν καὶ τὰς ὀρθώσεις. Ἐκ τῆς δευτέρας ταύτης ἰδιορρυθμίας 
θὰ ἀναφέρωμεν ἐνταῦθα µόνον τὰ ἀφορῶντα εἰς τὸν Παρθενῶνα στοιχεῖα, διότι τὰ 
λοιπὰ ἀφορῶσιν εἰς ἑξαστύλους ναούς. Εἶναι δὲ ταῦτα τὰ ἑξῆς: τὰ δύο κύρια µέρη 
τοῦ ναοῦ, ἤτοι τὸ περίβλημα καὶ ὁ πυρήν, δηλαδὴ ἡ στεφάνη τῶν κιόνων καὶ ὁ σηκός, 
ἔχουν τὴν αὐτὴν διαµόρφωσιν (εἰκ. 470), ἐπαναλαμβάνονται δ᾽ αἱ αὐταὶ μορφαὶ καὶ 
σχέδια εἰς τὰ µέρη τοῦ θριγκοῦ. Οὕτω: α) εἰς τὴν κάτοψιν µία παραβολἠὴ τῶν ἴχνο- 
γραφιῶν τῶν διαφόρων ναῶν δεικνύει, παρὰ τὴν διαφορὰν τῶν σχέσεων µήκους καὶ 
πλάτους, τὴν πρόθεσιν νὰ δίδεται τὸ αὐτὸ σχῆμα εἰς τὴν ἐξωτερικὴν γραμμὴν τοῦ στυ- 
λοβάτου καὶ εἰς τὸν σηκόν (εἰκ. 470). Πράγματι, ἂν φέρωμεν τὴν διαγώνιον τοῦ ὀρθογώ- 
νίου τοῦ στυλοβάτου, αὕτη εἴτε συμπίπτει πρὸς τὴν διαγώνιον τοῦ ἐσωτερικοῦ τοῦ 
σηκοῦ (εἰκ. 470) ἢ εἶναι παράλληλος πρὸς αὐτήν (πλὴν ὀλίγων ἐξαιρέσεων τοῦτο ἰσχύει 
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διὰ τὰς κατόψεις ὅλων τῶν δωρικῶν ναῶν), β) αἱ πρὸ καὶ ὄπισθεν τοῦ σηκοῦ ἀποστά- 
σεις εἶναι πολὺ βαθεῖαι, ἐνῶ εἰς τὰς πλευρὰς ἐξαιρετικὰ στεναί, διάταξις, ἥτις δὲν 
ἐξηγεῖται ἐκ κατασκευαστικῶν ἢ πρακτικῶν λόγων, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς τηρήσεως τῆς ὁμοιό- 
τητος τοῦ σχήματος, Υ) τὸ µέτωπον τοῦ σηκοῦ, ἐφ᾽ ὅσον εἶναι ὁρατὸν ἔξωθεν, µέχρι 






































470. Ὁμοία διαµόρφωσις τῆς στεφάνης τοῦ περιστυλίου καὶ τοῦ πυρῆνος τοῦ σηκοῦ (κατὰ ΤΗἱογκοῖ). 





471. Ὁμοιότης ὀρθογωνίων μετώπου τοῦ σηκοῦ πρὸς τὸ περιστυλιακὀν ὀρθογώνιον τοῦ ναοῦ (κατὰ Τβίογος!). 


τῆς κάτω ἀκμῆς τοῦ ἐσωτερικοῦ ἐπιστυλίου (εἰκ. 471) καὶ τὸ µέτωπον τοῦ ὅλου ναοῦ 
μετὰ τοῦ βαθμιδωτοῦ κρηπιδώµατος αὐτοῦ, σχηματίζουν δύο ὅμοια ὀρθογώνια (εἰκ. 471, 
ΑΒΓΑ περίβλημα καὶ ΕΖΗΘ πυρήν), τὰ ὁποῖα εἰς τὰ ἀρχαϊκὰ μνημεῖα ἔχουσιν ἄνα- 
λογίαν 2:3, εἲς δὲ τὸν Παρθενῶνα περίπου 1:2. 
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Μόνον εἷς τόσον µεγαλοφυὴς ἀρχιτέκτων ὥς ὁ Ἰκτῖνος θὰ ἠδύνατο νὰ ἄπομακρυν- 
θῇ ἀπὸ τὸ παραδοσιακὸν σχῆμα, δίδων εἲς τὴν πρόσοψιν τοῦ Παρθενῶνος 8 κίονας. 
Κατήργησε δι’ αὐτοῦ τὴν μεταξὺ τοῦ σηκοῦ καὶ τῆς µετόπης ἰσχύουσαν διὰ τοὺς ἑξα- 
στύλους ναοὺς συμφωνίαν, ὡς καὶ τὴν τοῦ ἐπιστυλίου καὶ τοῦ ὅλου θριγκοῦ. Ἐπέτυ- 
χεν ὅμως µίαν τόσον πλήρη συμφωνίαν μεταξὺ τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
τοῦ ναοῦ, ἡ ὁποία εἰς οὐδένα ἑξάστυλον ναὸν εἶχεν ἕως τότε ἐπιτευχθῆ. Ἡ εἰκ. 470δει- 
κνύει σαφῶς πῶς συμφωνεῖ ὁ ὑπὸ κιόνων περιβαλλόμενος ἐσωτερικὸς χῶρος τοῦ ση- 

















472. Λεπτοµέρειαι ἀναλογιῶν κίονος πρὸς τὸν θριγκόν, ἐξοχῆς γείσου πρὸς τὴν ζωφόρον κλπ. 
(Κατὰ Τμήοτοο!). 


κοῦ μὲ τὸν ὑπὸ τοῦ τοίχου περιβαλλόμενον χῶρον, πῶς οὗτος πάλιν εἶναι ὅμοιος πρὸς 
τὸ ἐξωτερικὸν περίγραµµα τοῦ σηκοῦ καὶ τέλος πῶς ἀντιστοιχεῖ πρὸς τὴν ἐξωτερικὴν 
στοφάνην τῶν κιόνων (εἶκ. 470). Οὕτω κατέστη ἐπίσης δυνατὸν νὰ ὀπιτευχθῇ εἰς τὴν ἄνω- 
δοµήν, καθ’ ὅλας τὰς πλευράς, µία συμφωνία μεταξὺ σηκοῦ καὶ κιονοστοιχίας (εἲκ. 471). 
"Ὑπάρχει λοιπὸν ἐδῶ τόσον ἄνευ τῆς βαθμιδωτῆς κρηπῖδος, ὅσον καὶ μετ’ αὑτῆς' εἰς 
τὴν τελευταίαν δὲ περίπτωσιν, ἐὰν συνυπολογισθῇ τὸ ἐπιστύλιον τῆς ἐσωτερικῆς κιο- 
νοστοιχίας (τῆς προστάσεως) μετὰ τοῦ ύψους τοῦ σηκοῦ, ἡ πρόσοψις τοῦ σηκοῦ καὶ 
ἡ πρόσοψις τῆς κιονοστοιχίας σχηματίζουν ἐδῶ ὀρθογώνια, ἀναλογίας 1:2 ἀντὶ 2:3. 

Ἐκ τῶν λοιπῶν σχέσεων ἀναφέρομεν τὸ ύψος καὶ τὴν ἐξοχὴν τοῦ γείσου πρὸς τὸ 
ύψος τῆς ζωφόρου, ὡς καὶ τὸ ὕψος καὶ τὴν ἐξοχὴν τοῦ ὅλου θριγκοῦ (ὑπὲρ τοὺς µα- 
κροὺς τοίχους τοῦ σηκοῦ) πρὸς τὸ ὕψος τοῦ κίονος (εἰκ. 472). 

Προσθέτοµεν ἐν τέλει καὶ τὴν ἑξῆς ἐνδιαφέρουσαν παρατήρησιν τοῦ ΤΗΙεΓΦοἩ, σχε- 
τικὴν πρὸς τὸν Παρθενῶνα, ἰσχύουσαν δὲ ἤδη καὶ ἀπὸ τῆς ἀρχαϊκῆς ἐποχῆς (ναὸς 
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Ποσειδῶνος Ποσειδωνίας, νῦν "ρας 1)". ᾿Αφορᾷ δὲ ἡ παρατήρησις αὕτη τὴν σχέσιν 
μεταξὺ τῆς µάζης ἑνὸς κίονος καὶ τῆς µάζης τοῦ τεµαχίου τοῦ θριγκοῦ, ὅπερ στηρίζεται 
ἐπ᾽ αὐτοῦ: οὕτω τὸ μεταξὺ δύο ἀξόνων κιόνων τμῆμα τοῦ θριγκοῦ ἰσοῦται πρὸς τὸ τμῆ- 
μα τοῦ θριγκοῦ τὸ ἀκκουμβῶν ἐπὶ τοῦ κίονος (εἴκ. 473). Ἐὰν τώρα φέρώμεν τὴν διαγώ- 
νιον τοῦ μεταξὺ δύο ἀξόνων κιόνων σχηματιζοµένου ὀρθογωνίου (εἰκ. 473) καὶ προεκ- 
τείνωµεν αὐτὴν µέχρι τῆς ἄνω ἀκμῆς τοῦ θριγκοῦ, αὕτη ἀποτέμνει ἓν τμῆμα, τὸ ὁποῖον, 
συντιθέµενον εἰς ἓν ὀρθογώνιον πρὸς τὸ τοῦ ὕψους τοῦ κίονος, σχηματίζει τὴν ἐπιφά- 
νειαν Ἡ ἑνὸς στηρίγµατος, ἥτις εἶναι ἴση πρὸς τὴν τοῦ τεµαχίου τοῦ θριγκοῦ α. 

Κριτική. Ἐπὶ τῆς θεωρίας τοῦ ΤΠίεΓΦοἩ διετυπώθησαν πρό τινων ἐτῶν αἱ ἑξῆς παρα- 
τηρήσεις: ἐλέχθη οὕτω, ὅτι ἡ θεωρία του, στηριζοµένη εἶς τὴν ὁμοιότητα τῶν ἐπιπέδων 
σχημάτων, ἑδραιώνει μὲν τὴν ἀρχὴν τῶν ἀναλογιῶν, χωρὶς ὅμως νὰ ἀποκρυσταλλώνῃ 
Φρισμένας σχέσεις ὡς προνομιούχους, ὅπως εἶναι ἡ τῆς χρυσῆς τομῆς.Αλλ’ἂν ἡ ἄναλο- 
γία προὐποθέτει πάντοτε ὁμοιότητα σχημάτων, ἡ ὁμοιότης καὶ μόνη τῶν σχημάτων δὲν 
καταλήγει αἰσθητικῶς καὶ εἰς τὴν ἑνότητα ἐν τῇ ποικιλίᾳ' διότι δὲν συνεπάγεται πάν- 
τοτε τὴν σύνθεσιν τῶν ἀντιθέσεων λέγει ὁ Μιχελῆς”. Διὰ τοῦτο καὶ αὐτὸς ὁ ΤΗἱεΓΦοΝ 
καταλήγει εἰς τὴν φράσιν: ἡ γνῶσις τοῦ νόµου, ὅστις ἐκτίθεται ἐδῶ, δὲν θὰ κάµῃ 
κανένα ἀρχιτέκτονα. Ὁμολογεῖ δηλαδή, ὅτι ἡ θεωρία τῆς ἀναλογίας εἶναι πτωχὴ καὶ 
θά εἶχεν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν µονοτονίαν, ἀναζητεῖ δὲ νὰ σώσῃ τὴν κατάστασιν μὲ τὴν 
ἀντίθεσιν ποὺ παρεισάγει ἡ ποικιλία. ᾿Απλᾶς ὁμοιότητας μορφῶν, λέγει, ἄνευ παραλ- 
λαγῶν καὶ ἀντιθέσεων θὰ τὰς εὔρισκε κανεὶς ἀνιαράς. Χρειάζεται λοιπὸν ὁ νόμος 
αὐτὸς µίαν συμπλήρωσιν μὲ τὴν ἀντίθεσιν καὶ ἡ ἀντίθεσις µίαν συμπλήρωσιν μὲ τὴν 
ἀναλογίαν. ᾿Αντίθεσις χωρὶς κάτι κοινὸν θὰ ἐνοχλοῦσε». 

Μέγα ἑλάττωμα τῆς θεωρίας τοῦ ΤΠίετ5οἩ, προσθέτει ὁ αὐτὸς αἰσθητικὸς - συγγρα- 
φεύς, εἶναι τέλος, ὅτι μελετᾷ τὰ ἔργα τῆς ἀρχιτεκτονικῆς µόνον ὡς ἐπιφανείας, ἐνῶ, 
ὡς γνωστόν, ταῦτα ἐκτείνονται εἰς τρεῖς διαστάσεις. Πρέπει οὕτω νὰ ὁμολογηθῆ, ὅτι 
ἡ θεωρία αὐτὴ δύναται νὰ ἀποτελέσῃ βοήθημα µόνον διὰ τὴν σύνταξιν τῶν προσό- 
Ψεων καὶ τῶν κατόψεων ἑνὸς ἀρχιτεκτονήματος”. 

Ἕτερος πάλιν τεχνοκρίτης - ἀρχιτέκτων ὅ παρετήρησε τὰ ἑξῆς: ἡ θεωρία τοῦ ΤἱογΦο 
στηρίζεται ἐπὶ τῆς ὁμοιότητος τῶν σχημάτων, δηλαδή, ὅτι εἰς τὴν πρόσοψιν ἢ κάτο- 
ψιν τοῦ κτιρίου δυνάµεθα νὰ διαπιστώσωµεν τὴν ὕπαρξιν παραλλήλων γραμμῶν, αἴ- 
τινες ἀναδεικνύουν ὁμάδας ὁμοίων σχημάτων, ἀλλ) ὄχι καὶ ὁμολόγων. Τοῦτο ὁδηγεῖ 
εἲς µίαν ἑνότητα συνθετικήν, ἐφ᾽ ὅσον ἀναγνωρίζομεν µίαν συνεχῆ ἀναλογίαν, συν- 
δέουσαν τὰ διάφορα τμήματα - µέλη τοῦ μνημείου. ᾽Αλλὰ τὸ ἄμεσον ἐρώτημα εἶναι 
ποῖα ὄντως εἶναι αὐτὰ τὰ µέλη καὶ πῶς διακρίνονται μεταξὺ τοῦ πλήθους τῶν σχηµά- 
των, ἄτινα δυνάµεθα νὰ ἀντιληφθῶμεν, ἔστω καὶ εἰς µίαν ἁπλῆν σύνθεσιν; Τίποτε δὲν 
μᾶς ἐμποδίζει νὰ φέρωμεν εὐθείας, συνδεούσας δύο τυχόντα σημεῖα εἰς τὴν ἀπεικό- 


1. Τμάεκνοιι, ἕ. ᾱ, εκ. 17. 

3. Π ΜΙΚΕΔΗΣ, Ἡ ἀρχιτεκτονικὴ ὡς τέχνη", ᾿Αθῆναι 1965, σ. 103. 

3. Αὐτόθι σ. 116. 

4. Αὐτόθι σ. 104. 

5. ΔΗ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Περὶ ἁρμονικῶν χαράξεων, ᾿Αθῆναι 1961, σ. 130. 
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νισιν τῆς συνθέσεως, ἀλλὰ τὰ σημεῖα αὐτὰ διὰ νὰ ἐπαληθεύσουν τὴν θεωρίαν τοῦ 
ΤΗΙετςςἩ ὀφείλουν νὰ συνδέωνται δι ἰσχυρᾶς καὶ οὐχὶ χαλαρᾶς σχέσεως, ὥστε τὸ ὑπ᾽ 
αὐτῶν καθοριζόµενον σχῆμα νὰ εἶναι ἰσχυρὸν ἀμέσως, ἀναδεικνῦον τὸ µέλος, οὗτινος 
ἀποτελεῖ τὸ γεωμετρικὸν θεµέλιον, συνδέον δὲ ὁμοίως μὲ ἐπίσης ἰσχυρὰν σχέσιν τοῦτο 
μὲ τὴν γενικὴν μορφὴν τοῦ μνημείου. 

ὍὉ αὐτὸς συγγραφεὺς γράφει ἀλλαχοῦ (σ. 241 καὶ 291), ὅτι ὁ ΤΗΙεΓ5οἩ διαβλέπει 
μὲν γεωμετρικὰς σχέσεις σχετικῶς ἁπλᾶς, τὰ ἐκλεγόμενα ὅμως σημεῖα δὲν εἶναι χα- 
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473. Σχέσις τῆς µάζης τοῦ κίονος καὶ τῆς 474. Χάραξις, ὁρίζουσα τὴν περίµετρον τοῦ 
µάζης τοῦ τεµαχίου τοῦ θριγκοῦ τοῦ µετα- Παρθενῶνος (κατὰ Ῥεττοι -ΟΠίρίεγ). 


Εονίου (κατὰ Τῃίοτοο]ν). 


ρακτηριστικά, καὶ αὐτὴ δὲ ἡ θεωρία του δὲν δύναται νὰ μᾶς πείσῃ ἀπολύτως περὶ τῆς 
ἄλλοτε αὐτουσίας χρησιμοποιῄσεώς των. 

Παράλληλοι πρὸς τὴν θεωρίαν τῶν ἀναλογιῶν τοῦ ΤΗίετεσΗ εἶναι καὶ δύο ἄλλων 
αἰσθητικῶν τῆς ἀρχιτεκτονικῆς: ἡ τοῦ ΜΙΙουιίη Βοτίςεαν[ἰόνίίσΙι, Ι-ος ελάοτῖος ἂς 1 Ατ- 
ολίεοίωτα, Ρατῖς 1926 καὶ ἡ τοῦ Μ. ΗαςαΚ, Ώει Κἰτοβεηδαι 4ες ΜΙεἰαΙίετς. Ἐπειδὴ 
ὅμως αὗται δὲν πραγματεύονται περὶ τῶν ἀναλογιῶν τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν μνημείων, 
ἀλλὰ περὶ μνημείων τῆς Δύσεως, ἡ μὲν πρώτη περὶ τοῦ Πανθέου τῶν Παρισίων, ἡ δὲ 
δευτέρα κυρίως περὶ τῆς Μητροπόλεως τῆς Κολωνίας κ.ἄ. δὲν θὰ μᾶς ἀπασχολήσωσιν 
ἐνταῦθα. 


Μία παλαιὰ χάραξις, σχετικὴ πρὸς τὴν γεωμετρικὴν κατασκενήν, δι᾽ ἧς ὀρίζεται 
ἡπερίμετρος τοῦ Παρθενῶνος, παρεσχέθη καὶ ὑπὸ τῶν Ρεττοί - ΟΠἱρίεΖ'. Κατὰ ταύτην. 


1, Ηϊπιοίτο 4ο Ρ'ΑΣι, τ. 7, σ. 556, 557, εἴκ. 2529. 
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(εἰκ. 474) ἂν κατασκευάσωµεν ἐπὶ τῆς γραμμῆς ΙΑ΄ τῆς στενῆς πλευρᾶς τοῦ ὀρθογω- 
νίου τοῦ ναοῦ ΙΑ΄ ΓΔ δύο ἐστιγμένα τετράγωνα (1.2,3.4 καὶ 1Α΄ΘΙ) καὶ φέρωμεν τὴν 
κοινὴν διαγώνιον 1Θ, προεκτείνωµεν δὲ αὐτὴν ἑκατέρωθεν καὶ κατακλίνωµεν ἐπὶ 
τῆς προεκτάσεως, ἀφ᾿ ἑνὸς τὸ ἥμισυ τῆς διαγωνίου τοῦ μικροῦ τετραγώνου ἕως Α καὶ 
ἀφ' ἑτέρου, ἀπὸ τοῦ σημείου Θ, τὸ ἥμισυ τῆς διαγωνίου τοῦ μεγάλου τετραγώνου ἕως 
Β, τότε τὸ ΑΒ ἰσοῦται πρὸς τὸ μῆκος τοῦ ναοῦ, ἤτοι πρὸς Α΄Γ, μὲ σφάλµα µικρότερον. 
τῶν 3 ἑκατοστῶν!'. Ἡ λύσις αὕτη στερεῖται οὐσιώδους σηµασίας καὶ οὐδεμίαν εὗρε 
σπουδαίαν ἀπήχησιν. 


2,Χαράξεις ἐκ διαιρέσεως κύκλου. Μετὰ τὰς ἀναλογικὰς χαράξεις 
(ΤΗἱοιςοµ, Βογὶςκαν]ἱόγΙίοίι, ΗαςαΚ), τὰς ὁποίας ἀνεφέραμεν ἀνωτέρω, θὰ ἔλθωμεν τώρα. 
εἰς τὰς ἐκ διαιρέσεως κύκλου χαράξεις. 

Κύριος ἀντιπρόσωπος τῶν χαράξεων τούτων ὑπῆρξεν ὁ Γερμανὸς Η. Μδςεε!, ὅσ- 
τις τὸ 1926 καὶ τὸ 1931 ἔγραψε δύο σηµαντικἁ βιβλία”, ἀφορῶντα τὴν ἀναλογικὴν σύν- 
θεσιν τῶν ἀρχιτεκτονημάτων τῆς ᾿Αρχαιότητος καὶ τοῦ Μεσαίωνος: ἐπειδὴ δὲ εἰς αὐτὰ 
ἠσχολήθη ἰδιαιτέρως καὶ μὲ τὸν Παρθενῶνα, ὡς καὶ μὸ τὴν ἐκ διαιρέσεως κύκλου χά- 
ραξιν τοῦ τυπικοῦ ἑξαστύλου δωρικοῦ ναοῦ5, θὰ ἀσχοληθῶμεν ἰδιαιτέρως μὲ ταύτην 
ἐνταῦθα. 

Ὅ κύκλος καὶ αἱ δι’ ἐμπειρικῶν μεθόδων διαιρέσεις αὐτοῦ ἦσαν παλαιόθεν γνωστὰ 
εἰς τὴν ἐπιστήμην, ὀφειλόμενα εἰς ἀστρονομικὰς παρατηρήσεις καὶ μεθόδους, χρη- 
σίµους εἰς τοὺς ἱερεῖς διὰ τὸν προσανατολισμὸν τῶν ναῶν ἢ ἄλλας παροµοίας ἔργα- 
σίας. 

Ἐκ τῶν διαιρέσεων τοῦ κύκλου ἰδιαιτέραν σηµασίαν εἶχον ἡ εἰς 8 καὶ ἡ εἰς 10 ἢ 20: 
ἴσα µέρη. Ἐκ τούτων ἡ μὲν πρώτη σχετίζεται πρὸς τὴν Υ2, ἡ δὲ δευτέρα πρὸς τὸν 
ἐκ τῆς χρυσῆς τομῆς ἤτοι τῆς κατὰ μέσον καὶ ἄκρον λόγον τµήσεως δεδομένης εὖ- 
θείας ἀριθμὸν Φ (-- 1,618)". Διὰ τῶν σχέσεων τοῦ ἀριθμοῦ τούτου ἐκφράζει ὁ Μδςςει 
τοὺς λόγους τῆς ἀκτῖνος τοῦ κύκλου καὶ τῆς πλευρᾶς τοῦ εἰς αὐτὸν ἐγγεγραμμένου 
δεκαγώνου. «Δυστυχῶς ὁ Μδςςε! δὲν εὗρεν ἕνα νόµον, ὅστις νὰ διέπῃ τὰ ἀποτελέσματα 
αὐτοῦ καὶ τούτου ἕνεκα καταντοῦν ταῦτα μᾶλλον τυχαῖα καὶ ἀπίθανα, αἱ δὲ γεωμετρικαὶ 
χαράξεις αὐτοῦ δὲν ἔχουν λογικόν τι στήριγμα, ὥστε νὰ φαΐίνωνται ἀπίθανου»Σ. «Παρὰ 
τὴν µεθοδικότητα τοῦ ἔργου τοῦ Μδςςε!», γράφει ὁ Μιχελῆς", «οὐδὲν θετικὸν συμπέ- 
ρασμα δυνάµεθα ἐξ αὐτῆς νὰ ἐξαγάγωμεν.... εἶναι δὲ οὐτοπία ἡ ἀναζήτησις ἀποτελε- 
σµάτων ἄνευ ἐπιστημονικῆς ἀνευρέσεως νοµοτελείας τινός, δικαιολογουµένης ὑπὸ 
τῶν πραγμάτων». Τούτου ἕνεκα καὶ αὐτὸς εὑρίσκει εἰς τὴν θεωρίαν τοῦ Μῦςκεε! τὰ ἑξῆς 


1. Τὸ µῆκος ἐλήφθη συµφώνως πρὸς τὴν ἀποτύπωσιν τοῦ Πννανοχ» (Αποϊήιοκιοπήφε]νε διιάίεη Υ, πίν. 22). 
2. Ε. Μόκκει, Ώῖο Ῥτορογίίοη ἵη Απιΐκε υπά ΜΙέεΙα](ες, Μίηείεη 1926 καὶ Ὁτ[ογπηση 4ςς Ἐαιυπηες αἲς ΟΓυπάαβοη ἀεΓ Εοττη- 
Βείαίυπᾳ, Μήησίνε 1931. 
3, αρ νν σ. 38 - 39 καὶ σχ. 25 - 26 καὶ τοῦ ὀκταστύλου Παρθενῶνος, Ὀσίοτπιοι, σ. 28, σχ. 8 ἐκτὸς κειµένου. 
. Βλ. σχετικῶς τὰ ἀνωτέρω περὶ χρυσῆς τομῆς λεχθέντα σ. 67: ἐξ. καὶ Π. ΜΙΧΕΛΗΝ, Ἡ ἀρχιτεκτονικὴ ὡς τέχνη", ᾿Αθῆ- 
σ. 88. 










.Ἡ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Περὶ ἁρμονικῶν χαράξεων ἐν τῇ ἀρχιτεκτονικῇ, Αθῆναι 1961, σ. 43. 
ἀρχιτεκτονικὴ ὡς τέχνη”, σ. 104. 
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βασικὰ ἐλαττώματα: 1) τὴν µελέτην τῆς κατόψεως χωριστὰ ἀπὸ τὴν ὄψιν, 2) σχετι- 
κὴν αὐθαιρεσίαν εἰς τὴν διαλογὴν τῶν σημείων, ἀπὸ τὰ ὁποῖα διέρχονται αἱ χαράξεις. 


του καὶ 3) τὸ πολύπλοκον αὐτῶν. 
᾿Ἐπειδὴ ἐντούτοις ἡ χρυσῆ τοµή, ἥτις, κατὰ τὸν Μδςςε!', ἔπαιξε τόσον σπουδαῖον 
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475. Χάραξις τῆς κατόψεως τοῦ Παρθενῶνος ἐκ διαιρέσεως κύκλου εἰς δέκα τομεῖς (κατά Μῦςςς!). 


ρόλον κατά τε τὴν ἀρχαιότητα καὶ τὸν Μεσαίωνα καὶ τὴν ὁποίαν, ὡς θὰ ἴδωμεν, τό- 
σον εὐρέως ἐφαρμόζει ὁ Μδςςε! εἰς τὰς χαράξεις του, ὑπεισέρχεται καὶ εἰς τὰς περὶ 
τῆς κατόψεως καὶ τῆς ὀρθογραφίας (προσόψεως) τοῦ Παρθενῶνος χαράξεις αὐτοῦ, 


1, Ὀσ[οσηνεη, σ. 36. 
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ἐθεώρησα σκόπιµον νὰ τὰς συμπεριλάβω ἐνταῦθα. Ἰδοὺ λοιπὸν τί γράφει σχετικῶς 
ὁ ΜδςεεΙ ὡς πρὸς τὴν κάτοψιν τοῦ Παρθενῶνος εἰς τὸ δεύτερον σύγγραμμά του", 
εἰς τὸ ὁποῖον παραθέτει τὴν ἐκ διαιρέσεως κύκλου εἰς δέκα ἴσα µέρη προκύπτουσαν 
χάραξιν: ἐγγράφομεν κανονικὸν δεκάγωνον εἰς κύκλον μὲ κέντρον Κ., ὁριζόμενον ἐκ 
τῆς τομῆς τοῦ κατὰ μῆκος καὶ τοῦ ἐγκαρσίου ἄξονος τοῦ ναοῦ (εἰκ. 475). Διὰ τοῦ αὖ- 
τοῦ κέντρου χαράσσοµεν τρεῖς κύκλους, τῶν ὁποίων ὁ ἐξώτερος ἔχει ἀκτῖνα ΚΑ ἢ 
ΚΒ, ἴσην πρὸς τὸ ἤμισυ τοῦ µήκους τοῦ ναοῦ κατὰ τὸν στυλοβάτην. Ὁ τρίτος κύκλος 













































































476. Χάραξις τῆς προσόψεως τοῦ Παρθενῶνος ἐκ διαιρέσεως κύκλου εἰς δέκα τοµεῖς (κατὰ Μόςςοῦ). 


γράφεται μὲ ἀκτῖνα ΚΓ, ἴσην πρὸς τὸ ἥμισυ τοῦ µήκους τοῦ ναοῦ ἀπὸ προστάσε- 
ὡς εἷς πρόστασιν καὶ ὁ δεύτερος γράφεται μὲ ἀκτῖνα ΚΑ, ἴσην πρὸς τὴν τομὴν τῆς 
ἀκτῖνος ΚΑ καὶ τοῦ στυλοβάτου τῆς προστάσεως. 

Ἐὰν μὲ κέντρον τὸ Κ. καὶ ἀκτῖνα ἴσην πρὸς τὸ 1/2 τοῦ µήκους τοῦ ἐγκαρσίου ἄξο- 
νος ΗΘ γράψωμµεν κύκλον, ἡ τοµή του μετὰ τῶν σκελῶν τοῦ κεντρικοῦ τοµέως ὁρίζει 
τὰ σημεῖα Ε καὶ Ζ. Ἂν ἔπειτα ἑνώσωμεν δι’ εὐθειῶν τὰ σημεῖα Ε καὶ Ζ μὲ τὰ ἄκρα τοῦ 
ἐγκαρσίου ἄξονος Η καὶ Θ ἡ τοµή των ὁρίζει τὸ σημεῖον 1. Ἐὰν τώρα μὲ κέντρον τὸ 
1 καὶ ἀκτῖνα ΤΗ ἢ 16 γράψωμµεν τόξον κύκλου, τοῦτο τέμνει τὸν κατὰ μῆκος ἄξονα τοῦ 
ναοῦ εἰς Λ, ἡ δὲ ἀπόστασις ΙΛ μᾶς δίδει τὸ ὕψος τῆς προσόψεως τοῦ ναοῦ, μετρούμε- 
νον ἀπὸ τῆς εὐθυντηρίας Μ µέχρι τῆς κορυφῆς τοῦ καταετίου γείσου ο (εϊκ. 476). 


1: Ὀσίοστηοη, σ. 36. 
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Τοῦτο, ὡς ἐξηλέγξαμεν, εἶναι ἀκριβές. Τὴν ἀναλογίαν τῶν διαστάσεων τοῦ στυλοβά- 
του ὁ Μδςςε! δέχεται ἴσην πρὸς τὴν Υ 5 (2,236), ἐνῶ, ὡς ἀνεφέραμεν ἀνωτέρω (σ. 100), 
αὕτη ἀπέχει περισσότερον τῆς πραγµατικότητος ἀπὸ τὴν τοῦ 1:2,251. 

Ἡρόσοψις. Ἐρχόμεθα τώρα εἰς τὴν πρόσοψιν. Ἐνταῦθα, ἐντὸς τοῦ κανονικοῦ δε- 
καγώνου, ἐγγράφονται τρεῖς ὁμόκεντροι κύκλοι, ἔχοντες ὡς κέντρον τὴν κορυφἠὴν τοῦ 
καταετίου γείσου Κ. (εἰκ. 476). Ἔκ τούτων ὁ μεγαλύτερος (ἐξώτερος) ἔχει ἀκτῖνα ΚΜ, 
ἴσην πρὸς τὴν ἀπόστασιν τοῦ κέντρου Κ ἀπὸ τοῦ κατωτάτου ἀναβαθμοῦ. Τοῦ δευτέ- 
ρου αἱ ἀκτῖνες Κα, Κβ, ΚΥ, Κδ διέρχονται ἀπὸ τοῦ ἐσωτερικοῦ ἄκρου τοῦ ἄβακος 
τοῦ 2ου ἀπὸ τῶν ἄκρων κίονος τῆς προσόψεως, τοῦ δὲ τρίτου αἱ μὲν ἀκτῖνες Κβ΄ καὶ 
ΚΥ’, διέρχονται ἀπὸ τὸ μέσον τοῦ 4ου καὶ τοῦ 5ου ἀπὸ τῶν ἄκρων κίονος τῆς προσό- 
Ψεως, αἱ δὲ Κα’ καὶ Κδ΄ ἐκ τῶν ἐσωτερικῶν ἄνω ἄκρων τῆς 5ης ἀπὸ τῶν ἄκρων τρι- 
Ὑλύφου. Αἱ ἀνωτέρω περιγραφεῖσαι ἀκτῖνες εἶναι προφανῶς ἐκ τῶν προτέρων τετμημό- 
ναι κατὰ µέσον καὶ ἄκρον λόγον καὶ μάλιστα πολλαπλῶς. Οὕτω οἱ τρεῖς περιγραφέντες 
κύκλοι τέµνουσι τὰς ἀκτῖνας τοῦ ἐγγεγραμμένου δεκαγώνου ἢ µέρη αὐτῶν κατὰ τὴν 
χρυσῆν τοµήν, δηλαδὴ κατὰ μέσον καὶ ἄκρον λόγον. Π.χ. τῆς ἀκτῖνος ΚΑ τὸ μὲν 
ἔλασσον τμῆμα εἶναι τὸ Αα, τὸ δὲ μεῖζον τὸ Κα. Καὶ πάλιν τῶν τμημάτων Κα τῆς αὖὐ- 
τῆς ἀκτῖνος τὸ μὲν αα΄ ἀποτελεῖ τὸ ἕλασσον, τὸ δὲ Κα’ τὸ μεῖζον. Επίσης τοῦ τμήµα- 
τος Λα΄ τῆς αὐτῆς ἀκτῖνος τὸ τμῆμα Αα ἀποτελεῖ τὸ μεῖζον, τὸ δὲ αα΄ ἀποτελεῖ τὸ ἔλασ- 
σον. Τοῦτ' αὐτὸ συμβαίνει καὶ διὰ τὰς ἀκτῖνας τῶν δέκα τοµέων τοῦ δεκαγώνου. Πλὴν 
ὅμως τούτων, ἐὰν φέρώμεν παραλλήλους πρὸς τὸν στυλοβάτην γραμμὰς τῶν σημείων 
τομῆς τῶν ἀκτίνων (Α, β, γ, Δ) τότε καὶ ὁ κατακόρυφος ἄξων τοῦ ναοῦ ΚΜ παρατη- 
ροῦμεν, ὅτι τέµνεται εἰς τὰ σημεῖα Ν, Ξ, Ο κατὰ τὰς ἑξῆς χρυσᾶς τοµάς: 1) τὸ ΜΞ 
τέμνεται εἰς τὸ Ν κατὰ μέσον καὶ ἄκρον λόγον, ὁπότε τὸ μὲν ΜΝ εἶναι τὸ μεῖζον, τὸ. 
δὲ ΝΞ τὸ ἕλασσον, 2) τὸ ΝΟ τέμνεται εἲς Ξ κατὰ μέσον καὶ ἄκρον λόγον καὶ 3) τὸ 
ΚΞ εἰς τὸ Ο κατὰ μέσον καὶ ἄκρον λόγον. 

"Αλλαι ἐπίσης ὁριζόντιαι κατὰ χρυσῆν τομὴν τµήσεις παρουσιάζονται εἲς τὴν κά- 
τω γραμμὴν τοῦ ἐπιστυλίου, ὅπου τὸ αγ΄ τέμνεται εἰς τὸ β' κατὰ μέσον καὶ ἄκρον λό- 
γον καὶ ἀντιστοίχως τὸ δα εἰς τὸ Υ’. 

Εἰναιλοιπὸν κατὰ τοῦτο ἐνδιαφέρουσα ἡ µελέτη τοῦ Μδςςε[, διότι ἀποδεικνύει τὴν--- 
µετά τινος ὅμως ἑλαστικότητος --- ἐφαρμογὴν τῆς χρυσῆς τομῆς καὶ εἰς διαστάσεις 
τοῦ Παρθενῶνος. 

Πλὴν τῶν ἀνωτέρῳ διεπίστωσεν ἀκόμη ὁ Μδςςςε! καὶ τὰς ἑξῆς ἀναλογικὰς σχέσεις 
χρυσῆς τομῆς τῆς προσόψεως, τὰς ὁποίας καὶ γραφικῶς παρέστησε (εκ. 477 κάτω): 
1) τὸ πλάτος τοῦ στυλοβάτου ΡΤ τέμνεται ἀπὸ κύκλον ἀκτῖνος ΡΥ, ἴσης πρὸς τὸ ύψος 
τοῦ ναοῦ µέχρι τοῦ καταετίου γείσου κατὰ τὴν χρυσῆν τοµήν (ΡΣ μεῖζον, ΣΤ ἔλασσον) 
(εκ. 477), 2) ἡ διαγώνιος τοῦ ὀρθογωνίου ΤΦΧΡ (ἔνθα ΡΤ τὸ πλάτος τοῦ στυλοβάτου 
καὶ ΡΧ τὸ µέχρι τοῦ κάτω µέρους τοῦ ὁριζοντίου γείσου ὕψος), τέµνεται ὑπὸ τοῦ ὁλι- 
κοῦ ὕψους τοῦ ναοῦ ΡΨ εἰς τὸ σημεῖον Υ κατὰ χρυσῆν τοµήν (ΡΥ μεῖζον, ΥΦ ἔλασ- 
σον), 3) μὲ ἀκτῖνα τὸ ὕψος ΡΧ ἢ Τῷ, ἤτοι ἀπὸ τοῦ κάτω μέρους τῆς κρηπῖδος μέχρι τοῦ 
κάτω µέρους τοῦ ὁριζοντίου γείσου, γράφοµεν τόξον, ὅπερ τέμνει τὴν διαγώνιον τοῦ. 
ὀρθογωνίου κατὰ χρυσῆν τομὴν εἰς τὸ Υ, 4) ἂν γραφῇ τόξον μὲ κέντρον τὸ Τ καὶ ἀκτῖ- 
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να ΤΩ, ἴσην πρὸς τὸ ὕψος τοῦ ναοῦ ἀπὸ τοῦ στυλοβάτου µέχρι τοῦ κάτω µέρους τοῦ 
ἐπιστυλίου, τοῦτο θὰ τάµηῃ τὸν στυλοβάτην εἰς τὸ Σ κατὰ χρυσῆν τοµήν (ΡΣ μεῖζον, 
ΣΤ ἕλασσον). 

"Αλλο παράδειγµα ἐφαρμογῆς τῆς θεωρίας τοῦ ΜδκεεΙ, ἤτοι τοῦ προσδιορισμοῦ 
χαρακτηριστικῶν σημείων ἑνὸς μνημείου ἐκ διαιρέσεως κύκλου, παρέσχεν ὁ Μὂςςε! 
τὸ τοῦ θριγκοῦ τῶν Προπυλαίων τῆς ᾿Ακροπόλεως!. 























477. ᾿Αναλογικαὶ σχέσεις χρυσῆς τομῆς τῆς προσόψεως (κατὰ Μόκεο!). 


Πάντως τὸ ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ Μδςεοἰ συμπέρασμα εἶναι, ὅτι ἐπιτυγχάνεται μὲν 
διὰ τῆς διαιρέσεως τοῦ κύκλου ἡ εὕρεσις χαρακτηριστικῶν τινῶν σηµείων τοῦ µνη- 
µείου, ἀλλ᾽ ἡ τοποθέτησις τοῦ κέντρου τῶν κύκλων εἶναι μᾶλλον αὐθαίρετος καὶ δὲν 
ὑπόκειται εἴς τινα νοµοτέλειαν. Ἑπομένως ἡ διὰ τῶν κύκλων προσπάθεια στερεῖται 


1. Ὀσίοσαιεη, πίν͵ 16, σε. 39. 
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δυστυχῶς πρακτικῆς σημασίας καὶ οὐδὲν θετικὸὀν συµπέρασµα ἐξ αὐτῆς δυνάµεθα νὰ 
πορισθῶμεν. 


Εἰς τὴν αὐτὴν κατηγορίαν τῶν ἐκ κύκλου χαράξεων δύναται νὰ καταταχθῇ καὶ τὸ περὶ 
χαράξεων ἔργον τοῦ Γάλλου ἀρχιτέκτονος Μ. Α. Τεχίοτ, Οέοπιόϊτῖο ἆς 1’ Ατοβίϊσοίς, Ρατίς. 
1934. Τοῦ Τεχῖει ἤ θεωρία ἔχει συγγένειαν πρὸς τὴν τοῦ Μὂςεο!, ὡς ἀποδεικνύει ἡ ἁρμο- 














































































































478. ᾽Αρμονικὴ χάραξις ἐκ διαιρέσεως κύκλου τοῦ θριγκοῦ τοῦ Παρθενῶνος (κατά Τοχίοη). 


νικἡ χάραξις τοῦ θριγκοῦ τοῦ Παρθενῶνος, τὴν ὁποίαν παρέσχεν εἰς τὸ ἀνωτέρω ἀἆνα- 
φερθὲν σύγγραμμά του (σ. 77, σχ. 63, ὅθεν ἡμετ. εἰκ. 478). Ἐκ τῆς παραβολῆς τῆς 
ἡμετ. εἰκόνος 478 πρὸς τὴν ἀντίστοιχον τοῦ Μὸςςςα] διὰ τὰ Προπύλαια βλέπομεν τὴν 
ὁμοιότητα τῶν δύο χαράξεων, αἵτινες ἀμφότεραι χρησιμοποιοῦν δύο κύκλους, ἔχοντας 
κέντρον τὸ αὐτὸ σημεῖον τῆς βάσεως τῆς γωνιαίας τριγλύφου. Δὲν εἶναι ὅμως ἐνταῦ- 
θα ἀπολύτως σαφὲς τὸ πῶς ἐπιτυγχάνεται ὁ προσδιορισμὸς σπουδαίων σηµείων τοῦ 
μνημείου: διότι ὁ Τοχίογ δὲν διατυπώνει σαφῶς τὰς ἀπόψεις του, ὡς ἤδη παρετήρησε 








Τι2 
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καὶ ὁ Δ. Ἠ. Κωνσταντινίδης'. Δὲν θὰ ἐπιχειρήσωμεν λοιπὸν καὶ ἡμεῖς τὴν διαλεύ- 
κανσιν τοῦ προβλήματος τούτου, ἀρκούμενοι ἁπλῶς εἰς τὴν παράθεσιν τοῦ σχεδίου 
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479. Χάραξις τῆς κατόψεως τοῦ Παρθενῶνος ἐν σχέσει πρὸς 


τὴν πρόσοψιν τοῦ ναοῦ (κατὰ Τεκίοτ). 


τοῦ Τεχίετ (εἰκ. 478). 

Τὸ ἰδιαίτερον χαρακτηριστικὸν τῆς 
θεωρίας τοῦ Τεχίε εἶναι, ὅτι χρησι- 
μοποιεῖ, πρὸς εὕρεσιν χαρακτηριστι- 
κῶν σημείων τοῦ μνημείου, ὄχι µόνον 
τὸ ἐγγεγραμμένον δεκάγωνον, ἀλλά, 
πρὸς εὔρεσιν καὶ τῶν ὑπολοίπων ση- 
µείων, καὶ δύο ἄλλα ἀκόμη πολύγωνα 
μὲ 7 καὶ 12 ἴσους τομεῖς, τοὺς ὁποί- 
οὓς χαρακτηρίζει μὲν διὰ τοῦ Μ7 καὶ 
τοῦ ΜΙ0 εἰς τὸ σχέδιόν του, δὲν ἐξη- 
γεῖ ὅμως σαφῶς καὶ τὴν λειτουργίαν 
των. 

Πολὺ σαφέστερος εἶναι ὁ Τεχίετ εἰς 
τὴν χάραξιν τῆς κατόψεως τοῦ Παρ- 
θενῶνος ἓν σχέσει πρὸς τὴν πρόσο- 
ψιν τοῦ ναοῦ (εἰκ. 479). Πρὸς τοῦτο, 
ὁ Γάλλος ἀρχιτέκτων χαράσσει κύ- 
κλον μεταξὺ τῆς κορυφῆς τοῦ ἀετώ- 
µατος Α καὶ τῆς κρηπῖδος Β (στυλο- 
βάτου) καὶ ἐγγράφει εἰς τὸ ἔσωτερι- 
κὀν του ἄλλον ὁμόκεντρον κύκλον μὲ 
σχέσιν ἀκτῖνος πρὸς τὸν πρῶτον κατὰ 
μέσον καὶ ἄκρον λόγον. ᾽Απὸ τοῦ ση- 
µείου Β. τοῦ ἄξονος χαράσσει, μὲ ᾱ- 
κτῖνα ΒΓ, σημείου συναντήσεως τοῦ 
δευτέρου κύκλου πρὸς τὴν διάµετρον 
τοῦ πρώτου, τόξον κύκλου ΔΓ, ὁπότε 
ἡ διὰ τοῦ Α ὁριζοντία καθορίζει τὸ κά- 
τῷ µέρος τοῦ θριγκοῦ ΠΚ. Ὁ ἐσωτερι- 
κὸς κύκλος δίδει διὰ τῆς συναντήσεως 
τῆς ὁριζοντίας ἐφαπτομένης του πρὸς 
τὸν πρῶτον τὰ σημεῖα 2 καὶ 7, τὰ ὁ- 
ποῖα τὸν διαιροῦν κατὰ προσέγγισιν 
εἰς ἑπτὰ ἴσα µέρη (1, 2, 3, 4 κλπ.), µία 
δὲ κατάκλισις τῶν σημείων 2 καὶ 7 ἐπὶ 
τῆς διαμέτρου τοῦ μεγάλου κύκλου, 


γινοµένη μὲ κέντρα τὰ λ, λ. καὶ ἀκτῖνα ἆ καθορίζει τὸν ἄξονα τῆς γραμμῆς τῶν ἔξωτε- 


1. Αί ἁρμονικαὶ χαράζεις, σ. 146. 
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ρικῶν κιόνων, ἥτις εἶναι ἡ γραμμὴ τῶν κέντρων βάρους τῶν σημείων στηρίξεως καὶ 
ἔχει οὐσιώδη πλαστικὴν ἀξίαν. 

Μεταξὺ ἐπιστυλίου ΙΚ. καὶ τῆς ὁριζοντίας γραμμῆς διὰ τῆς κορυφῆς Α τοῦ ἀετώ- 
µατος ΑΜ µία διαίρεσις εἲς 10 δίδει κάτωθεν τοῦ γείσου µίαν συμπληρωματικὴν γραµ- 
µήν, ἥτις δὲν σημειοῦται εἲς τὸ σχέδιον. 

Τὰ µήκη, τὰ ὁποῖα παρέσχον εἰς τὸ βιβλίον των οἱ Ρεττοί - ΟΠἱρίεΖ" μεταξὺ τῶν ἀξό- 
νων τῶν ἐξωτερικῶν κιόνων εἶναι 28.815 µ. διὰ τὸ πλάτος καὶ 67,426 µ. διὰ τὸ µῆκος. 
᾿Εὰν ὑποθέσωμεν, ὅτι τὸ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους σχέδιον τῆς κατόψεως ἐχαράσσετο μὲ τὴν 
περιβάλλουσαν τὴν πρόσοψιν ἐπιφάνειαν ΛΜΘΕ κατακεκλιµένην ἐπὶ τῆς κατόψεως 
καὶ ηὐξημένην κατὰ δύο ἰσόπλευρα τρίγωνα, χαραγμένα μὲ πλευρὰς ΛΟ, ΜΟ, ΕΠ καὶ 
ΘΠ ἴσας πρὸς τὸ πλάτος ΙΚ, βλέπομεν, ὅτι μὲ βάσιν τὰ ἀνωτέρω µέτρα ἡ σχέσις τῆς 
πρωταρχικῆς ἐπιφανείας, ὤφειλε νὰ εἶναι 0,607 µ. Λοιπὸν ἡ περιγραφεῖσα χάραξις 
δίδει ἀκριβῶς τὴν σχέσιν 0,604, ἡ δὲ ἀποτύπωσις τῶν δίματί καὶ Κονοίί δίδει σχέσιν 
0,609. “Ἡ διαφορὰ χαράξεως μεταξὺ 0,604 καὶ 0,609 δύναται νὰ προέρχεται ἐκ μιᾶς 
ὁπτικῆς διορθώσεως εἲς τὸ ύψος τῆς προβλεφθείσης συμμετρίας. Εἶναι τῆς τάξεως 
περίπου τοῦ ἑνὸς ἑκατοστοῦ καὶ κανονική, ἡ δὺ ὑπαρξίς της εἰς τὸν Παρθενῶνα, ὁλι- 
γώτερον ἢ ἀλλαχοῦ, δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἐκπλήττῃ. 

΄Ο ἀριθμὸς 7 εἶναι συνδεδεμένος πρὸς τὸν κύκλον καὶ ἤδη ἐμελετήθη εἰς τὰς σχέσεις. 
του πρὸς τὸν ἀριθμὸν 10 εἲς τὴν πυραμίδα τοῦ Χέοπος, ἔπειτα δὲ καὶ εἰς τὴν χάραξιν 
τῆς προσόψεως τοῦ Παρθενῶνος, δίδει δὲ γραμμικῶς τὴν ἑξῆς νέαν ἀξιόλογον σχέ- 
σιν: τὸ μῆκος τῆς περιφερείας τοῦ κύκλου ἓν σχέσει πρὸς τὴν ἀκτῖνά του εἶναι 62832, 
ἴτοι 2, ἡ δὲ σχέσις αὕτη εἶναι πολὺ πλησίον ἐκείνης τὴν ὁποίαν λαμβάνομεν, ἐγγρά- 
φοντες ἐπὶ τῆς ἀκτῖνος τῆς περιφερείας τὸ μῆκος τῆς πλευρᾶς τοῦ ἑπταγώνου. Τὸ μῆ- 
κος τοῦτο, διαιρούµενον διὰ τῆς διαφορᾶς του πρὸς τὴν ἀκτῖνα τοῦ περιγεγραμµένου 
κύκλου, δίδει 6,5692, δηλαδὴ ἐπιτυγχάνομεν οὕτω µίαν γραμμικὴν σχέσιν, πλησιά- 
ζουσαν τὴν τιμὴν τοῦ 2π. Ἡ σχέσις αὕτη μεταξὺ τῆς περιφερείας καὶ τῆς ἀκτῖνος 
τοῦ κύκλου, ὑπῆρξεν ἓν τῶν πρώτων προβλημάτων ποὺ προεβλήθησαν εἲς τὴν ὀξύ- 
νοιαν τῶν μελετητῶν τῆς ἀρχαιότητος, ἐγένετο δὲ ἀποδεκτὴ ὑπὸ τοῦ ἀρχιτέκτονος 
τοῦ Παρθενῶνος ὥς τύπος τῆς φυσικῆς γεωμετρικῆς σχέσεως. Φαίνεται ἄλλωστε, 
ὅτι εἶχε παίξει µέγα µέρος εἰς τὴν ἀρχαίαν ἀρχιτεκτονικήν, ἀφοῦ τὴν συναντῶμεν 
ὀπίσης καὶ εἲς τὸν ναὸν τοῦ Ἡρακλέους εἲς τὸν ᾽Ακράγαντα καὶ εἰς τὸν ναὸν Ο τοῦ 
Σελινοῦντος. 


3.Πολικαὶ χαράδεις. Ἡ θεωρία τῶν πολικῶν χαράξεων, τὴν ὁποίαν πρὸ 
Βθετίας περίπου προέβαλεν ὁ ἀρχιτέκτων Κ. Δοξιάδης", ἀφορᾷ τὰ ἐλεύθερα ἀρχι- 
τεκτονικὰ συγκροτήµατα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων καὶ ἰδιαιτέρως τὰ ἐπὶ τῆς Ακρο- 


πόλεως τῶν ᾿Αθηνῶν ἐπὶ Περικλέους ἀνεγερθέντα. Τὰ συγκροτήµατα ταῦτα ὁ Δοξιά- 


1. Ηϊιοῖτο 4ς }Άγίι τ. 7, πὶν. σ. 571 (Ῥατινόπον). 
3. Καιπιοτάπυηᾳ ἴπι ΟτἱοςΗήσοβεη 5ιΔάϊοδαν, Ηεἰάείδετα 1937. Περίληψίς της καὶ εἰς Τεχνικά Χρονικά τοῦ 1938, τεῦχ. 145/ 
146, σ. 9 - 23: βλ. καὶ Δ. ΠΙΚΙΩΝΗΝ, Τὸ τρίτο μάτι, ἀριθ. 7 - 12. 
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δης δὲν δέχεται, ὣς µέχρι τοῦδε ἐγίνετο, ὅτι ἦσαν τυχαίως ἢ κατά τινα φαινομενικὴν 
ἀταξίαν μὲ ρομαντικὸν τρόπον διατεταγμένα, ἀλλ) ὅτι ἦσαν ὑποτεταγμένα εἰς προκα- 
θωρισμένον τι σχέδιον, ἐφαρμοσθὲν μέ τινα νοµοτέλειαν. 

Οὕτω ἡ διάταξις τῶν ἐπὶ τῆς ᾿Ακροπόλεως μνημείων ἠκολούθει, κατὰ Δοξιάδην, 
τὰς ἑξῆς τρεῖς ἀρχάς: 1) ἕκαστον μνημεῖον ἐγγράφεται εἰς µίαν ὁπτικὴν γωνίαν!, 
εὑρισκομένην εἰς ἁρμονικὴν πρὸς τὰς ἄλλας σχέσιν (1:2 ἢ 2:3) καὶ ὅλαι αὐταὶ αἱ γῶ- 
νίαι ἀρχίζουν ἀπὸ τὸ σημεῖον ὁράσεως τῆς ἐξόδου τῶν Προπυλαίων (εἶκ. 480), 2) ἕκα- 





490. Κάτοψις τῶν ὁπτικῶν πρὸς τὰ μνημεῖα ἀκτίνων ἀπὸ τῶν Προπυλαίων (κατὰ Δοξιάδην). 


στον κύριον μνημεῖον συναντᾶται πρὸς τὸ γειτονικόν του ἐπὶ μιᾶς ὁπτικῆς ἀκτῖνος, 
οὕτως, ὥστε νὰ μὴ µένη µεταξύ των κενόν' µόνον ἡ ἀνατολικὴ ὁδὸς μένει ἐλευθέρα, 
3) τὰ κύρια μνημεῖα ἐφάπτονται τῆς περιφερείας κύκλου, οὕτως, ὥστε νὰ σχηματίζουν 
ἑνότητα μὲ τὸν ὁρίζοντα. 

Αὐστηρὰν καὶ λεπτομερῇ κριτικὴν τῆς μελέτης τοῦ Δοξιάδη ἔκαμε τὸ 1938 ὁ Α. 
γ. ΟειΚαπ3, ὁ ὁποῖος ἀνήρεσε τὰ συμπεράσματα τοῦ συγγραφέως, θεωρήσας ταῦτα 
ὡς μὴ προσαρμοζόμενα πρὸς τὴν πραγματικότητα. Πρὸς τὰς ἀνωτέρω τρεῖς ἀπόψεις 
τοῦ Δοξιάδη διεφώνησεν, ἤδη ἀπὸ τοῦ 1938, καὶ ὁ Π. Μιχελῆς" διὰ τοὺς ἑξῆς λόγους: 
1) διότι αἱ γωνίαι ποὺ περιέχουν τὰ κτίρια ἡμποροῦσαν νὰ περιέχουν καὶ ἄλλα, δια- 
φόρως τοποθετημένα. ᾿Απόδειξις δὲ τούτου εἶναι, ὅτι ἂν στρέψωµεν τὸν Παρθενῶνα 
πρὸς ἀντίθετον διεύθυνσιν, ἀλλὰ ἑντὸς τῆς αὐτῆς γωνίας, ἡ ἁρμονία τοῦ συνόλου φυ- 
σικἁ καταστρέφεται, ἂν καὶ αἱ γωνίαι ἔμειναν αἱ αὗταί, 2) τὸ σημεῖον ὁράσεως εἰς τὴν. 
ἔξοδον τῶν Προπυλαίων δὲν εἶναι σταθερόν" διότι ὁ θεατής, μετὰ τὴν εἴσοδόν του, ἂρ- 


1. Ἡ περὶ ὀπεικῶν γωνιῶν θεωρία στηρίζεται εἰς τὸ περὶ Ὁπτικῶν ὅρων ἔργον τοῦ ΕΥΚΛΕΙΔΟΤ, κεφ. ιε”, καθ’ ἣν τὸ φαινό- 
μενον μέγεθος ἐξηρεῦτο ἐκ τῆς γωνίας, τὴν ὁποίαν σχηματίζουν αἱ πρὸς αὐτὸ ὀπτικαὶ ἀκτῖνες. 

3, Οποπιοπ 14, 1938, σ. 529 - 534. 

3, Τεχνικὰ Χρονικά τοῦ 1338, τεῦχ. Ι5], σ. 28! -292: βλ. καὶ Αἰσθητικά Θεωρήματα 11, 1965, σι 169 - 188. 
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χίζει νὰ μετακινῆται καὶ ἀπὸ τῆς στιγμῆς ταύτης αἱ γωνίαι ἀλλάσσουν καὶ αἱ σχέσεις 
των ἐξαφανίζονται. Διὰ τῆς κινήσεως τοῦ θεατοῦ αἱ ὁπτικαὶ ἀκτῖνες, καθ’ ἃς συναν- 
τῶνται τὰ μνημεῖα, ἵνα μὴ ἀφίνουν κενὰ µεταξύ των, ἐξαφανίζονται καὶ κενὰ παρου- 
σιάζονται πρὸς ὅλας τὰς γωνίας τοῦ ὁρίζοντος, δεικνύοντα, ὅτι ἡ τακτοποίησις τῆς 
ὁμάδος εἶναι µία πράγµατι ἀνοικτὴ καὶ οὐχὶ κλειστὴ σύνθεσις, 3) ἡ περιφέρεια τοῦ κύ- 
κλου, ἥτις δῆθεν σχηματίζει τὸν ὁρίζοντα, τοῦ ὁποίου ἐφάπτονται τὰ μνημεῖα, ὀξα- 
φανίζεται ἐπίσης διὰ τῆς κινήσεως τοῦ θεατοῦ. Καὶ ὅταν ἀκόμη ὁ κύκλος μένει ὁρα- 


ο. 


Ἡ «ὃς ο πα Ἡ κ 





38:. ᾽Αρμονία τῆς ὁμάδος τῶν κυριωτέρων μνημείων ἐπὶ τῆς ᾿Ακροπόλοως, 


τὸς εἶναι εἷς αβέβαιος ὁρίζων, διότι τὰ μνημεῖα τὸν ἐγγίζουν, τὸ ἓν μὲ γωνίαν του, 
τὸ ἄλλον μὲ πρόσοψιν, δηλαδἡ μὲ τρόπον ποὺ τὸν κάµνει ἀδιάκριτον. Ἐπὶ πλέον τὰ 
μνημεῖα εἶναι διαφόρου ύψους, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον δὲν ἐλήφθη ὑπ᾽ ὄψιν ὑπὸ τοῦ Δοξιά- 
δη, ὅταν ἔγινε λόγος περὶ ἁρμονικῶν σχέσεων τῶν γωνιῶν ἓν κατόψει. 

Πρέπει λοιπὸν νὰ ἀναζητήσωμεν ἄλλας ἀρχάς, δυναµένας νὰ ἐξηγήσουν. τὴν ἆνοι- 
κτὴν αὐτὴν τακτοποίησιν μὲ μνημεῖα διαφόρου ὕψους δι ἕνα θεατήν, ὅστις ἀπὸ τῶν 
Προπυλαίων ἀρχίζει νὰ μετακινῆται εἰς τὸν χῶρον. Διὰ τὸν θεατήν, ὅστις προχωρεῖ, 
ἀφοῦ ἔμεινε µίαν στιγμὴν ἀκίνητος διὰ νὰ θεωρήσηῃ τὸ σύνολον, τὸ προεξάρχον µνη- 
μεῖον εἶναι ὁ Παρθενὼν καὶ ἕνεκα τοῦ μεγέθους του καὶ ἕνεκα τῆς τοποθετῄσεως αὐτοῦ. 
εἲς τὸ ὑψηλότερον σημεῖον τοῦ βράχου. Τὸ πρῶτον. ἀντιστάθμισμα τοῦ Παρθενῶνος 
ἧτο τὸ κολοσσιαῖον ἄγαλμα τῆς Προµάχου ᾿Αθηνᾶς (ύψους 9 µ., εἰκ. 481) εἲς μικρὰν 
ἀπὸ τῆς εἰσόδου ἀπόστασιν, ἔχον ὡς βάθος τὸ Ἐρέχθειον. Αν προχωρήσωμεν πρὸς 
τὸν Παρθενῶνα, τὸ Ἐρέχθειον ἀποκαλύπτεται ὄπισθεν τῆς Προµάχου καὶ τότε ἀρχί- 
δει εἷς διάλογος τοῦ Ἐρεχθείου πρὸς τὸν Παρθενῶνα. Τὸ ἓν εἶναι μικρόν, ὁ δὲ ἄλλος 
μέγας, τὸ ἓν ἰωνικοῦ, ὁ δὲ δωρικοῦ ρυθμοῦ, τὸ ἓν μὲ τὴν πρόστασιν τῶν Κορῶν παρέχει. 
τὴν ἀνθρωπομορφικὴν ὄψιν, ὁ δὲ μένει εἰς τὴν τεκτονικήν του ἀφαίρεσιν. Τὸ Ἐρέ- 
Άθειον εἶναι εἰς τὴν κλίµακα τοῦ ἀνθρώπου, ἐνῶ ὁ Παρθενὼν ἀκολουθεῖ τὸν. Ιδεώδη 
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κανόνα τῶν ἀναλογιῶν, ἀπελευθερούμενον ἀπὸ τὴν ἀνθρωπίνην κλίµακα. Ὁ θεατὴς 
προχωρεῖ πρὸς τὸν Παρθενῶνα, ἐπιστρέφει πρὸς τὸ Ἐρέχθειον καὶ τελικῶς παίρνει 
τὸν πρὸς Α. δρόµον, ἵνα εὑρεθῇ εἰς τὴν εἴσοδον τοῦ Παρθενῶνος. Οὕτω ὁ δρόμος τοῦ 
µέσου δὲν εἶναι κενὸς χῶρος, ἀλλ᾽ ὁ ἄξων τοῦ μεταξὺ τῶν μνημείων διαλόγου, τὰ ὁποῖα 
ἀπὸ τῆς πρώτης στιγμῆς ἐπιβάλλονται εἰς τὴν φαντασίαν τοῦ θεατοῦ καὶ ἐξακολουθοῦν. 
νὰ ἁρμονίζωνται µεταξύ των, ὡς τὰ μοτίβα μιᾶς µελωδίας. Ἐάνλοιπὸν ἐπρόκειτο νὰ πα- 
ράσχῃ τις τὰς ἀρχὰς τῆς τακτοποιῄσεως αὐτῆς, θὰ ἔλεγεν, ὅτι ἡ ἁρμονία τῆς ὁμάδος 
(εἴκ. 481) δὲν ὀφείλεται µόνον εἰς τὴν κἀτοψίν των, ἀλλὰ καὶ εἲς τὴν καθ’ ύψος τακτοποί- 
ησίν των ἓν τῷ χώρῳ, ἥτις περιλαμβάνει κύρια καὶ δευτερεύοντα σημεῖα ὀράσεως, συµ- 
φώνως πρὸς τὸ μέγεθος τοῦ μνημείου, τὴν θέσιν του καὶ τὴν κατεύθυνσίν του’ διότι 
καὶ αὐταὶ ἀκόμη αἱ φυγαὶ τῶν γραμμῶν τῶν προσόψεών των, αἵτινες συναντῶνται εἴτε 
πολὺ πλησίον εἴτε εἰς ἀπόστασιν τινὰ ἓν τῷ χώρῳ, παρέχουν ἀξιοσημειώτους ἐντυπώ- 
σεις, αἵτινες ἀποκαλύπτουν τὴν συνεργασίαν τῶν εἲς µίαν κοινὴν μουσικὴν σύνθεσιν. 

᾽Αλλὰ καὶ ὁ ἰσχυρισμὸς τοῦ Δοξιάδη, ὅτι οἱ Ἕλληνες ἡγνόουν τὰς τρεῖς συντεταγμέ- 
νας, τοὐλάχιστον εἰς τὴν ᾿Αρχιτεκτονικήν, ἀντικρούεται, ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχουν µαρ- 
τυρίαι ἀποδεικνύουσαι αὐτό. Τὰς βλέπομεν ἄλλωστε ἐφηρμοσμένας εἰς ὅλας τὰς γὼ- 
γίας τῶν μνημείων καὶ τὸ θεώρημα ὃξ ἄλλου τοῦ Εὐκλείδου διὰ τὰς γωνίας ἀντιλέγεται 
πλειστάκις ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος, τονίζοντος, ὅτι τὰ ἀπομεμακρυσμένα ἀντικείμενα φαί- 
νονται μικρότερα ἀπὸ τὰ πλησίον, χωρὶς νὰ ἀναφέρῃ τὰς ὁπτικὰς γωνίας (βλ. Σοφιστὴν 
235 Ε, 236 Α). 

Ἐν σχέσει πρὸς τὰ διὰ τῆς μελέτης τοῦ Δοξιάδη προσαγόµενα παραδείγµατα παρα- 
τηροῦμεν μετὰ τοῦ Α. Ἠ. Κωνσταντινίδη !, ὅτι ταῦτα «δὲν ἀποδεικνύουν οὔτε γενικὴν 
νοµοτέλειαν οὔτε προδιαγεγραμµένον σχέδιον, ἀλλ᾽ οὔτε καὶ αἰσθητικὸν ἀποτέλεσμα, 
προερχόµενον ἓκ τῆς ἐφαρμοσθείσης χαράξεως εἰμὴ µόνον µίαν ἐκ τῶν πραγμάτων 
ἀναντίρρητον τοποθέτησιν τῶν μνημείων, πρὸς ἀρτιωτέραν τεχνικὴν καὶ καλαίσθη- 
τον ἀπόδοσιν». 


4. Δυναμικαὶ χαράξεις. Μεταξὺ τῶν συστηµάτων ἁρμονικῶν χαράξεων, ἕν, ὀνο- 
μαζόµενον ὑπὸ πολλῶν συγγραφέων δυναµικόν, προεβλήθη κυρίως ὑπὸ τοῦ ᾽Αμερικανοῦ 
ἐρευνητοῦ αγ Ηαπιδίάᾳς, ὅστις προσεπάθησε νὰ ἐξαρτήσῃ αὐτὸ ἐκ τῆς ἀρχαίας µα- 
θηματικῆς ἐπιστήμης, στηριχθεὶς ἰδίᾳ εἰς σύντομον χωρίον τοῦ Θεαιτήτου τοῦ Πλά- 
τωνος5, ἀφορῶντος τοὺς δυνάµει συµµέτρους ἀριθμοὺς ἤτοι ἐκείνους, τοὺς ὁποίους 
σήμερον ὀνομάζομεν ρίζας. Ἐκκινῶν ἀπὸ τὴν ἔννοιαν αὐτὴν χωρίζει ὁ Ηαπιδίάρε τὰ 
ὀρθογώνια εἲς στατικά, ὅσα δηλαδἡ ἔχουν σχέσιν πλευρῶν ἀκεραίους ἢ κλασματικοὺς 
ἀριθμοὺς (1, 2, 3 ἢ 3/2, 4/3...) καὶ εἰς δυναμικά, τοι τὰ ἔχοντα σχέσιν πλευρῶν ἕνα 
ἀσύμμετρον ἢ εὐκλείδειον ἀριθμόν (Υ2, Υ3, Υ5...) (εἲκ. 482), τὸν ἀριθμὸν δὲ ὅστις 


1. Περὶ ἁρμονικῶν χαράξεων εἰς τὴν ᾿Αρχιτεκτονικήν, ᾿Αθῆναι 1961, σ. 154. 
2.148β: ὅσαι μὲν γραμμαὶ τὸν ἰσόπλευρον καὶ ἐπίπεδον ἀριθμὸν τετραγωνίζουσι, µῆκος ὠρισάμεθα, ὅσαι δὲ τὸν ἑτερομή- 
κη, δυνάμεις, ὡς µήκει μὲν οὐ συµµέτρους ἐκείναις, τοῖς δ' ἐπιπέδοις ἃ δύνανται. Καὶ ἓν μεταφράσει: ὅλας τὰς γραµµάς, τῶν 





ὁποίων τὸ τετράγωνον συνιστᾷ ἰσόπλευρον καὶ ἐπίπεδον ἀριθμόν, ὠνομάσαμεν µήκη. Ὅλας ἐκείνας, τῶν ὁποίων τὸ τετράγω- 
νον συνιστᾷ ἀριθμόν, τοῦ ὁποίου οἱ δύο ὅροι εἶναι ἄνισοι, ὠνομάσαμεν δυνάµεις, διότι, μὴ οὖσαι σύμμετροι πρὸς τὰς πρώτας,, 
ἐὰν τὰς θεωρήσωμεν κατὰ τὸ μῆκός των γίνονται σύμμετροι πρὸς αὐτάς, ἐὰν θεωρήσωμεν τὰς ἐπιφανείας των ὡς δυνάμεις. 
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προκύπτει ἀπὸ τὴν σχέσιν τῶν πλευρῶν ὀνομάζει ὁ Ηαπιθίάρε ἐμβάτην (πιοάιΙε) 
τοῦ ὀρθογωνίου. Ὑποστηρίζει περαιτέρω, ὅτι ἡ ἑλληνικὴ τέχνη μετεχειρίζετο ὀρθο- 
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482. Πέντε τύποι δυναμικῶν ὀρθογωνίων (κατὰ Ηαιηδίάφο). 
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483. Ανάλυσις τῆς προσόψεως τοῦ Παρθενῶνος εἰς δυναμικά ὀρθογώνια καὶ τετράγώνα (κατὰ Ηαπιδίάμο). 








γώνια δυναμικά (εἰκ. 482), ἐπειδὴ ἐκ τῶν μετρήσεων τῶν ἔργων της προκύπτει, ὅτι οὐ- 
δαμοῦ συνάγονται σχέσεις ἀκεραίων ἀριθμῶν . Ἰδιαιτέρως, κατ αὐτόν, µετεχειρίσθη- 


1. Βλ. σχετικῶς καὶ Μ. ΟΜΥΚΑ, 1; Ἐοιέιίαυε ἄες ρτοροτίίοης ἆαπν 14 Ναϊυτο οἱ άθης Ίες Αγίς, Ραγίς 1933, σ. 224. 
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σαν οἱ Ἕλληνες τὰ δυναμικὰ ὀρθογώνια μὲ σχέσιν πλευρῶνΥ 5 καὶ ᾧ (1,618). Ἂν- 
τιθέτως λοιπὸν πρὸς τὸν στατικὸν ἐμβάτην τοῦ Βιτρουβίου εἰς τὰ ἑλληνικὰ ἔργα 
ἰσχύει ἡ δυναµικἡ ἀναλογία τῶν σχημάτων. Πρὸς ἀπόδειξιν τούτου παραθέτοµεν κα- 
τωτέρω σχέδιον τοῦ Ηαπιδίάρε (εἰκ. 483), δεικνῦον πῶς οὗτος ἀναλύει τὴν πρόσοψιν 
τοῦ Παρθενῶνος, μετὰ τὴν τοποθέτησιν τοῦ γενικοῦ ὀρθογωνικοῦ διαγράµµατος. 

Ἔξω τῶν ἀναλογιῶν αὐτῶν ἡ θεωρία παύει νὰ εἶναι δυναμικἡ καὶ γίνεται στατική, 
ὁπότε τὰ ὀξεταζόμενα ὀρθογώνια ἐμφανίζουν σχέσεις (ἤτοι λόγον) πλευρῶν συμμέ- 
τρους καὶ μάλιστα ἀκεραίους ἢ κλασματικοὺς ἀριθμούς. 








484. Απλοῦν γεωμετρικὸν σχέδιον τῶν οὐσιωδῶν ἀναλογιῶν τοῦ Παρθενῶνος, ἐπιτεθειμένον 
ἀπίμτῆς φωτογραφίας τῆς δυτικῆς ὄψεως τοῦ μνημείου (κατὰ Βαΐτακἡ, Ἠαπιδίάμο) 


Γεγονὸς πάντως εἶναι ὅτι πολὺ περιωρισµένος ἀριθμὸς ἀναλογιῶν προκύπτει ἓξ 
ἁπλῶν κατασκευῶν, π.χ. ἐκ τοῦ τετραγώνου, ὡς συμβαίνει τοῦτο εἰς τὸν Παρθενῶνα. 

"Ας ἀναλύσωμεν ἤδη τὴν πρόσοψιν ἑνὸς ὀκταστύλου ναοῦ, οἷος ὁ Παρθενών. Αἱ 
οὐσιώδεις ἀναλογίαι του ἐμφαίνονται εἰς τὴν εἰκ. 483 καὶ εἲς ἁπλῆν γεωμετρικὴν εἰκό- 
να, νοερῶς ἐπιτεθειμένην ἐπὶ φωτογραφίας τῆς ὀρθώσεως τῆς Δ. προσόψεως (εἰκ. 483 
καὶ 484). Ας ἴδωμεν κατ’ ἀρχὰς πῶς ὁρίζονται αἱ σπουδαιότεραι ἀναλογίαι. Λογικῶ- 
τέρα πρὸς τοῦτο µεθόδευσις εἶναι νὰ ἀρχίσωμεν μὲ τὴν σχέσιν τοῦ μεγίστου ὕψους 
πρὸς τὸ µέγιστον πλάτος. Ἡ κορυφἠ τοῦ περιβάλλοντος ὀρθογωνίου δίδεται ἀπὸ τὸ 
ἄνω µέρος τοῦ ἀετώματος, περιλαμβανομένης καὶ τῆς σίµης. 

Ἐντὸς τοῦ ὀρθογωνίου αὐτοῦ ΑΒΔΓ (εἰκ. 485) τρεῖς εἶναι αἱ σπουδαιότεραι, ὁριζόντιαι 
γραμμαὶ τῆςπροσόψεως: 1) ἡ γραμμἠ τοῦ ἄνω μέρους τοῦ θριγκοῦ, ἥτις ἀποτελεῖ καὶ τὴν. 
βάσιν τοῦ τριγωνικοῦ ἀετώματος, ΕΖ, 2) ἡ γραμμὴ τοῦ κάτω µέρους τοῦ θριγκοῦ ΙΛ 
καὶ 3) ἡ γραμμὴ τοῦ στυλοβάτου ΗΘ. Ἡ πρόσοψις λοιπὸν διαιρεῖται εἰς: α) ἀέτωμα, 
β) θριγκόν, Υγ) κίονας καὶ ὃ) βάσιν (κρηπίδωµα). 

Ἐκ τῶν τριῶν ὁριζοντίων γραμμῶν σπουδαιοτέρα εἶναι ἀναμφιβόλως ἡ σηµειώνουσα 
τὴν διαίρεσιν μεταξὺ τῶν βασταζόντων μερῶν (κιόνων) καὶ τοῦ βάρους των (θριγκοῦ 
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καὶ ἀετώματος), δηλαδὴ ἡ ΙΛ. Ἐκ τῶν κατακορύφων γραμμῶν αἱ σπουδαιότεραι εἶναι 
οἱ ἄξονες τῶν ὀκτὼ κιόνων. Ἐπειδὴ δὲ εἰς ἕνα δωρικὸν ρυθμὸν τὰ παρὰ τὰς γωνίας 
µεταξόνια εἶναι μικρότερα τῶν ἄλλων, ἀναγκαῖον εἶναι νὰ προσδιορισθοῦν: α) οἱ 
ἄξονες τῶν ἓξ μεταξὺ κιόνων, β) οἱ ἄξονες τῶν γωνιαίων κιόνων. 

Παρατηρητέον ἐνταῦθα, ὅτι τὸ μεταξὺ τῶν κιόνων διάστηµα θὰ πρέπει νὰ θεωρηθῇ 
ἓν σχέσει πρὸς τὴν ὄρθωσιν καὶ ὄχι ὡς ἐγίνετο συνήθως ἓν σχέσει πρὸς τὴν κάτοψιν. 
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485. Σχέδιον τῆς προσόνεως τοῦ Παρθενῶνος, ἐμφαῖνον τὰς κυριωτέρας ὁριζοντίας καὶ κατακορύφους διαιρέσεις αὐτῆς 
(κατὰ Ηαπιδίάμο). 


Οἱ κίονες θεωροῦνται ὡς κατακόρυφα στηρίγµατα καὶ ὄχι ὡς σειραὶ κύκλων ἐπὶ τοῦ 
ἐδάφους. Ἡ ἀπόστασίς των πρέπει νὰ ἀχθῆ εἲς ἁρμονίαν πρὸς τὸ ὕψος των καὶ πρὸς 
ἄλλας ἀναλογίας τῆς ὀρθώσεως. Ἡ ἐπικρατοῦσα συνήθως θεωρία (σχέσις τῶν µετα- 
ξονίων πρὸς τὴν κάτω διάµετρον τοῦ κίονος, ἐμβάτην) ὀφείλεται ἀναμφιβόλως 
εἲς δύο αἰτίας: α) τὴν ἐπίδρασιν τῶν ἀξιωμάτων τοῦ Βιτρουβίου καὶ β) εἰς τὸ γεγονός, 
ὅτι πολλοὶ ναοὶ διετηρήθησαν µόνον ἓν κατόψει καὶ ἑπομένως κατόψεις μᾶλλον ἢ 
προσόψεις ἐμελετήθησαν ὑπὸ τῶν ἀρχαιολόγων, ὅθεν ἀτόπως ἀπεδόθη µεγάλη σηµα- 
σία εἰς τὴν κάτω διάµετρον τῶν κιόνων, τὸ ἥμισυ τῆς ὁποίας συχνᾶ λαμβάνεται ὡς 
ἐμβάτης, ἤτοι ὡς μονὰς καταρτισμοῦ ἄλλων ἀναλογιῶν. 

Πλὴν τῆς προσόψεως τὸ σύστημα Ηαπιδίάρε ἐφαρμόζεται καὶ εἰς τὴν κάτοψιν ὡς 
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ἑξῆς: ἀναλύεται αὕτη εἰς δύο τετράγωνα, Τ, Τ (εἰκ. 486,1) καὶ δύο δυναμικὰ ὀρθογό- 
νιαγ. Ἡ δηλαδὴ ἔχοντα τὴν μεγάλην πλευράν των καὶ ὄχι τὴν διαγώνιον ἴσην πρὸς 
τὴν 

Τὰ μέχρι τοῦδε λεχθέντα ἀναφέρει ὁ Ι.. Ὀ. Οµ5Κεν εἲς τὸν πρόλογον τοῦ περὶ Παρ- 
θενῶνος καὶ τῆς δυναμικῆς συμμετρίας ἔργου τοῦ 1. Ηαπιρίάρε). ᾿ὰς ἴδωμεν τώρα καὶ 
τὴν ἀνάλυσιν αὐτοῦ τούτου τοῦ Ηαπιδίάμε, τοῦ ὁποίου θερμὸς θιασώτης ὑπῆρξε, πλὴν 
ἄλλων, κυρίως ὁ Ἰαλὸς Οε5ατε Βαίται, συγγράψας ἴδιον βιβλίον περὶ τῆς δυναμικῆς 
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487. Ἐφαρμογὴ τοῦ συστήµατος τῶν δυ- 

3486. ᾿Ἐφαρμογὴ τοῦ συστήµατος τῶν δυναμικῶν ὀρθογωνίων καὶ τετρα- ναμικῶν ὀρθογωνίων εἰς τὴν κάτωθεν τοῦ. 
γώνων 1, ἐπὶ τῆς κατόψεως τοῦ Παρθενῶνος, 2 καὶ 3 ἐπὶ τῆς προσόψεως. ἀετώματος περιοχἠν τῆς προσόψεως. 


θεωρίας τοῦ Ηαπιδίάρε”. Κατὰ τὸν τελευταῖον τοῦτον, τὸ ὀρθογώνιον ἐντὸς τοῦ ὁποίου. 
ἐγγράφεται ὁ ναὸς ἔχει τὴν σχέσιν 1:1,708 ἤτοι 1:3 Υ5 --5 καὶ δύναται νὰ θεωρηθῇ 
ὡς συνιστάµενον ἐκ τῶν στοιχείων, τὰ ὁποῖα διακρίνονται εἰς τὸ διάγραµµα τῆς εἰκ. 
486,1,2, ὅπερ ἐπίσης καθιστᾷῇ φανερὰν τὴν μεταξὺ προσόψεως καὶ κατόψεως ἄναλο- 
γικὴν σχέσιν. Οὕτω Α7 -- 1/2 ΘΗ (εἶκ. 486.12). Τὸ ὀρθογώνιον τῆς προσόψεως δύ- 
ναται ἐπίσης νὰ ὑποδιαιρεθῇ εἰς τὰ ἁπλᾶ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα δεικνύει ἡ εἰκ. 486,3."Ας 
ἐξετάσωμεν ἀκολούθως τὰς πέντε δευτερευούσας ἀναλογίας τοῦ ρυθμοῦ, αἴἵτινες εἷ- 
ναι; α) ἡ ἄνω γραμμὴ τοῦ θριγκοῦ (εἰκ. 485,.ΕΖ). Αὕτη φαίνεται νὰ συμπίπτῃ πρὸς τὴν 
εἰς Μ διασταύρωσιν τῶν ἑξῆς δύο διαγωνίων: 1) τῆς τοῦ περιβάλλοντος ὀρθογωνίου ΑΔ 
καὶ 2) τοῦ ἑνὸς τῶν ἄνω Υ 5 ὀρθογωνίων (εἰκ. 485.ΙΚ), β) ἡ σπουδαιοτέρα ὁριζοντία 
διαίρεσις, ἤτοι ἡ γραμμὴ τοῦ ἄνω µέρους τῶν κιόνων ΙΛ (εἰκ. 485) συμπίπτει πρὸς τὴν 
κυρίαν διαίρεσιν τοῦ περιβάλλοντος ὀρθογωνίου. Ὁ θριγκὸς καὶ τὸ ἀέτωμα περι- 
λαμβάνονται οὕτω εἰς µίαν περιοχήν, ἀποτελουμένην ἐκ δύο ὀρθογωνίων Υ5, ἡ δὲ 
κρηπὶς καὶ οἱ κίονες ἐκ τεσσάρων τετραγώνων καὶ τεσσάρων ὀρθογωνίων Υ5- (εἰκ. 


1, Νονν Ἠανοῃ 1924, σ. ΧΙΧ. 
2. Τα φἰπηπιεἰεία ἀἴπαπηίσα, Μή]απο 1952. 
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486,2). ᾿᾽Αξιοσημείωτον εἶναι, ὅτι ἡ σπουδαία αὕτη γραμμὴ ΙΛ τέμνει τὸ ὅλον ὕψος τοῦ 
ναοῦ κατὰ μέσον καὶ ἄκρον λόγον, Υ) ἡ περιοχἡ κάτωθεν τοῦ ἀετώματος ΕΔ εἶναι συν- 
τεθειµένη ἐκ δύο ὀρθογωνίων 0,618, πλέον τεσσάρων ὀρθογωνίων 0,236{εἰκ. 487). Εἰςτὸ 
σχέδιον τῆς ὀρθώσεως (εἰκ. 485) ἡ γραμμὴ ΕΝ εἶναι µία διαγώνιος εἰς δύο περιοχὰς 
0,618. ΄Ἡ γραμμὴ ΖΞ εἶναι ἄλλη ὁμοία διαγώνιος. Τὸ σημεῖον Κ. διασταυρώσεωῶς τῶν. 
δύο αὐτῶν διαγωνίων, εὑρίσκεται εἰς τὴν στάθµην τοῦ στυλοβάτου. Αί δύο αὗται 
διαγώνιοι δεικνύουν περαιτέρω, ὅτι οἱ κίονες καὶ ὁ θριγκός, χωριστὰ θεωρούμενοι, 
περιλαμβάνονται εἲς µίαν καὶ τὴν αὐτὴν περιοχὴν ΕΘ, ἀποτελουμένην ἐκ τεσσάρων 
0618 ὀρθογωνίων, διότι 0,618 κά--2422 ἢ 2 5-2. Αὕτη δὲ εἶναι ἡ ἀναλογία, 
τὴν ὁποίαν ἀναφέρει καὶ ὁ ΟΠἱρίοΖ καὶ τὴν ὁποίαν ὁ Ηαπιθίάρε εὗρεν, ὅτι εἶναι ἡ τῆς 
κατόψεως τοῦ ναοῦ τῆς Φιγαλείας, ὃ) αἱ διαγώνιοι ΕΝ καὶ ΖΞ τέµνουν τὴν ἄνω γραµ- 
μὴν τῶν κιόνων εἰς Π καὶ Ο. Τὰ σημεῖα αὐτὰ εὑρίσκονται εἰς τοὺς ἄξονας τῶν δευ- 
τέρων ἀπὸ τῆς γωνίας τριγλύφων καὶ ἔχουν οὕτω σχέσιν πρὸς τὰ µεταξόνια τῶν ἓξ 
κανονικῶν κιόνων. Ἡ περιοχἡ ΠΡ, οὖσα ὁμοία πρὸς τὴν ΕΘ, συντίθεται ἀπὸ τέσ- 
σαρα 0,618 ὀρθογώνια, ἐπειδὴ δὲ ὑπάρχουν ἓξ ἐνδιάμεσοι κίονες ἡ περιοχἡ αὕτη πρέ- 
πει νὰ διαιρεθῇ εἰς ἓξ µέρη, ἕκαστον τῶν ὁποίων θὰ σύγκειται ἐκ δύο 0,618 ὀρθογωνίων 
καὶ τεσσάρων 0,236 ὀρθογωνίων (εἲκ. 487), ε) οἱ ἄξονες τῶν γωνιαίων κιόνων συμπί- 
πτουν πρὸς τὰ σημεῖα τομῆς Σ καὶ Τ τῶν διαγωνίων ΦΓ, ΦΔ μὲ τὴν γραμμὴν τοῦ στυ- 
λοβάτου. 

Ἡ περιοχὴ ΧΤ, οὖσα ὁμοία πρὸς τὴν ΙΔ, ἀποτελεῖται ἀπὸ τέσσαρα τετράγωνα καὶ 
τέσσαρα Υ5 ὀρθογώνια (εἰκ. 486,2). 

Ἡ ἀνάλυσις δύναται συντοµώτατα νὰ περιγραφῇ ὡς ἑξῆς: αἱ κύριαι ἀναλογίαι τῆς 
προσόψεως ἐμφανίζονται εἰς ἓν στενὸν ὀρθογώνιον, σχετισµένον πρὸς τὸ τῆς κατό- 
Ψεως. Αί κατακόρυφοι καὶ ὁριζόντιαι ὑποδιαιρέσεις τοῦ ὀρθογωνίου τούτου δίδονται 
ὑπ᾿ αὐτῶν τούτων τῶν μελῶν τοῦ ναοῦ. 

Ἡ ἀναλογικὴ σχέσις τῶν μελῶν τούτων περιστάνεται δι᾽ ἓξ διαγωνίων γραµ- 
μῶν. 

Ἂν αἱ μετρήσεις τοῦ Ρεητοςε θεωρηθοῦν ὀρθαί, ἡ ἀπόδειξις λαμβάνει τὸν χαρακτῆρα. 
θέσεως τοῦ Εὐκλείδου, ὁ δὲ μελετητὴς εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ δεχθῇ τὰ σημεῖα Φ, Κ΄, 
Δ (εἶκ. 455). Τὸ ἀποτέλεσμα δύναται νὰ ἐξηγηθῇ ὡς ὀφειλόμενον ἓν μέρει εἰς τὸ 
σχέδιον τοῦ ἀρχιτέκτονος καὶ ἓν µέρει εἰς τὸν συνδυασμὸν τυχαίων συµπτώσεων. Τὸ 
φαινόµενον, καταλήγει ὁ «Ἄδκου, εἶναι ἀρκετὰ ἐμφανές, ὥστε νὰ μὴ χρήζῃ περαιτέρω 
ἐρεύνης, 

Κριτική. Οἱ κριτικοὶ τοῦ Ηαπιθίάρε, ὡς µόνον ἐπιχείρημα ἁπτὸν κατὰ τῆς θεωρί- 
ας του, ἐπεχείρησαν νὰ προβάλουν, ὅτι αἱ ἀναλογίαι ἢ τὰ ὀρθογώνια τοῦ συστήµα- 
τός του εἶναι ἀναρίθμητα καὶ ὅτι ἑπομένως οἴονδήποτε ἀντικείμενον ὑπὸ τὸν ἤλιον. 
θὰ ἠδύνατο νὰ ἀναλυθῇ συμφώνως πρὸς τὸ σύστημα αὐτό. Παρέλειψαν ὅμως νὰ ἔξη- 
γήσουν τὴν συνεχῆ παρουσίαν εἰς ἑλληνικὰ ἀρχιτεκτονικὰ ἔργα πολὺ περιωρισµένου. 
ἀριθμοῦ ἀναλογιῶν, αἵτινες ἀπορρέουν δι’ ἁπλῆς κατασκευῆς ἐκ τοῦ τετραγώνου (εἰκ. 
484, 486, 2). 

Συμφώνως πρὸς τὰ ἀνωτέρω ἐκτεθέντα τὸ δυναμικὸν σύστηµα τοῦ Ηαπιρίάρε ἄπο- 
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δεικνύεται ὡς ἐφαρμόσιμον, ἑπομένῶς ἡ ἐκ τῶν προτέρων (α ρτοτῖ) ἀπόρριψίς του ὑπὸ 
τοῦ Δ. Ἠ. Κωνσταντινίδη εἶναι τὸ ὀλιγώτερον πολὺ αὐστηρά!. 


Συγγενὲς πρὸς τὸ σύστημα τῆς διὰ δυναμικῶν ὀρθογωνίων ἁρμονικῆς χαράξεως εἷ- 
ναι καὶ τὸ ὑπὸ τῆς Εσα Μαϊ]ατά" ἐπινοηθὲν σύστηµα συνθέσεως χαράξεων δι’ ὀρθο- 
γωνίων σχημάτων, μὲ βάσιν τὴν χρυσῆν τομὴν καὶ τὰ παράγωγα αὐτῆς, ἰδίᾳ δὲ τοῦ 
χρυσοῦ ἀριθμοῦ (Φ) (βλ. ἀνωτέρω σ. 672 περὶ τοῦ ὁρισμοῦ καὶ τῶν μαθηματικῶν 
ἰδιοτήτων αὐτοῦ). 

Εἰς τὸ ἀνωτέρω ἔργον της ἡ Μαϊϊατά ἐπεχείρησε τὸν ἔλεγχον μνημείων καὶ ἔργων 
τέχνης διὰ κατασκευῆς διαφόρων διαγραμμάτων μὲ βάσιν τὴν χρυσῆν τοµήν, ἀπὸ τὰ 
ὁποῖα ὅμως ὀλλείπουν συνήθως χαρακτηριστικὰ γεωμετρικὰ σημεῖα, εἰς τὰ ὁποῖα 
νὰ ὑποτάσσωνται ταῦτα”. Παραθέτει ἐπίσης εἰς αὐτὸ καὶ βασικἁ γεωμετρικἀ στοιχεῖα, 
χρησιμοποιηθέντα εἲς τὰς χαράξεις της, ὥς εἶναι τὸ ὀρθογώνιον, τὰ ἰσοσκελῆ τρίγωνα, 
τὸ μὲ ἀναλογίας ῷ ὀρθογώνιον καὶ τέλος τὰ ἐντὸς κύκλου ἐγγεγραμμένα πεντάγωνον 
καὶ δεκάγωνον, περιέργως δὲ καὶ ἓν σχῆμα ἄσχετον πρὸς τὸν μέσον καὶ ἄκρον λόγον, 
ἤτοι τὸ ἐξάγραμμον τοῦ Σολομῶντος", τὸ προκῦπτον ἐκ τοῦ συνδυασμοῦ δύο ἰσο- 
πλεύρων τριγώνων (εκ. 462, 5). 

Ἡ αὐτὴ συγγραφεὺς ἐξέδωσε τὸ 1968 καὶ σύντομον ἔργον 5 περὶ ὑπάρξεως τῆς χρυ- 
σῆς τομῆς εἲς τὰς ἀναλογίας τοῦ Παρθενῶνος, περὶ τοῦ ὁποίου προκαταρκτικὴν ἆνα- 
κοίνωσιν εἶχο κάμει εἲς τὸ Δ΄ ἓν ᾿Αθήναις Συνέδριον Αἰσθητικῆς τοῦ 1960 (σ. | - 6). 

Εἰς τὸ δεύτερον τοῦτο καὶ πληρέστερον ἔργον της παραθέτει ἡ συγγραφεὺς ἐν ἀρχῇ 
πίνακα τῶν ὑπ αὐτῆς χρησιμοποιηθέντων πέντε τύπων ὀρθογωνίων σχημάτων τοῦ 
χρυσοῦ ἀριθμοῦ, τὸν ὁποῖον ἀναπαράγομεν καὶ ἡμεῖς ἐνταῦθα (εἰκ. 488), ἐξαίροντες 
ἴδιαιτέρως τὸν ὑπ᾽ αὐτῆς ὀνομασθέντα παρθενώνειον τύπον ὀρθογωνίου, ὅστις παρου- 
σιάζει τὴν διαγώνιον τοῦ ὅλου ὀρθογωνίου (εἶκ. 488.Α5) εἰς σχέσιν τοῦ χρυσοῦ ἀρι- 
θμοῦ (Φ) πρὸς τὴν διαγώνιον τοῦ ἡμίσεος σχήματος (εἰκ. 488.Β5). 

Χρησιμοποιοῦσα τὰ ἀνωτέρω σχήµατα, καθ’ ὃν τρόπον θὰ ἴδωμεν κατωτέρω, ἐμε- 
λέτησεν ἡ ΜαϊΠατὰ τὰ λεπτομερῆ σχέδια κατόψεως καὶ ὄψεων τοῦ Παρθενῶνος, πα- 
ραλαβοῦσα αὐτὰ ἐκ τοῦ βιβλίου τοῦ Μπαλάνου», τὰ ὁποῖα ἀναπαρήγαγεν εἷς μεγάλην 
κλίµακα καὶ ἔφθασεν, ὡς λέγει, εἲς τὴν βεβαιότητα, ὅτι ὁ Ἰκτῖνος καὶ ὁ Καλλικράτης 
ἐξέλεξαν ὡς πρωταρχικῆς σημασίας τὸ τοῦ χρυσοῦ ἀριθμοῦ ὀρθογώνιον, ὅπερ χαρα- 
κτηρίζεται διὰ τῆς σχέσεως Φ τῶν διαγωνίων τῶν δύο τμημάτων. Τὸ ὀρθογώνιον 
τοῦτο δὲν περιλαμβάνεται μεταξὺ τῶν ὑπὸ τοῦ ΟΠγκα7 ἀναφερομένων, τὸ εὗρεν ὅ- 
µως ἐκείνη, χειριζοµένη τὸν ἀναγωγικὸν διαβήτην της, μὲ σκέλη ἔχοντα σχέσιν Φ. - 


1. Ἔ. ᾱ, σ. 156. 

2. ια Νοπιῦγο ἀὈσ. Ραεῖς 1943. 

3, Ὅπως δηλαδὴ συμβαίνει συχνά καὶ εἰς τὰ διαγράµµατα τοῦ Μόκεει, τοῦ Τεχιεν κλπ. 
4- Βλ. ἀνωτέρῳ σ. 675, σημ. 1. 

5. ο Ῥαινέποη, ΟαΜήεγς ὁµ Νοπηῦτε 4Ὀς Υ, Ρας 1968, σ. 23, σχ. 8. 

6. ἵος Μοππιοηῖς ἆς Γ)Αετοροῖς, Ρατΐς 1938. 

7. Ἔ. ἂ, 
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σως τὸ ὀρθογώνιον νὰ ἀνήκῃ εἲς ἕνα τῶν σοφῶν Ἑλλήνων τοῦ 6ου καὶ τοῦ 5ου π.Χ. 
αἰῶνος. 

Οἱ Ἕλληνες γεωμέτραι, γράφει περαιτέρω εἰς τὸν πρόλογόν της ἡ Μαϊἰατά, ἔπε- 
τύγχανον εὐκόλως μὲ τὰς γραμμὰς ἀξιόλογον ἀκρίβειαν. Ταύτας δ᾽ ἀκριβῶς τὰς γραµ- 
µάς των τείνουν νὰ ἀποδείξουν, ὅτι ἐξαρτῶνται ἐκ τοῦ χρυσοῦ ἀριθμοῦ τὰ εἰς τὸ βι- 
βλίον τῆς ΜαϊΙ]ατὰ παρεχόµενα διαγράµµατα τοῦ Παρθενῶνος. Γνωρίζοντες ἀφ᾿ ἑτέ- 
ρου οἱ Ἕλληνες τὴν ἀπὸ χιλιετηρίδων ὑφισταμένην ἀναλογίαν τῆς διὰ τοῦ 5 ὑποδιαι- 
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488. Οἱ πέντε τύποι ὀρθογωνίων σχημάτων τοῦ χρυσοῦ ἀριθμοῦ (1, 2, 3, 4, 5) (κατὰ Μαἱ]ατά). 


ρέσεως τοῦ κύκλου, ἠδύναντο μετ’ ἀκριβείας νὰ χαράσσουν τὰ σχέδια ἑνὸς μνημείου, 
χειριζόμενοι τὸν ἀναλογικὸν διαβήτην, κανονισµένον εἰς τὸ 1,68. 

Ἡ ἀριθμητικἡ ἐπαλήθευσις τῶν στοιχείων τῶν διαγραμμάτων της δίδει ἐπὶ πλέον. 
ἢ ἐπὶ ἕλαττον τοιαύτην προσέγγισιν πρὸς τὴν ἀκρίβειαν, οἵαν δὲν φθάνει ποτὲ τὸ 
ὑπὸ τῶν ἀρχιτεκτόνων παραδεδεγµένον ἑκατοστὸν τοῦ µέτρου!, συνήθως δὲ μάλιστα 
αἱ προσεγγίσεις αὐταὶ πλησιάζουν τόσον τὴν ἀκρίβειαν, ὥστε νὰ μὴ εἶναι ἐκ πρώτης 
ὄψεως ἀντιληπταί. Προσθέτει ὅμως καὶ ὅτι μερικαὶ ἀποκλίσεις --- τὰς ὁποίας καὶ ση- 
μειώνει ἰδιαιτέρως ἡ συγγραφεὺς --- πρέπει νὰ ἀποδοθοῦν εἲς ὀλισθήσεις τοῦ ἐδάφους 
ἢ νὰ θεωρηθοῦν ὡς προερχόµεναι ἐξ ἀμελείας τοῦ σχεδιαστοῦ τῆς κατόψεως νὰ ὑπο- 
λογίσῃ σχολαστικῶς τὰς μετρήσεις! Ας ἔλθωμεν ἤδη πλέον συγκεκριµένως εἰς τὴν 
ἐξέτασιν τῶν θεωριῶν τῆς ΜαΙατά. 

1. Κάτοψις (εἰκ. 489). Αί πλευραὶ ἑνὸς παρθενωνείου ὀρθογωνίου ὁρίζουν τὴν περί- 
µετρον τοῦ μνημείου εἰς τὴν εὐθυντηρίαν, ἔχουν δ᾽ αὗται διαστάσεις 72,80 Χ 38.61 µ. 


1. Τοῦτο, ὡς θὰ ἴδωμεν κατωτέρω, δὲν εἶναι πάντοτε ἀκριβές. 
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Ἡ ἐπιφάνεια τῶν δύο κυρίων χώρων τοῦ σηκοῦ (κυρίως ναοῦ καὶ ὀπισθοδόμου) εἶναι 
παρθενώνειον ὀρθογώνιον ΟΗΙ.Κ. (εἰκ. 489), διαστάσεων 46.44 Χ 21,50 μ. Αἱ μακραὶ 
πλευραὶ τοῦ ὀρθογωνίου τούτου σχηματίζουν τὰς ἐξωτερικὰς ὄψεις (Β. καὶ Ν.) τῶν 























489. Παρθενώνεια ὀρθογώνια τῆς κατόψεως τοῦ 
ΠαρθενΏνος (κατὰ Μαϊλατά). 
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490. Σχέσις τῶν παρθενωνείων ὀρθογωνίων πρὸς 
τὴν κάτοψιν τοῦ ναοῦ (κατὰ Ματς). 
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τοίχων (μὴ περιλαμβανομένης τῆς σχετικῆς κρηπῖδος), αἱ δὲ στεναὶ πλευραὶ 6Η καὶ 
ΚΙ. χαράσσουν τοὺς ἄξονας τοῦ ἀνατολικοῦ καὶ τοῦ δυτικοῦ θυραίου τοίχου. 

Πρὸς τοποθέτησιν τῶν προστάσεων τοῦ προνάου καὶ τοῦ ὀπισθονάου τοποθετοῦμεν 
ἀντιστρόφως ἐπὶ τοῦ ἐγκαρσίου ἄξονος τοῦ παρθενωνείου ὀρθογωνίου δύο ὀρθογώνια 
Κ2 (ΟΕΟΜ) καὶ δύο ἄλλα Κ3 (ΩΕΡΝ). Ταῦτα ἔχουν τὰς δύο στενάς των πλευρὰς τὰ 
μὲν ἐπὶ τοῦ στυλοβάτου τῶν προστάσεων, τὰ δὲ ἐπὶ τῶν ἀναδιπλώσεών των. Μετά τὸν 
ὁρισμὸν τῶν δύο μεγάλων χώρων καὶ τῶν προστάσεών των οἱ γεωμέτραι εἶχον νὰ λύ- 
σουν τὸ πρόβλημα τῆς περιπτέρου περιβολῆς των. Τοῦτο δ᾽ ἐπέλυσαν ὁμοθετικῶς διὰ 
τῆς προεκτάσεως τῶν μεγάλων διαγωνίων τοῦ κεντρικοῦ καὶ τῶν διαγωνίων τοῦ 
ἡμίσεός του, ἵνα ἐπιτύχουν τρία παρθενώνεια ὀρθογώνια, τὸ ἓν τῶν ὁποίων εἶναι 
τὸ τῆς εὐθυντηρίας (ΩΕΒΑ), ἐκ δὲ τῶν δύο ἄλλων (καθ’ ἡμᾶς) τὸ τῶν προστάσεων. 
(ΜΡΕΟ) καὶ τὸ τοῦ σηκοῦ (ΚΙΗΟ). 

Εἰς τὰς στενὰς πλευρὰς τοῦ περιστυλίου παρατάσσονται 8 κίονες. Οἱ δύο γειτονι- 
κοὶ πρὸς τὰς γωνίας τῶν προσόψεων (ἀριθ. 2 καὶ 7) ἔχουν τοὺς ἄξονάς των ἐπὶ τῶν 
προεκτάσεων τῶν μεγάλων πλευρῶν τοῦ ἀρχικοῦ ὀρθογωνίου (εἶἰκ. 490.4Κ καὶ ΗΙ). 
Οἱ τέσσαρες μεταξὺ κίονες πλαισιοῦνται ὑπὸ τῶν δύο αὐτῶν κιόνων. Ἐντεῦθεν προ- 
κύπτουν πέντε µεταξόνια, μήκους 4,30 µ., ἐνῶ τὰ µεταξόνια τῶν γωνιῶν εἶναι 3,70 µ. 
Ἵνα πραγματοποιηθῇ ὁ αὐτὸς ρυθμὸς καὶ εἲς τὰς τέσσαρας πλευρὰς ἦτο ἀπαραίτητος 
ἡ ἰσότης τῶν µεταξονίων. Διὰ τοῦτο ὑπάρχουν μεταξὺ τῶν γωνιαίων µεταξονίων 14 
µεταξόνια τῶν 4,30 µ. ἐπὶ τῆς βορείου καὶ τῆς νοτίας πλευρᾶς, ἴσα πρὸς τὰ τῶν στε- 
νῶν πλευρῶν (εἰκ. 490..Μ καὶ ΕΡ). Τὸ ἄθροισμα τῶν Ι4 αὐτῶν µεταξονίων ἄνταπο- 
κρίνεται (μὲ μὴ αἰσθητὴν προσέγγισιν) πρὸς τὴν μεταξὺ τῶν κρηπίδων τῶν προσό- 
Ψεων τῶν προστάσεων ἀπόστασιν. 

2. Ὄρθωσις. Ὁ πίν. 7 τῆς Μαϊ]ατά (ἡμετ. εἰκ. 491, 492) ἀποδίδει τὴν ἀποτύπωσιν 
τῆς ὀρθώσεὼς τῆς Α. πλευρᾶς τοῦ Παρθενῶνος ἐκ τοῦ βιβλίου τοῦ Μπαλάνου. Ἡ 
συγγραφεὺς χρησιμοποιεῖ τὸ μὲν Β. ἥμισυ τῆς προσόψεως διὰ τὴν µελέτην τῆς ὀρθώ- 
σεως τοῦ μνημείου, τὸ δὲ Ν. διὰ τὸν ἐντοπισμὸν τῶν κιόνων. 'Ἡμεῖς τὰ χωρίζοµεν 
εἲς δύο εἰκόνας, χάριν εὐκολίας: α) Β. ἥμισυ (εϊκ. 492). Ἡ ἀπὸ τοῦ ἄξονος τοῦ να- 
οὔ µέχρι τοῦ ἄξονος τοῦ 7ου κίονος ἀπόστασις εἶναι ἡ στενἡ πλευρὰ ἑνὸς ὀρθογώ- 
νίου Ε2 (εἰκ. 492), τοῦ ὁποίου ἡ μακρὰ πλευρὰ ὑψοῦται ἀπὸ τῆς εὐθυντηρίας µέχρι 
τοῦ ὁριζοντίου γείσου τοῦ θριγκοῦ (σχεδιάζεται καὶ ἡ διαγώνιος αὐτοῦ). 

Μὲ τὸ αὐτὸ πρὸς τὸ προηγούµενον μέγεθος στενῆς πλευρᾶς ἓν αἰγυπτιακὸν τρίγω- 
νον ἔχει ὡς μακρὰν πλευρὰν τὴν ἀπόστασιν μεταξὺ τοῦ χείλους τοῦ περιστυλίου καὶ 
τοῦ γείσου (σχεδιάζεται καὶ ἡ διαγώνιος αὐτοῦ). 

Ἐπὶ τοῦ χείλους τοῦ περιστυλίου τοποθετεῖται ἐπίσης τὸ ἥμισυ τῆς μακρᾶς πλευρᾶς 
ἑνὸς παρθενωνείου ὀρθογωνίου (Ε5). Ἡ στενή του πλευρὰ φθάνει µέχρι τοῦ ἐχίνου 
τοῦ κίονος εἲς τὴν ἐπιφάνειαν ἑδράσεως τοῦ ἄβακος (σχεδιάζεται καὶ ἡ διαγώνιος τοῦ 
ἡμίσεος τοῦ παρθενωνείου ὀρθογωνίου). Ὁ θριγκός. Τὸ ὕψος του ἰσοῦται πρὸς τὸ 
ὕψος ἑνὸς αἰγυπτιακοῦ ὀρθογωνίου, ἡ μακρὰ πλευρὰ τοῦ ὁποίου ἔχει τὸ μῆκος ἑνὸς 
ἐπιστυλίου (σχεδιάζονται αἱ στεναὶ πλευραὶ καὶ αἱ διαγώνιοι πλειόνων αἰγυπτιακῶν 
ὀρθογωνίων). 
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β) Ν.ἥμισυ (εἰκ.491). Διάφορα ἄλφα ἀστεροειδοῦς πενταγώνου καὶ παρθενώνεια ὁρ- 
θογώνια ὑπερτιθέμενα ἀλλήλων, συμβάλλουν εἰς τὸν ἁρμονικὸν ρυθμὸν τῶν κιονο- 
στοιχιῶν. 

Τὸ σχεδιαζόµενον ἄλφα (Α) ἔχει ὡς βάσιν δύο µεταξόνια, ἡ δὲ κορυφή του, ἥτις 
ὁρίζει τὴν κατακόρυφον τοῦ κίονος 3, εὑρίσκεται εἰς τὸ κάτω µέρος τοῦ γείσου τοῦ 
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491. Νότιον ἥμισν τῆς Α. πλευρᾶς τοῦ Παρθενῶνος μὲ τὰ διαδοχικῶς ἱππεύοντα Α (κορυφῆς Ε3), 
ἄτινα δημιουργοῦν ρυθμόν (κατὰ Μαϊλατά). 


θριγκοῦ. Αί δύο πλάγιαι πλευραὶ τοῦ τριγώνου περιβάλλουν τὰς κάτω γωνίας τοῦ ἄβα- 
κος τοῦ κίονος. Ἡ διάµετρος τῆς βάσεως τοῦ κίονος αὐτοῦ ἰσοῦται πρὸς τὸ πλάτος τοῦ 
ἅβακος:. Εὐνόητον εἶναι, ὅτι τοιαῦτα διαδοχικά, ἐπ᾿ ἀλλήλων ἱππεύοντα Α, ἕκαστον 
τῶν ὁποίων ἔχει τὸν ἄξονά του ἐπὶ τῆς γωνίας τοῦ γειτονικοῦ, δημιουργοῦν ρυθµόν. 


1, Τοῦτο εἶναι ἐσφαλμένον: διότι ἡ μὲν κάτω διάμετρος τοῦ κίονος μετρεῖ 1905 µ., ἡ δὲ πλευρά τοῦ ἄβακος εἶναι 2057 µ. 
ϱἈναστήλωσις, πίν. 10). 
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᾿Ακόμη ἐντονώτερος ρυθμὸς δημιουργεῖται διὰ παρθενωνείων ὀρθογωνίων, ἱππευόν- 
των ἐπίσης ἄλληλα. Ἕκαστον ἐξ αὐτῶν περιβάλλει δύο κίονας μὲ τὰς μακρὰς πλευράς 
του, αἱ ὁποῖαι ἀνέρχονται ἀπὸ τοῦ χείλους τοῦ περιστυλίου µέχρι τοῦ γείσου. Ἔκα- 
στος κίων εὑρίσκεται, λόγῳ τῆς ἱππεύσεώς των, κοινὸς εἰς δύο ὀρθογώνια καὶ δι’ αὐτῶν 
προσδιορίζονται ἡ κατὰ τὴν βάσιν διάµετρος καὶ τὸ πλάτος τοῦ ἅβακος (δύο τῶν ὁρ- 
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492. Ἐφαρμογὴ ἐπὶ τοῦ βορείου ἡμίσεος τῆς Α. πλευρᾶς τοῦ Παρθενῶνος ὀρθογωνίων Β2, Κ3 καὶ ἤμισυ Β5 (παρθενωνείον). 
διὰ τὴν µελέτην τῆς ὀρθώσεως τοῦ μνημείου (κατὰ ΜαΠ]ατά). 


θογωνίων τούτων σχεδιάζονται μὲ τὴν διαγώνιόν των ἐπὶ τῆς εἰκ. 491 καὶ τὰς διαγῶ- 
νίους τῶν ἡμίσεων αὐτῶν). 

Ἡ ἀνατολικὴ πλευρά (εἰκ. 493). Ὅλαι αἱ γραμμαὶ τοῦ σχεδίου τῆς ὀρθώσεως ταύτης. 
ἀνήκουν εἰς παρθενώνεια ὀρθογώνια. Ἡ πρόσοψις ἐγγράφεται εἰς τὸ ἀκανόνιστον 
πεντάγωνον (ΑΕΛΓΒΑ), τοῦ ὁποίου αἱ πέντε πλευραὶ εἶναι: ἡ ἐπὶ τῆς εὐθυντηρίας ΑΒ, 
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ἡ τῆς μεγάλης πλευρᾶς ἑνὸς ὀρθογωνίου, ἔχοντος τὸ μέγεθος τοῦ πρώτου ἀναβαθμοῦ 
τῆς κρηπῖδος' αἱ δύο στεναὶ πλευραὶ τοῦ ὀρθογωνίου τούτου καὶ αἱ διαγώνιοι ποὺ 
σχηματίζουν τὰ δύο κεκλιµένα γεῖσα τοῦ ἀετώματος' αἱ δύο αὗται διαγώνιοι εἶναι αἱ 
τῶν ἡμίσεων δύο διδύμων παρθενωνείων ὀρθογωνίων, τῶν ὁποίων ἡ στενὴ πλευρὰ 
εὑρίσκεται ἐπὶ τοῦ ἄξονος τῆς προσόψεως. Ἡ κατὰ τὴν κορυφὴν γωνία τῶν δύο αὖ- 
τῶν διαγωνίων εἶναι πολὺ ἀμβλεῖα (770-770 -- 1543). 

























































































τἜτπτττς 








493. Παρθενώνεια ὀρθογώνια ἐπὶ τῆς ὀρθώσεως τοῦ μνημείου (κατὰ Μαἰματα). 


Αί μακραὶ πλευραὶ τῶν δύο κατακεκλιµένων ὀρθογωνίων ἐπιβάλλονται ἐκ τῆς δια- 
τάξεως τῆς κατόψεως καὶ προορίζονται νὰ ἀντανακλῶνται καὶ ἐπὶ τῆς προσόψεως. 

Ἐπὶ τοῦ χείλους τοῦ περιστυλίου εὑρίσκονται αἱ μακραὶ πλευραὶ τριῶν ὀρθογωνίων, 
τὰ ὁποῖα ἔχουν τὸ κέντρον τῆς ὁμοθεσίας των ἐπὶ τοῦ ἄξονος τῆς προσόψεως, ὁπόθεν 
ὑψοῦνται αἱ δύο διαγώνιοι τῶν ἡμίσεων αὐτῶν. Τὸ µεγαλύτερον τῶν τριῶν αὐτῶν ὁρ- 
θογωνίων καλύπτει διὰ τῆς μακρᾶς πλευρᾶς του ὅλον τὸ χεῖλος τοῦ περιστυλίου. Αί 
ἀνώτεραι γωνίαι τῶν στενῶν του πλευρῶν εἶναι τεθειµέναι ἐπὶ τῶν ἄκρων τῶν κεκλι- 
µένων γείσων τοῦ ἀετώματος. Ἡ μακρὰ πλευρὰ τοῦ δευτέρου βαίνει ἀπὸ ἄξονος εἲς 
ἄξονα τῶν γωνιαίων κιόνων. Ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω στενῶν του πλευρῶν --- τῶν κατὰ μῆ- 
κος τῶν τριγλύφων --- βαίνει τὸ ὁριζόντιον γεῖσον τοῦ θριγκοῦ, αἱ δὲ στεναί του πλευ- 
ραὶ εὑρίσκονται ἐπὶ τῆς κατακορύφου τῶν ὀξειῶν γωνιῶν τοῦ ἀετώματος. 

Ἡ μακρὰ πλευρὰ τοῦ τρίτου ὀρθογωνίου τοῦ περιστυλίου ἀντιστοιχεῖ πρὸς τὸ ἀπὸ 
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ἄξονος εἲς ἄξονα μέγεθος τῶν γειτονικῶν πρὸς τὰς γωνίας κιόνων, ὀρθουμένων ἐπὶ 
τῶν προεκτάσεων τῶν ἐξωτερικῶν πλευρῶν τῶν τοίχων τοῦ σηκοῦ, αἱ δὲ στεναί του 
πλευραὶ ὑψοῦνται µέχρι τῆς ἐπιφανείας ἑδράσεως, μεταξὺ τῶν ἐχίνων τῶν κιόνων καὶ 
τῶν ἀβάκων των. 

Κατὰ τὴν πορείαν των διαγώνιοί τινες τῶν ὀρθογωνίων τούτων τέµνουν ἑνδιαφέ- 
Ροντα σημεῖα τοῦ μνημείου. Οὕτω αἱ διαγώνιοι τῶν μεγαλυτέρων ἐξ αὐτῶν, ποὺ βαί- 
νουν ἐπὶ τοῦ περιστυλίου, τέµνουν τοὺς ἄξονας τῶν κιόνων 3 καὶ 6 ὑπὸ τοὺς ἄβακας, 
καὶ ἀκολούθως, τοῦθ) ὅπερ σπουδαῖον, τὰς ὀξείας γωνίας τοῦ τυµπάνου τοῦ ἀετώματος. 
Αί γωνίαι αὗται δίδουν τὸ ἀπὸ τοῦ ἐδάφους τοῦ περιστυλίου ὕψος µέχρι τοῦ ἄκρου 
τοῦ γείσου τοῦ θριγκοῦ καὶ τὴν κατακόρυφον τῶν γωνιαίων κιόνων. 

Αί διαγώνιοι τοῦ ὀρθογωνίου τῆς κρηπῖδος τέµνουν τὰς στενὰς πλευρὰς τοῦ μεγάλου 
ὀρθογωνίου τοῦ περιστυλίου ὑπὸ τὸ γεῖσον τοῦ θριγκοῦ. Εἰς τὸ µέσον τῆς προσόψεως 
(εἰκ. 491) διακεκομµέναι γραμμαὶ ἀναπαράγουν ἓν τῶν παρθενωνείων ἐκείνων ὀρθογώ- 
νίων, ἄτινα ἀπὸ τοῦ ἐδάφους τοῦ περιστυλίου ἀναβαίνοντα µέχρι τοῦ δεξιοῦ γείσου, 
ἰππεύουν ἄλληλα καὶ συμβάλλουν ἵνα προσδώσουν εἲς τὰς κιονοστοιχίας τὸν ἅρμονι- 
κὸν ρυθµόν των. 

᾿Ἐπειδὴ ὁ θριγκὸς καὶ τὸ τύµπανον τοῦ ἀετώματος ἔχουν τὸ αὐτὸ ύψος:, τὸ γεῖσον 
τοῦ θριγκοῦ διαιρεῖ δύο δίδυμα ὀρθογώνια κατὰ τὴν στενὴν πλευράν των ἐπὶ τοῦ ἄξο- 
νος τῆς προσόψεως (εἴκ. 493). Αί διαγώνιοι τῶν ἀνωτέρων ἡμίσεων τῶν ὀρθογωνίων 
τούτων δίδουν τὴν κλίσιν τοῦ τυµπάνου παραλλήλως πρὸς τὰς διαγωνίους τοῦ ἀκα- 
νονίστου πενταγώνου, αἱ ὁποῖαι σημειώνουν τὰ ἄκρα τῶν κεκλιµένων γείσων. 

Κριτική. Πολὺ ἑλκυστικὴ εἶναι καὶ καθ’ ἑαυτὴν ἀξιόλογος τυγχάνει ἡ περιγρα- 
φεῖσα θεωρία τῆς Μαϊατά, ἐὰν μάλιστα ἧτο ταυτοχρόνως καὶ ἀληθής, θὰ ἦτο καὶ 
θεμελιώδους σημασίας διὰ τὸ ζητούμενον μυστικὸν τῶν ἀρχιτεκτονικῶν. ἀναλογιῶν 
τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν ναῶν καὶ μάλιστα τοῦ Παρθενῶνος. Δυστυχῶς ὅμως ἔχει 
καὶ αὐτή, ὅπως καὶ πλεῖσται ἄλλαι μνημονευθεῖσαι ἁρμονικαὶ χαράξεις”, ἓν σπουδαιό- 
τατον μειονέκτημα: νὰ μὴ στηρίζῃ τὴν ὑπαρξίν της ἐπὶ ἀποδεικτικοῦ τινὸς λόγου, 
ἀναφερομένου ὑπὸ ἀρχαίου τινὸς κειµένου ἢ καὶ ἐπιγραφῆς, ἀφορώσης εἲς αὐτὸ τοῦτο 
τὸ ἐξεταζόμενον μνημεῖον. Ἐμπίπτει ἑπομένως καὶ ἡ Μαϊϊατά εἲς τὴν κατηγορίαν τῶν 
ἐρευνητῶν ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι πασχίζουν νὰ πείσουν τὸν ἀναγνώστην, ὅτι διὰ τῆς 
ἐπιμονῆς καὶ τῆς διορατικότητός των ἀνεκάλυψαν” τὴν μυστικὴν ἐκείνην κλεῖδα, τὴν 
ὁποίαν πρὸ Ιθθετίας ἤδη προανήγγειλεν ὡς ὀφείλουσαν νὰ ὑπάρχῃ ὁ Ε. Υἱο]ἱεί-[-ε- 
Ώιο" καὶ ἥτις, ἐφαρμοσθεῖσα ὑπὸ τῶν ἀρχαίων ἀρχιτεκτόνων, κατὰ τὴν περιγραφοµέ- 
νην ὑπὸ τῶν ἐρευνητῶν µέθοδον, προσέδωσεν εἰς αὐτὰ τὴν μεγάλην ἀξίαν των. 

Πλὴν ὅμως τοῦ ἀνωτέρω σημαντικοῦ ἐλαττώματος παρουσιάζει ἡ θεωρία τῆς ΜαϊΙ- 
]ατὰ καὶ τὰ ἑξῆς ἄλλα μειονεκτήματα: 1) τὴν πολλαπλότητα τῶν χρησιμοποιουµένων 


1. Σφάλμα διότι τὸ μὲν ὄψος τοῦ θριγκοῦ εἶναι 3,29 µ., τὸ δὲ τοῦ τυµπάνου εἰς τὸ μέσον 3,428 μ. Διαφορὰ 0,138 µ. 

2. Ὡς π.χ. ἡ τοῦ Μόκπει, (ἂνωτ. σ. 706 ἐξ), ἡ τοῦ Τεχιεκ (ἀνωτ. σ. ΤΗ ἐξ.) καὶ τοῦ ἨανιῬος (ἄνωτ. σ. ΤΙ6 ἐξ). 

3. Πρβλ. τὴν σ. 7 τοῦ προλόγου τῆς ΜΑΙΠΙΑΝΟ, ἔνθα γράφει, ὅτι «ἀκέρδησε τὴν βεβαιότητα, ὅτι οἱ ἀρχιτέκτονες τοῦ. 
Παρθενῶνος ἐξέλεξαν ὡς πρωταρχικῆς σημασίας τὸ ὀρθογώνιον τοῦ χρυσοῦ ἀριθμοῦ, τὸ ὁποῖον ἐκείνη ἀνεκάλυψεν», 

4. Βλ. ἀνωτ. σ. 678. 
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σχημάτων χρυσοῦ ἀριθμοῦ, ἥτις δυσχεραίνει τὸν ἀναγνώστην μὲ τὴν πολύπλοκον 
αὐτῶν σύνθεσιν. Μὲ τοσοῦτο πλῆθος βοηθητικῶν σχημάτων δύναται ἓν ἔργον τέχνης 
Ἠ τὸ σχέδιόν του καὶ αὐτὴ ἀκόμη ἡ φωτογραφία του νὰ παράσχη, ἀναλόγως τῆς δια- 
θέσεως τοῦ ἐρευνητοῦ του, διαφόρους συνδυασμοὺς καὶ ἑπομένως διάφορον ἑρμηνείαν 
ἢ θεωρίαν, 2) τὴν ἔλλειψιν νοµοτελείας τινὸς ες τὸν συνδυασμὸν τῶν βασικῶν σχη- 
µάτων πὀλλῶν μεθόδων, 3) τὴν ὕπαρξιν ἀριθμητικῶν λαθῶν εἰς τὰ ἐκ τῆς θεωρίας προ- 
κύπτοντα μεγέθη διαφόρων ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν τοῦ Παρθενῶνος. Οὕτω π.χ. γρά- 
φεται, ὅτι ἡ κάτω διάµετρος τῶν κιόνων, ἥτις ὡς γνωστὸν εἶναι 1,905 µ., προκύπτει 
ἴση πρὸς τὸ πλάτος τοῦ ἄβακος τοῦ κιονοκράνου, ὅπερ εἶναι 2,057 μ. καὶ ὅτι τὸ ὕ- 
Ψος τοῦ θριγκοῦ (3,29 μ.) προκύπτει ἴσον πρὸς τὸ ὕψος τοῦ τυµπάνου τοῦ ἀετώματος 
(3μ68 μ.), 4) ὡρισμέναι ἐπὶ πλέον ἢ ἐπὶ ἔλαττον ἀποκλίσεις ἀπὸ τοῦ ἀκριβοῦς ἀρι- 
θμοῦ, αἵτινες, ὡς λέγει, δὲν φθάνουν τὸ ὑπὸ τῶν ἀρχιτεκτόνων παραδεκτὸν ὅριον τοῦ 
ἑνὸς ἑκατ. τοῦ μέτρου, ὁμολογεῖ ἀλλαχοῦ, ὅτι φθάνουν ἑνίοτε τὰ 24 ἑκατοστὰ τοῦ μέ- 
τρου, ἀποδίδει δὲ τοῦτο εἴτε εἰς ὁλισθήσεις τοῦ ἐδάφους ---οἵαι οὐδόλως παρατηροῦν- 
ται εἲς τὸν Παρθενῶνα --- εἴτε εἰς ἀμέλειαν τοῦ σχεδιαστοῦ, βαρυνοµένου νὰ σηµειώ- 
σῃ σχολαστικῶς τὰς μετρήσεις τοῦ ἀρχιτέκτονος! 

Διὰ πάντας τοὺς ἀνωτέρω λόγους ἡ θεωρία τῆς Μαϊατά, ὅσον εὐφυὴς καὶ ἂν. φαί- 
νεται, δὲν δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς λύουσα ὁριστικῶς τὸ πρόβλημα τῆς χαράξεως τῶν 
ἀναλογιῶν τοῦ Παρθενῶνος. 


᾽Αρμονικαί χαράξεις μὲ βάσιν τὸ ἑξάγραμμον. Μίαν ἰδιότυπον θεωρίαν 
ἁρμονικῆς γεωμετρικῆς χαράξεως μὲ βάσιν τὸ ἐξάγραμμον προέβαλε τὸ 1912 καὶ ἔπα- 
νεξέδωσε τὸ 1932 ὁ Βενεδικτῖνος μοναχὸς τοῦ τάγματος Έπιπιαις τῆς Πράγας Οά4ο 
ΟΙ. Ὡς ἀφετηρίαν του ἔλαβεν ὁ ΥΜοΙβ τὸ ἐξάγραμμον, δηλαδὴ τὸν ἐξάκτινον ἐκεῖ- 
νον ἀστέρα (εκ. 494), ὅστις προκύπτει ἐκ τῆς ἀλληλοτομῆς δύο συμμέτρων καὶ ἐντὸς 
κύκλου ἐγγεγραμμένων ἰσοπλεύρων τριγώνων, ἤτοι τὸ γνωστὸν ἐκεῖνο μεταφυσικὸν 
σχῆμα, τὸ κοινῶς καλούµενον «Σφραγὶς τοῦ Σολομῶντος», εἰς τὸ ὁποῖον, ὡς καὶ εἲς 
τὸ ἀστεροειδὲς πεντάγραμµον (τὴν πεντάλφαν, εἰκ. 462,3), ἀπεδόθησαν μεταφυσικαὶ 
ἰδιότητες καὶ συμβολικὴ σημασία”. 

Ὁ ΥΜοΙΒ;, θεωρῶν τὸ ἑξάγραμμον ὡς ἀρχὴν δευτερευόντων σχηματικῶν συνδυασμῶν 
καὶ ἀναλογιῶν, ὄχι µόνον ἀπέδειξεν εἲς τὰ συγγράµµατά του, ὅτι τοῦτο εἶναι τὸ πλου- 
σιώτερον τῶν κανονικῶν πολυγώνων, ἀλλὰ καὶ ἐπεχείρησε διὰ τῆς ἐφαρμογῆς του 
τὴν ἀνάλυσιν πολλῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν ναῶν”, μεταξὺ τῶν ὁποίων βεβαίως καὶ τὴν 
τοῦ Παρθενῶνος, ἥτις καὶ θὰ μᾶς ἀπασχολήσηῃ ἰδιαιτέρως ἐνταῦθα. 

Σημειωτέον ἐντούτοις, ὅτι ὅσον ἀφορᾷ τὸ ἑξάγραμμον " ὡς ἀφετηρίαν τῆς θεωρίας 


1, Τοπιρείπιασοο, Ψήοη 1912 καὶ 1932. 

2. Κατὰ τὸν ΨΝΟΥΣν τὸ ἐξάγραμμον, διὰ μὲν τοῦ περιγεγραµµένου κύκλου συμβολίζει τὸ θεῖον, ὡς ἀτέρμον καὶ ἐνιαῖον, διά, 
δὲ τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου τὸ εἲς τὸ τρισυπόστατον τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πλήρη ἁρμονίαν, δικλασιαζοµένου δὲ τὴν Δημιουρ- 
γίαν, τὸν Μακρόκοσµον καὶ τὸν Μικρόκοσµον. 

3, Πλὴν τῶν ἑλληνικῶν ναῶν ἀνέλυσεν ὁ Ῥ/οισν καὶ παλαιοχριστιανικὰς βασιλικὰς τῆς Ρώμης καὶ ρωμανικὰ μνημεῖα, ἀκό- 
µη δὲ καὶ τὸν ναὸν τῆς Ἱερουσαλήμ. 

4. Παλαιὸν σύμβολον καὶ τῶν ἀλχημιστῶν, ἀλλὰ μὲ διάφορον σηµασίαν. 
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του οὐδεμίαν ἔχομεν ἱστορικὴν νύξιν, ὅτι τοῦτο ἐχρησιμοποιήθη διὰ σχεδιαστικὰς 
ἀναζητήσεις καὶ ἐφαρμογὴν αὐτοῦ εἰς μνημεῖα, βεβαίως δὲ καὶ οὔτε διὰ σύνθεσιν. ἑνὸς. 
μνημείου ἐπὶ τῇ βάσει του. Διὰ τοῦτο παραμένει ἀκόμη λίαν ἀμφίβολος ἡ ὑπὸ τοῦ 
ΥΝΟΙΗ' ὑποστηριχθεῖσα ἀνακάλυψις τοῦ ἐξαγράμμου ἐπὶ τῶν ἀρχαίων ναῶν καὶ μάλι- 
στα ὅταν αὕτη ἀποδεικνύεται διὰ τόσον σκολιῶν μεθόδων. 
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494. ᾿Ανάλοσις τῆς κατόψεως τοῦ Παρθενῶνος ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ἐγγογραμμένου. 
εἰς κύκλον ἐξαγώνου (κατὰ Ν/ΟΙΙ). 


Ἰδοὺ τώρα πῶς ἔχει καὶ τὸ σχετικὸν κείµενον: 

1. Κάτοψις (εἷκ. 494). Λαμβάνομεν ἕνα κύριον κατὰ μῆκος ἄξονα (ΑΖ), ἴσον πρὸς 
τὸ ὅλον μῆκος τοῦ ναοῦ καὶ μὲ κέντρον Ο γράφοµεν, μὲ διάµετρον τὸν ἄξονα τοῦ- 
τον, περιφέρειαν κύκλου. Ἐντὸς τοῦ κύκλου τούτου ἐγγράφομεν δύο ἀνάστροφα ἰσό- 
πλευρα τρίγωνα ΑΒΓ καὶ ΖΔΕ καὶ τὰς διαγωνίους αὐτῶν ΔΓ καὶ ΒΕ. Ἑνοῦμεν τὰ ση- 
μεῖα τομῆς τῶν διαγωνίων πρὸς τὰς πλευρὰς τῶν τριγώνων (α,β,},δ) καὶ σχηµατίζο- 


1. Ἔ. ἀ. σ. 68 - 69. Τὰ µέτρα τοῦ παρατιθεµένου σχεδίου ἀναλύσεως τοῦ Παρθενῶνος ἐλήφθησαν ἐκ τοῦ Μιοπαειι 
«αῑν. ΝνοΙΗ ΧνΠη. 
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μεν τὸ ὀρθογώνιον αβγδ, τοῦ ὁποίου ἡ πλευρὰ αβ ὁρίζει τὴν θέσιν τοῦ διαχωριστικοῦ 
τοίχου μεταξὺ σηκοῦ καὶ ὀπισθοδόμου. Τὰ σημεῖα τομῆς ε καὶ ζ τῶν πλευρῶν τοῦ 
ὀρθογωνίου αδ καὶ βΥ πρὸς τὴν διάµετρον ΗΘ ὁρίζουν τὸ πλάτος τοῦ ναοῦ. 
Περαιτέρω, μὲ κέντρον τὸ Ο καὶ ἀκτῖνα Οα ἢ Οβ ἣ ΟΥ Ἡ Οδ γράφοµεν κύκλον, 
ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἐγγράφομεν πάλιν κανονικὸν ἀκτινοειδὲς δωδεκάγωνον. Τὰ σημεῖα 
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495. ᾽Ανάλυσις τῆς ὀρθώσεως τοῦ Παρθενῶνος ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ἐγγεγραμμένον εἰς, 
κύκλον ἐξαγώνου (κατὰ ΨΜοϊ[). 





σα 








τομῆς τῶν ἀλλεπαλλήλων πλευρῶν τῶν τριγώνων ὁρίζουν τὴν ἀκτῖνα τοῦ τρίτου κατὰ 
σειρὰν κύκλου, ὅστις, μὲ κέντρον τὸ Ο καὶ ἀκτῖνα Οκ ἢ Ολ. τέμνει τὰς διαγωνίους 
ΔΓ καὶ ΒΕ εἲς τὰ σημεῖα ν,ἔ,πιρ, τὰ ὁποῖα ὁρίζουν τὸ πλάτος τοῦ πτεροῦ καὶ τοῦ σηκοῦ. 

Δι ὁμοίων ἀλλεπαλλήλων κύκλων καὶ ἰσοπλεύρων ἐγγεγραμμένων τριγώνων ὁρί- 
ζομεν τὴν λεκάνην τοῦ σηκοῦ κλπ. 

2. Ὄρθωσις. Μὲ κέντρον τὸ Ο καὶ ἀκτῖνα Οα ἣ ΟΡ ἢ ΟΥ ἢ Οδ τῆς κατόψεως γρά- 
φομεν κύκλον, ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἐγγράφομεν τὰ δύο ἀντίστροφα ἰσόπλευρα τρίγωνα, 
τὰ σχηµατίζοντα τὸ ἑξάγραμμον. Τοῦ ἑνὸς τῶν τριγώνων τούτων ἡ πλευρὰ ΑΒ (εϊκ. 
495) ἰσοῦται πρὸς τὸ πλάτος τῆς κρηπῖδος (50,86 μ.). Δι’ ἀλλεπαλλήλων γεωμετρικῶν 
κατασκευῶν καὶ ἀριθμητικῶν σχέσεων, αἱ ὁποῖαι δὲν καθορίζονται δυστυχῶς σαφῶς 
εἲς τὸ κείµενον, ὑποδηλούμεναι ἁπλῶς διὰ τοῦ σχεδίου τῆς χαράξεως, προσδιορίζον-. 
ται αἱ ὑπόλοιποι διαστάσεις τοῦ ναοῦ (µεταξόνια, θριγκός, ἀέτωμα). 

Κριτική. Θεμελιῶδες σφάλμα τῆς θεωρίας τοῦ ἨοΙΗ εἶναι ἡ πεποίθησίς του, ὅτι 
οἱ γεωμετρικοὶ συνδυασμοὶ τοὺς ὁποίους προβάλλει ἔχουν ἀφ᾿ ἑαυτῶν καὶ αἰσθητικὴν 
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ἀξίαν. Πιστεύει δὲ τοῦτο ὁ ΝΜοΙΒ, διότι ἀκολουθεῖ τὴν διδασκαλίαν τῆς Βευρωνίου. 
Σχολῆς, ήτις τὴν µελέτην τῆς γεωμετρικῆς αἰσθητικῆς προέβαλεν ὡς πρωταρχικὸν 
καὶ ἔσχαχον νόμον τῆς μελέτης τῆς τέχνης, ὡς ἀπεικονιζούσης τὸ πνεῦμα. 


Ἐπίλογος. Ἐπραγματεύθημεν μέχρι τοῦδε περὶ ποικίλων συστηµάτων ἁρμονικῶν, 
χαράξεων, ἐφ' ὅσον αὗται ἀφεώρων εἲς τὸ κύριον θέµα µας, τὸν Παρθενῶνα. Περιο- 
ρισθέντες εἲς τὰς κυριωτέρας ὃξ αὐτῶν δὲν ἰσχυριζόμεθα βεβαίως, ὅτι ἐξηντλήσαμεν 
ὅλον τὸν σχετικὸν κατάλογον. Ὀλίγας γραμμὰς ἐντούτοις ἐπιθυμοῦμεν νὰ προσθέ- 
σωμεν εἲς τὸ κεφάλαιον τῶν ἀναλογιῶν περὶ δύο θεωριῶν Ἑλλήνων ἐρευνητῶν, αἷ- 
τινες ἀφορῶσιν εἲς τὴν παγκοίνως δεκτὴν συγγένειαν τῆς ἀρχιτεκτονικῆς πρὸς τὴν 
µουσικήν᾿. Ἐκ τούτων πρώτη καὶ πρωτότυπος εἶναι ἡ τοῦ ᾿Αθαν. Γεωργιάδη - Γεωρ- 
γέα, ἱστορικῶς θεμελιωμένη ἐπὶ τῶν σωζομένων ἀποσπασμάτων τοῦ διαδεχθέντος τὸν 
Πυθαγόραν Φιλολάου (5ος - 4ος π.Χ. αἲ.)", ἐπιγράφεται δὲ ἡ Αρμονία ἓν τῇ Αρχιτε- 
κτονικῇ ποιήσει, ᾿Αθῆναι 1926, ἀναγομένη εἲς τὰς ἀριθμητικὰς ἀναλογίας. Ὁ συγγρα- 
φεύς, πιστὸς εἲς τὴν ὀρθότητα τῆς ἀληθείας, ὅτι «τὰ πάντα ἓν τῇ Φύσει εἶναι ἓν ἆρμο- 
νίφ» γράφει", ὅτι: «πρέπει κατ ἀνάγκην καὶ ἡ ἀρχιτεκτονική, ἐφ' ὅσον εἶναι καὶ αὐτὴ 
ποίησις καὶ ἁρμονία νὰ ἀκολουθῇ τοὺς αὐτοὺς μὲ τὴν µουσικἠν κανόνας διὰ νὰ ἄπο- 
τελέσῃ ἁρμονίαν». Τὴν ἀνωτέρω φράσιν τοῦ Γεωργιάδη ἤλεγξεν ὥς αὐθαίρετον ὁ 
Δ. Ἠ. Κωνσταντινίδης", τονίσας, ὅτι ἡ ἀρχιτεκτονικὴ δὲν περιέχεται ἓν τῇ µουσικῇ, 
ἀλλ) ἓν τῇ ἁρμονίᾳ, τῆς ὁποίας καὶ ἀποτελεῖ µέρος. ᾿Ἐπειδὴ λοιπὸν ὁ βασικὸς οὗτος 
συλλογισμὸς τοῦ Γεωργιάδη εἶναι ἐσφαλμένος καὶ ἡ ἄποψις αὐτοῦ καὶ ἡ ἐξ αὐτῆς. 
ἀπορρέουσα θεωρία του πρέπει νὰ θεωρηθοῦν πεπλανημέναι. 

Ἐνδιαφέρουσαι εἶναι ἀφ᾽ ἑτέρου αἱ δύο ἁρμονικαὶ σχέσεις, τὰς ὁποίας παρέχει ὁ 
Γεωργιάδης, φρονῶν, ὅτι ἐπαληθεύουν τὰς διαστάσεις τῆς κατόψεως καὶ τῆς προσό- 
Ψψεως τῶν ἀρχαίων ναῶν, εἶναι δ᾽ αὗται διὰ μὲν τὴν κάτοψιν αἱ ἑξῆς: χ -- ψω/2ῶ- ψ, ἔνθα 
χ τὸ ὕψος τοῦ ναοῦ ἀπὸ τοῦ στυλοβάτου µέχρι τῆς κορυφῆς τῶν ἀκρωτηρίων, Ψ τὸ 
πλάτος καὶ ὦ τὸ μῆκος τοῦ ναοῦ, ἡ δὲ δευτέρα διὰ τὸ ὕψος υ -- 3/4χ. Αἱ σχέσεις αὖ- 
ται ἐπαληθεύονται ὄντως εἰς πλείονας ναούς, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ Παρθενών. 

Περαιτέρω ὁ συγγραφεύς, λαμβάνων τὸ πλάτος τοῦ ναοῦ ὡς κανόνα, προσδιορίζει 
ἐξ αὐτοῦ τὴν διάµετρον τοῦ κίονος, σχετίζων αὐτὴν μὲ ὑποπολλαπλάσιον φθόγγον, 
εὑρίσκει δὲ καὶ τὰ µεταξόνια ὡς ἁρμονικά, στενὰ καὶ εὐρέα διαστήματα, ἐπὶ τῇ βάσει 
πολυσυνθέτου τύπου. 

Ἂν καὶ αἱ σχετικαὶ συμπτώσεις εἶναι πολὺ ἐνδιαφέρουσαι, ὅμως δὲν δυνάµεθα νὰ 
πεισθῶμεν ἀπολύτως περὶ τῆς ὀρθότητος τῆς µεθόδου του”. 

᾿Απόσπασμα τῆς µεθόδου ταύτης, ἀφορῶν τὸν Παρθενῶνα ἐκ τοῦ πίν. Π τοῦ ἔργου 
του, παρέχον δὲ τὴν γεωμετρικὴν κατασκευὴν τοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ κανόνος κατ ᾱ- 


1, Βλ. σχετικῶς καὶ σ. 669 καὶ 700. 

2. Εγρπη. ΡΕ. Ωσαος. 1, ἔκδ. Αιρ. Μι]ασΜίυς, Ραησίῖς 1881, σ. 1-8. 
3, Ἔ. ἆ, σ. 5. 
3: 
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ναλογίαν πρὸς τὸν μουσικὸν κανόνα, ἀναπαράγομεν καὶ ἡμεῖς ἐνταῦθα (εἰκ. 496). 


Ἡ δευτέρα µελέτη εἶναι τοῦ Χρ. Κεφάλα, ἐπιγράφεται δὲ Σκέψεις τινὲς ἐπὶ τῶν 
διαστάσεων τῆς ὀρθογωνικῆς βάσεως (τοῦ στυλοβάτου) τοῦ ναοῦ τῆς ἀρχαίας τέχνης 
καὶ ἐδημοσιεύθη ὡς ἀνακοίνωσις εἰς τὰ Πρακτικὰ τῆς ᾿Ακαδημίας ᾿Αθηνῶν τοῦ 1957, 
σ. 135 - 142. 

Διὰ ταύτης ὁ συγγραφεὺς προτείνει, κατόπιν ἐπανειλημμένων δοκιμῶν, τὴν ταύτι- 
σιν τῆς ἐννοίας τοῦ «καλλίστου» τριγώνου, μετὰ τοῦ προκύπτοντος ἐκ τῶν ἁρμονικῶν 
τοῦ Πρόκλου: τριγώνου, ἤτοι ἐκείνου ὅπερ ἔχει πλευρὰς 2α, αἲ --Ι καὶ αἲ Ι- 1, τοῦ 
ὁποίου ὁ Κεφάλας ἐξετάζει τὰς ἀναλογίας: 1) τῆς µεγαλυτέρας καθέτου πλευρᾶς πρὸς 
τὸ ἄθροισμα αὐτῆς καὶ τῆς ὑποτεινούσης ἤτοι τὴν σχέσιν αἴ-- ! /2αῇ καὶ 2) τῆς ὑποτει- 








496, Γεωμετρικὴ κατασκευἡ τοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ κατ' ἀναλογίαν πρὸς τὸν μουσικὸν κανόνα 
(κατὰ ᾿Α.. Γεωργιάδην - Γεωργέαν). 


νούσης πρὸς τὸ ἄθροισμα αὐτῆς καὶ τῆς µεγαλυτέρας ἤτοι τὴν α΄ /-Ι/2α", ἔνθα α εἶναι 
ρίζα ἀκεραίου ἀριθμοῦ. 

Καὶ οἱ μὲν ἀρχαιότεροι ναοί, γράφει, ἔχουν τὴν πρώτην ἀναλογίαν, οἱ δὲ νεώτεροι 
τὴν δευτέραν, καὶ τοῦτο διότι οἱ ναοὶ ἔχουν κατὰ τὸ πλάτος ἀναλογίας στυλοβάτου 
µικροτέρας τοῦ 1/2 καὶ µεγαλυτέρας τοῦ 1/3, ἐνῶ ἐλάχιστοι ἔχουν λόγον µικρότερον 
τοῦ 5/9. 

Κριτική. Ἡ θεωρία τοῦ Κεφάλα περιέχει ἴσως μερικὰς μαθηματικὰς ἀληθείας, 
καθ’ ὃ ἀναλυτικὴ ὅμως δὲν διασαφηνίζεται διὰ γεωμετρικῆς κατασκευῆς οὔτε δὲ καὶ 
ἀσχολεῖται μὲ τὴν αἰσθητικὴν ἀξίαν τῶν ἀποτελεσμάτων της, οὐδαμοῦ δ᾽ ἀνευρίσκει 
καὶ τὴν χρυσῆν τομὴν ἣ τὰς ἐκ τῶν γεωμετρικῶν τριγώνων προκυπτούσας ἀναλο- 
γίας 1:2 καὶ 1:Υ3. 

Ἡ θεωρία τοῦ Κεφάλα καθορίζει μὲν τὰ πλαίσια, ἐντὸς τῶν ὁποίων κινοῦνται αἱ 
ἀναλογίαι τοῦ στυλοβάτου τῶν ἀρχαίων ναῶν, στερεῖται ὅμως στερεᾶς ἱστορικῆς βά- 
σεως' διότι αἱ ἁρμονικαὶ τοῦ Πρόκλου, ἐφ᾽ ὦν στηρίζεται, ἀνήκουν εἲς πολὺ µεταγε- 
νεστέρους τοῦ 5ου π.Χ. αἰ. χρόνους, εἶναι δὲ μᾶλλον μαθηματικαὶ ἔννοιαι, τὰς ὁποίας 
δὲν πρέπει νὰ θεωρήσωμεν ὡς μὴ ἀποδειχθείσας καὶ μὴ γνωστὰς εἰς τοὺς ἀρχιτέκτο- 
νας τῆς κλασσικῆς ἐποχῆς, ἄρα καὶ εἰς τοὺς τοῦ Παρθενῶνος. Δὲν δύναται κατὰ ταῦτα 
ἡ θεωρία τοῦ Κεφάλα νὰ καταλεχθῆ εἰς τὰς γεωμετρικὰς ἀρχιτεκτονικάς, αἴτινες, ὡς 
εἴδομεν, συνοδεύονται πάντοτε ὑπὸ σχεδίων. 


1, ΠΡΟΚΛΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ Σχόλια εἰς τὸ πρῶτον βιβλίον τῶν Στοιχείων τοῦ Εὐκλείδου, Εκδ. (0. Εεἰοάιείη, Προίαο 1873, 
σι 67: πρβλ. καὶ ΠΑΑΤΩΝΟΣ Πολ. ΥΠ, 521Α. 
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Περαίνοντες τὸ περὶ ᾿᾽Αναλογιῶν κεφάλαιον τοῦ ἔργου τούτου δὲν κρίνοµεν ἄσκο- 
πον νὰ παραθέσωμεν καὶ τὰς περὶ τῶν γεωμετρικῶν χαράξεων ἐπιφυλακτικὰς γνώµας 
διαπρεπῶν τινων ἀρχιτεκτόνων - ἀρχαιολόγων καὶ αἰσθητικῶν. 

Οὕτω ὁ σπουδαῖος ᾽Αμερικανὸς ἀρχιτέκτων - ἀρχαιολόγος ἨΝ. Β. Ὠππιοο: ἔγρα- 
Ψεν εἰς τὸ περὶ τῆς ᾿Αρχιτεκτονικῆς τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος λαμπρὸν ἔργον του (σ. 
161, σημ. 1) τὰ ἑξῆς σχετικά: «νομίζοµεν ἐδῶ ἀναγκαῖον νὰ παρεμβάλωμεν ὀλίγας λέ- 
ξεις προφυλάξεως ἀπὸ τῆς ἀξιοπιστίας πολυαρίθµων νεωτέρων ἀποπειρῶν νὰ ἄναπα- 
ραγάγουν τὰ σχέδια τῶν ἑλληνικῶν ναῶν καὶ ἰδιαιτέρως τοῦ Παρθενῶνος, συνάγοντες, 
αὐτὰ ἀπὸ κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον περίπλοκα γεωμετρικἀ διαγράµµατα, ὡς π.χ. συσχε- 
τιζοµένους ὁμοκέντρους κύκλους καὶ τετράγωνα, πεντάγωνα ἢ πεντάγραμμα, ἑξάγωνα 
ἢ ἑξάγραμμα, ὀκτάγωνα, δεκάγωνα, στροβιλιζόµενα (ουΓ]ίπρ) τετράγωνα ἢ τὴν χρυ- 
σῆν τοµήν». 

Αφ’ ἑτέρου ὁ διαπρεπἠς ᾽Αμερικανὸς αἰσθητικὸς - ἀρχαιολόγος ΚΕ. Οατρεπίοτ, ὁμι- 
λῶν) περὶ τοῦ ὑπὸ τοῦ Ηαπιδίάρε ὑποστηριζομένου γεωμετρικοῦ μυστικισμοῦ, κατα- 
λήγει εἰς τὸ συμπέρασμα, ὅτι; «εἶναι πολὺ ἀμφίβολος ἡ ὀρθότης τῶν θεωριῶν του, 
τόσον διὰ τοὺς ναούς, ὅσον καὶ διὰ τὰ ἀγγεῖα» καὶ ὅτι «α ρτϊοτί πᾶσα πιθανότης περὶ 
τῆς ὀρθότητός των εἶναι ἐναντίον της». 

Ἐπίσης ὁ ἔγκριτος Ἕλλην αἰσθητικὸς - ἀρχιτέκτων Δ. Ἠ. Κωνσταντινίδης ἐρωτᾷ 
εἰς τὸ περὶ ᾽Αρμονικῶν χαράξεων εἰς τὴν ᾿Αρχιτεκτονικὴν ἀξιόλογον ἔργον του (σ. 
248): «διατί συστήµατα τινὰ ἁρμονικῶν χαράξεων, ἅτινα παρουσιάζονται ὡς γεωμε- 
τρικἁ παίγνια, ἄνευ βασικῆς τινὸς ἀναντιρρήτου κατασκευῆς, ἀναλόγως τῆς ἔφευρε- 
τικότητος τοῦ μελετητοῦ, πρέπει νὰ ἔχουν καὶ αἰσθητικὴν σηµασίαν; Τοῦτο δὲν δυ- 
νάµεθα ἀναποδείκτως νὰ δεχθῶμεν». Τέλος ὁ αὐτὸς συγγραφεὺς παραθέτει (σ. 290 
καὶ 29] τοῦ αὐτοῦ ἔργου του) καὶ ὅλα τὰ τρωτά, τὰ ὁποῖα παρουσιάζουν συστήµατα 
τινὰ ἁρμονικῶν χαράξεων. 





1: ΑΙΑ 25, 1921, σ. 18 ἐξ. Πρβλ. καὶ ἄνωτ. σ. 627. 
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Διὰ νὰ ἐπιτύχωμεν µίαν οὐσιαστικὴν αἰσθητικὴν ἀνάλυσιν ἑνὸς καλλιτεχνικοῦ ἀρ- 
χιτοκτονικοῦ μνημείου --- καὶ μάλιστα τῆς ὀλκῆς τοῦ Παρθενῶνος --- δὲν ἀρκεῖ νὰ µελε- 
τήσωμεν λεπτομερῶς τὰ ἀρχιτεκτονικά του σχέδια (πτ. πίνακες καὶ ἀντίστοιχοι πίνακες 
μεγάλου μεγέθους), ὁσονδήποτε λεπτομερῆ καὶ ἂν εἶναι ταῦτα οὔτε καὶ τὰς ἐγχρώμους 
ἢ μὴ φωτογραφικάς του ἀπεικονίσεις. ᾿Απαιτεῖται πρωτίστως ἡ ἄμεσος, ἡ προσωπική 
µας ἐποπτεία καὶ ἐπαφὴ πρὸς τὸ μνημεῖον' διότι τότε µόνον ἡ ψυχή µας συμμορφοῦ- 
ται πρὸς αὐτὸ καὶ τὸ ἔργον ἠἡμπορεῖ νὰ μᾶς φανερώσῃ τὸ πνευματικόν του περιεχόµε- 
νον, νὰ μᾶς συγκινήση αἰσθητικῶς καὶ νὰ μᾶς γοητεύση, ἀνεξαρτήτως τῆς ἀνάγκης 
ποὺ τὸ ὑπηγόρευσε καὶ τὴν ὁποίαν ἀκριβῶς ἐκφράζει. 

Καὶ ἡ ἄμεσος ἐντούτοις ἐποπτεία καὶ ἐπαφὴ πρὸς τὸ μνημεῖον θὰ ἀποβῇ στεῖρον 
ἀντίκρυσμά του, ἐὰν ὁ αἰσθητικὸς κριτής τοῦ ἔργου δὲν ἔχει τελείαν γνῶσιν τῆς πνευ- 
µατικῆς ἀτμοσφαίρας καὶ τῶν συνθηκῶν τῆς κοινωνίας, ἡ ὁποία τὸ ἀνήγειρεν, ἐὰν 
δηλαδἠ δὲν ἔχει ζυμωθῆ μὲ τὸ πνεῦμα τῆς κλασσικῆς ἐποχῆς του καὶ τῆς κοσµοθεώ- 
ρίας τῶν τότε Ἑλλήνων' διότι χωρὶς τὰ στοιχεῖα αὐτὰ μᾶς διαφεύγει τὸ βαθὺ περιεχό- 
µενον τοῦ μνημείου καὶ μᾶς ἐπηρεάζει µόνον ἡ ἁρμονία τῶν μορφῶν του, ἡ ὁποία 
μᾶς συγκινεῖ μὲν καὶ προκαλεῖ τὸν θαυμασμόν µας, δὲν ἀρκεῖ ὅμως αὐτὴ µόνη εἰς τὸν 
ἐπιστήμονα αἰσθητικὸν κριτήν, διότι αὐτὸς ἐρευνᾷ κατὰ πόσον ἡ ἰδέα τοῦ ἔργου ὑψώ- 
θη εἰς τὸ ἐπίπεδον τῆς κατὰ Καπί! αἰσθητικῆς ἰδέας, ἥτις μόνη ἡμπορεῖ νὰ γίνῃ σύμ- 
βολον εἰς τὴν τέχνην͵ ἐπειδὴ αὐτὴ ἔχει εὑρὺ καὶ βαθὺ περιεχόµενον, ὥστε νὰ συγκλο- 
νίζῃ ὅλον τὸ εἶναι µας, ποὺ θέλει νὰ τὴν συλλάβη μὲ τὴν φαντασίαν, ὁπότε γίνεται 
πλέον ἰδέα αἰσθητική. 

Μὲ τοιαύτας λοιπὸν προὐποθέσεις ὁρμώμενοι, θὰ ἐπιχειρήσωμεν καὶ ἡμεῖς τὴν ἀνά- 
λυσιν, µεταφερόμενοι πρὸς τοῦτο νοερῶς ἐπὶ τῆς ᾿Ακροπόλεως. 

᾿᾽Αφοῦ περάσωµεν τὰ Προπύλαια --- µεγαλοπρεπῆ προπαρασκευὴν διὰ τὴν βίωσιν 
τοῦ Παρθενῶνος ---ἂς σταθῶμεν ὀλίγον εἰς τὴν πρὸς τὸ ἐσωτερικὸν τῆς ᾿Ακροπόλεως 
ἔξοδόν των”. ᾿Απέναντί µας, δεξιὰ καὶ ὀλίγον ὑψηλότερον, ὀρθοῦται, ἂν καὶ κολοβώ- 
μένος σήμερον, μεγαλοπρεπὴς ἐντούτοις καὶ στερεὰ καθισμένος ἐπὶ τοῦ ἰσχυροῦ βά- 
θρου του, ὁ Παρθενών. Στοχαστικἡ εἶναι ἡ εἰς τὸ µέρος τοῦτο τοποθέτησίς του. Ὡς 
τὸ ἱερώτερον ἐπὶ τοῦ βράχου τῆς ᾿Ακροπόλεως μνημεῖον ὁ ἀρχιτέκτων του, ὄχι μόνον 
τὸν ἐτοποθέτησε, μὲ κάθε θυσίαν, εἰς τὸ ὑψηλότερον αὐτῆς σημεῖον, ὥστε καὶ ἀπὸ 
τοὺς ἐρχομένους ἀπὸ τὴν θάλασσαν τοῦ Σαρωνικοῦ εὐκρινῶς νὰ φαίνεται, ἀλλὰ καὶ 
τὸν ἔστρεψεν, οὕτως, ὥστε καὶ τὸν ὑπὸ τῆς θρησκείας ἐπιβαλλόμενον προσανατολι- 
σμὸν” νὰ λάβῃ καὶ εἲς τὸν θεατήν, ὅστις τὸ πρῶτον θὰ τὸν ἀντίκρυζεν, εἰσερχόμενος 
νὰ παρουσιάζῃ μὲ καλὴν ἀναλογίαν καὶ τὰς δύο τους πλευράς, δηλαδὴ καὶ τὰς τρεῖς 


ας Κηῑῑκ 6ου Ὀτιείκκταῖι, ὃ 57. 

2. Ὡς καὶ εἰς τὸ κείµενον γράφοµεν (βλ. σ. 655) ἡ θέσις αὕτη δὲν ἦτο καὶ κατά τὴν ἀρχαιότητα ἡ καλυτέρα πρὸς θέαν τοῦ. 
Παρθενῶνος, διότι παρενεβάλλοντο ἐν τῷ μεταξὺ καὶ ἄλλα κτίρια, ἄτινα σήμερον δὲν ὑπάρχουν. 

3, Διὰ τὸν προσανατολισμὀν τοῦτον βλ. τὸ σημαντικὸν ἄρθρον τοῦ Ψ. Β. Ώινενουκ ἐν Α)Α 35, 1914, σ. 443 ἐξ. 
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του διαστάσεις. Ἔτσι ἡμπορεῖ κανείς, μόλις τὸν πρωτοϊδῇ, νὰ ἐκτιμήσῃ διὰ μιᾶς καὶ 
ὅλον του τὸν ὄγκον καὶ προπάντων νὰ χαρῆῇ τὴν εὐμετρίανὶ ἢ ἐμμετρίαν του, δηλαδὴ 
τὴν ἁρμονικὴν σχέσιν͵ τὸ ἰσοδύναμον ζύγισμα τοῦ πλάτους πρὸς τὸ μῆκος καὶ τὸ ύψος. 
του, ὅπως δηλαδὴ τὸ ἀπαιτεῖ καὶ ὁ Πλάτων» διὰ τὰς εἰκαστικὰς τέχνας. 

Ἂν μισοκλείσωµεν τώρα τὰ βλέφαρα, ὥστε νὰ βλέπωμεν µόνον τὸ γενικόν του περί- 
γραμµα καὶ ἂν συμπληρώσωμεν διὰ τῆς φαντασίας τὰ κενά, ὅπως εἲς τὸ σχέδιον τῆς 
εἲκ. 497, τοῦ πτ.πίν. ΧΧΙΝ καὶ τοῦ πίν. 101, ὁ Παρθενὼν μᾶς παρουσιάζεται ὡς ἓν κλει- 





497. Γενικὴ προοπτικἡ ἀναπαραστάσις τοῦ Παρθενῶνος. Ὄψις ἀπό ΒΔ. 


στὸν γεωμετρικὸν στερεὸν ἀπὸ τὰ ἁπλούστερα. Εἶναι ἓν ἐπίμηκες ὀρθογώνιον παραλλη- 
λεπίπεδον, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἐπικάθηται µία χαμηλἠ τριγωνικἡ στέγη. Τὸ γενικὸν αὐτὸ 
κρυσταλλικὸν σχῆμά του, μὲ τὴν ἐλαφράν, σύμφωνον πρὸς τὸ κλῖμα, κλίσιν τῆς στέ- 
γῆς του, πλησιάζει τὸν Παρθενῶνα πρὸς τὰ γύρω του ἁπαλόγραμμα βουνά, ἀπὸ τὰ 
σπλάγχνα τῶν ὁποίων ἐξωρύχθησαν τὰ μάρμαρά του. Συντίθεται λοιπὸν κατὰ τοῦτο 
ὁ Παρθενὼν πρὸς τὴν πέριξ φύσιν' εἶναι τὸ εὔλογον συμπλήρωμα τοῦτοπίου, ὁ ἐξαίρε- 
τος καρπός του. Συνετίθετο ὅμως ἐπίσης ὁ Παρθενὼν καὶ μὲ τὰ πολλὰ ἀναθηματικὰ. 
ἀγάλματα ποὺ τὸν περιέβαλλον (βλ. σ. 659): διότι κατ᾿ οὐσίαν εἶναι καὶ αὐτὸς ἓν μέγα, 
περίοπτον, ἀναθηματικὸν ἄγαλμα, ὑψούμενον εἰς τὸ μέσον τοῦ ὑπὸ τειχῶν περιβαλ- 
λομένου ἱεροῦ τεμένους τῆς ᾿Ακροπόλεως. Τὸ ναόσχημον λοιπὸν αὐτὸ ἄγαλμα, ἐνῶ, 
λόγῳ τοῦ μεγέθους του, ἀντιτίθεται πρὸς τὰ πέριξ αὐτοῦ μικρὰ ἀναθήματα, συντίθεται. 


1. ΛΟΓΓΙΝΟΣ, [παπι 3, 6. 
2. ΠλΑτ. Πολιτ. 6, σ. 4861. ΘΕΟΚΝ. ΧΧΝ, 209. ΔΙΟΝ. Αλικ. Σύνθ. 25. 
3. Σοφιστὴς 2354: συμμετρίας τις ἓν µήκει καὶ πλάτει καὶ βάδει, καὶ πρὸς τούτοις ἔτι χρώματα ἀποδιδοὺς τὰ προσήκον- 
πατε, τοιαῦτα δὲ πράγµατι προσφέρει καὶ ὁ Παρθενών, ὡς εἴδομεν ἀνωτέρω, σ. 642 ἐξ. 
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ὅμως πρὸς αὐτά, διότι ξεχωρίζει μὲν χαρακτηριστικῶς µεταξύ των, χωρὶς ὅμως καὶ νὰ 
ἀποχωρίζεται ἀπὸ αὐτά, μὲ ἄλλους λόγους διαλέγεται µαζί των, ὡς πρὸς µίαν κεντρι- 
κὴν ἰδέαν. 

Καὶ κάτι ἄλλο ὅμως ἀκόμη συνέδεε καὶ συνδέει πρὸς τὴν φύσιν τὸν Παρθενῶνα: 
τὸ χρῶμά του. Ὅπως ἐκείνη, ἔτσι καὶ αὐτὸς ἦτο ποτὲ ποικιλόχρωμος. Ἑὶς τὴν παρδα- 
λὴν ὅμως καὶ ἀσύλληπτον πολυχρωµίαν τῆς ὀργανικῆς φύσεως ἀντέτασσεν ἡ ἀρχι- 
τεκτονικὴ τοῦ ναοῦ μίαν ἰδικήν της, περιωρισµένην καὶ σταθερὰν χρωματικότητα, 
ἄνευ µέσων καὶ μεταβατικῶν τόνων, ἀλλὰ χρησιμοποιοῦσαν µόνον τόνους, οί ὁποῖοι 
ἐξαίρουν ὅσα µέλη τὴν ἀρθρώνουν (κυµάτια, ταινίαι͵ δακτύλιοι, θριγκὸς) καὶ πιέζουν 
καὶ ὄχι ὅσα βαστάζουν (κρηπίδωµα καὶ κίονες). Αί γλυφαί, τὰ κοσμήματα καὶ μερικὰ 
µέλη του ἐζωντάνευαν μὲ κόκκινο καὶ γαλάζιο χρῶμα]. Σήµερον τὰ χρώματά του ἔχουν 
πλέον ξεθωριάσει, ἀλλ ὅμως τὰ κολοβωμένα µέλη τοῦ ναοῦ ἐπῆραν πάλιν ἀπὸ τὸ 
φίληµα τοῦ χρόνου τὸ τόσον συμπαθητικὸν χρῶμα, ἀλλοῦ μὲν τοῦ σάπιου ροδάκινου, 
ἀλλοῦ δὲ τοῦ χρυσίζοντος στάχυος (βλ. καὶ ἀνωτέρω, σ. 644). Καὶ τὸ χρῶμα αὐτὸ τὰ 
ζωντανεύει. Αν φαντασθῶμεν πρὸς στιγμὴν τὸν Παρθενῶνα χωρὶς χρῶμα, θὰ αἰσθαν- 
θῶμεν τὴν διαφοράν. Θὰ ὁμοιάζῃ μὲ τὰ ἄψυχα καὶ ἄτονα λευκὰ νεοκλασσικὰ ἀπομι- 
µήματά του --- πρᾶγμα ποὺ παθαίνει δυστυχῶς συχνὰ τελευταίως καὶ εἰς τὸν χειρό- 
τερον βαθμὸν μὲ τὰς ἀτέχνους νυκτερινὰς φωταγωγήσεις του --- ποὺ τοῦ ἀφαιροῦν τὸ 
αἷμά του καὶ τὸν παρουσιάζουν λευκὸν καὶ ἄψυχον, χωρὶς καμµίαν διαβάθµισιν σκιο- 
φωτισμοῦ καὶ ἄρα χωρὶς καμμίαν πλαστικότητα. 

Εὶς τὸν ὀρθογώνιον κρύσταλλον τοῦ ναοῦ (εἰκ. 497) διακρίνονται ζωηρῶς πολλαὶ ὅ- 
ριζόντιαι ταινίαι καὶ γραµµαί, ζώνουσαι τὸ μνημεῖον συνεχῶς καὶ κατὰ τὰς τέσσαρας 
πλευράς του. Κάτω - κάτω ἓν πρώτοις, τρεῖς δυνατὲς χαρακιὲς ὑπογραμμίζουν τὴν κρη- 
πῖδά του, τρεῖς ἄλλαι ἔπειτα ὑπὲρ τὴν κιονοστοιχίαν ὁριζόντιαι ταινίαι σημειώνουν. 
τᾶς διαιρέσεις τοῦ θριγκοῦ: τὸ ἐπιστύλιον, τὴν ζωφόρον καὶ τὸ ἰσχυρῶς ἐξέχον γεῖ- 
σον. Τὸ φῶς, προσπῖπτον ἐπὶ τῶν ὁριζοντίων ἀκμῶν τῶν διαιρέσεων αὐτῶν, τὰς τονί- 
ζει, ὅταν µάλισται αὗται ζωογονοῦνται καὶ διὰ τοῦ χρώματος καὶ τὰς κάµνει νὰ ἔπικρα- 
τοῦν. Καὶ ἡ ἐπικράτησις αὐτὴ τῶν ὁριζοντίων δίδει εἰς τὸν ναὸν ἕνα χαρακτῆρα ἧσυ- 
χίας. Τὴν αὐτὴν ἔκφρασιν ἡσυχίας καὶ στατικότητας παρέχουν εἰς τὸ κτίριον καὶ τὰ 
πλαγιασµένα ὀρθογώνια σχήματα, ἐντὸς τῶν ὁποίων ἐγγράφονται ἀπὸ τὴν ἄφαιρετι- 
κήν µας διάνοιαν αἱ πλαστικαὶ μορφαὶ καὶ τῶν στενῶν, µάλιστα δὲ αἱ τῶν μακρῶν αὖ- 
τοῦ πλευρῶν (εἰκ. 498, πτ. πίν. ΝΙ, πίν. 8, 100). 

Δὲν ὑπάρχουν λοιπὸν ἐδῶ οὔτε πύργοι ἀνατείνοντες ὡς προσευχαὶ πρὸς τὸν οὖρα- 
νόν, ὅπως εἰς τοὺς μυστικοπαθεῖς, μεσαιωνικοὺς ναοὺς τῆς Δύσεως, ὅπου ἐπικρατεῖ ἡ 
κατακορυφότης καὶ ὃ µονόπλευρος δυναµισµός, οὔτε αἱ κυματοειδεῖς, βασανισμέναι 
ἐπιφάνειαι, ὅπως τὰς ἐφήρμοσεν ἡ ἀνήσυχος καὶ πολυπράγµων περίοδος τοῦ µπαρόκ. 
Εἰς τὸν ἑλληνικὸν ναὸν ἐπικρατεῖ µία ἁπλότης, κυριαρχεῖ µία ὀλυμπία γαλήνη, ἡ Ύα- 
λήνη τῶν θεῶν, χωρὶς τοῦτο βέβαια νὰ σηµαίνῃ οὔτε ἔλλειψιν ζωτικότητος οὔτε πτω- 
χείαν. 


1, Βλ. σχετικῶς τὸ περὶ τῆς Πολυχρωµίας κεφάλαιον. 
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Αλλ) αἱ ὁριζόντιαι γραμμαί, τὰς ὁποίας ἀνεφέραμεν, δὲν εἶναι µόναι ες τὸ κτίριον' 
ἐναλλάσσονται, δηλαδὴ συντίθενται καὶ πρὸς κατακορύφους. Πράγματι, μετὰ τὴν ὁρι- 
ζοντίαν τρίβαθµον κρηπῖδα, ἀκολουθοῦν αί ρυθμικῶς τεταγµέναι κατακόρυφοι τῶν κι- 
όνων, μετὰ τὰς ὁποίας ἔρχεται πάλιν ἡ πλατειά, τριπλῆ ὁριζοντία ζώνη τοῦ θριγκοῦ, 
ποὺ φέρει εἲς τὸ μέσον τμῆμµά της, ὥς µίαν ἀσθενῆ ἀπήχησιν τῆς κιονοστοιχίας, τὴν 
ρυθμικὴν σειρὰν τῶν ὀρθῶν τριγλύφων μὲ τὰς κατακορύφους των γλυφὰς καὶ τέλος, 
ὑπεράνω τῶν πλαγίων πλευρῶν τοῦ γείσου, τοὺς ρυθμικῶς ἐπίσης τεταγµένους, ἀκόμη 
µικροτέρους, ὀρθοκεράμους, λαμπαδιστὰς ἀπολήξεις τῆς µαρµαρίνης στέγης του. 














498. Βόρειος ὄψις τοῦ ναοῦ ἐν προβολῇ, 


Ἔχομεν λοιπὸν µίαν διαδοχικἠν ἐναλλαγὴν ὁριζοντίων καὶ κατακορύφων, δηλαδὴ 
µίαν σύνθεσιν ἀντιθέτων στοιχείων μὲ διάφορα, ὁλονὲν πρὸς τὰ ἄνω ἐλαττούμενα 
µέτρα, τὰ ὁποῖα ὅμως ὑποτάσσονται ὅλα εἲς τὸν βασικὸν ρυθμὸν τοῦ ἔργου. Οὕτω, 
διὰ µέσου τῶν ἐπὶ µέρους ἀντιθέσεων, παράγεται ἑνότης ἓν τῇ ποικιλίᾳ, κατ᾽ ᾿Αριστο- 
τέλη" ἁρμονία ἐκ διαφερόντων, ἥτις ἀποτελεῖ τὸ θεμέλιον παντὸς ἔργου τέχνης, ἄριστον. 
παράδειγµα τῆς ὁποίας παρέχει τὸ ἀνθρώπινον σῶμα, τοῦ ὁποίου τὰ µέλη, ἂν καὶ 
διακρίνονται ἀλλήλων καὶ φαίνονται ὡς νὰ ἐργάζωνται ἀνεξαρτήτως, ὅμως κατ οὗ- 
σίαν συνεργάζονται ὅλα πρὸς δηµιουργίαν τοῦ συνόλου. 

Ἔχομεν ὅμως ταυτοχρόνως καὶ µίαν τριμερῆῇ διαίρεσιν τοῦ ὅλου ύψους τοῦ ρυθμοῦ. 
Ἡ εἲς τρία διαίρεσις τοῦ ὕψους, θεωρουµένου ὡς μιᾶς ἑνότητος, ἡμποροῦσε βέβαια νὰ 
γίνῃ καὶ ἔγινε κατὰ τὴν ἀρχαιότητα κατὰ διαφόρους τρόπους, ἕκαστος τῶν ὁποίων 


1. Ἠθ. Νικομ. Θ2 (1555 β4): ἐκ τῶν διαφερόντων καλλίστην ἁρμονίαν καὶ Περὶ ψυχῆς Α4 (-- 407β, στ. 10 ἐξ.) καὶ ΝΙΚΟΝΑ- 
ΧΟΝ ΓΕΡΑΣΗΝΟΝ ΠΥΘΑΓΟΡΙΚΟΝ, Αριθμητικὴ Εἰσαγωγὴ ΙΙ, 19, 1: ἔσει γὰρ ἁρμονία πολυμιγέων ἔνωσις καὶ δίχα φρονεόντων. 
συµφρόνησις (πυθαγόρειος ὁρισμός, Η. Ώιεις, Ὠἱε Ἐγαμππεηίς ἀεΓ Ψογοσκεαιίκετ, τόμ. 1, Βεη]ΐη 1922, σ. 312, 10), ἀκολουθοῦν- 
τας τὸν ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΝ λέγοντα (88, Ι, 3, 4, ἔκδ. Ὀἱεῖς, Βογ]ίη 1954): τὸ ἀντίξοον συμφέρον καὶ ἐκ τῶν διαφερόντων καλλί- 
στην ἁρμονίαν καὶ πάντα κατ’ ἔριν γίνεσθαι). Ἡ κατ᾿ ΑΡΙΣΊΟΤΕΛΗ ἁρμονία ἐκ διαφερόντων ἀποδίδεται ὑπὸ τῶν σημερινῶν 
κριτικῶν τῆς τέχνης ὡς «ἀνότης εἰς τὴν ποικιλίαν»' βλέπε σχετικῶς Π. ΜΙΧΕΛΗΝ, Ἡ ἀρχιτεκτονικὴ ὡς τέχνη", ᾿Αθῆναι, 
1965. σ. 28 ἐξ, 
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δημιουργεῖ εἰς τὸν θεατὴν καὶ µίαν ἰδιαιτέραν συγκίνησιν. Ποία ὅμως ἐξ ὅλων τῶν 
διαιρέσεων αὐτῶν τοῦ ὕψους ἦτο ἡ ἁρμονικωτέρα; Μὲ ἄλλους λόγους: πῶς ἔπρεπε νὰ 
κοπῇ τὸ ὕψος, ὥστε τὰ τρία µέρη του νὰ λειτουργοῦν ὡς µέρη ἑνὸς ἁρμονικοῦ συνό- 
λου; Ὁ Πλάτων διδάσκει], ὅτι ἡ πλέον ἁρμονικὴ διαίρεσις μιᾶς ἑνότητος εἶναι ἐκείνη, 
τῆς ὁποίας τὰ µέρη, ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν παρουσιάζουν ἀπ᾿ ἀλλήλων αἰσθητὴν διαφοράν, ἀφ᾿ 
ἑτέρου δὲ τὴν µεγίστην πρὸς τὸ σύνολον ἑνότητα”. Διὰ νὰ πληρωθοῦν ὅμως οἱ δύο 
αὐτοὶ ὅροι εἰς τὸν δωρικὸν ναὸν ἐχρειάσθησαν δύο καὶ πλέον αἰῶνες δοκιμῶν καὶ ψη- 
λαφήσεων. 

Οἱ βαρεῖς θριγκοὶ τῆς ἀρχαϊκῆς ἐποχῆς, ὕψους ἴσου καὶ ἐνίοτε µεγαλυτέρου τοῦ 
ἡμίσεος τοῦ ύψους τῶν κιόνων (εἶκ. 499, ἀριστερά) οὐδόλως ἱκανοποίουν τὰς προὐποθέ- 
σεις ἁρμονίας ποὺ ἐθέσαμε. Τὴν ἀληθῆ ἁρμονικὴν σχέσιν τῶν τριῶν μερῶν πρὸς ἄλ- 
ληλα καὶ πρὸς τὸ σύνολον ἐπραγματοποίησε πρώτη ἡ περίκλειος περίοδος καὶ αὐτὴ 
µόνον (εἰκ. 499, μέσον)! διότι μετ᾽ αὐτήν, κατὰ τὴν ἑλληνιστικὴν (εἰκ. 499, δεξιά) καὶ ἰδίᾳ 
τὴν ρωμαϊκὴν ἐποχήν, ἡ ἁρμονία τῶν μερῶν διεταράχθη μὲ τοὺς ἐφαρμοσθέντας ύπε- 
ράγαν ὑψηλοὺς κίονας καὶ τοὺς ὑπεράνω αὐτῶν ἰσχνοὺς θριγκούς. Εἰς τὸν Παρθενῶνα 
ἡ καμπύλη τῆς ἁρμονικῆς τῶν μερῶν σχέσεως ἔφθασεν εἰς τὸ ύψιστον αὐτῆς σημεῖον. 
Κάτι περισσότερον ἢ κάτι ὀλιγώτερον θὰ ἐζημίωνε τὴν ἁρμονίαν τοῦ συνόλου. 

Εἴπομεν προηγουμένως, ὅτι ὄρος μιᾶς τριπλῆς ἁρμονικῆς διαιρέσεῶς εἶναι τὰ µέρη 
της νὰ διαφέρουν αἰσθητῶς τῶν ἄλλων δύο. Ἑν λοιπὸν ἐκ τῶν μερῶν αὐτῶν θὰ εἶναι 
κατ᾽ ἀνάγκην µεγαλύτερον τῶν δύο ἄλλων καὶ θὰ ἀντιπροσωπεύῃ τὴν πρωτεύουσαν. 
τάσιν, ἥτις καὶ θὰ κυριαρχῇ. Εἰς τὸν Παρθενῶνα πρωτεύουσα τάσις εἶναι ἡ μέση διαί- 
Ρρεσις, ἡ κατ’ ἐξοχὴν δυναμικἡ κιονοστοιχία. Αὐτὴ δίδει τὸν χαρακτῆρα εἲς τὸ σύνο- 
λον. 

Ἡ κιονοστοιχία χαρακτηρίζει πράγματι τοὺς µεγαλυτέρους ἑλληνικοὺς ναούς, ἀφ᾽ 
ἧς ἀπὸ τῶν ἀρχῶν τοῦ 8ου π.Χ. αἰ. εἷς ἀρχιτέκτων, τοῦ ὁποίου ἀγνοοῦμεν τὸ ὄνομα, 
τὴν ἐφήρμοσεν ἀρχικῶς Ευλίνην καὶ ἔπειτα λιθίνην καὶ περιβάλλουσαν πανταχόθεν 
τὸν σηκὀν. Αὐτὴν ἠσθάνοντο οἱ Ἕλληνες, ὡς µίαν ἱερὰν ἀρχιτεκτονικὴν µορφήν, κατ᾽ 
ἐξοχὴν ἁρμόζουσαν εἲς ἕνα ναόν, περικλείοντα τοῦ θεοῦ τὸ ἄγαλμα. Ποτὲ ἰδιωτικὸν. 
κτίριον κατὰ τὴν ἀρχαιότητα δὲν περιεβλήθη ἐξωτερικῶς μὲ κίονας. Δὲν ἔχει βέβαια ἡ 
κιονοστοιχία τῶν ναῶν κανένα λειτουργικὸν σκοπόν, εἰμὴ µόνον τὸν πρακτικόν, νὰ 
προστατεύῃ τοὺς ἐπισκέπτας ἐκ τῆς βροχῆς καὶ τοῦ ἡλίου. Οἱ κίονές της μὲ τὸν ρυ- 
θμικὸν βηµατισμόν των, ἀντιπροσωπεύουν ἁπλῶς μίαν ἀπολιθωμένην ἀργοδιαβαίνου- 
σαν ποµπήν, ἥτις προσδίδει µίαν ἔξοχον πλαστικότητα εἲς τὸ ὅλον συγκρότηµα. Εἶναι 
πράγματι, ὡς εἴπομεν, ὁ Παρθενὼν ἓν µέγα ἀναθηματικὸν ἄγαλμα, ἐκτεθειμένον εἰς 
τὸ φῶς, ὅπως ἄλλωστε ἦσαν καὶ ὅλα τὰ ἀρχαῖα ἀγάλματα, μὲ συστατικὰ στοιχεῖα ἴσης 
ἀξίας (πρόσοψις, πλαγία ὄψις) καὶ ἐνδεδυμένον λαμπρὸν κλασσικὸν ἔνδυμα μὲ ρυθµι- 
κἁς πτυχώσεις, οἷον παρουσιάζεται εἰς τὴν εἰκόνα ἔναντι τῆς σ. Κβ εἲς τὸ πρῶτον Μέ- 
ρος τοῦ κειµένου (βλ. καὶ τὸν παρατιθέµενον ἔγχρωμον πίνακα). 


1. Σοφιστῆς 2354. 
2. Βλ. σχετικῶς τὸ περὶ Αναλογιῶν κεφάλαιον. 
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Προσπτικὴ ἄποψις τῆς ἀνατολικῆς προσόψεως τοῦ Παρθενῶνος, χαρακτηριστικἡ τῆς πυκνότητος τῶν κιόνων αὐτῆς. 
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Ὁ Παρθενὼν ἔχει 8 κίονας κατὰ τὰς στενὰς καὶ 17 κατὰ τὰς μακρὰς αὐτοῦ πλευράς. 
Οἱ κίονες αὐτοὶ εἶναι διατεταγµένοι, πλὴν τῶν ἄκρων, εἰς ἴσας, ρυθμικὰς ἀπ᾿ ἀλλήλων 






































499. Συγκριτικἡ ἀντιπαραβολὴ τῶν ἀναλογιῶν τοῦ ἀρχαϊκοῦ (ἀριστερά), τοῦ κλασσικοῦ (μέσον) καὶ τοῦ ἑλληνιστικοῦ 
(δεξιά) δωρικοῦ ρυθμοῦ. 


ἀποστάσεις. Ἡ ἀπ᾿ ἄξονος εἰς ἄξονα ἀπόστασίς των--- τὸ µετακιόνιον --- ἰσοῦται πρὸς 
2καὶ 1/4 κάτω διαµέτρους τοῦ κίονος. Διατί ἡ ἀπόστασίς των αὐτὴ ἐξελέγη τόση καὶ 
ὄχι µικροτέρα ἢ µεγαλυτέρα; Διότι συμβαίνει καὶ ἐδῶ κάτι ἀνάλογον πρὸς ὅ,τι γίνεται 
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καὶ εἰς τὴν µουσικήν. Αί δύο αὐταὶ τέχναι, ἡ ἀρχιτεκτονικὴ καὶ ή μουσική, εἶναι συγ- 
γενέσταται’ δι’ αὑτὸ καὶ δικαίως ἡ ἀρχιτεκτονικὴ ἀπεκλήθη μουσικὴ ἐν τῷ χώρῳ καὶ 
ἀντιστρόφως ἡ μουσικἡ ἀρχιτεκτονικὴ ἓν τῷ χρόνῳ. Ἐτονίσθη ἄλλωστε ἡ στενἡ σχέ- 
σις ἀρχιτεκτονικῆς καὶ μουσικῆς καὶ πρῶτος εἰσηγητῆς της θεωρεῖται ὁ φιλόσοφος 
τῆς τέχνης Γερμανὸς ΕΤ. 5ομΙερε! (1772 - 1829), ὅστις τὴν ἀρχιτεκτονικὴν ἀπεκάλεσε. 
«Κρυσταλλωμένην µουσικήν»’. Πράγματι ὅμως οἱ Ἕλληνες πρῶτοι καθιέρωσαν τὴν 
σχέσιν αὐτὴν μὲ τὸν μῦθον τοῦ ᾽Αμϕίωνος”, ὁ ὁποῖος διὰ τῆς μουσικῆς του ἐκίνει τοὺς 
λίθους καὶ ἕκτισε δι᾽ αὐτῶν τὰ τείχη τῶν Θηβῶν. 

Λοιπὸν ἐδῶ ἡ ἀπόστασις τῶν κιόνων μεταξύ των ἀντιστοιχεῖ πρὸς τὴν ταχύτητα, μὲ 
τὴν ὁποίαν ἐπαναλαμβάνονται εἰς τὸν χρόνον αἱ ρυθμικαὶ ὑποδιαιρέσεις του. Κατὰ 
ταῦτα ἡ ἀπόστασις τῶν κιόνων εἶναι ὁ χρόνος τοῦ ρυθμοῦ «τὸ (εππρο» (ἡ ὑπὸ τῶν ἀρ- 
χαΐων λεγοµένη ἀγωγή”, ὑπὸ δὲ τῶν νεωτέρων μουσικολόγων ἦθος)’, τὸ ὁποῖον ἄλλοτε 
μὲν εἶναι βραδύ, ἄλλοτε δὲ ταχύ, ὅπως καὶ εἰς τὰ µέτρα τοῦ ποιητικοῦ λόγου. 

Κατὰ τὸν Ρωμαῖον ἀρχιτέκτονα Βιτρούβιον, ὅστις ἀπηχεῖ τὰς γνώµας Ἑλλήνων 
Μικρασιατῶν ἀρχιτεκτόνων τῆς ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς, ἰδίᾳ δὲ τοῦ Ἑρμογένους καὶ 
τοῦ Πυθέου, οἱ ναοὶ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων διεκρίνοντο, ἀναλόγως τῆς ἀποστάσεως 
τῶν κιόνων των (δηλαδὴ τῶν μεταξὺ τῶν ἀξόνων των διαστημάτων) εἲς πυκνοστύλους, 
συστύλους, εὐστύλους, διαστύλους καὶ ἀραιοστύλους”. Καὶ ἀναλόγως πάλιν τῆς ἄπο- 
στάσεώς τῶν ταύτης µετεβάλλοντο καὶ αἱ ἀναλογίαι τοῦ θριγκοῦ καὶ τελικῶς ὁ χαρα- 
κτὴρ ὅλου τοῦ κτιρίου’ διότι, ὡς καὶ προηγουμένως εἴπομεν, ἡ κιονοστοιχία δίδει κατ᾽ 
ἐξοχὴν τὸν χαρακτῆρα καὶ τὴν ἔμφασιν εἰς τὸ κτίριον. 

Διὰ νὰ ἔχωμεν ὅμως εὐχάριστον μουσικὴν ἐντύπωσιν πρέπει ὁ χρόνος τοῦ ρυθμοῦ, 
δηλαδἡ ἐδῶ εἰς τὴν ἀρχιτεκτονικὴν ἡ ἀπόστασις τῶν κιόνων, νὰ μὴ εἶναι οὔτε ὑπερβο- 
λικἁ µεγάλη, ὅπως συμβαίνει εἰς τοὺς ἀραιοστύλους ναοὺς --- διότι τότε τὰ ἐκ τοῦ ρυ- 
θμοῦ δημιουργούµενα συναισθήµατα ἀτονοῦν, ἕνεκα τῆς βραδύτητος μὲ τὴν ὁποίαν 
διαδέχονται ἄλληλα --- οὔτε ἀντιστρόφως πολὺ μικρά, ὅπως εἲς τοὺς πυκνοστύλους 
ναούς, διότι ἡ ὑπερβολικὴ ταχύτης τῆς ἐναλλαγῆς τῶν συναισθηµάτων δημιουργεῖ 
εἲς τὸν ἀκροατὴν µίαν συγκεχυµένην ἐντύπωσιν. Εἷς τὸν εὔστυλον ὅμως Παρθενῶνα 
ὑπάρχει µία ἀπόλυτος σαφήνεια, ἐπειδὴ τὰ κύματα τῶν ἐναλλαγῶν, δηλαδἡ οί κίονες, 
διαδέχονται ἄλληλα, οὕτως, ὥστε καὶ νὰ διακρίνωνται καὶ νὰ ἀντιτίθενται τὸ ἓν πρὸς 
τὸ ἄλλο, ἐμφανιζόμενα ὅταν θὰ ἔχῃ μὲν ἐξαντληθῇ τὸ προηγούµενον, ἀλλὰ καὶ πρὶν 
ἀκόμη νὰ ἔχῃ τοῦτο ἀτονίσει, δηλαδὴ εἰς τὴν κατάλληλον στιγμήν. Καὶ τὴν κατάλ- 
ληλον αὐτὴν στιγμὴν ἀντιπροσωπεύει εἰς τὸν Παρθενῶνα τὸ 2 καὶ 1/4 κάτω διαμέ- 
τρων ἥτοι ἡ συχνὰ ἀπαντῶσα εἰς τὸν Παρθενῶνα ἀναλογία 4:9 τῆς διαμέτρου πρὸς 
τὸ µετακιόνιον». 





1. Πρβλ. καὶ τὴν ὑπόροχον φράσιν τοῦ ΕΡΝΑΝ. Ρεότο ους 1 Αετοροίς, Αἰωέπες, Αθῆναι ἄ.ἔ. σ. Ι. καθ’ ν: «ες τὸν Παρθε- 


νῶνα τὸ ἰδεῶδες ἀπεκρυσταλλώβη εἰς τὸ πεντελήσιον μάρμαρον»' πρβλ. καὶ τοὺς «μαρμαρωμένους ἥχους μιᾶς ᾽Απολλώνιας 
µουσικῆς» τοῦ ἡμετέρου Λ. ΠΟΡΦΥΡΑ (Τὰ μάρμαρα, συλλογἡ Σκιές). 

2. ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ 9, 5, 4: ὅρα πλείονα παρὰ ΒΟδΟΜΚΚ. Γακίκοη άοτ Μγιλοϊομῖς, Ιαἱρεῖᾳ 1884 - 86, στ. 314, 

3. Ε. δουνιαυ, [25 ολἰαοτίεν οσἰμέίίᾳμες, σ. 61. 

4. Ἠυσο ΒππΑνν, ΟγυπάΠφίε 4ετ Μησίκοκιλείίκ, σ. 54. 

5. Ώο ΑποδΙΕ. ΠΗ, 2. 1. 

6. Περὶ τῆς ἀναλογίας 439 βλ. σχετικῶς ΝΨ. Γ1ου0 εἰς τὸ περὶ ᾿Αναλογιῶν κεφάλαιον. 
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Ἡ ρυθµικὴ διαδοχἠἡ τῶν κιόνων, ἀποτελοῦσα ἐναλλὰξ θέσιν καὶ ἄρσιν, ἔντασιν καὶ 
ἀνάπαυσιν τῆς προσοχῆς µας, δημιουργεῖ μίαν εὐχάριστον ποικιλίαν, μίαν ἁρμονίαν 
ὃκ διαφερόντων εἲς τὴν ἑνότητα τοῦ συνόλου (εἴκ. 497 καὶ 498), πρᾶγμα ὅπερ, ὡς ἤδη 
εἴπομεν, ἀποτελεῖ τὴν βάσιν παντὸς ἔργου τέχνης. 

Κάθε µία πλευρὰ τοῦ Παρθενῶνος ἀποτελεῖ µίαν ρυθμικὴν σειρὰν αἰσθητικῶς εὐχά- 
Ριστον καὶ λόγῳ τῆς συνεχείας της, ἀλλὰ καὶ λόγῳ τοῦ ἐγκαίρου τερματισμοῦ της: 
διότι, ἂν αἱ κιονοστοιχίαι τῶν μακρῶν πλευρῶν ἐξετείνοντο ἐπὶ μακρόν, ὥς π.χ. συµ- 
βαίνει εἲς µίαν ἀτελεύτητον δενδροστοιχίαν, θὰ ἀπέβαινον µονότονοι καὶ ἀνιαραί. 
Εἰς τὸν Παρθενῶνα ὅμως αἱ κιονοστοιχίαι τερµατίζονται ἐγκαίρως καὶ ἐγκλείονται 
ἐντὸς τοῦ ἁρμονικοῦ ὀρθογωνίου των, ὥστε τὸ βλέμμα τοῦ θεατοῦ νὰ τὰς συλλαμβάνῃ 
διὰ μιᾶς ὥς ἓν σύνολον, ὁμοιομόρφως συντεθειµένον (εἰκ. 497). 


"Ἄς πλησιάσωμεν τώρα περισσότερον τὸ ἔργον, διὰ νὰ γνωρίσωμεν πῶς οἱ Ἕλληνες 
ἔπλασαν τὰ µέρη τῆς τριαδικῆς ἁρμονικῆς ἑνότητος ποὺ ἀνεφέραμεν καὶ προπάντων 
πῶς ἐφανέρωσαν τὴν ἐντὸς τῆς ὕλης των συντελουμένην ἐργασίαν τῶν τεκτονικῶν δυ- 
νάµεων. Ἐν ἀντιθέσει πρὸς τοὺς Αἰγυπτίους, οἱ ὁποῖοι κατεσκεύασαν τοὺς ναούς των, 
ὡς νὰ ἀναδύωνται τρόπον τινὰ ἐκ τοῦ ἐδάφους, οἱ Ἕλληνες ὤρθωσαν τὴν κατασκευήν 
των ἐπὶ μιᾶς ἰσχυρῶς ἐξεχούσης βάσεως, ἐπὶ μιᾶς τριβάθµου κρηπῖδος. ΄Η κρηπὶς αὕτη 
ἐξαίρει τὸν ναὸν καὶ τὸν διακρίνει ἀπὸ τὰ κοινὰ κτίρια καὶ τὰς κατοικίας, διὰ νὰ μὴ 
φανῇ δὲ βαρεῖα δὲν τῆς ἔδωσαν ἕνα κυβικὸν µαζώδη χαρακτῆρα, ἀλλὰ τὴν ἐκλιμάκω- 
σαν εἰς τρεῖς διαιρέσεις, οὕτως, ὥστε νὰ στενεύῃ πυραμιδοειδῶς πρὸς τὰ ἄνω, παρέ- 
χουσα οὕτω τὴν ἐντύπωσιν ἀσφαλοῦς ἑδράσεως τοῦ ἔργου. Ὅτι δὲ ή κλιµάκωσις αὕτη 
τῆς κρηπῖδος εἶναι αἰσθητικῆς µόνον φύσεως καὶ δὲν ἐγένετο χάριν εὐκολίας τῆς ἄνα- 
βάσεως, μᾶς τὸ ἀποδεικνύει τὸ µέγα ὕψος τῶν διαιρέσεών της, τὸ ὁποῖον δὲν ἄντι- 
στοιχεῖ πρὸς τὸ ὕψος μιᾶς κανονικῆς βαθµίδος, ἀφοῦ εἰς τὸν Παρθενῶνα ἡ ἀνωτάτη 
διαίρεσις (στυλοβάτης) φθάνει τὰ 55.2 ἑκατοστὰ τοῦ μέτρου. 'Ὑπῆρχον ἄλλωστε πρα- 
Ὑματικαὶ βαθμίδες ἀναβάσεως, αἴτινες παρενεβάλλοντο μεταξὺ τῶν διαιρέσεων τῆς 
κρηπῖδος: ἀλλ᾽αὗται εὑρίσκοντο µόνον εἰς τὸ μεσαῖον µετακιόνιον τῆς ἀνατολικῆς 
καὶ τῆς δυτικῆς πλευρᾶς, αἴἵτινες καὶ ἦσαν αἵ πλευραὶ εἰσόδου. Αὐταὶ δ᾽ ἀκριβῶς αἱ 
βαθμίδες δίδουν καὶ τὸ µέτρον, δηλαδὴ τὴν νοητὴν κλίμακα τοῦ ἔργου ἓν σχέσει 
πρὸς τὸν ἄνθρωπον']. Σημειώνω ἐν παρόδῳ καὶ ὅτι ἡ τόσον περιωρισµένη χρῆσις βα- 
θµίδων ἀναβάσεως μαρτυρεῖ σαφῶς τὸ καὶ ἄλλοθεν γνωστόν, ὅτι δηλαδἡ ὁ ἀρχαῖος 
ναὸς δὲν προωρίζετο διὰ τὴν λατρείαν τοῦ πλήθους τῶν πιστῶν, ἀλλ᾽ ἦτο προσιτὸς 
µόνον εἲς τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς ἐπισκέπτας του. ὍὉ λαὸς ἔμενεν ἔξω, εἰς τὸ ὕπαιθρον, 
ἰδίᾳ κατὰ τὴν ἀνατολικὴν αὐτοῦ πλευράν, ὅπου ἦσαν ἱδρυμένοι οἱ βωμοὶ καὶ τὰ ἄνα- 
θήµατα τῆς εὐλαβείας του. Λόγῳ δ᾽ ἀκριβῶς τῆς μὴ προσπελάσεώς του ὑπὸ τοῦ πλή- 
θους, ὁ ἀρχαῖος ναὸς ἐξωτερικὴν κυρίως ἔχει τὴν ἀρχιτεκτονικήν, καὶ μὲ αὐτὴν ἴδιαι- 


1. Ἡ ἐφαρμογὴ ὅμως τῶν μεγάλων αὐτῶν ἀναβαθμῶν συμφωνεῖ πρὸς τὴν θεωρίαν τοῦ ΠΛΑΊΩΝΟΣ, καθ’ ἣν μέτρον παντὸς, 
εἶναι ὄχι ὁ ἄνθρωπος, ὡς ὑπεστήριξεν ὁ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ (πάντων χρημάτων µέτρον ἄνθρωπος, ΠΛΑΊΩΝΟΣ Κρατ. 145 Ε, Θεαΐτ, 
152 Α, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Τὰ Μετά τὰ Φυσικά, 1053ᾳ 36 καὶ ΔΙΟΥ. ΛΛΕΡΣ. 951), ἀλλ’ ὁ θεός (Νόμοι!Ν, Τ16ε): ὁ δὴ θεὸς ἡμῖν 
χοημάτων µέτρον ἂν εἴη μάλιστα, 
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τέρως θὰ ἀσχοληθῶμεν' διότι αὕτη κυρίως φανερώνει τὸ ἰσχῦον καλλιτεχνικόν του 
πνεῦμα. 

"Ας ἔλθωμεν τώρα εἷς τὰ δύο ἄλλα µέλη τῆς τριαδικῆς ἑνότητος: εἲς τὸν κίονα καὶ 
τὸν θριγκόν. Οἱ κίονες ἵστανται ἀπ᾿ εὐθείας ἐπὶ τοῦ στυλοβάτου, ἤτοι τοῦ ἄνω χείλους 
τῆς κρηπῖδος, περιβάλλουσι δὲ αἱ σειραί των καὶ κατὰ τὰς τέσσαρας πλευρὰς τοῦ ὁρ- 
θογωνίου ὀμόλογον, ἐσωτερικόν, αὐστηρῶς κλειστὸν ὀρθογώνιον κτίσμα, τὸν σηκόν, 
τὴν κιβωτὸν δηλαδή, ἥτις περιέκλειε τὰ ἱερὰ τῆς θεᾶς, εἰς τὸν Παρθενῶνα δὲ εἰδικῶς 
τὸ περίφηµον χρυσελεφάντινόν της ἄγαλμα. Τοὺς συνεχεῖς µακρούς, ἀδιαρθρώτους 
τοίχους τοῦ σηκοῦ αὐτοῦ, οἱ ἔξω ἱστάμενοι θεαταὶ ἔβλεπον ἄλλοτε µόνον διὰ µέσου 
τῶν κιόνων. Σήµερον εἲς τὸν Παρθενῶνα, λόγῳ τῆς καταστρεπτικῆς βόμβας τοῦ Μο- 
ροζίνη, τὸ πλεῖστον τῶν τοίχων τοῦ σηκοῦ ἐλλείπει, οἱ δὲ κίονες προβάλλονται γυμνοὶ 
εἰς τὸ κενόν (εἲκ. 70 ἄνω). Ἔτσι ὅμως ἀλλοιώνεται σημαντικῶς ἡ εἰκὼν τοῦ μνημείου: 
διότι οἱ τοῖχοι τοῦ σηκοῦ ἔχουν μεγάλην διὰ τὴν αἰσθητικὴν ἀξίαν τῆς κιονοστοιχίας 
σηµασίαν’ δημιουργοῦν δι’ αὐτὴν ἓν σκιερὸν βάθος, ἀπαραίτητον διὰ νὰ τὴν ἀναδείξῃ. 
Αλλ’ ἂν οἱ τοῖχοι ἀναδεικνύουν τὴν κιονοστοιχίαν καὶ αὐτὴ πάλιν συντελεῖ εἰς τὸ νὰ 
ἐλαφρύνῃ καὶ νὰ διασκεδάζῃ τὴν αὐστηρὰν κλειστότητα ἐκείνων, ἐπειδὴ σχηματίζει 
πρὸ αὐτῶν, δεύτερον, διάτρητον ὅμως αὐτό, ἤτοι ἐξαὔλωμένον καὶ ἰσχυρῶς διαφορο- 
ποιηµένον περίβλημα τοῦ σηκοῦ, ἀμέσως φωτιζόμενον καὶ χωριζόμενον ἀπὸ τὸν τοῖ- 
χον μὲ ἕνα ἀέρινον διάδροµον. 

Τοῦ ἐξωτερικοῦ τούτου περιβλήματος τὸ πλάτος, διαλυόµενον βαθµιαίως ἐκ τῶν 
ἔσω πρὸς τὰ ἔξω, ἀπεργάζεται µίαν τόσον ἐσωτερικὴν συνάφειαν ὕλης καὶ ἀέρος, ὥστε 
νὰ φαίνεται τὸ κτίριον ὡς νὰ ἀναπνέῃ, ὡς νὰ ἀναπτερώνεται. Καὶ τοῦτο ἀσφαλῶς θὰ 
εἶχον ὑπ᾿ ὄψιν των οἱ ἀρχαῖοι, ὅταν ὠνόμασαν πτερὸν ἢ πτέρωμα! τὴν περιβάλλουσαν 
τὸν κλειστὸν σηκὸν κιονοστοιχίαν. 

Μὲ τὸ πτερὸν δὲν ἔγινε µόνον ὁ ναὸς ἑλαφρότερος, ἐπετεύχθη καὶ κάτι ἄλλο: τὸ 
βλέμμα τοῦ παρατηρητοῦ, εἰσδῦον μεταξὺ τῶν γωνιαίων κιόνων τῆς μιᾶς πλευρᾶς, 
διακρίνει καὶ τοὺς πρώτους γειτονικοὺς κίονας τῆς ἄλλης καί, φερόμενον πρὸς τὸ βά- 
θος τῆς στοᾶς, συλλαμβάνει ἐναργέστερον τὸν κύβον τοῦ κτιρίου. 


Οἱ κίονες βαστάζουν, φέρουν τὸν θριγκόν, ὁ δὲ θριγκὸς φέρεται. Αὐτὸν τὸν σαφῆ 
χωρισμὸν τῶν στοιχείων τῆς κατασκευῆς εἰς φέροντα καὶ εἰς φερόµενα πρῶτοι οἱ Ἕλ- 
ληνες ἐπραγματοποίησαν, ὥς ἀπὸ μακροῦ διέγνωσεν ὁ 5εμορεπµαιετ. Εἰς τὸ βάρος 
τοῦ ἐπικαθημένου θριγκοῦ ἀντιδρᾷ τὸ στήριγμα, ὁ κίων. Αὐτὸ δὲ τὸ ἔργον ποὺ ἐπι- 
τελεῖ ὁ κίων, ὥς καὶ τὸν τρόπον μὲ τὸν ὁποῖον τὸ ἐπιτελεῖ, ἐξέφρασαν οἱ ἀρχαῖοι ἀρχι- 
τέκτονες διὰ καταλλήλου ἐπεξεργασίας του, ὥστε τὸ ἁπλοῦν στήριγμα νὰ ἀποκτήσῃ 
αἰσθητικὴν ἔκφρασιν, μὲ ἄλλους λόγους, διέπλασαν ἐκφραστικῶς τὸν κίονα. Ἔγινε 
δ᾽ ἡ πλάσις αὕτη κατὰ τοὺς νόμους τῆς ἐνσυναισθήσεως (ΕἰπΡάΠΙιπϱ). Ἐφαντάσθη δη- 
λαδὴ ὁ ἀρχιτέκτων τὸ ἄψυχον γεωμετρικὸν σχῆμα τοῦ στηρίγµατος ὡς ἄνθρωπον, 
ὡς ἕνα φορέα αἰσθημάτων, ὡς κάτι ποὺ θὰ μᾶς ὑπέβαλλε τὴν ἐντύπωσιν, ὅτι θὰ ἠμπο- 


1. Βλ. τὰς σχετικὰς ἐπιγραφικὰς µνείας πτεροῦ καὶ πτερώµατος ἀνωτέρω σ. 141. 
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Ρροῦσε νὰ εἶναι ὅ,τι ἡμεῖς οἱ ἴδιοι. Τὸ ἐνεψύχωσε λοιπὸν καὶ ἠσθάνθη, ὅτι αἱ δυνάμεις 
δρῶσιν εἲς αὐτό, ὅπως θὰ ἔδρων ἐπὶ ἑνὸς ἀνθρώπου. Μήπως ἄλλωστε δὲν μετεχειρί- 
σθησαν συχνότατα οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες καὶ ἀνθρωπόμορφα στηρίγματα; ᾿Αναφέρῳ. 
προχείρως: τὰς κόρας τῶν θησαυρῶν τῶν Κνιδίων καὶ τῶν Σιφνίων εἰς τοὺς Δελφούς, 
τὰς λεγομένας Καρυάτιδας καὶ τοὺς "Ατλαντας. 

Τὴν ἀντίδρασιν λοιπὸν τὴν ὁποίαν ἀντιτάσσει ὁ κίων εἰς τὸ ἐπικαθήμενον. βάρος 
ἐξέφρασεν ὁ ἀρχιτέκτων μὲ ἀνάλογα παραστατικὰ µέσα, πάντοτε ὅμως πλαστικὰ καὶ 
οὐχὶ διακοσμητικά. Οὕτω διὰ νὰ μᾶς ἐκφράσῃ αἰσθητικῶς τὴν ἀνορθωτικὴν τάσιν τοῦ 
κυλινδρικοῦ κορμοῦ, ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν τὸν ἐμείωσε, δηλαδὴ ἠλάττωσε τὴν διάμετρόν του 
ἐκ τῶν κάτω πρὸς τὰ ἄνω, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ τὸν ἐφωδίασε μὲ κατακορύφους ραβδώσεις. 
Αί αὐλακώσεις αὐταί, ἂν καὶ ἀπαλλάσσουν τὸν κίονα ἀπὸ ἀρκετὸν ποσὸν ὕλης, ὅμως 
φαινομενικῶς τὸν καθιστοῦν παχύτερον’ διότι αὐξάνουν τὸ ἀνάπτυγμά του. χι δὲ 
µόνον παχύτερον, ἀλλὰ καὶ ἀκαμπτότερον τὸν ἀναδεικνύουν" διότι αἱ ὀξεῖαι καὶ ἄκαμ- 
πτοι ἀκμαί των ἐμφανίζονται ὥς µία δέσµη κατακορύφων στελεχῶν, τὰ ὁποῖα παρακο- 
λουθεῖ τὸ βλέμμα ἀπὸ κάτω ἕως ἄνω καὶ συναναβαίνει μετ’ αὐτῶν. πρὸς τοὺς συσφίγ- 
Ύοντας αὐτὰ ἵμάντας. Δημιουργεῖται οὕτω µία κατακόρυφος κίνησις, τις τονίζει τὴν 
πρὸς τὰ ἄνω τάσιν τοῦ κίονος καὶ ἐκφράζει παραστατικώτερον τὴν λειτουργίαν του 
ὡς στηρίγµατος καὶ τὴν ἱκανότητα τῆς ἀντοχῆς του εἰς τὸ ἐπ᾽ αὐτοῦ ἐπικαθήμενον βά- 
Ρος. ᾽Αφ᾿ ἑτέρου, διὰ τῶν ραβδώσεων ὁ κύλινδρος ἀποβάλλει τὴν. ἐπιπεδόμορφον ὄψιν. 
του, ἀποκτᾷ ἓν κυματοειδὲς ἀνάπτυγμα, εἰς, τὰς κολπώσεις τοῦ ὁποίου τὸ φῶς παιγνι- 
δίζει κατὰ ποικίλους τρόπους, δημιουργοῦν ἀντιθέσεις σκιοφωτισμοῦ, αἱ ὁποῖαι τονί- 
ζουν τὰς ἀκμὰς καὶ πλάθουν τὸν κυλινδρικὸν ὄγκον τοῦ κορμοῦ ἐμφαντικώτερον, µε- 
τατρέπουσαι αὐτὸν εἰς ἓν πλῆρες ἐντυπώσεων πλαστικὸν τεκτονικὸν ἔργον. 

᾽Αλλὰ τὴν ἀντίστασιν ποὺ συναντᾷ ὁ κίων διὰ νὰ σηκώσῃ τὸ βάρος τοῦ θριγκοῦ 
φανερώνει καὶ µία ἄλλη ἀπόκλισίς του ἀπὸ τοῦ κυλινδρικοῦ σχήματος, ἡ ἔντασις. Ἡ 
ἔντασις εἶναι µία ἐλαφρὰ πλαστικὴ διόγκωσις (0,0174 µ. εἰς τὸν Παρθενῶνα) τοῦ κυ- 
λινδρικοῦ κορμοῦ, ἡ ὁποία φθάνει τὸ µέγιστον αὐτῆς εἰς τὰ 2/5 περίπου τοῦ ύψους 
τοῦ Κίονος. Μὲ αὐτὴν τὴν μόλις αἰσθητὴν ἐξόγκωσιν ἡ γενέτειρα τοῦ κυλίνδρου ἀπὸ 
εὐθείας μεταβάλλεται εἲς ἐλαφρὰν καμπύλην, εἰς τμῆμα κλάδου ὑπερβολῆς, ὡς ἐξηκρί- 
βωσεν ὁ Ῥεητοςα. Διατί ἄραγε νὰ ἐδόθη, εἰς τὸν κορμὸν αὐτὴ ἡ ἔντασις; ᾿Ανθρωποκεν- 
τρικὴ εἶναι καὶ αὐτῆς ἡ ἑρμηνεία. Ὅπως οἱ μύες τοῦ ἀνθρώπου. διογκοῦνται ὅταν σηκό- 
νουν βάρη καὶ ἐκδηλώνουν οὕτω ὅλην τὴν προσπάθειαν ποὺ καταβάλλουν διὰ νὰ τὰ 
ὑπερνικήσουν, οὕτω καὶ ὁ κορμὸς τοῦ κίονος ἐντείνει τὰς δυνάµεις του διὰ νὰ κρατήσῃ, 
τὸ βάρος τοῦ θριγκοῦ. Δι’ αὐτὸ λοιπὸν διογκοῦται, χωρὶς ὅμως καὶ νὰ θραύεται. Νικᾷ 
λοιπὸν τὴν πίεσιν ἡ πρωτεύουσα τάσις τῆς. ἀνορθώσεως. Μὲ τὴν µείωσιν καὶ τὴν ἔντα- 
σιν κατώρθωσεν ὁ ἀρχιτέκτων νὰ µεταβάλῃ τὸ ἄψυχον, γεωμετρικὸν κατασκεύασμα 
εἲς ἕνα σφύζοντα ὀργανισμόν. 

Μεταγενέστεροι ἀρχαῖοι κριτικοί, ὡς ὁ ὀλίγον μετὰ τὸν Τιβέριον ἀκμάσας ἩΗλιό- 
δωρος ὁ ἐκ Λαρίσης ἤ, κατ’ ἄλλους, ὁ υἱός του Δαμιανός, ἀπέδωσαν τὴν ἔντασιν εἰς 
τὸ γεγονός, ὅτι ὁ γεωμετρικῶς ἀκριβὴς κύλινδρος μᾶς φαίνεται ὀπτικῶς, ὅτι στενεύει 
περὶ τὸ μέσον, ὅτι δηλαδὴ κοιλαίνεται καὶ ἑπομένως ἀδυνατίζει καὶ δὲν θὰ δυνηθῇ νὰ 
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ἀνθέξῃ εἰς τὰ βάρη. Προτείνει τούτου ἕνεκα πρὸς θεραπείαν τὴν πἀχυνσίν του περὶ τὸ 
μέσον διὰ τῆς ἐντάσεως, ὁπότε, λέγει, αἱ γενέτειραί του ἀποβαίνουν ὁπτικῶς εὐθύ- 
Ίραμμοι. ᾽Αλλ’ ὁ Ἡλιόδωρος δὲν διέγνωσε προφανῶς τὸ βαθύτερον νόημα τῆς ἑντά- 
σεως' δὲν ἐνόησε δηλαδή, ὅτι ἡ χάρις τοῦ κίονος δὲν ἔγκειται εἰς τὴν φαινομενικὴν 
εὐθυγραμμίαν τῶν πλευρῶν του, ὅσον εἰς τὸ ἀκαθόριστον αἴσθημα, ὅτι αἱ πλευραὶ 
αὐταὶ δὲν εἶναι μαθηματικῶς εὐθύγραμμοι. 


Ἡ ἀπὸ τοῦ κίονος µετάβασις εἲς τὸν θριγκὸν δὲν γίνεται ἀποτόμως, μεσολαβεῖ µία. 
ἄλλη πλαστικἡ µορφή, τὸ κιονόκρανον. 

Τὸ μέλος τοῦτο δὲν εἶναι µόνον ἓν ἐνδιάμεσον στοιχεῖον µεταβιβάσεως τοῦ φορτίου. 
τοῦ θριγκοῦ εἰς τὸν κορµόν, ἀλλά καὶ µία στέψις τοῦ κίονος. Ἡ ὁριζοντία τοῦ ἄβακος 
ἀντιτίθεται εἰς τὴν κατακόρυφον τοῦ κορμοῦ, τὴν διακόπτει, ἐνῶ ὁ ἐχῖνόςτου, ἐξογκού- 
µενος καὶ αὐτός, ὡς καταπονούµενος μῦς, διασκορπίζει εἲς τὴν καμπύλην του τὰ βάρη 
ποὺ παραλαμβάνει ἀπὸ τὸ ὀπιστύλιον. Μία σειρὰ ἱμάντων εἰς τὸ κάτω µέρος του συσ- 
φίγγει τὴν δέσµην τῶν ραβδώσεων, πέραν τῶν ὁποίων ὁ ἐχῖνος φαίνεται ὡς νὰ ἔκχυ- 
λίζη. Εἰς τὸν Παρθενῶνα ὁ ἐχῖνος τοῦ κιονοκράνου ἔλαβε µίαν φιλοσοφημένην, στο- 
χαστικὴν καμπύλην' δὲν εἶναι πλέον πλαδαρὸς καὶ φουσκωμένος, ὅπως κατὰ τὴν ἀρχαϊ- 
κἢν ἔποχήν (εἳκ. 499 ἀριστερά), ὁπότε φαίνεται ὡς νὰ βαστάζῃ παθητικῶς τὰ βάρη του, 
ἀλλ᾽ οὔτε καὶ γίνεται ἀπότομος καὶ ὄρθιος, ὡς κατὰ τὴν ἑλληνιστικὴν ἐποχήν (εἰκ. 
499 δεξιά). Ἡ παρθενώνειος λύσις εὑρίσκεται καὶ πάλιν εἲς τὸ μέσον: πολλὰ µέσσοισιν. 
ἄριστα. 

Ὅιτι εἴπομεν περὶ τῶν μερῶν τῆς τριμεροῦς καθ ὕψος ἑνότητος τοῦ ρυθμοῦ ἰσχύει 
καὶ διὰ τὰς πλαστικὰς μορφὰς τοῦ κίονος. Ὅ Παρθενὼν μᾶς ἐμφανίζει καὶ εἰς αὐτὰς 
τὴν πλέον ἐπιτυχῆ λύσιν, τὸ πλέον ἕλλογον µέτρον. Οὕτω ἡ µείωσίς του οὔτε τόσον 
ὑπερβολικὴ εἶναι, ὅσον κατὰ τὴν ἀρχαϊκὴν ἐποχῆν, ὅτε ἡ ἄνω διάμετρος μειοῦται πε- 
ρίπου εἰς τὰ 3/4 τῆς κάτω, οὔτε πάλιν σχεδὸν ἀνεπαίσθητος (5/6), ὅσον κατὰ τὴν 
ἑλληνιστικήν. Εἶναι ὁ µέσος ὄρος τῶν δύο, τὰ 4/5. Τὸ αὐτὸ συμβαίνει καὶ μὲ τὴν ὄν- 
τασιν. Καὶ αὐτῆς ἡ ἀξία εἶχεν ἐκτιμηθῆ ἤδη ἀπὸ τῆς ἀρχαϊκῆς ἐποχῆς, ἀλλ’ εἶχεν ρ- 
χικῶς ἐφαρμοσθῆ μὲ τὸν ὑπερβολικὸν ζῆλον ποὺ ἐφαρμόζονται ὅλαι αἱ νέαι ἐπινοή- 
σεις. Τὸ ἀποτέλεσμα ὅμως ἦτο νὰ φαίνεται ὁ κίων λυγίζων πολύ, οἶονεὶ ὑποχωρῶν εἲς 
τὸ βάρος του. ᾿Αντιθέτως, κατὰ τὴν. ἑλληνιστικὴν ἐποχήν, ὁπότε ἡ ἔντασις κατέστη 
ἀνεπαίσθητος, ὁ κίων φαίνεται ὡς νὰ ἀδυνατίζῃ εἰς τὸ μέσον. Εἰς τὸν Παρθενῶνα ἡ 
ἔντασις τηρεῖ καὶ πάλιν τὸ ὀρθὸν µέτρον. 


"Ας ἔλθωμεν. τώρα εἰς τὸ τελευταῖον τῆς ἁρμονίας µέλος, τὸν θριγκόν. Ἐν ἀντιθέσει 
πρὸς τὴν κιονοστοιχίαν, ἥτις ἀποτελεῖται ἀπὸ μεμονωμένα πλαστικὰ κυλινδρικἁ σώ- 
µατα, ὁ ἐπ᾿ αὐτῆς βαίνων θριγκὸς εἶναι εἷς κλειστὸς τοῖχος, μὲ σαφῶς καὶ οὐχὶ ἀσαφῶς, 
ὅπως ἐκείνη, καθωρισµένα πέρατα. 

“Ὁ τοῖχος αὐτὸς σχίζεται τώρα εἰς τρεῖς ὁριζοντίας ταινίας, ἑκάστη τῶν ὁποίων ἔχει 
τὴν ἰδικήν της λειτουργίαν. Ἐδ αὐτῶν ἡ κατωτάτη, τὸ ἐπιστύλιον, ἐμφανίζεται ὡς µία 
ὑψηλὴ καὶ λεία ζώνη, στεφοµένη ἀπὸ µίαν στενήν, ἐξέχουσαν ταινίαν. ΄ΗἩ ζώνη αὕτη 
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ὀρθῶς παρέμεινε πάντοτε, κατὰ τὴν κλασσικἡὴν ἐποχήν, ἀκόσμητος, ἵνα δηλώσῃ σα- 
φῶς τὴν λειτουργίαν της ὡς ἰσχυρᾶς δοκοῦ, γεφυρούσης τὰ κενὰ τῶν κιόνων καὶ 
βασταζούσης ὅλα τὰ ὑπεράνω αὐτῆς βάρη. Εἰς τὴν ὁριζοντίαν αὐτὴν ταινίαν σταματᾷ 
προσωρινῶς ἡ κίνησις τῆς ζώνης τῶν κιόνων, δηλαδὴ ἡ κατακόρυφος τῶν ραβδωμέ- 
νων κορμῶν καὶ ἡ ὁριζοντία τῆς σειρᾶς τῶν ἀβάκων. ᾽Αλλ’ ὅμως καὶ αἱ δύο αὐταὶ κι- 
νήσεις ἐπαναλαμβάνονται, ἠπιώτεραι ὅμως καὶ εἰς μικροτέραν κλίµακα, εἷς τὴν δευ- 
τέραν στρῶσιν, τὴν ζωφόρον. 

᾿Εδῶ τώρα τοὺς μὲν κίονας ἀπηχοῦν αἱ τρίγλυφοι, ἐπίπεδοι ὀρθαὶ πλάκες, μὲ κατακο- 
ρύφους γλυφάς, τοὺς δὲ ἄβακας τῶν κιονοκράνων αἱ κεφαλαὶ τῶν τριγλύφων, μὲ τὴν. 
διαφοράν, ὅτι τὰ διαστήµατα τῆς κιονοστοιχίας ἐδῶ διχοτομοῦνται, ὁ ἀριθμὸς τῶν. 
ἐναλλασσομένων στοιχείων διπλασιάζεται καὶ ἡ σειρά των πυκνώνεται, ἐπειδὴ τρίγλυ- 
φοι τοποθετοῦνται, ὄχι µόνον ὑπεράνω ἑκάστου κίονος, ἀλλὰ καὶ ὑπεράνω ἑκάστου 
µετακιονίου. ᾿Επὶ πλέον τὰ μεταξὺ τῶν τριγλύφων διαστήματα δὲν μένουν ἐδῶ κενά, 
ἀλλὰ πληροῦνται διὰ τῶν τετραγώνων μετοπῶν, αἴτινες φέρουν ἀναγλύφους παραστά- 
σεις. Οὕτω ἡ ζωφόρος μὲ τὴν ρυθμικὴν σειρὰν τῶν τριγλύφων καὶ τῶν μετοπῶν της 
ἀπηχεῖ μὲν τὴν κιονοστοιχίαν, ἀλλὰ συνάµα ἀποβαίνει καὶ µία πλουσίως διακεκο- 
σμηµένη ταινία, σαφῶς διακρινοµένη τοῦ ἐπιστυλίου καὶ περιβάλλουσα ὡς διάδηµα 
τὸν ναὸν καὶ κατὰ τὰς τέσσαρας αὐτοῦ πλευράς. 

΄Ο ρυθμὸς τῆς κιονοστοιχίας ἐπαναλαμβάνεται διὰ µίαν ἀκόμη φορὰν καὶ μὲ ἀκόμη 
μικρότερα µέτρα εἰς τὴν ἀνωτάτην ὁριζοντίαν τοῦ θριγκοῦ διαίρεσιν, τὸ γεῖσον. Τὸ 
µέλος τοῦτο, ἰσχυρῶς προβάλλον ἔξω τοῦ θριγκοῦ καὶ τῶν κιονοκράνων, ἔχει τὴν. 
κάτω του ἐπιφάνειαν ἐνισχυμένην μὲ λεπτὰς ὀρθογωνίους πλάκας, τοὺς προµόχθους, 
φέροντας κάτωθεν σταγόνας καὶ χωριζοµένους ἀπ᾿ ἀλλήλων διὰ στενῶν διαδρό- 
µων ἢ ὁδῶν (νἰας). Πρόμοχθοι ὅμως δὲν ὑπάρχουν µόνον ὑπεράνω τῶν τριγλύφων, 
ἀλλὰ καὶ ὑπεράνω τῶν μετοπῶν. Ἔτσι ἐδῶ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐναλλασσομένων ὁμοίων 
στοιχείων διπλασιάζεται ἄλλην µίαν φοράν, τὰ δὲ μεταξύ των διαστήματα διχοτομοῦν- 
ται ἅπαξ ἔτι εἰς τὸ 1/4. Τοῦτ) αὐτὸ συμβαίνει καὶ μὲ τοὺς ὑπὲρ τὸ γεῖσον τῶν μακρῶν 
πλευρῶν ἱσταμένους ἀκροκεράμους τῆς στέγης, οἵτινες, ρυθμικῶς καὶ αὐτοὶ τεταγµένοι, 
σβήνουν εἰς τὸ διάστηµα. Βλέπομεν λοιπὸν διάφορα ρυθμικἀ µέτρα νὰ ὑποτάσσωνται 
εἲς τὸν βασικὸν ρυθμὸν τοῦ ὅλου καὶ νὰ παράγουν, διὰ µέσου τῶν ἀντιθέσεων, ἑνότητα 
εἲς τὴν ποικιλίαν, συνολικῶς δὺ µίαν συµφωνίαν μὲ βαρεῖς πρὸς τὰ κάτω τόνους, ἄπο- 
βαίνοντας ἑλαφροτέόρους ἐφ᾽ ὅσον προχωροῦμεν πρὸς τὰ ἄνω. 

Τὸ γεῖσον συντελεῖ, ὥστε νὰ φαίνεται ὁ θριγκὸς ἐνιαῖον σῶμα, ἐπικαθήμενον ἐπὶ 
τῆς πολλαπλῆς κιονοστοιχίας. Αὐτὸ δεσμεύει καὶ καθησυχάζει ὅλας τὰς κατακορύ- 
φους κινήσεις. Εἰς τὸ γεῖσον εὗρε καὶ ἡ κρηπὶς τὴν ἀντιστοιχίαν της. Εἶναι ἀληθές, 
ὅτι κάτω ἡ ὁριζοντία ἐξοχὴ διεπλάσθη ἰσχυροτέρα τῆς τοῦ γείσου. Εἰς τοὺς τρεῖς 
ἀναβαθμοὺς τῆς κρηπῖδος ἀντιστοιχοῦν πράγµατι ἄνω µόνον τὸ µέτωπον τοῦ γείσου, 
ἡ ταινία τοῦ ἐπιστυλίου καὶ οἱ ἅβακες τῶν κιονοκράνων. ᾽Αλλ᾽ ὅμως εἰς τὴν ἐπίπεδον 
κρηπῖδα δὲν ὑπάρχουν διαφοροποιὰ φῶτα, ὅπως εἰς τὸν πλαστικὸν θριγκόν, ὅπου τὸ 
µέτωπον τοῦ γείσου προκρέµαται φωτεινὸν ὑπὲρ τὴν ἑσκιασμένην ζωφόρον καὶ ἡ ὁρι- 
ζοντία του σκιὰ φαίνεται νὰ αὐξάνῃ κατὰ πολὺ τὰ µέτρα του. Μὲ τὴν φέρουσαν ὁριζον- 
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τίαν κρηπῖδα κάτω καὶ τὸν φερόμενον θριγκὸν ἄνω, τὸν ὁποῖον στέφει τὸ γεῖαον, δε- 
σμεύονται ἐντὸς σαφοῦς πλαισίου ὅλαι αἵ πρὸς τὰ ἄνω τείνουσαι δυνάµεις καὶ ὀπιτυγ- 
χάνεται ἡ τελεία ἡσυχία καὶ ἰσορροπία τοῦ κτιρίου. 

Κάποια ὅμως ἀτέλεια θὰ ὑπῆρχεν εἰς τὴν ἀρχιτεκτονικὴν αὐτὴν πάλην τῶν τεκτο- 
νικῶν δυνάµεων, ἂν ἐτελείωνε γύρω γύρω µόνον μὲ τὸ ὁριζόντιον γεῖσον. Τὰ μέτωπα, 
αἱ προσόψεις τοῦ ναοῦ, δὲν θὰ διεκρίνοντο τῶν λοιπῶν αὐτοῦ πλευρῶν, ἀφοῦ καµµία 
ἰδιαιτέρα διάταξις τῶν κιόνων δὲν τονίζει ἢ χαρακτηρίζει τὴν εἴσοδον. Μόνον μὲ τὴν 
κεκλιμένην δικλινῆ στέγην καὶ μὲ τὰ τριγωνικά ἀετώματα, εἰς τὰ ὁποῖα αὕτη καταλή- 
γει κατὰ τὰς στενὰς πλευράς, φανερώνονται τοῦ ναοῦ τὰ μέτωπα. Μὲ τὴν στέγην ὅμως, 
ἔρχονται νὰ προστεθοῦν εἰς τὰς κατακορύφους καὶ ὁριζοντίας τοῦ ρυθμοῦ γραμμὰς, 
καὶ ἐπιφανείας καὶ αἱ κεκλιµέναι ἐπιφάνειαι τῶν κεράµων καὶ αἱ κεκλιµέναι γραμμαὶ 
τοῦ ἀετώματος. Ἔτσι µόνον ὁλοκληροῦται καὶ ζωντανεύει τὸ περίγραµµα τοῦ ναοῦ, 
ὅλον δὲ τὸ κτίριον ἀποκορυφοῦται εἰς τὴν κορυφογραμμὴν τῆς στέγης καὶ τὴν ἄνω 
γωνίαν τοῦ ἀετώματος καὶ ἀπ᾿ αὐτῶν πάλιν ὁδηγεῖται τὸ βλέμμα ἐν συνεχείᾳ πρὸς τὰ 
κάτω, ἀκολουθοῦν τὸ περίγραµµα μέχρι τῆς κρηπῖδος. Μὲ αὐτὸ τὸ ἀνέβασμα καὶ κατέ- 
βασμα τοῦ βλέμματος συλλαμβάνεται ἀπὸ τὸν παρατηρητὴν ὁ ναὸς ἓν τῷ συνόλφ 
του (εἰκ. 497). 


᾿Ἐθεωρήσαμεν ἕως τώρα τὸν Παρθενῶνα συμβατικῶς ὡς ἓν αὐστηρῶς στερεοµετρι- 
κὸν σῶμα καὶ ὡς ἓν καθαρῶς στατικὸν κατασκεύασμα. Ὡμιλήσαμεν πράγματι περὶ 
τοῦ ὀρθογωνίου παραλληλεπιπέδου του σχήματος, περὶ τῶν κατακορύφων κιόνων του 
καὶ περὶ τῶν ὁριζοντίων γραμμῶν καὶ ἐπιφανειῶν του. Εἰς τὴν πραγματικότητα ὅμως 
οὔτε τὸ κτίριον εἶναι ἀκριβὸς ὀρθογώνιον παραλληλεπίπεδον οὔτε οἱ κίονές του ἀκρι- 
βῶς κατακόρυφοι καὶ ὅλοι ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ὀπιπέδου οὔτε αἱ τρίγλυφοι καὶ αἱ µετόπαι 
του ἀκριβῶς ὅμοιαι οὔτε καμμία του γραμμὴ καὶ ἐπιφάνεια μαθηματικῶς εὐθεῖα καὶ 
ἐπίπεδος. Εἴναι ὅλαι καμπύλαι καὶ δὴ καμπύλαι κυρταὶ ἓν κατακορύφῳ ἐπιπέδῳ. Ἡ 
κρηπίς, τὸ ἐπιστύλιον, ἡ ζωφόρος, τὸ γεῖσον καὶ αὐτὰ τὰ ἀετώματα κυρτοῦνται εἰς 
ἐλαφράς, ἑλαστικὰς καμπύλας, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν χάριν τοῦ μνημείου. Αν τὸ σύνολον 
καὶ τὰ µέλη του ἦσαν αὐστηρῶς γεωμετρικὰ καὶ κανονικά, τότε ὁ Παρθενὼν καὶ οἱ 
κλασσικοὶ ναοὶ ἐν γένει κατ’ οὐδὲν θὰ διέφερον τῶν ξηρῶν ὀκείνων νεοκλασσικῶν 
ἀντιγράφων των, τὰ ὁποῖα, μιμούμενα μὲ κάθε ἀκρίβειαν τὰς ἐπὶ µέρους μορφὰς τῶν. 
προτύπων των, δὲν κατώρθωσαν ὅμως νὰ συλλάβουν τὸ πνεῦμά των, τὴν χάριν των. 
Αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ πνεῦμα, αὐτὴν τὴν πνοήν, ποὺ ὡς ἄλλος δημιουργὸς ἐνεφύσησεν ὁ 
Ἰκτῖνος εἰς τὸ ἔργον του, ἀντιπροσωπεύουν αί ἀπὸ τοῦ κανονικοῦ σχήµατος καὶ τῆς 
μαθηματικῶς ὁριζοντίας ἢ κατακορύφου γραμμῆς ἀποκλίσεις ποὺ παρουσιάζει ὁ Παρ-. 
θενὼν καὶ αἱ ὁποῖαι ἀποτελοῦν τὴν ὁμορφιάν του. Αί ἀποκλίσεις λοιπὸν αὐταὶ ὀφεί- 
λονται, ἄλλαι μὲν εἰς ὀπτικὰς διορθώσεις, ἀναγκαίας νὰ ἐπενεχθοῦν, λόγῳ τῆς ἀτελοῦς 
διαπλάσεως τοῦ ὁπτικοῦ ἡμῶν ὀργάνου, ἄλλαι εἰς τὴν ἱκανοποίησιν αἰτημάτων στα- 
τικῆς καὶ αἰσθητικῆς φύσεως καὶ τέλος ἄλλαι εἰς τὴν ἔφεσιν τοῦ καλλιτέχνου νὰ ἐμ- 
φυσήσῃ ζωὴν εἰς τὸ ἄψυχον γεωμετρικὸν κατασκεύασμα καὶ νὰ «ἐξυπνήσῃ εἰς τὸ κτί- 
Ριον τὴν χάριν τῆς μορφῆς του». ᾿Ας ἐξετάσωμεν κατ᾽ ἀρχὰς τὰς ὁπτικὰς διορθώσεις. 
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Σπεύδω ἐξ ἀρχῆς νὰ διευκρινήσω, ὅτι εἰς τὰ ἀρχαῖα μνημεῖα αἱ ὁπτικαὶ διορθώσεις 
δὲν εἶναι ἀπάται, ἀπὸ ἐκείνας ποὺ συχνὰ μεταχειρίζεται ἡ σκηνογραφία τοῦ θεάτρου. 
Τοιαῦται ἀπάται δὲν εἶναι ἀνεκταὶ εἰς αἰώνια ἔργα τέχνης" διότι ὅταν ἀποκαλυφθοῦν 
μᾶς ἀπογοητεύουν. Εἰς τὸν Παρθενῶνα πρόκειται ἁπλῶς περὶ ἐλαφρῶν, πολὺ διακρι- 
τικῶν καὶ ἐντελῶς νομίµων διορθώσεων. Φέρω τὸ ἑξῆς παράδειγµα: ὅταν προσβλέπω- 






































300. Σχέδιον ἀετωματικῆς προσόψεως κιονοστηρίκτου κτιρίου, 
μὲ ἐντελῶς κατακορύφους τοὺς κἰονας. 
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301. Παράστασις κιονοστηρίκτου ἀετωματικῆς προσόψεως, 
μὰ τοὺς κίονας ἀνοίγοντας πρὸς τὰ ἄνω. 


μεν µίαν ὑψηλὴν κιονοστοιχίαν νεωτέρου ναοµόρφου κτιρίου, οἱ σήμερον ἐντελῶς 
κατακόρυφοι κατασκευαζόµενοι κίονέςτης (εἰκ. 500), φαίνονται ὡς νὰ ἀνοίγουν πρὸς τὰ 
ἄνω ἓν εἴδει ριπιδίου (εἰκ. 501). Αν δὲ τὸ πρὸς τὰ ἄνω ἄνοιγμα αὐτὸ γίνεται αἰσθητὸν 
εἰς τὰς μακρὰς πλευρὰς τοῦ ναοῦ, ἀποβαίνει ἀκόμη ἐντονώτερον εἰς τὰς. στενάς (εἰκ. 
501), λόγῳ τοῦ ἐπ᾽ αὐτῶν ἐπικαθημένου τριγωνικοῦ ἀετώματος, τοῦ ὁποίου αἱ κεκλιµέ- 
ναι πλευραὶ τείνουν, μὲ τὴν πλαγίαν διεύθυνσίν των, νὰ ρίξουν πρὸς τὰ ἔξω τοὺς γω- 
νιαίους κίονας. Διακυβεύεται οὕτω σοβαρᾶς, ἂν μὴ ἡ στατική, τοὐλάχιστον ἡ αἰσθη- 
τικὴ ἰσορροπία τοῦ κτιρίου, πρᾶγμα, ὅπερ δὲν προέβλεψαν μὲν νὰ ἀποφύγουν οἱ νεώ- 
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τεροι ἀρχιτέκτονες, ἀπέφυγεν ὅμως ὁ Ἰκτῖνος καὶ οἱ ἄλλοι σύγχρονοί του ἀρχιτέκτο- 
νες, κλίναντες τοὺς γωνιαίους κίονας πρὸς τὸν σηκόν (ἐνίοτε δὲ ἑλαφρῶς καὶ τοὺς 
ἐνδιαμέσους πρὸς τὸν κατὰ μῆκος ἄξονα τοῦ κτιρίου), ὁπότε ἡ κακἡ ἐντύπωσις ἔκμη- 
δενίζεται (εἰκ. 502). 

ἸΑλλ’ ὅταν οἱ γωνιαῖοι κίονες ἔκλιναν πρὸς τὰ ἔσω, ἤτοι πρὸς τὸν σηκόν, δὲν ἧἦτο 
δυνατὸν ὅλοι οἱ ἄλλοι νὰ µείνουν κατακόρυφοι. Ἔκλιναν λοιπὸν καὶ αὐτοὶ πρὸς τὸν 
σηκὸν καὶ μαζὶ μὲ αὐτοὺς καὶ ἡ κρηπίς, ἀκόμη δὲ καὶ ὁ θριγκὸς καὶ αὐτοὶ οἱ τοῖχοι 
τοῦ σηκοῦ (εἴκ. 503, πτ.πἰν. ΧΧΙΠ καὶ πίν. 15). Ἔτσι τὸ κτίριον ἔλαβεν ἓν συνόλῳ µίαν 





















































302. Διορθωμένη ἀετωματικὴ πρόσοψις, διὰ κλίσεως τῶν γωνιαίων κιόνων 
πρὸς τὰ ἔσω. 


πυραμιδοειδῆ µορφήν (πρβλ. εἰκ. 108), ἑστένευσε δηλαδἡ πρὸς τὰ ἄνω, ἤτοι ἐμειώθη 
καὶ ἐφάνη «ἀνορθούμενον εἲς τοὺς πόδας του». Ἔκαμε δηλαδἡ καὶ τὸ ὅλον κτίριον 
ὅ,τι ἔκαμε καὶ τὸ µέρος του, ὁ κίων. "Οχι δὲ µόνον ἐμειώθη τὸ κτίριον, ἀλλὰ καὶ ἕν- 
τασιν ἀπέκτησε διότι τῶν κιόνων ἡ ἔντασις εἶναι καὶ τοῦ ὅλου κτιρίου ἔντασις. Ἔτσι 
τὸ σύνολον τοῦ ναοῦ, ἑλαφρῶς πρὸς τὸ µέσον τοῦ ύψους του διογκούµενον, φαίνεται 
ὡς νὰ παίρνῃ µίαν βαθειὰν ἀναπνοήν, διὰ νὰ κατορθώσῃ νὰ ὑπερνικήσηῃ τὸ μέγα βάρος 
τῆς µαρµαρίνης στέγης του. ᾽Αντιδρῇ λοιπὸν ὁ ναὸς ἓν τῷ συνόλῳ του, ἄλλως θὰ ἐκιν- 
δύνευε νὰ ἀνοίξῃ καὶ νὰ ὑποκύψῃ εἲς τὰ φορτία του, στατικῶς τε καὶ αἰσθητικῶς. Καὶ 
στατικῶς μὲν ὁ κίνδυνος αὐτὸς θὰ ἡμποροῦσε νὰ ἀποτραπῇ, ὄχι ὅμως καὶ αἰσθητικῶς, 
ὁπότε τὸ κτίριον θὰ ἐφαίνετο, ὅτι ἀνοίγει ἄνω καὶ μάλιστα κατ’ ἐξοχὴν εἰς τὰς τέσσα- 
ρας γωνίας του, αἱ ὁποῖαι κυρίως ἐπιβαρύνονται καὶ ὠθοῦνται ἀπὸ τὰς κεκλιµένας 
πλευρὰς τοῦ ἀετώματος. Ἔπρεπε λοιπὸν προπάντων νὰ ἐνισχυθοῦν αἵ γωνίαι του στα- 
τικῶς καὶ αἰσθητικῶς. Τοῦτο δ᾽ ἐπετεύχθη, ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν διὰ μικρᾶς αὐξήσεως τῆς κάτω 
διαμέτρου τῶν γωνιαίων κιόνων--- εἲς τὸν Παρθενῶνα ἡ διαφορὰ τῆς κάτω διαμέτρου 
μεταξὺ τῶν γωνιαίων καὶ τῶν ἄλλων κιόνων εἶναι 4,3 ἑκατοστά---, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ διὰ 
συμπλησιάσεως τῶν ἄκρων κιόνων πρὸς τοὺς δευτέρους ἐφ᾽ ἑκάστης πλευρᾶς τοῦ κτι- 
ρίου (εἰς τὸν Παρθενῶνα (ἡ διαφορὰ τοῦ ἄκρου µεταξονίου ἀπὸ τὸν γειτονικόν του 
κυμαίνεται ἀπὸ 0,585 ἕως 0,627 µ., ΒΑ. γωνία). 
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Κάθε ὅμως μεταβολὴἡ ἔχει καὶ τὰ ἐπακόλουθα αὐτῆς. Ούτω καὶ ἡ ἐνίσχυσις τῶν γω- 
νιῶν, πλὴν τῶν προτερηµάτων, παρουσίαζε καὶ τὸ ἑξῆς ἐλάττωμα: νὰ ἐπιτείνῃ µίαν 
ἄλλην κακὴν ὁπτικὴν ἐντύπωσιν, τὴν κοίλανσιν τῶν ὁριζοντίων γραμμῶν τοῦ κτιρίου, 
ἥτις παράγεται, ὅταν προσβλέπωμεν μίαν µετ᾽ ἀετώματος πρόσοψιν (εἶκ. 504). Τὸ ὁπτι- 
κὸν τοῦτο φαινόµενον παράγεται, ὡς γνωστόν, ἐκ τῶν κατὰ τὰ πλάγια τοῦ ἀετώματος 
ὀξειῶν γωνιῶν, αἱ ὁποῖαι φαίνονται εἰς τὸν ὀφθαλμόν µας µεγαλύτεραι ἢ ὅσον πράγµατι 


ΠΑΡΘΕΝΩΝ 
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509. Προοπτικὴ ἀναπαράστασις τοῦ ὅλου ναοῦ μὲ τὴν γενικὴν κλίσιν (μείωσιν) κρηπῖδος, κιόνων, θριγκοῦ καὶ τοίχων. 
Ὄψις ἀπὸ ΒΑ. 


εἶναι καὶ προκαλοῦσιν οὕτω τὴν κάµψιν τῆς κάτωθεν αὐτῶν ὁριζοντίας, ἤτοι κυρίως 
μὲν τοῦ γείσου, ἔπειτα δὲ καὶ τῶν ἄλλων, παραλλήλων πρὸς αὐτὸ γραμμῶν (εἰκ. 504). 
Μὲ τὴν ἐνίσχυσιν λοιπὸν τῶν γωνιῶν τοῦ κτιρίου, ἡ ὁποία, ὡς εἴπομεν, ἔγινε διὰ τῆς 
πυκνώσεως τῶν ἄκρων κιόνων τοῦ κτιρίου καὶ τῆς αὐξήσεως τῆς διαμέτρου τῶν γὠ- 
νιαίων, ἐδημιουργήθη κάµψις τῆς ὁριζοντίας γραμμῆς τοῦ θριγκοῦ διὰ τοὺς ἑξῆς λό- 
γους: α) διότι ἡ πύκνωσις τῶν κιόνων κάµνει τὰ στενότερα ἀκραῖα µεταξόνια νὰ φαί- 
νωνται, ὅτι ἀνυψώνουν τὰ ἄκρα τοῦ θριγκοῦ, ὅστις οὕτω φαίνεται καμπτόµενος εἲς τὸ 
μέσον, παρουσιάζων τὴν κοιλότητά του πρὸς τὰ ἄνω καὶ β) διότι ἡ ἐνισχυμένη διὰ τῶν 
ὀγκωδεστέρων γωνιαίων κιόνων καὶ τῆς πρὸς τὰ ἔσω κλίσεως αὐτῶν γωνία τοῦ κτι- 
ρίου παρουσιάζεται ὥς µία ἰσχυρὰ ἀντηρίς, ἀντωθοῦσα τὰ ἄκρα τοῦ θριγκοῦ, ὅστις 





152 Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ. 


κινούμενος ἐκ τῆς κάτω λοξῆς αὐτῆς ὠθήσεως, φαίνεται, ἅπαξ ἔτι, ὑπεγειρόμενος 
κατὰ τὰ ἄκρα καὶ ἑπομένως καμπτόµενος εἰς τὸ µέσον του, ἀφοῦ μάλιστα τοῦτο ἐπιέ- 
ζετο ἀπὸ τὸ µέγα βάρος τοῦ ἀετώματος. 

Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἀρχιτέκτονες διέγνωσαν ἀμέσως τὴν ἀνωτέρω κακἡἠν ὁπτικὴν 
ἐντύπωσιν τῆς κοιλάνσεως καὶ τὴν ἐξουδετέρωσαν, καμπυλώσαντες τὰς ὁριζοντίας 
γραμμὰς κατὰ τὴν ἀντίθετον ἔννοιαν ἐκείνης, τὴν ὁποίαν τείνει νὰ προσδώσῃ εἰς αὖ- 
τὰς ὁ ὀφθαλμὸς τοῦ ἀνθρώπου, ἥτοι διὰ κυρτώσεως αὐτῶν (εκ. 505). Πόσον δὲ ἀναγ- 





504. Κακἡ ὁπτικὴ ἐντύπωσις ἀετωματικῆς προσόψεως 305. Διόρθωσις τῆς κακῆς ὁπτικῆς ἐντυπώσεως τῆς, 
ναοῦ, μὲ κοίλας πρὸς τὰ ἄνω τὰς ὁριζοντίας γραμμάς. εἰκ. 504 διὰ κυρτώσεως τῶν ὁριζοντίων γραμμῶν. 


καία ἧτο ἡ κύρτωσις τῶν ὁριζοντίων προκύπτει καὶ ἐκ τοῦ ὅτι ἡ µείωσις τοῦ ὅλου 
οἰκοδομήματος δὲν ύψωνε µόνον τὸ κτίριον, ἀλλ᾽ εἶχεν ὡς ἀποτέλεσμα καὶ νὰ κατα- 
βιβάζῃ τὸ κέντρον βάρους αὐτοῦ πρὸς τὴν γῆν καὶ ἑπομένως νὰ καθιστᾷ ἀπαραίτητον 
τὴν ὕπαρξιν κυρτότητος εἰς τὸν στυλοβάτην, ἵνα οὗτος, διὰ μιᾶς ἀνώσεως, τὸ ἄναβι- 
βάσῃ αἰσθητικῶς ὑψηλότερον, ἀφοῦ, ὡς εἴπομεν, ἡ πρὸς τὸν σηκὸν κλίσις τῶν κιό- 
νων, ἀντιδρῶσα πρὸς τὴν ἄνωσιν τοῦ στυλοβάτου, τείνει νὰ ἀνοίξῃ τὸ κτίριον πρὸς 
τὰ ἔξω. 

Ἐκ τῶν παρατιθεµένων ἐνταῦθα σχεδίων(εῖκ. 504 καὶ 505), τὸ μὲν 504 παριστάνειτἡνὲκ 
τῆς κάµψεως τῶν ὁριζοντίων γραμμῶν μιᾶς ἀετωματικῆς προσόψεως κοίλανσιν αὐτῶν, 
ἤτοι τὴν ὁπταπάτην, τὸ δὲ 504 τὴν διὰ τῆς κυρτώσεως τῶν γραμμῶν διόρθωσιν αὐτῆς. 

Ἐξ ὅσων ἀνωτέρω εἴπομεν, προκύπτει, ὅτι αἰσθητικοὶ καὶ στατικοὶ εἶναι μᾶλλον 
οἱ λόγοι, οἱ ὁποῖοι ἐπέβαλον τὴν ἐνίσχυσιν τῶν γωνιῶν τοῦ ναοῦ, οὐχὶ δὲ ἄποκλει- 
στικῶς ἀρχιτεκτονικοί, οἵους, ὡς εἴπομεν (σ. 229), πρεσβεύει ὁ Βιτρούβιος, ὑποστηρί- 
ζων, ὅτι τὴν συστολὴν τῶν γωνιαίων κιόνων ἐπέβαλεν ἡ ἀναγκαστικὴ κατὰ τὰ ἄκρα 
τῆς ζωφόρου τοποθέτησις τριγλύφου καὶ οὐχὶ ἡμιμετοπίου (βλ. σ. 229, σημ. 4). 

᾽Αλλὰ καὶ κάτι ἄλλο ἀκόμη ἐπετεύχθη αἰσθητικῶς διὰ τῆς συµπλησιάσεως τῶν ᾱ- 
κρων κιόνων: ἡ ἔμφασις τῆς προοπτικῆς ἐντυπώσεως εἰς τὰ ἄκρα τοῦ πτεροῦ, ἥτις 
κάμνει νὰ φαίνεται µεγαλύτερον τὸ μῆκος τῶν σχετικῶν κιονοστοιχιῶν'. 

Αν ὅμως εἰς τὰς στενὰς πλευρὰς δύναται στατικῶς καὶ Ψυχολογικῶς νὰ ἑρμηνευθῇ, 


1: Βλ, σχετικᾶς πλείονας λεπτοµερείας εἰς σ. 197, σημ. 4 τοῦ Α΄ Μέρους τοῦ κειµένου. 
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ἡ παρουσία τῶν κυρτῶν καμπύλων, ὅμως ἡ γενίκευσις αὐτῶν καθ’ ὅλον τὸ ὑπόλοιπον 
κτίριον ἀπὸ ποίους λόγους ὑπηγορεύθη: 

Πολλαὶ σχετικῶς θεωρίαι διετυπώθησαν ἀφ᾿ ἧς ἐποχῆς, τὸ 18937, ἀνεκαλύφθησαν 
αἱ καμπύλαι τοῦ Παρθενῶνος, σχεδὸν ταυτοχρόνως ἀπὸ τὸν Γερμανὸν Ηοῇετ καὶ τὸν 
΄ΆἌγγλον Ρεηπείμογπο. Δὲν θὰ ἑνδιατρίψω εἰς αὐτὰς ἐδῶ: ἀρκοῦμαι νὰ παραπέµψω τὸν 
ἀναγνώστην εἲς τὸ σχετικὸν µέρος τοῦ κειµένου (βλ. ἀνωτέρωσ. Ι21). Τοῦτο µόνον θὰ 
εἴπω, ὅτι καὶ ὁ Βιτρούβιος συνιστᾷ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς ἐντάσεως εἰς τὸν. στυλοβάτην. 
καὶ τὸ ἐπιστύλιον, ἀλλ᾽ ὁ Ρωμαῖος οὗτος ἐμπειρικὸς ἀρχιτέκτων παρενόησε τὸ βαθύ- 
τερόν της νόημα’ διότι καὶ αὐτός, ὅπως ὁ Ἡλιόδωρος, τὴν ἐθεώρησεν ὡς µέσον ὁπτι- 
κῆς εὐθυγραμμίσεως τοῦ στυλοβάτου. Τὴν ἀληθῆ σηµασίαν ἐμάντευσαν ἐκ τῶν νεωτέ- 
ρων πρῶτοι οἱ Γάλλοι ἐρευνηταὶ καὶ ἀρχιτέκτονες. Οὕτω ὁ Βει]ό, ἤδη ἀπὸ τοῦ 1870, 
ἔγραψεν ὅτι ἡ καμπυλότης ἓν γένει τῶν γραμμῶν ἐδόθη πρὸς τέρψιν τοῦ ὀφθαλμοῦ, ἐ- 
πειδὴ µία μακρὰ εὐθεῖα ἔχει κάτι τὸ ξηρὸν καὶ τὸ παγερὸν καὶ οὐδέποτε συναντᾶται εἰς 
τὴν Φύσιν, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ἄλλωστε εἶχεν ἤδη εἴπει καὶ ὁ Αριστοτέλης εἰς τὰ 
Μετὰ τὰ Φυσικά του), ὁ δὲ Γάλλος ἀρχιτέκτων ΟΠοίογ εἶπεν, ὅτι: «μὲ τὰς καμπύλας 
γραμμὰς ἡ κρηπὶς ἐκφεύγει ἀπὸ τὴν συνήθη ὄψιν τῶν ἀκάμπτων εὐθυγράμμων κατα- 
σκενῶν, παίρνει ἕνα νέον καὶ ἀπρόοπτον χαρακτῆρα, ὃ ὁποῖος διαφεύγει ἴσως τὴν ἀνά- 
λυσιν, ἀλλ᾽ ἐντούτοις μᾶς γοητεύει καὶ ἂν ἀκόμη ἀγνοοῦμεν τὴν ἀληθῆ ἔννοιαν καὶ 
αἰτίαν του». 

Ἡ ἐξωτερίκευσις ἑνὸς ἐσωτερικοῦ παλμοῦ ζωῆς πρέπει τελικῶς νὰ θεωρηθῇ ὡς ἡ 
ἀληθεστέρα ἑρμηνεία τῶν καμπύλων' αὐταὶ ἀνήκουν πράγματι εἲς τὸ κλασσικὸν ύφος 
τοῦ μνημείου. Τοιαύτη λεπτότης αἰσθήματος, οἵαν συναντῶμεν τὸ πρῶτον εἰς τὸν 
Παρθενῶνα, ἦτο τελείως ξένη πρὸς τὸν παλαιότερον δωρικὸν ρυθμὸν καὶ ἀντιστοιχεῖ 
πλήρως πρὸς τὴν ἁπαλότητα καὶ τὴν ρευστότητα τῶν γραμμῶν καὶ ἐπιφανειῶν, ἥτις 
διακρίνει τὰ γλυπτὰ καὶ τὰς ἀγγειογραφίας τῆς περικλείου περιόδου”. Ὄντως εἰς τὸν. 
Παρθενῶνα ὁ ἀρχιτεκτονικὸς σκελετὸς καὶ ὁ γλυπτικὸς διάκοσμος ἀποτελοῦν μίαν. 
ὀργανικὴν ἑνότητα. Ἡ λεπτὴ πλαστικἡ εὐαισθησία τοῦ Φειδίου θὰ ἐπέδρασεν ἀναμφι- 
βόλως καὶ εἰς τὴν ἀπάλυνσιν τῶν ἀρχιτεκτονικῶν γραμμῶν τοῦ. Παρθενῶνος. 

Κατ’ οὐσίαν λοιπὸν τὸ μυστικὸν ὅλων τῶν ἀποκλίσεων ἀπὸ τοῦ κανονικοῦ εἶναι ὅτι 
ἐμφυσοῦν ζωὴν εἰς τὸ σῶμα τῆς κατασκευῆς, ὅτι κινοῦν. τὴν μᾶζαν τοῦ μαρμάρου. 
Καὶ ἡ μᾶζα αὐτή, ἐκεῖ ἀκριβῶς ὅπου φορτίζεται περισσότερον, ἀνασηκώνεται ὥς ἓν 
στῆθος ποὺ ἀναπνέει. 

Μὲ τὰς καμπύλας γραμμὰς καὶ ἐπιφανείας του ὁ Παρθενών, παρὰ τὴν φαινομενικὴν 
Ὑαλήνιον ἰσορροπίαν του καὶ τὸν στατικόν του χαρακτῆρα, κυριαρχεῖται ἀπὸ ἕνα συγ- 
κρατημένον δυναμισμὀν. Τὸ κτίριόν του, ἑλαφρῶς ἐξογκούμενον εἰς τὸ µέσον, ἀνατεί- 
νεται πρὸς τὸν οὐρανόν, ὑπερνικῶν τὴν μᾶζάν του. Μὲ τὰς κυρτὰς καμπύλας του ὁ 
Παρθενὼν «τείνει νὰ ἀπολυτρωθῇ ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς ὕλης του καὶ νὰ πνευματοποιηθῇ». 

Τὴν ἄφθαστον ἁρμονίαν τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ ναοῦ ἠσθάνθη καὶ ὁ Οοείμε καὶ 


ὰ. 997β, 26 (ἔκδ. Ῥεκκεκ, σ. 618): οὐδὲν γὰρ τῶν αἰσθητῶν οὕτως εὐθὺ. .. ἁμοίως δὲ οὐδὲ περιφερὲς οὐδὲ σερογγύλον. 
2. Βλ. ἀνωτέρω, σ. 252, 253. 
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τὴν ἔψαλεν εἰς τὸ 2ον µέρος τοῦ Φάουστ διὰ στόµατος τοῦ ᾿Αστρολόγου, μὲ τὸ ἑξῆς 
χαρακτηριστικὸν δίστιχον: 


Ώοετ 5ϊμ]επςεμαβί ας] ἀῑο Ττίρἰγρῃε ΚΙἰπρί 
16] ρἰαυδε ρατ ἆεΓ ϱ8ηζο Τεπιρεὶ σἱηρί 
ῆτοι 
Τοῦ στύλου ὁ κορμὸς κι’ ἡ τρίγλυφος ἀκόμ᾽ ἠχεῖ 
Ὁλόκληρος μοῦ φαίνετ’ ὁ ναὸς πὠς τραγουδεῖ 


Τὸ τραγούδι! τῶν ἁρμονικῶν ἀναλογιῶν καὶ τῶν ζωντανῶν καμπύλων του τραγουδεῖ 
καὶ ὁ Παρθενὼν ἐπὶ δυόµισυ χιλιάδες χρόνια. Καὶ ἂν μιά-δυὸ χορδὲς τῆς λύρας του 
ἔσπασαν, ὅμως ἡ ἁρμονία τῆς μολπῆς του πάντοτε γοητεύει καὶ συγκινεῖ ὡς τὰ τρίσ- 
βαθα τῆς ψυχῆς τὸν στοχαστικὸν παρατηρητήν του. 





1. Πρβλ. καὶ τὰ κτίρια ποὺ τραγουδοῦν, τῶν ὁποίων τὸ νόημα καὶ τὴν βαθεῖαν πρὸς τὴν µουσικἠν σχέσιν των τόσον οὐστό- 
χως ἀπέδωσεν ὁ ΥΑιέΚΥ εἰς τὸν Εὐπαλῖνόν του (Ρ. Υλ:-έπχ, Εαραϊίπος οι Γατομίιοςίς, 6η ἔκδοσις ΟαΗΜπιαγά, ἄ-ἔ, καὶ τόπου, 
σσ. 15, 39, 53 ἐξ). 











ΠΙΝΑΞ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 


Πίναξ, ἐμφαίνων τὰς κυριωτέρας διαστάσεις τοῦ ναοῦ, ὡς καὶ τὸ ἄθροισμα ἐπὶ µέρους τινῶν διαστάσεων, 
μὴ ἀναγραφόμενον εἰς τοὺς σχετικοὺς πίνακας μετρήσεων. 


Σελίς Εἰκὼν Πίναξ Διαστάσεις 


ος Μῆκος τοῦ ναοῦ κατὰ τὸν στυλοβάτην ᾿Ανατολικῶς, 10 94 30.880. 
---Μῆκος τοῦ ναοῦ κατὰ τὸν στυλοβάτην Βορείως 94 69,503 
--- Μῆκος τοῦ ναοῦ κατὰ τὸν στυλοβάτην Δυτικῶς 94 30461 
--- Μῆκος τοῦ ναοῦ κατὰ τὸν στυλοβάτην Νοτίως 94 69,609 
--Ὁλικὸν ὕψος γωνιαίων κιόνων περιστυλίου 147 351033 
--«Ὁλικὸν ὕψος ἀγελαίων κιόνων περιστυλίου. 26 1036 
--«"Ολικὸν µῆκος ἐπιστυλίου (μετὰ τοῦ χάσµατος 0:01) Ἄνατ. 

ὄψεως 95 30,559 
--"Ολικὸν µῆκος ἐπιστυλίου Δυτ. ὄψεως 96 30:604. 
--"Ὁλικὸν μῆκος ὁριζοντίου γείσου Ανατ. ὄψεως 95 31,866. 
--Ὁλικὸν µῆκος ὁριζοντίου γείσου Δυτ. ὄψεως, 96 3135 
-- Μῆκος ἀπὸ τῆς Α. ἕως τῆς Δ. σίµης, µετρούµενον ἀπὸ τῶν 

ἄνω ἄκρων αὐτῶν οἳἱ 70925 
--"Εξοχὴ ὑπὲρ τὴν βάσιν τοῦ ὁριζοντίου γείσου 61ο 7Η 
--- Μῆκος τυµπάνου Δυτ. ὄψεως 532 2935 
--Ὁλικὸν ὕψος ναοῦ ἀπὸ εὐθυντηρίας ὕψους 0,12. 680 19724 
--- Μῆκος τοῦ σηκοῦ κατὰ τὴν εὐθυντηρίαν Βορείως. 359 16 5 39,860 
--- Πλάτος τοῦ σηκοῦ κατὰ τὴν εὐθυντηρίαν Δυτικῶς 359 16 52 22340. 
--- Ὁλικὸν ὕψος γωνιαίων κιόνων προνάου. 303 34: 10,00. 
--"Ὁλικὸν ὄψος ἐσωτερικῆς κιονοστοιχίας τοῦ σηκοῦ ἀπὸ στυ- 

λοβάτου ἕως ἄνω χείλους θράνου 36 37 12476 
--Ὁλικὸν ὕψος κίονος κάτω ἐσωτερικῆς κιονοστοιχίας σηκοῦ. 361 237 6908. 
--Ὕψος ἐπιστυλίου κάτω ἑσωτερικῆς κιονοστοιχίας σηκοῦ. 361 237 0,696. 
--"Ολικὸν ὄψος κίονος ἄνω ἐσωτερικῆς κιονοστοιχἰαςσηκοῦ 361 237 3905 
--Ὕψος ἐπιστυλίου ἄνω ἐσωτερικῆς κιονοστοιχίας σηκοῦ. 337 οσ075 
--Ὕψος θράνου ἐσωτ. κιονοστοιχίας σηκοῦ 237 0,374 


- Ὁλικὸν ὕψος γωνιαίων κιόνων ὀπισθονάου 433 1090-1002 








ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ”3 


ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 


"Αγαθαρχίδης, 209, ι, 346 

᾿Αγάθαρχος, 117, 

᾽Αγάθων, 106,, 

Αθήναιος, 95, κι, 147, ο, 199, ο, 209, 1, 
221,9, 346, 667, 

Αἱλιανός, 95,1 

Αϊνείας Τακτικός, 147,9 

Αἰσχύλος, 91, 5, 191,9, 548, 

᾽Απολλόδωρος ὁ Ρόδιος, 5, 425, κι 

᾽Απολλώνιος ὁ Ποργαῖος, 132,4 

᾽Αππιανός, 106, κ, 258, ο 

᾿Αρέθας (ἐπίσκοπος Καισαρείας), 362, 
362, 1, 402, 

᾿Αριστείδης (ρῄτωρ), 402, κ, 670, κ, 639. 

Αριστοτέλης, 95, αι, 105, κ, 106, ι, 138, 
149, 139, ο, 143, ιν, 175, ο, 180, 643, 
669, 669, ., ο,τ, 670, 671, κ, 677, ι, 739, 
739, κ 143, κι, 153 

᾿Αριστοφάνης, 5, 10, 106, , 112 συν. σημ. 
σελ. 111, 143, κ, 199, κ, 255, 1, 413, ο, 
414, 414, ν, 411, αν 418, 422, 425, 1, 
458, 1, 485,1, δ12,ν 

᾽Αρκήσιος, 77,, 

Αρποκρατίων, 350 συν. σηµ. σελ. 349, 
3δ0μχ, 413, 8, 414, κ, 424, ο 

Αρριανός, 212 

᾽Αρχύτας, 677,, 


Ῥοοιίς, 669, 669, 
Ἠιτρούβιος, 19, 23, 1, 92, δν ο, 93, ο, 106, 
αντε 108, ο, 117, κ, 129, 129, 1, χε, 130, 





141, 134, 135, 136, 137, 138, κ, 139, 
141, ο 143, το 1ο, 145, 145, 4, 141, 1, 
148, 148, ο, 153, ο, 154, κ, 160, 1690, 
αν 170, 1, 171, ν, 176, 181, ο, 182, κ, ο, 
191, 9, 195, 198, 199, α, 206, ϱ, 207, 
αν ὃν 211, 218, 221, αν αν 222, 1, 224, |, 
229, μ, 230, 231, 238, ο, 241, 258, ι, 
372, ο, 285, κ, 293, χ, 298, 300, 309, 
333, 324, κι, 335, 358, 359, 391, 436, 
438, 493, 513, ᾳ, 594, 534, 9, 548, κ, 550, 
558, 1, 574, 574, α, 575, 646, 669, 
669, ο 677, 677, 1, νι 678, 678, κ, 695, 
696, 696, «, 697, 698, 719, Ἰ42, 752, 
753, κανὼν Βιτρουβίου, 300, 300, ι, 
309, 309, κ, 534, ο, 550, 574 


Γαληνός, 185 συν. σηµ. σελ. 182 
Γέμινος, 160, 
Γρηγόριος ὁ Νύσσης, 108, 


Δαμιανός, 160, 160, ι, 745 

Δημόκριτος, 677,ι 

Δημοσθένης, 32, κ, 44, 91, 258, κα, 403, ι. 
413, 8, 414, κ, ον αχ, 417, 421, 422, 424, 
αν 464,1, ΑΤΙ,ν 

Δίδυμος ὁ Αλεξανδρεύς, 150, 

Διογένης Λαέρτιος, 743,1. 

Διογενιανός, 667,1 

Διόδωρος Σικελιώτης, 9ἱ, ᾳ, 95,5, µ. 
106, 1, αν 191, 4, 221, κ. 259 συν. σημ. 
σελ. 258, 292, κ, 399, γ, 483, ο, 591, 


” Τὰ διὰ κυρτῶν στοιχείων λήμματα ὑποδηλοῦσι ὀνόματα καὶ ὄρους, 
ἀναφερομένους εἰς ἐπιγραφὰς καὶ ἀρχαῖα κείµενα. 
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Διονύσιος ᾽Αλικαρνασσεύς, 144 συν. 
σημ. σελ. 143, 259 συν. σημ. σελ. 
258, 293, κ, 512,9, 3], α 

Διοσκορίδης, 191,: 

Δίων Κάσσιος, 106, κ, 111,ο 


Ἐρατοσθένης, 106, κ, 132, α 

Εὔδοξος, 132, 9 

Ἐὐκλείδης, 671, 671, », 673, Ί01, 714, κ, 
716, 721 

Εὐριπίδης, 106, κ, 143, ιο, 191, εν 199, 1, 
211, 215, 221, ο, 236, 425, κι, 485, ον 
512, 645, ι 

Εὐσέβιος, 339,, 

Ἐὐστάθιος Θεσσαλονίκης, 106, ι, 108, 
ον 182, ο, 199, κ, 646, ς 


Ζώσιμος, 401 


"Ἡλιόδωρος ὁ Λαρισαῖος, 159, 160, 160, μ, 
745, 746, 753 

Ἡράκλειτος, 671, ν, 739,1 

Ἡρόδοτος, 5, 6, 6, ον 9, 5, αν 33, 106, ν 
108, ς, 214, 416, 416, γ, 425, κι 

"Ἠρων ὁ Αλεξανδρεύς, 95, », ο, 106, ο, 
160,1, 

"Ησίοδος, 386 

'Ησύχιος, 18, 68, ι, 106, 9, ον ο, 150, 
182, ο, 185, κ, 191, ν, 209, ν, 272, κ 
319, 346, 350 συν. σηµ. σελ. 349, 
413, ο, 428, ϱ, 667, κ, 538, τ, 600, 4 


Θεόδωρος ὁ Σάμιος 677, 

Θεόδωρος ὁ Φωκαεύς, 677, 

Θεόκριτος, 737, 4 

Θεόφραστος, 222, ι 

Θέων ὁ Σμυρναῖος, 669, », ο, 670,1 

Θουκυδίδης, 9, ο, 96, κ, 273, κ, 386, 399, 
αν 420, 4, 621,9 


Ἰώσηπος, 106, ι, 108, α, 175, ο, 22199 


Κασσιόδωρος (Οᾳ5εἱοάοτι5), 669, 669, 
Κάτων ὁ Πρεσβύτερος, 96 συν. σηµ. σελ.. 
95 
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Κεδρηνός, 402,1 
Κικέρων, 170, 331, 385, 9 


Ἀέων ὁ Γραμματικός, 106, κ, 111, 9 

Λογγίνος, 137,1 

Λουκιανός, 106,,, 144 συν. σημ. σελ. 143, 
258, ει, 293, κ, 413, ο, 414, 4140}. 

Λυκόφρων, 106,ι 


Μαρϊνος, 401, 401, 
Μέναιχμος, 132,9 


Νικήτας ᾽Ακομινᾶτος, 402, ι 

Νικόµαχος Γερασηνὸς Πυθαγορικός, 
719, 

Νόννος, 106,ι, 144 συν. σηµ. σελ. 143 


Ξενοφῶν, 32, 32. ιν 106, κ, 114, 4, 419, 420, 
423, μυ 660, ο 


Ὅμηρος, 3, 4, 37, 108, ο, 185, 1, 199,1, 
384, 425, κι 
Οὐάρων (Ψατγο), 92, αν 1δδεα 


Παυσανίας, 5, κ, 9, 10, 32, 92, », 93, 
106, ι 111, 9, 199, 1, 214, 2159 
258, α, 293, 1, 332, «, 339, ϱ, 368, 1, 
371, ο, 381, 385, 385, 1, ο, 386, ο, 381, 
αν 388, 399, 404, 404, ο, κ, 411, αν 422, 
459, 580, 587, 630,0, 649, 649, », 662, 
666, 667, 668, 668, », 742, α 

Πίνδαρος, 512,9 

Πλάτων, 132, 9, 143, ιο, 146, 191, ο, 313,0 
558, ;, 586, 628, 646, κ, 648, 669, αν ο, 
70, 676. 692, κ, 716, Τ34, κ, 137, 731, 
αν 740, 743, η 

Πλάτων κωμικός, 106, « 

Πλίνιος ὁ Πρεσβύτερος, 182, ο, 191, 195, 
199, ,, 381, 382, ο, 385, 644. », 646,1 

Πλούταρχος, 11, 33, αν, 9ἱ, ϱν 92, 92, ον ον 
ο, 93, ο, 95, 11, 96 συν. σηµ. σελ. 95, 
96, 96, κο, 97, 97, 1, αν 106, αν 144 συν. 
σημ. σελ. 149, 146, », 199, ι, ο, 212, 
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214, 222, κ, 323, κα, 331, α, 349, κ, 354, 
385, ο, 386, ι» ο, 401, 411, 411, ιν 422, 
424, κ, 424, α, 457, ο, 4Τ1, 1, 219, ο, 
558, ι, 646, κ, 648, 648, -, ο, 670, « 

Πολύαινος, 386, , 

Πολύβιος, 106, 1, 258, 9 

Πολυδεύκης, 106, «, 112 συν. σηµ. σελ. 
1, 143, 9, 185 συν. σηµ. σελ. 182, 
185, µ, 199, ινα, 258, 0, 386, 414, 1, 
485,9, 600, 

Πρόκλος, 132, «, 401, 401, κ, 402, 734, 
744,1, ἁρμονικαὶ Πρόκλου, 734 

Προκόπιος, 106, κ, 273,1 

Πρωταγόρας, 743,1 

Πυθαγόρας, 670, 673 


Σξτος ὁ Ἐμπειρικός, 669, », 670, 670, . 


Σούδα, 273, κ, 350, 1, 41309, 423, 
Σοφοκλῆς, 10, 106, ι, 143, αω, 425, αι 
Στράβων, 92, κ, 106, |, κα, 293, κ, 421 


Τρυφιόδωρος, 424, κι 


Φιλόλαος, 733 

Φιλόστρατος, 106,, 

Φιλόχορος, 386, 417, 

Φίλων ὁ Βυζάντιος, 272, ι, 279, ᾳ, 293, η, 
669, ο 

Φρύνιχος, 185 συν. σηµ. σελ. 182 

Φώτιος, 413, να, 414, 


Ψευδο-Καλλισθένης, ΠΠ], 
Ψευδο-Λουκιανός, 648 συν. σηµ. σελ. 
47 


ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ, ΜΥΘΙΚΩΝ κ.ἄ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 


᾽Αγοράκριτος, 588 

"Αδριανός, 391, 404 

᾽Αθηνᾶ, 1, 2, 3, 4, 6, 6, ο, 18, 19, 362, 
} 458, 485, 584, 585, 586, ᾿Αθηνᾶ 
᾿Αθηνῶν µεδέουσα, 400, ᾿Αθηνᾶ 
Παλλάς, 118, », ᾿Αθηνᾶ Παρθένος, 
33, ᾽᾿Αθηνᾶ Πολιάς, 6, 8, 9, 32, 
33, 92 

"Αλέξανδρος ὁ Μέγας, 212, 649 

᾽Αλκαμένης, 588 

᾽Αλκμεωνίδαι, 21 

᾽Αμαζονομαχία, 234, 385, 385, :, 386 

᾽Αμϕιτρίτη ἢ Θέτις, 586, 587 

᾽Αμϕίων, 742 

᾿Ανδροῦτσος, Ὀδυσσεύς, 120,1 

᾽Αντωνῖνος Πῖος, 464, ι 

᾽Απολλόδορος Κριτίου ᾽Αφιδναῖος, 
349, 

᾽Απόλλων, 403, 458, 585, 586 

᾽Απολλώς, 348 





"ρης, 458, 585, 586 
"Αρτεμις, 458, 585, 586 
"Ατλαντες, 745 
᾿Αφροδίτη, 458, 585, 586 


Βύζης Νάξιος, 630, 631 


Γιγαντοµαχία, 234, 385 

Γκούρας, Χ., 120, ι 

Γοργόνες πτερωταὶ Μουσείου ᾿Ακρο- 
πόλεως, 24 

Γοργὼ ἀκρωτηρίου ἀρχαίου ναοῦ ἸΑ- 
θηνᾶς, 24, 26, 28, 30, 39 


Ώα Ὑἱποί, Γοοπατάο, 671, α 
Δημήτηρ, 458, 585, 586 

Δημήτριος ὁ Πολιορκητής, 417, 424 
Δῆμος ᾿Αθηναίων, 215 

Διόνυσος, 458, 581, 585, 586 
Διώνη, 585, 586 
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Ῥ'Οειίότες, «., 468, 
Ῥήτος, ΑΙ., 675 


Ειλείθυια, 585, 586 

Ἐλάσιππος, 646, 

Ἔλγιν, 294, 584, Ἐλγίνεια μάρμαρα, 
234, 294, 460, 584 

Ἑλένη, 234 

νοτοί, 97, 465, 465, «, Ἐνετία, 465, 
465, κα, ο, 466 συν. σημ. σελ. 465, 
587, Γερουσία Ἐνετίας, 465, 465, ο, 
κατάληψις ᾿Ακροπόλεως ὑπὸ τῶν 
Ἐνετῶν, 465, 465, ο, 466, πόλεμος 
νετίας κατὰ τῆς ᾿Οθωμανικῆς αὐ- 
τοκρατορίας (1685), 465, 9 

Ἐρεχθεύς, 423, 587 

Ἐριχθόνιος, 5 

Ἔρουλοι, 369 

Ἑρμῆς, 18, 585, 586, 587 

Ἑρμογένης, 129, 671, ι, 142 

Ἑρμόδωρος, 678, 678, ι 

Ἐρυσίχθων, 587 

Ἔρως, 458 

Ἐὐθίας ᾿Αναφλύστιος, 349, ς 

Εὐκλείδης (ἄρχων), 120 

Εὐλόγιος, 348 

"Ἐπιγένες Αἰγιλιεύς, 349, ς 

Ἐὔχσενος Εὐφάνος Προσπάλτιος, 349, ο 


Ζεύς, 18, 458, 580, 585, 586, 587 
Ζήτης, 587 


Ἠαν (Σκῶτος περιηγητής), 470 

΄Ἠβη, 586 

"Ἠλιος, 386, 581, 585, 586, ἅρμα Ἡλίου, 
581, 585, 586 ᾿ 

"ρα, 458, 585, 586 

Ἡρακλῆς, 18, 26, 39, 586 

"Ἠφαιστος, 458, 585, 586, 587 


Θεμιστοκλῆς, 46, 50, 92,5 
Θέολλος Χρομάδος Φλυεύς, 349, ς 
Θέτις, 362,1 

Θησεύς, 667. 


Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ. 


Ἰκτῖνος, 1, 23, 9, 14, 88, 92, 92, ο, 93, 93,9, 
96, 97, 190, 101, 129, 148, κ, 217, 350 
συν. σηµ. σελ. 549, 356, 357, 358, 
386, 398, 416, 436, 449, 451, 469, 477, 
519, 632, 634, 636, 637, 638, 639, 
660, 662, 677, 693, 697, 708, 722, 748, 
750 

Ἰλίου πέρσις, 234 

Ἰλισός, 584 συν. σημ. σελ. 582, βλ. καὶ 
Κηφισὸς 

Ἰουλιανὸς ὁ Παραβάτης, 106, ι, 369, 
369, 

Ἰουστῖνος, 91, 5 

Ἶρις, 18, 458, 587 

Ἴσις, 114,9 

᾿Ἰφικράτης, 339, ᾳ, 649, 649, 

ων, 587 

Ἠναποβ, 706,1 


Καλλίας, 92, α, εἰρήνη Καλλίου, 92, ο, 
Ψήφισμα Καλλίου, 18, 443 

Καλλικράτης, 74, 88, 89, 92, 93, 93, ᾳ, 
135, 312, 350 συν. σημ. σελ. 349, 634, 
677, εν 722 

Κάλαϊς, 587 

Καλλιρρόη ἢ Πρόκρις, 587 

Καλλίστρατος, 350,1 

Καρπίων, 92, ᾳ, 677, 671, 

Κέκροψ, 5, 423, 547, 582, 587, θυγατέρες. 
Κέκροπος, 423, 586, σύμπλεγμα Κέ- 
κροπος, 587 

Κένταυρος, 641 

Κενταυροµαχία, 234, 234, ο, 386. 

Κέφαλος, 587 

Κηφισός, 587 

Κίμων, 44, 50, 87, 87, α, 88, 88 συν. σημ. 
σελ. 87, 92, 93, ϱ, 214, 639 

Κιουταχῆς, 466, πυροβόλα Κιουταχῆ ἐ- 
ναντίον τῆς ᾿Ακροπόλεως τὸ 1827, 
466 

Κολώτης, 588 

Κόρη (Περσεφόνη), 585, 586 

Κράτης Ναύπυνος «αμπτρεύς, 349, 

Κρατῖνος, 182, 
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Κρέουσα, 587 
Κροῖσος, 214 


Λαπίθαι, 641 
Λαχάρης, 215, 386 

Ἰοβπάτο, 465, 

Λητώ (ἢ ᾿Ἑστία), 585, 586, 630, 
αμίοεί, 234, 460, 466, 513 


Μαρδόνιος, 85, 9ἱ 

Μελεσίας Πολυκλέος, 349, ι, 

Μενεκλῆς, 350,, 

Μενέλαος, 234. 

Μνησικλῆς, 408 

Μοῖραι, 585, 586 

Μόμμιος, 215 

Μοροζίνης, Φρ., 97, 170, 247, 271, 301, 
αν 310, 363, 400, 460, 465, 465, ᾳ, 466 
συν. σηµ. σελ. 465, 587, 744, ἔκρηξις 
Μοροζίνη, 170, 247, 301, κ, 319, 327, 
340, 342, 343, 363, 400, 465, 468, 
469, 475, 477, 534, 587, 744 


Νέρων Καΐσαρ Κλαύδιος Γερμανικός, 
215, 649 

Νεστόριος, 401 

Νικέας Εὐθυκλέος 'Αλιμόσιος, 349, 

Νίκη, 371, 372, 374, 385, 386, 403, 585 
586, 57 

Νικίας, 645 συν. σημ. σελ. 644 

Νοίπιο!, ΟΙίαι ἀς, 468, 


Ξέρξης, 31, 424 


Όθων, 536 
Ὀρέστης, 236 


Πωνδώρα, 381, 383, 386 





Πεισίστρατος, 19, 23, α, 29, 37, 48, 50, 
Πεισιστρατῖδαι, 21, 22 

Περικλῆς, 1, 45, 88, 88 συν. σηµ. σελ. 
57, 92, 92, ν, 95, χι, 36, 97, 97, κ, 146, 
350 συν. σηµ. σελ. 349, 385, ᾳ, 386, 
411, 471, 1, 631, 632, 634, 636, 631, 
639, 648, 651. 

Πολύγνωτος, 646,, 

Πολύκλειτος, 677, Κανὼν Πολυκλείτου, 
671, 677, 

Ποσειδῶν, 5, 10, 458, 584 συν. σηµ. σελ. 
582, 585, 586, 587, 588 

Πραξιτέλης, 645 συν. σηµ. σελ. 644 

Πρόκρις, 587, βλ. καὶ Καλλιρρόη 

Πύθεος, 129, 677 

Πυλάδης, 236 


Σελήνη, 386, 585, 586, ἅρμα Σελήνης, 
386, 584 συν. σημ. σελ.. 582, 585, 586 


Τιβέριος, 160, κ, 745 

Τιμαρχίδης (ἄρχων), 93 

Τῖτος Κλαύδιος Νούιος (Νονίμς), 215 

Τρίτων (Τυφών), 18, 18, κ, 26, 30, 36, 
39, 40 


Φειδίας, 1, 92, 93, 96, 97, 199, 193, 197, 
229, 235, 253, κ, 354, 356, 370, 372, 
383, 384, 385, α, 386, 386, ι, 398, 399, 
401, 402, χ, 424, κ. 425, |, 436, 457 
458, 460, 461, 580, 581, 588, 637, 
672, αι 153 

Φορμίον ᾿Αριστίονος Κυδαθηναιεύς, 149, ς 


Χρησίς, 399, ο 


Ὠρείθυια, 587 
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Αάῑος, Εγ., 327,1, 611 

Αϊδοτίί, Έοοπ Βαϊϊῑσία, 676, », 678 

Απακσοη, ΤΑ., 161 

Άπηγ, Ἐ.; 266 συν. σημ. σελ. 265 

Απάσικοη, 1. - δρίοτς, Ε., 153,1 

Απάτονς, Ε., 215 

᾽Ανδροῦτσος, Χρ., 198,1 

᾽Αντωνιάδης, Ε., 336,2 

Αιάΐαι, 1., 120,9 

Αιτὸς, Αυβ., 131, 190. 350,1, 682,1, 695,1, 
696, ει ὄθ8,ς 


Βαδίη, Ρέτς, 468, 

Βαἰται!, Ο., 720: 

Βαγβαγυ», Ο., 130,1 

Βαττειί, Α. - ΨίοΚκετς, Μ., 312, 1 

Βαςο, 150, 

Ἠαυπιοίσίος, Α., 566, 

ῬοκΚεγ, Ι., 221, κ, 413, κ, 414, ο, 12, 

Βε]οσῇ, Κ., 417,9 

Ἠεηρίσο, Η., 92, 9 

Ῥογμος, Ε., 584, 585, ο, 587 

Ῥογνο, Η. -Οσυδοπ, Ο., 205,1, 357, 9 

Βευ]ό, Ε., 93,1, 144,9, 139, 145, 6, δει, 
214, ο, 217, κ, 291, 351, ο, 356, ο, 359, 
1ου αχ» 361, κα, 367, αν 389, η, 759 

Βεγεγ, Ι., 529, ϱ, 584, 584, γ, 585, 586 

Ἠίοσογ, Μ., 384, 1 

Βἰπάος, 1., 464, 1, 566 

Βιυπιοπίμαί, Α. νοη, 350,1 

Βοατάπιαη, 1., 388 

Ῥοπᾶσασα, Ν., 265,4 

Βδοκ, Α., 413, 416 

Βοσβίαιι, 1., 621, α, ο, 621, 1 ον 

Βοβη, Ε., 112, κ, 120, ο, 129, α, 225, |, 
561, ε, 312, κ, 408, 4, 425, 1, 538, 556, 
3» 551, 4 561,1 

Βοϊςσοππᾶ», Ες., 125,9 

Ῥοτίρκαν]ίενίίδομ, Μ., 160, α, 705, 706, 
θεωρία ἀναλογιῶν, 705, βλ. καὶ ἄνα- 
λογία 


Βδι(ίοβος, Α., 135, 1, 150, 150, κ, 177, κ, 
195, κ, 374, κ, 394, 396, 410, 410, ο, 
411, 425, 1ο, 599, 5 

Βδιιίσμος, Ο., 105, 110, ο, 116, ο, 129, 1, 
τν 135, 1 ον δν 143, 143, ο, 148, 1, 151, 
ανω 19Ιν αν, 194, ο, 290, κ, 292, 298, 
299, ο, 320, 320, γ, 323,1, 332, ο, 331, 4, 
340, 341, 342, 347, 357, 365, ε, 368, 
870, 370, α, 371, 373, 389, 394, 395, 
407, 408, 411, αν 413, 425 ο, 1ο 439, 
1 443, 4, 465, 465, κ, 566, ο, 575, ο 
389, 645, ο, 647 

Βουτας, ΟΝ., 338,9 

Βουταιοί, Ε., 477, 

Βουίπηγ, Ε., 139, 139, μον 198, 198, 

Ῥον]ς, Ε. - Τβίπηπις, Ὦ., 584, ο, 641,1 

Ἠταιιοβίίςοίι, «. ΥοἩ, 371, ν 

Ῥτανη, Εππ!, 136. 

Ἠτέιοη, Ε., 167, ϱ, 170, 170, κ, 195, 9, 
247, ν, 340, ϱ, 404, κ, 405, ο, ον 407, 
5, 537, 645, 648, ι, 659 συν. σημ. σελ. 
658 

Ῥποπηπιος, Ετ., 33, κ, 94, 3, 212, 1, 229, 1, 
234, κ, τι 383, 1, 384, αν, 4, αν 466 συν. 
σημ. σε]. 465, 581, κ.ε, 582, κ, 584, 
584, ϱ, 585, ο, 586, », 587, 587, κε, 588, 
588, ον ο» ον 7. 6) 610, 613, », 640, κ, 646 

Βεδπάφιοά, Ρ. Ο., 211, κ, 350,1, 359, 391, 
αν 407,1 

Ῥτοποςς, Ο., 33, », 38, 129, κο, 134, 260, 
αν 470 

Βτονη, ΑΦΗΙ., 398, 398, », 631,1 

Ῥτονπο, Α. Ὦ., 137, 9 

Ἠῆσκπος, Α., 113, κ, 536, 1, 554, 9 

Βγιπο[ιοςοΝί, Ε., 162 

Έτωπη, Η. -Βγιοκπιαπη, ΕΓ., 4 

Βυζάντιος, Χρ., 466, 466, » 

Βδ]]σιαπα, δ., 135,1, 137, 131, ο, 252, 349, 
453, κ, 449, 616 

Βυ]ϊς, Η., 5, », 23, κ, 26, ο, 321, 9, 451, ι 
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Ῥυπάραατά, 1. Α., 7, 7, κ, αν δν ο, 9, 10, 10, 
αν 53, 19 912, 4, 470 

Ῥιτοκματάϊ, 7. 1., 140, 678, κα, 538, 580 

Ῥμγβετς, Ε., 466, ς 

Ῥνγποι!, Ε., 130, 136, 195, ο, 537, 538, 
αν 540,9 

Βωττ - ΤΠΟΠΙΡΡΟΠ, Ὦ., 653, ι 

Βυγκίβη, Ὁ., 342, 342, , 348 

Ἠισοβογ, ΕΒ., 5, κ, α, 25, 26, |, 27, 29, 30, 
αν 33, 33, ο, 34, 35, 36, 36, ο, 579, 581, 
ο. 998, 68, 

Ἀνσομος, Ε. - Ηάπιαπη, Ε., 579, ᾳ 

Έντο, Δ.Θ., 470 


Γαβρίλης, Α., 470, 

Γεννάδιος, Ἰ., 234, α, 466, ι, 584, κ, 587, 

Γεωργιάδης - Γεωργέας, Α., 733, χαρά- 
εις ἁρμονικαὶ μὲ βάσιν τὴν µουσι- 
κὴν ἁρμονίαν, 733, 734, κριτική, 733, 
βλ. καὶ ἀναλογία 

Γιαλούρης (Ὑαουείς), Ν., 581, ο, ο, 585,4 


Οαπηδο]!, 1. ΝΝ., 206,9 

Οαρρατοϊί, Ψ., 673, 1, ο 

Οατροπίος, Κ., 74, 87, 8, 88 συν. σηµ. 
σελ. 87, 89, 92, κ, 93, κ, ο, 229, ο, 233, 
αν 294, χι 312, εν 431, 431, |, 449, ς, 
515, 525, μ, 526, κ, 584, 584, ϱ, 585, 586, 
587, 627, 631, 632, 633, 634, 635, 
636, 735 

ΟΑΓΤΟΥ, 1., 466 συν. σηµ. σελ. 465, 586, 
387, 641 

Ο15Κογ, 1.. Β., 84, κ, 471, κ, 720, 721 

Όαβεοη, δι., 341, 

Ολαιοαιδείαπά, Ες. -Ε., 644, 658, κ, 659 
συν. σηµ. σελ. 658 

Ομοΐκοι - Οομβῖος, Μ. «. Α. Ε., 584 

Οπο]ίοπίαπι, 468,» 

Οµοίου, Α., 125, 135, 135, κ, 140, 187, ι, 
190, 199, ῃ, 202, κ, 219, ο, 333, κ, 436, 
477, µ, 534, αν ο, 753 

Οὐείνι, Ν., 4,ι 

ματς, 1. - Βάσοη, Ε. Η. - ΚΟΙΦεΜΟΥ, Κ., 
313, ο, 356, 








ΟΜαΓΚο, 1. - Βασοη, Ε.Η., 519, 

ΟΙεπππποησοη, Μ., 120, κ, 129, ς 

Οοοκογε!!, 5. Ο., 161, 211, κ, 350, 351, 
αν 359, ο, 361, 391, 407, 518, 519, ᾳ, 
557, 678, ι, 

ΟοἸήπποη, Μ., 18, 21, 23, κ, 34, κ, 93, ᾳ, 
104, ο, 112, 9, 113 συν. σημ. σελ. 112, 
118 συν, σηµ. σελ. 117, 118, κα, 125, 
3, 396, 414 συν. σημ. σελ. 413, 458, 
5, 460, 3, 194,1, 621, 9, 689, 690, 690, 

Φοπζο, Α., 526, κ, 571, 

ΟοἸήμποη, Μ. - Βοΐσοππας, Ετ, - Μαηκε!!, 
Ν/.Α., 562,1 

Οοοἰς, ΤΗ., 672, 

Οοοἱεγ, Α. 6., 413, μι, 443, κ 

Οοτοπο!, Ῥ. Μ., 468, 

Οουἱίοη, 1. 1., 545,1 

Οουτῦν, Ε., 84, ν, 93, ϱ, 120, 4, 121, 9, 
155, 167, ο, 175, ο, 205, κ, 249, ο, 
265, κ, 266, 278, ϱ, τι 312, 1, 429, 

Οοιῦγ, Ε. - Ρίσαγά, ΟΝ., 265, α, 391, 

Οὐείίως, Ε., 232, κ, 4571, ς 

Οωσίέης, Ε. - Αάῑος, Ε., ΠΠ], ο, 111, αν 143, 
2, 215, 0, 265, 4, 356, ϱ, 368, ιν 370, αν 
388, ι, 425, 1, 61, 





Ῥατοπ]θειᾳ, ΟΠ. - δαβίίο, Εάπι. - Ροιτίου, 
Ε., 335, αν 339,4 

Ῥαυκ, Ο., 278, , µ 

Ὠοίγα»σο, Α. - Ιοοµαῖ, Η., 120, ο, 121, 4, 
249, κα, 327, ι, 357, 477,4 

Ῥομίο, «., 676, ι, 700, ο 

ΠοίοἈπιαηη, Εσ., 292, κ, 340, κ, 142, 347, 
351, 1, 467, 14 

Ὠειαστοίχ, Ε., 139 

Ὠε]αματάσιίο, Ο. Μ., 161 

Ῥοϊίνοττίας, Α., 577, κ, 578, κ, ο, 579, ν 

Ώεπιβημε!, ., 454, α, 4571, α 

Ώοοηπα, ἸΨ., 677,4 

Γ΄ Εκροιγ, Η., 123, α, 337, κ, 644, κα, 557,9 

Ώοναπιθοῖ, Ρ., 253, 4 

Ρἱοίς, Η., 739, ι 

Ὠϊπαπιοος, ΥΝ. Β., 19. 1, 23, 4, 31, ον 32) 1, 








764 


33, 36, 36, ι, 37, 37, ε, 38, 38, κ, αν 39, 
39, κ, 40, 41, 43, 43, κ, ν, 44, 45, 41, 
41ο 50, μμεν δν, δι 1, 65 Τλνι, 
Τ4, αν Τ6, 71, 85, 91, 92, αι 93, τν αν 9, 
94, κ, 96, ϱ, ο, 97,1. ε, 100, 103 συν. 
σημ. σελ. 101, 108, κ, 124, ο, 128, κ, 
129, 1, τον 132, 134, μ, 143, ο, 146, , 
147, ο, 153, 1, 154, 9, 161, 161, μ, 167, 
145 συν. σημ. σελ. 182, 224 συν. σημ. 
σελ. 221, 233, αι 245, |, 249, 265, α, 
271, 278, 278, », 279, 303, κ, 374, ᾳ, 
347, 350, 350, κ, 356, 9, εν αν 357, ον αν 
359, ϕ, 361, κ, 364, 365, 368, 368, αι, 
369, 369, κ, 370, ε, 374, 3/5, κ, 382, 
387, κ, εν 391, 1, ανν 400, κ, 403, κ, 408, 
αν 42501, 459, 464, κ, 470, 495, κ, 518, 
ϱν 519, ον 520, κ, 523, κ, 526, «, 529, 
536, ., 538, 548, μ, ο, 556, ιν εν 561, ο, 
576, 580, ο, 611, 613, κ, 627, ο, 631, 
631, 1, 632, κ, 643, κ, 663, κ, 686, 692, 
609, 735, 736, α 

Ἠίπεπιοος, Ν. Β. 15., 89, 93, ο, 363, 364, 
365, 36, 382, 433, κ, 471, ιι, 480, κ 
402, 4, 494, ι, 495 συν. σημ. σελ. 494, 
548 

ῬΙιοββογρος, ΝΝ., 513, κ, 558, 

Ὠοάναϊ!, Ε., 244, κ, 320, 1, 460, χ, 471 
συν. σηµ. σελ. 475, 534,» 

Ῥοπηδατι, ΤΗ. 163, 

Ῥομα]άνου, ΤΙ. Τ»,, 161, 167 

Δοξιάδης, Κ., 657, 657, ι, 713, Τ14, 715, 
716, χαράξεις πολικαί, 657, 713, 714, 
715, 716, κριτική, 714, 715, 716, βλ. 
καὶ ἀναλογία 

Ὦ' Οοµο, Μ. 1», 92,1, 93, ο, 118, αν 1709, 
171, κ, 341, 348, 414 συν. σημ. σελ. 
413, 449, 449, κ, 494, ι 

Ῥδτρ[ο]ά, ΝΨ., 3, κ, ὄννεν εν 13, ον 19, 19εν 
23, 23, η, 29, 31, 32, 32, γι 33, κ, 35, 
41, 41, αν 42, 45, 47, 48, 51, αν 52, 52, 
ο 54, 57, 62, 64, 65, 65, «, 67, 68, 12, 
αν Τό, 71, 85, 87, », 88 συν. σημ. σελ. 
87, 92, ιν ον 104, κι ον ον 106, αν 129, 1ο. 


Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ 


140, 132, κ, 232, κ, 263, κ, 272, κ, 291, 
292, 292, «, ϱ, 313, ϱ, 349, 350, 359, 
359 µ, 361, «, 367, 2, 368, κε, 370, 389, 
391, 398, α, 399, 404, κ, 413, 414, 
415, 416, 416, κ, 419, 419, μ, 5, 420, 
421, 422, 423, 443, 449, ϱ, 469, ο, 471, 
αν 485, ο, 512, αν 576, 571, 571, ο, 631 
688, 698, 695, α, 699 

ῬδυρίεΙά, ΥΝ. - Καΐκοίι, Β., 13, 

Ώμσουκ, Η., 167 

Ῥωμας, ΟΝ., 120, ο, 129, κ, 253, 

Ῥιμας, ΟΙ. - Βογομππαηης, 1. -ΟΙ6ΠηΠΙΟΗ- 
8ος, Μ., 120, ο, 485, κ, 519, 1, 579, 
621, 

Ῥυδη, Ε. νοη, 396 

Ῥήπηπιίος, Ε.., 18, ο, 356, κ, 398, ο, 413, 
αμ 442 

Ῥυρτό, Α., 470 

Ώυσπη, 1. 19, εν 83, ον 124, 4, 135, 148, 3, 
151, ο, 167, κ, 205, 212, κ, 222 συν. 
σημ. σελ. 221, 253, κ, 272, ν, 215 συν. 
σημ. σελ. 274, 302, μ, 335, η, 359, 1η, 
383, α, 449, 464, «, 465, 465, κα, τ, 468, 
5, 469, ο, 477, ο, 494, μ, 499, κ, 505, 
505, ο, 513, ο, 534, ο, 557, το, 562, 1, 
566, κ, 631 

Ώγαθνο, Ε., 312, νι 357. κε, 621 συν. σημ. 
σελ. 620, 621,1 


Εδογί, ΕΓ., 142, κ, 262, κ, 361, αν 491, 
Ἐβλιᾶ - Τσελεμπῆ, 342, 398, ο, 411, 
Εἰολίος, Ετ., 576, κ, 580, 1 
ΕἰάογΚίη, ΝΝ. Θ., 214, , 
Ἐλευθερόπουλος, Α., 198, , 

Είίοι, Ο. Υν. 1., 205, κ, 470 
Ἐπροίπιαπη, Η., 401, ς 
Ἐὐαγγελίδης, Δ., 621, α, 627, κ. κ. ο 


Εαδνίοῖυς, Κ., 272, ι, 333,1 
Ἐαῖκο, 1., 305 

Ἐαπαῇί, Ε., 465, κ, 468, μ, 469, 469, 
Ἐαινα!, 1.. Ε. δ., 396 

Ἐοβπες, Ο., 673 
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Ἐοπεετ, 1.., 194, ϱ, 249, ς, 557,9. 

Έογισοπ, Ἠ/. 8., 136, 417, 

Έεγεισομ, ΥΝ. 5. - Ὠίποπιοος, Ν. Β., 32 

Ἐεγβικσοη, 1, 367, », 386, ς, 395, 395,9, 

Ἐἰροϊνίος, Ε., 116, ο, 117, ο, 120, α, 121, 
143, α, 191, 262, κι, 265, κ, 266, 325, 
356, «, 367, α, 447, 441, ν, 519, 

Εἰεο]ιος, Ε. - Εβἰο, Εν., 480, κ», 493, 9 

Εἰκομος, Η., 675,9 

Εἰεπιπιίπα, 339 συν. σημ. σελ. 338 

Ἐουσαγι, Ῥ., 92, κ, 331, ς 

Ἐουκέτος, Ο., 99, κ, 253, ᾳ, 461, ν 

Ἐουβέτας, Θ. - Βοΐκσοηπας, Ἐν., 203, ῃ, 
255,0 

Ἐονήο, Η., 18, 9, 443,6 

ΈταπΚο, Ῥ. Κ. - Ηίσπιος, Μ., 385, ς 

ἘταπίΣ, Αἱ., 310,1 

Έτατος, 1. Ο., 3, κ, 31, κ, 9δεᾳ, 338, 0, 339 
συν. σηµ. σελ. 338, 414 συν. σηµ. σελ. 
413, 443, ο, 69Ί,ς 

Ἐτεσππαὴ, Ε. Α., 666 

Ἐτίοκεπμαυς, Α., 23, 9 

Επίοάϊςν, «. - ΨΜοϊίοτς, Ρ., 566, ς, 575, 

Ειοπιὸ, 124,9 

Ειτυνᾶηρίου, Α., 6, 18, ο, 23, ι, 76, 87, 
ο 92,1, 110, κ, 112, α, 265, 9, 299,1. 
μμ ο η αι εννν 
423, 443, ο, 519, «, 566, κ, 575, ο, 576, 
571, 577. 4, ον, 611, ο 613,4, 627, ο, 
648, 

Ἠιτινᾶπβίοτ, Α. - οϊοιμοῖά, Κ., 38, 

Εγίε, ΤΑ., 185 συν. σημ. σελ. 182 


σαδτίοί, Β., 314,9 

Οαβοπιιαίος, Ο., 672, 

Οαρηΐετς, ὔοαη ἀος, 391, µ, 407, 

ατάπογ, Ε. Α., Π18, ο, 143, 143, 

Οατπαμά, Α.-Μ., 274, 

ατπΐογ, ΟΗ., 644 

Οτιτίπαρη, Ηϊ]]ος νο, 112, 

Οξηκατά, Ε., 465 

«Καπ, Α. νο, 45, 135, 161, μι, 219, 
εν 314, 346, 536, κ», 657, ν, ΤΙ4 


ΟἩγκα, Μ., 673, 675, », 717, ,, 722 

Οἰοναπποπί, ., 346, 538 

σαι, Ε. ΝΝ. «., 671, 

Θοοϊᾖο, Μ., 581 

Οοοάγοας, ΝΨ. Η., 129, 129, ι,, 161, 219, 
5, 222 συν. σημ. σελ. 221, 346, 531, ᾳ, 
538, 538, α, 539. 

Οδιίμετι, Ε. ἨΨ., 368. 

Οτᾶς, Β., 135,1, 1371, 

Οταμαπι, Α. 1., 388 

Οταϊπάος, Ῥ., 93, ᾳ, 215, , 

Ὀτορεηᾳίοςσογ, Η., 568, 570, 511, 572, 
579, 574, 575, 515, 1, 576, 571, νε, 
δν δθο ν 

Ότορς, ἨΝ. Α., 588. 

Ότυδεῃ, 6., 39, κ, 260, κ, 288, ι, 312,9, 
359, ο, 428, 439, 468, ι, 677, », 686, 
602 

Έτπαμος, Ῥ., 215,9 

Ομαάει, 1., 391 

ουσίες, Ψ., 4021 


Ἠαπιαπη, Ε., 579, 579, 

Ἠαπιδίάρε, 7., 147, α, 191. κα, 238, α, 621, 
627, 716, 711, 718, 720, 72Ι, 29, . 
735, χαράξεις δυναµικαί, 716, 717, 
718, 719, 720, 721, βλ. καὶ ἀναλογία 

Ἠαησεη, Ο,, 120, 

Ἠπττίσοη, 1. Ε., 18, ε, 380, κ, 413, μι, 443, 
6, 584, 586, 587 

Ἠασαϊ, Μ., 705, 706, θεωρία ἀναλογιῶν, 
705 

Ἠαικκ, Ο., 197, 

Ἠανπες, Β. Β. Τ., 310, 

Ἠσαία, ΤΗ., 132, ο, 670, ο 

Ἡοβοτάςγ, Β., 5, ε, 6, 23, κ, 26, 26, ᾳ, 21, 
28, 29, 33, ᾳ, 34, 36, 37, κ, 76, 105 

Ἠσβε, Ν/. -Κοάρηναϊάι, Θ., 96, ,, 205, 
αν 206,1 

Ηοϊδογᾳ, 1. Τ.., 160, , 

ΗοΙδίᾳ, Μ. ΝΨ., 23, κ, 384, ν, 385,9 

Ηοτδίᾳ, Β.ι 578, λες 

Ηείίπος, 195,» 
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Ἠστππαπη, Κ. Ε., 249, ς, 389, 647, 

Ἠοίπαίοη, Ο. 1., 33, α 

Ἠοες, Α., 35, 350, 

ΗΠ, Β., Η., 52, 57, ο, 62, 64, 65, 65, ο, 
66,ι, 70, κ, 73, 4, 75, 76, 71, 78, 85, 
86, 92, », 105, 1, 120, 4, 121, 2, 129,ς 
264, 1. 266 συν. σημ. σελ. 265, 289, 1, 
357, ν, 359, αω, 632, 633, 634, 635, 
637, 638, 635 

Ηϊκιοτῆ, 1. 1., 194, ο, 195, 1, 211, 1, 249, 
ον 255, 4, 557, 644 

Ἠδδος, Ετ., 675. ι, ὄΊδ,ι. 

Ἠοάμο, Ίτονος Α., 477, ι, 435, ο, 589, 
590 

Ἠοοσὴ, . ΤΗ., 395 

Ηοῄς:, 0., 105, 123, 123, ϱ, 124, ο, 129,1, 
136, 138, 148, 1, 165. 177, κ, 193, 218, 
219, κ, 221, 222, 4, 231, 231, γ, 264, 
346, 362 συν. σημ. σελ. 361, 533, 536 
537, 540, ο, 589, 153 

Ἠοπναπη, Η., 388 

Ηοϊίαπά, 1.. Β., 3, κ, 7, Τεν 

Ἠοϊ]απά, 1. Β. - Βανίς, Ρ., 477, « 

Ἠοϊ]απά - ΜαΑΙΠΐσίοτ, Μ., 205, κ, 282, κ, 
246, ο, 504, : 

Ἡδιικολος, Τ., 385,9 

Ἠοπιαπη -ὙΜοδοΚίηᾳ, Ε., 457,1 

Ἠοπαϊυς, 1. 1. Ε., ἴνι, 13,1, 414 συν. σηµ. 
σελ. 413 

Ἠοοκοτ, «. Τ. ΝΝ., 33, 

Ἠδρίπος, ΝΝ., 113,1 

Ἠορρο, Ε., 132, 3 

Ἠμ]οι, 7. - Εουβὂτος, «., 146, ο, 312, 5, 
368 

Ἠμ]κοι, Οµ., 327, 1 

ἨΗμικοΝ, Ε., 160, 

Ἠωπιαπη, Ο. - Κοῖίς, 1. - Μαισίησες, Ο., 
313, 





Ἰακωβίδης, Σπ., 4 συν. σημ. σελ. 3, 41, α 
Ἰηννοσά, Η. ΊΝ., 562, κ, 6ἱ6 


1αοοβοαΗ!, Ρ., 253, 253, ο, 495, 4, 556, ς, 
578, 1, 579, 


Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ 


παἩπ, Ο., 337, 9, 401, 

Ἴαβη, Ο. -Μίοἰνασής, Α., 5, ο, 93, ο, 382, 
ο 413 414νι 

Ίαπιοί, Ῥ., 319,1 

1ατάό, Α., 95,4 

αοπΚίας, . Κ., 161 

Ίθρρεσεη, Κτ., 513, ο, ιο, 515, 529, 530, 
584, 587 

ποΙΐβς, Ν. -8ίκοπα, Ε., 253, 9 

Φαάσῖςϊν, ΨΝ., 3, κ, 18, ον 35, 93, ον αν 3120 1η 
356, ο, 359, το, 387, κ, 391, 9, 404, κ, 
411, ο, 667, » 

σας, Των 135,9 


Καββαδίας, Π., 121, ο, 142, |, ο, 477, 666 

Καββαδίας, Π. - Καβεράου, Γ., 51, ο 
57, ο, 62, 89, ο, 104, ο, 135, 4, 357, 8, 
459, 9ο 1 

Καβοράου (Καννοται), Γ., 23, κ, 54 

ΚΔβΙος, Η., 222 συν. σημ. σ. 221 

Καΐθε!, Ο., 106, 

Καμπούρογλους, Δ., 468, » 

Καπί, Ε., 736 

Καραθεοδωρῆ, Κ., 123, 121,1 

Καροῦζος, Χρ., 196, ι, 256, κ, 415. κ, 424, 
τα] 

Καρόρης, Ν., 466,, 

Κεῖ, Β., 88 συν. σημ. σελ. 87, 92, ι, 471. ε 

Καὶ, 1. - Ρεοπιοιφιοίη, Α. νοη, 399, 

Κεκυ]έ νοη διγαάοπί(2, Ε., 253, ο 

Καπ, Α., 362 

ΚορΙος, 671, ο 

Κεφάλας, Χρ., 734, προσδιορισμὸς δια- 
στάσεων ἀρχαίου ναοῦ ἐκ τοῦ καλ- 
λίστου τριγώνου, 734, κριτική, 734, 
βλ. καὶ ἀναλογία 

Κἰτομοβ, Α., 419 

Κεηο, 1». νο, 160, κ, 191, 194, ϱ, 347, 
532,1 

Κπονῄες, Θ., 143, 143, 9 

Κοοῖ, Η., 74, ο, 112. 1, 143, ον 120, ο, 129, 
ο 193,9, 195 συν. σημ. σελ. 194, 255, 
αν 358, 1, 368, 369, 471, κ, 499, κ, 503, 
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αν αν 519, κ, 548, ο, 589, 1, 634, κι, 643, 
αν 645, ο, 678, οι 679, κ, 696, 697, 697, 1, 
698 

Κοοὶν, Μ., 134 

Κοορρ, Ε., 88 συν. σημ. σελ. 87, 92, ι 

ΚΟΝΙ, Η. - Ψαισίπαοτ, Ο., 358, ο, 359 

ΚδβΙος, Ὀ., 413, 415, 423, κ, 458, 

Κοῄίο, 2., Π14, κ, 258, ο, 408, αν 499, ο, 
σ13, 

Κοῖρο, Ψ., 35, 41, ο, 42, 45, 46, 47, 50, 
Τ6, 85, ο, 632, 1 

Κοἰάονογ, Κ., 130, 131 

ΚοΙάονογ, Κ. Ῥιομφίοίη, Ο., 17, 1, 19, 1, 
36, 1, 59, ο, 83, αν 101, α, 105, 1, 11, 
Η7, 9, 121, μιαν 126, αν 129, αν ον 146,1, 
161, αν ον 175, 8, ΙδΙς αν 191, ον 194, ο 
207, ο, 226 συν. σηµ. σελ. 225, 229, 4, 
253, 1, 260, κ, 265, α, 312, 1 ο, 356, ο 
368, 538, 489, μι, 694, 694, «, 695, 607 

Κοντολέων, Ν., 3 συν. σημ. σελ. 2, 6, 

Κότίς, Ε., 5, α, 414 συν. σημ. σελ. 413, 
423, 424, ϱ, 443, α, 627, ο 

Κουγας, Σ., 362, ῃ, 402, ι 

Κουρουνιώτης, Κ., 333,1 

Κταιςς, Ετ., 129, ᾳ, 260, κ, 264, α, 356, κ, 
538,, 

Κείκείιοη, Ε., 572 

Κιηζο, Ε., 110, 9, 116, ς 

Κυπαρίσσης, Ν., 285, 1, 334 συν. σημ. 
σελ. 333, 430, 

Κιςοῇ, Ε., Π]4, ο 

Κυσίζ, Ώ. Ο., 253, ς 

Κωνσταντινίδης, Δ. Ἠ., 120, ι, 154, 
161, 9, 165,1, 187, 1, 203, 1, 207, κ, 215, 
αν 216, κ, 226, ι, 657, κ, 673, κ, 675, 
704, ο, 706, ο, 712, 716, 722, 733, 735, 
71ο 


Ἰαβοτάο, Ἱ.. 4ο, 252,1, 397, 566, 566, α 
Παππαίίπο, ΑΙ. ἆο, 466, ς 

Ἰωπάσγος, Χ., 195,9 

ἸαηβἱοἱΣ, Ε., 23, ϱ, 35, αν 384, κ, 640, ι 
Ἱαραίας, Ει. 39, 39, ο 


1αίουπιαπη, Ἠ., 106, γ, 108, ο, 258, 3 

Ίαυπαγ, Κ. 46, 391 

Ίβννγοπου, Α. Ν., 93, α, 143, μ, 185 συν. 
σημ. σελ. 182, 338, 357, κα, 359, ιο, 
686, 692 

1οραίκο, Ἡ. Μ., 78, ι, 121, ο, 151, ο, αν 31903, 
388, 537, 531, 5 

Ίο Βα5, ΤΙ. - Ὠαυπιοί, Η., 557, 0 

Ίρεβαι, Η., 19, κ, 21, 120, αν, 121,1 

1 Οουρικίετ, Ἐά., 695, ι 

1.οππιαπα -Ηαγι]οῦον, Κ., 109, κ, 15, 1, 
314, 314, ο, 370, 1 

Ἰοποτπιαπί, Εγ., 396 

Λεονάρδος, Β. 120, ο, 313,1 

Ἱορείις, Ο. Ε., 64, ι, 95, κ, 631 

Ίρτουκ, ., 359, 359, 

Ίρτον, 1., 350,1 

Λιβαδεύς, Κ., 108, 5 151, ο 206, 

Τοἱιαῦν, Ν/. Κ., 554, 1, 557, ο, 562, 1, 
566, ϱ, 575, 9, 5 

1άρρς, ΤΑ., 148, 676, 676, ς 

Ἰλογά, ΨΝαϊκίςς ΨΨ., 678, 680, 682, ι, 685, 
686, 687, 689, κ, 692, 692, ο, 693, 694, 
700, 742, ο, ἀριθμητικαὶ ἀναλογίαι, 
678, 674, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 
686, βλ. καὶ ἀναλογία 

ΤοσαἱεΗῇ, Α., 468, » 

Τ.ονίοι, Ε., 123, ο, 194, ο, 359, ιο, 389, 408, 
αν 644 

1.ὅσομκε, Ο., 630 

1ιεΚοπθαοἳ, Η., 359, 1ο, 382, ο, 449, 449,9 





Μακαο, 1», 118 συν. σηµ. σελ. 117, 123, 
184, ον 125,1, 132,1, 220, 253, 263, 290, 
5, 291, 325, 347, 348, 356, ο, 359, 359, 
τον 395, αν 494, 1, 520, ο, 551, 1 683, ον 
όροι, 

Μασπο, Μ., 118 συν. σηµ. σελ. 117, 494, 
ΑΝ 

Μακαο, 1». καὶ Μ., 62, 203,1, 

Μαρηί, Ο., 468, 

Μαΐος, Ε. «., ΙΙ2 συν. σημ. σελ. 111 

Μαϊατά, ΕΙ., 412, 673, 722, 723, 125, 
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729, 729, κα, 730, χαράξεις διὰ δυναµι- 
κῶν ὀρθογωνίων μὲ βάσιν τὴν χρυ- 
σῆν τοµήν, 722, 123, 724, 725, 726, 
721, 728, 729, 730, κριτική, 730, βλ. 
καὶ ἀναλογία 

Μαϊήα, Α., 17, μ, 114, ιν 2539 ο, 312, 1, 
556, 

Ματοράό, 1., 584, ο, 58 

Μαρινᾶτος, Σπ., 512, 9 

Μαριολόπουλος, Ἠ., 151, « 

Ματομαπά, Α., 33,9, 143, ο, 185 συν. σημ. 
σελ. 182, 203, κ, 208, κ, 229, η, 359, ιο, 
429, ο, 471, κα, 489, κ, 499, ν, 538, 9, 
562, , 605, α 686, 687, κ, 602 

Ματιίη, Ε., 129, µ, 134, 265,ι 

Μαιιλίας, «., 338, κ, 339 συν. σηµ. σελ. 
338 

Μαιιπαϊν, Η. Β., 92, 9 

ΜαισΗ, 1. Μ. ν., 554, 1, 556, ον τν 8 

Μαι, Α., 338, 4, 359,9 

Μαυρίκιος, Δ., 138, 278 

Μοϊκιογαης, Κ., 192,1 

Μεπάς!, Ο., 627, ο 

Μεπάσίκεον - Βατίνο]άν, Κ., 466, ς 

Μετίι, Β. Β. - Ψ/αάο Ο91Υ, Η. Τ.- Μο- 
«τοβοἵγ, Μ. Ε., 320,1 

Μοτίοης, Ῥ., 59, «, 136, 136, «, 538, ς 

Μέρτζιος, Κ., 465, ν, 466 συν. σημ. σελ. 
465 

Μογος, Ἐά. 413, μι, 443, ς 

Μηλιάδης, Ἰ. 212, κ, 385,9 

Μίολαοίς, Α., 1, κ, 37, κ, 105, 124, ην ον 
128, α, 136, 136, ο, 143, α, Ἰ46,, 162, 
14, αν ΙΤΤ, αν 185, ν 195, ανν, 219, 
233, ϱ, 249, κ, ο. 252, 252, κ, 253, 292, 
295, ι, 310, 1, 325, 1, 331, ω 334, 340, 
5ο, 341, 342, 349, κ, 356, ϱ, 367, 4, 
368, ο, 370, 370, ο, 371, 371, εν 382, 
383, 387, α, 391, 395. µ, 397, 403, », 
407, 408, 409, 409, ᾳ, 410, 411, κ, 413, 
414 συν. σημ. σελ. 413, 414, ι, 415, 
αν τν 416, 423, κ, 435, 425, ον ιο, 432, κ, 
431, ο, 443, 1, ον 443, ᾳ, 447, 456,1, 465, 
465, ., 466, ., 468,., 417 συν. σημ. σελ. 


α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ 


415, 485, », 509, 518, 518, αν ο, 5251, 
526, «, 529, α, 530, αν 532, 534, κ, 531, 
539, 540,., 552 συν. σημ. σ. 551, 559, 
αν 562, 1, 56, 589, 591, 611, 613, α, 
616, 630, 640,, 645, , 646, 646, ο, 
71, 

ΜΙολο!, Ῥ. -Η., 132, κ, 673 

ΜΙάΔΙοίοπ, 7. Ἠ., 64, α, 69, κ, 143 

ΜΠομιδῖος, Α., 423, 566, κ, 575,9 

ΜΙΠίοι, Ῥ., 646, ι, 

Μιχελῆς, Π., 198, ο, 211, κ, 534, 1 ον 
554, α, 621, 657, ι, 672, », 704, 104, ο, 
706, 1, 714, 739,1 

Μόδίως, Η., 341, 9, 571, 9, ο, 576 

Μοπιμοῖα, 1. -Ε., 132,9 

Μοιφαη, Ο. Η., 242, κ, 388 

Μδκκο!, Η., 147, ι, 706, 706, α, 707, 708, 
πο9, 710, 711, 722, α, 729, », χαρᾶξεις 
ἐκ διαιρέσεως κύκλου, 706, 707, 708, 
πο9, 7Ι0, ΤΗ1, κριτική, 706, 707, βλ. 
καὶ ἀναλογία 

Μπακαλάκης, Γ., 578, ο. 579,9 

Μπαλάνος, ἩΝ., 67, κ, 113 συν. σηµ. σελ. 
112, 123, 124, μενα, 126,126,., 128, 143, 
143, α, 147, αν 148, 1, 150, 169, 1, αν 
165, 170, 1, 193, εν, 205, 218, 219, 231,1, 
241, 241, κ, 248, «, ν, 249, 270, αν ον 
272, », 274, «, 276, 216, ι, 278, 279, 
1ν 280, κ, 283, κα, 298, κ, 301, 1, 314, 
320, 408, «, 425, 425, κ, 428, 428, 1, 
430,1 ον 4331 ονο, 439, 439, 1,441, 441, 
αν 442, 454, 1,ν, 462, 463, 465 συν. σημ. 
σελ. 464, 469, 469, ι, 472, κ, 505, 1, 
513, 5, ο, 515, 3, 516, 1, αν 518, 1, 537. 
538, 722, 725 

Μπίρης, Κ., 342, «, 400 συν. σημ. σελ. 
399, 411. 1, 468, 2 

Μπρούσκαρη, Μ., 24, ϱ, 34, ε, 36, 1, 112, 
ο, 294, ϱ, 388, ο, 460, κ, 461, κ, 582, ο, 
486, κ, ο, 612, », 

Μυλωνᾶ - σας, Ἰώνη, 93, ο, 312, ον 1, 
αδοε 

Μυλωνᾶς, Π., 408, «, 509, 510, 511, 591, 
397, 599 
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Ναομτπβησοη, Ε., 215, 
Νόγοπιαη, Ὦ., 673 

Νίεπαπη, «., 118, ν, 337 

ΝοαοΚ, Ε., 13, ι, ο, 34, ο, 84, 1, 93, ο, 557,ο 


Ξνγγόπουλος,΄Α., 288, α, 347, 424, γ,468ιι 


Ὁπποπί, Η., 396, 396, 1, 397, 398, ι, 468, 
3» 584,3 

᾿Ὀρλάνδος, ᾽Α. Κ., 12, ο, 39, ο, 64, κ, 74, 9, 
89, 1ο 84, ον αν ον 95, 9, 104, ον 106, γν αν 
110,1, 112, α, 120, ο, 131, 1, αν 195,1 
156, 1, 161, ϱ, 180, 1, 185 συν. σημ. 
σελ. 182, 195, ο, 217, κ, 238, κ, 253, ς, 
265, ο, 278, κ, 283, κ, 285, κ, 286, 1, 
298, ο, 313, µ, 327, 1, 335, αν 338, ο ο, 
341, οι 351, ϱ, 357, ο, η, 358, κ, 391, ς, 
395, |, 399, κ, 471, ι, 518, ϱ, 519, α, 10, 
1αν 541, 1, 545, κ, 578, κ, 590 συν. σημ. 
σελ. 589, 590,1, 591,1, 600,1. 635,1, 
643,1 

Οτοί, Ρ., 578,9 

Οπιετίαᾳ, Κ., 35 


Ῥαοσθτ, ΑΙ., 123, ο. 124, ο, 132, 1, 179, η, 
195, , 211, 8, 231, 249, 249, κ, 252, 
253, 350,1, 359, 359, ιν, 367, 389, 389, 
πν 404, ϱ, 405, 4, 645, 696, 

Ῥαροῖοίί, Τ.., 671, ο 

Ῥαϊκάϊο, Α., 162, 162, ο 

Πάλλας, Δ., 467,1 

Παπαγιαννάκης, Χρ., 396 

Παπαδημητρίου, Ἰ., 191,9 

Παπαδόπουλος, Χρυσόστομος, 348 

Παπαστάμου, Δ., 359, ιο, 391, 

Παπαχατζῆς, Ν., 368, 1. ς 

Ῥατίδοηί, Ε., 384, ο 

Ῥαϊος, ὙΨ., 670, 

ῬαϊηοοΙο, 194, 

Ῥανπο, Η. «. «., 222 συν. σημ. σελ. 221 

Ῥανης, Η. -Ύουπᾳ, . Μ., 620, ο 621, 1 

Ῥοπποίλοτπο, δ., 121, 121, ϱ, 123, 124, κ, 
127, 1, 145, 1, 147, α, 161, 162, ας, 





175, 9, 189, 194, ι, 219, 219, κ, κ, 220, 
2, 533, 536, 531, 539, κ, 753 

Ῥεηγοσο, Ε. Ο., 51, ο, 52, 53, κ, 55, 55,4, 
57, 59, 59, α, 68, κ, 72, 74, γ, 78, κ, 79, 
97, ο, 104, α, 117, ο, 121, ο, 123, 123, 
ο 124, 124, 1, αν ον 125, 126, 126, ιν κ. 
129, 9, εν ον ον ταν 130, 132, 1, 135, 9, 136 
ο ο 131, 138, 1, 143, 143, ο, 155, 161, 
161, ο, ον ον 1, 162, 162, «, 163, 164, 
165, 167, εν 110, 170, αν ον ον ΙΤ, κ 
113, αν 115, 175, ο, ΙΤ, κ, 178, 185, 
187, 190, 191, 192, 193, ο, 194, 194, 
195, ο, 205, 207, ο, 211, 213, 213,1, 
214, 216, κ, 211, 218, 218, κ, ο, 219, 
220, κ, 221, 225, κ, 226, κ, 231, 231, ϱ, 
332, 245, 245, «, 247, 249, 249, κ, 250, 
αν 253, 263, 263, κ, 264,2 70,9, 272,4, 
274, 279, 280, 283, ο, 299, 299, ᾳ, 302, 
305, 306, 308, 320, 323, κ, 327, ο, 
332, 333, κ, 340, 344, 346, 347, 349, κ, 
360, κ, 356, 356, ο, 359, φ, 361, 361, α, 
363, 364, 368, 369; 395, ο, 403, ι, 404, ο, 
405, 4, 407, 1» 425, 425, ο, ον 1ο 1ο, 428, 
3, 429, μ, 436, 437, 438, 439, κ, 454, ο, 
462, 471, 480, 480, α, 485, 485, ο, 486, 
490, 491, 493, 493, κα, 494, ι, 495 συν. 
σημ. σελ. 494, 505, 516, ι, 518, ᾳ, 525, 
αν 526, 532, 533, 534, α, 536, ο, 531, 
540, 4, 541, 542, 546, κ, 556, ., κ, 557, 
562, ι, 566, 589, 591, 601, 605, 608, 
615, 621, 627, κ, 629, «, 630 645, 647, 
647, κ, ε, 648, 678, 685, ι, 686, 686 
689, 690, 696, «, 721, 745 

Ῥετία, Ε., 396, 468, 

Ῥεττοι, «. - ΟΝἱρίαΣ, ΟΝ., 17, ι, 170, 1, κ, 
115,4, 176,1, 222 συν. σημ. σελ. 221, 
265,9, 316, ι, 359, ,, 368, 705, 713, 721, 
χάραξις γεωμετρική, 705, 106, βλ. 
καὶ ἀναλογία 

Ῥοτεγ, ]ουΐσο, 381, 5 

Ῥείοτσοη, Ε., 1, κ, 26, α, 141, κ, 125,1, 
413, 1η, 448, ς 

Πετρονώτης, Α., 55, », 57, 59,1 


να 
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ῬΙυΝΙ, Ε., 646, 

Ῥϊσατά, ΟΝ., 3 συν. σημ. σελ. 2, 6. 359, 
Ἡν 441, 457, αν 640, ι 

Πικιώνης, Δ., 657, κ, Τ13, 9 

Πιττάκης, Κ., 340, 348 

Ῥ]οπηπιος, ἩΨ. Η., 39, 40, 177,1, 185 συν. 
σημ. σελ. 182, 300, », 356, «, 391, ο, 
395, κα, 552 συν. σημ. σ. 551, 578, 1, 
686, 602 

Πολίτης, Ν. Γ., 395 

Πολίτης, Χ., 151,9 

ΡοΒῖει, 1. 1., 160,1, 669,ς 

Ῥοππίονν, Η., 278, 5 

Πορφύρας, Δ., 580, ν, 742,1 

Ῥοιΐος, Εά., 339, « 

Ῥονιοῖ!, 1. Ε., 258, 5 

Ῥεαφομηίκος, Ο., 234, κ, 382, 382, 1, 383, 
466, κα, 562, κ, 566, 568, 569, 570, 1, », 
571, 572, 573, 574, 575, 576, 571, ο 
579, 629, ι 648, ι, ἀναπαράστασις ᾱ- 
Κρωτ. Α, 568, 569, ἀναπαράστασις 
ἀκρωτ. Β, 569, 570, 570, κ, 571 

Ῥηομοίοίη, Ο., 93, κ, 191 


Ῥαγκαβῆς, Α., 332, 5 

Ἐαάση, Ο.Τ. - ΗίσΗ, Κ., 88. συν. σημ. 
σελ. 87, 89, 93, 

Ἐοδος, Εν. νοη, 537 

ερίίπᾳ, Κ., 253,9 

Εοὴπι, Α., 95, 1ο, 11, 106, 18, 1, 112 συν. 
σημ. σελ. 111, 112, α, 141, ο, 147, ο, 
190, αν 175, ο, 202, κ, 238, κ, 258, 4, 
272, κ, 425, κ, 485,9 

ΚοϊπασΗ, ΤΗ., 423 

Εοϊπατάι, Ε., 679, 

ΕοϊςοΝ, Ε., 38, 9 

Ἐοπαη, Ε., 742,1 

Εἰομιος, Ο., 380, 1 

Εἰσπιαπη, Η., 47,ιν 57, 74,1, 126, 185 συν. 
σημ. σελ. 182, 308, ι, 359, 1η, 695, 1, 
697, 698, 742, ι 

Εἰεπιαπη, Ο., 112,1 

Ἐοῦετί, Ε., 6, ς 
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Κοῦοτίσοῃ, Ἠ. Σ., 155 συν. σημ. σελ. 182 
Κοάεηννα]άί, Ο., 206, 1, 229, 9, 335, αν 


404, κ, 407, αν 415, 1, 416, ο, 424, ο 
577, 1, 580, « 

Εοάσηνιαίά:, «. - δομΙεῖξ, Η., 101, ο, 145, 
«260, 1 265, 4, 621, ο 

Ἐοφοβος, Ν/. Η., 742, 

Ἐοςς, Γ.., 51, τν εν 53, εν ΤΒε ιν 9, κ 111, 
Π6, αν 120, ϱ, 123, 4, 290, 341, 9, 389 

Κουκ, ., 334,9 

Κονοτεῖ, Α., 391, : 

Ειπηρῖ, Α., 312, 1, 529, 530,4 

Εισκίη, ., 140 

Ῥωμαῖος, Κ., 260, |, 338, µ, 554, 559, ο, 
620, 620, ι, 621, 621, κ, 642, ν 


Φαἡς, Α. νοπ, 197, ι 

Φαϊνίαι, Ε., 320, : 

Θαμο:, Βγ., 513, 515, 515, ϱ, 519. εν 525. 1 

Ἀαυνασο, Ε. -Ο,, 123 

Φοαπιοζί, Ο. Β., 162 

Βοΐαυδεγί, Εά., 120, κε, 123. 195, κ, 255, 9, 
370,9 

Φος, Μ., 429, κε, 556, αν τν 557, ο, 572, 
572, ο, 611, « 

Φομε[οΙά, Κ., 50, 88 συν. σηµ. σελ. 87, 
921, 105,9 

ΦομίηΚε!, Α. Ὦ., 408, » 

ΦεΒἱομε!, Ετ., 669, ν, 742 

ΒομΙοί[, Η., 77 

Φοβιίκκος, Ε. ΝΝ., 678, ι 

ΦοΝΙὂΓῦ, Β., 385,9 

Φομπιίάι, Εά., 25, 561, ς. 

Βοληγίάι, Η., 646, ι 

Βομῶπο, Ε., 160, ι, 397, 306 

Φομοροπµαμος, Α., 744 

Φεταάςς, Η., 19, «» 21, 22, 23, 24, 25, 
21, 28, 29, 30, 33, 33, η, 34, ο, 35, 36, 
ον ον 38, 39, 39, κ, 362, 382, η, 454, ον 
451, αν 530, 

Βομγοίρος, ΤΗ., 333, ε 

Φο]νισ]]ναγάι, ΝΡ., Η., 12. εν, 28, 29, 30, 33, 
ο, 38, 39, αν 40, 384, ο, 451,1 
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ΦοΜιΗΙ, Ῥ. Η., 160, 

Φολη]ϊ, Ψγ., 697, 697, ο, 698, , 

Φολα]7, Β., 677, ς 

Φομννοίιτος, Β., 459, 640, ι 

Βογαπίοη, Ε., 145, α, 357, ιο, 359, 1ο, 431, ν 

Βοππρος, Ο., 194, ο, 193,9, 198, 337, ι, 465, 
64ο 

Φογ]ίο, 568., 162, 162, », 163 

δουτο, (., 123, 9 

ΦΙκας, ΤΗ. Τ., 215, 1, 605 ο 

.λοας, ΤΠ. Τ.., 1Γ., 362, 477, ι 

5ίπιοι, Εγ., 385,9 

Αίπιροοη, Ε. Μ., 18,ς 

Σϊνος, Στόφ., 54, 59 

Φπηι, Α.. Η., 310, μ, 460, κ, 461. ι, 557, 
1ου 566, ο, 584, κ, 613, ν 

Βοΐου, 1». Υ., 644,9 

Σοφιανόπουλος, 'Α0., 86 

Φουτίαι, Ε., 742, 9 

8ρου, 7., 350, 1, 699 

8ροπ, 1. - Ψ/λείος, «., 398, «, 405, ο, 407, 
408, 409, 410, 475, ι, 477 συν. σηµ. 
σελ. 475 

Ἀργίηᾳες, Α., 529, 4, 530, 

Βργίησετ, Α. - Μἰομασϊϊς, Α., 557, 1ο 

ΒιαοΚοῖδογᾳ, Ο. Μ., 265, α, 352,1, 351, 

Στάης, Β., 356, , 

Σταμάτης, Εὺ., 146, α 

5ίαΗΚ, Ε., 413 

Σταυρόπουλλος, Φ., 385, 

Βιενεῃς, Ο. ΡΝ., 8, 97, ς, 110, κ, 123, 126, 
6, 130, 9, 131, 213, ο, 214, ο, 299, 319, 
5, 320, 320, η, 322, 322, ι, 323, 323, 
αν ον 327, 329, 331, 332, 338, 339, 349, 
αν 357, ο, 359, κι, 367, 369, 369, α, 174, 
3Τ4, κ, 375, κ, 381, 382, 388, 389, 402, 
αν 403, 1, 411ς αμ, 425, 425, ο, 436, 437, 
αν 443, ϱ, 454, κ, 465, ο, 469, 471, τιν, 
556, ο, 596, 597, 605, α, 646, κ, 649, 
649, κ, 652, 652, ι, 653, 656, 657 συν. 
σημ. σελ. 656, 664, 664, ,, ο, 665, 666, 
667, ο, 668, 699. 

Βιενοῃς, Ο. ΡΑ. - Ραίοη, 7. Μ., 3, ι, ό, ο, 





Βριν 31, 9, 112, κ, 120, ο, 121,1 ο, 149, 
6, 278, ο, 325, «, 414 συν. σηµ. σελ. 
413, 457, ο, 477, κ, 485, εν 491, ν, 495, 
αν 519, ο, 540, κ, 576, κ, 699, 

Φιή]νοῖ!, Ε.., 100, ι, 129, ., 161, κ, 258, ο, 
660, 660, :, 662, 663 

ΒιουΚας, Η., 193,9 

Ῥιτασίς, 1. Η., 68,1 

ΒιτουΚα, Μ/. Μ., 385,.: 

διμασί, δι, 350, 1, 407 

δίματι, 1. - Εονοῖί, Ν., 120, ο, 167, », 252, 
312, η, 343, 391; 407, ο, 519, 1, 556, 
ανν 566, µν 584, 713 

Φιμάπίοζκα, Εγ., 358, 359 

Φϊκεστοιι, Η. Κ., 238, 

Θνοῦοάᾳ, Κ., 677, 

Σωτηρίου, Γ., 341, », 347, 348, 467, », 
468. 

ΦΥΡοΙ. 1. νοπ, 206, ι, 566, κ, 630, 648, ς 

Συριόπουλος, Κ., 34, κ, 53, κ, κ, 57, ο, 62 


Τοκίος, Μ. Α., 673, αμ, ΤΙ, ΤΙ2, 722, κ, 
729, ο, χάραξις ἐκ διαιρέσεως κύκλου, 
ΤΗ, 112, 713, βλ. καὶ ἀναλογία 

Τβομος, Μ., 143, 4, 359, ιο, 679, ι, 680, 
χε 3, 686, 689, 691, 692, κ, ἀναλογίαι 
ἀριθμητικαί, 686, 687, 688, 689, 690, 
βλ. καὶ ἀναλογία 

ΤΗΙοΓΚΕΗ, Αιβ., 137, 137, ο, 157, 158, 161, 
395, 538, ., 676, ο, 697, 700, 703, 704, 
704, κ, 705, 706, χαράξεις γεωµετρι- 
καί, 700, 701, 702, 703, 704, 705, κρι- 
τική, 704, 705, βλ. καὶ ἀναλογία 

Τλοπηρομ, Ἠ., 13, ο, 177, κ, 231, 321, ι, 
611 

Τλυπι, Ε., 206, 

Τίδοεϊ, ΟΙ., 408, « 

Τορναρίτου - Μαθιοπούλου, Ε. 384, ς 

Τραυλός, Ἰ., 6, ϱ, 31 1, οι 312, η, 340,9, 142, 
357, αι, 368, ο. 369, 369, ε, 468. ο, 612 

Ττανογς, 249, ς 

Ττοῖι, Β., 699, , 

Τρυπάνης, Α.. 596, 597 
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Τερλίτα, Α., 46, 52, ο, 54, 54, 9, 62, 78, 
85, 86, 104, ο, 153, κ, 283, 9, 351, ς 
Τσούντας, Χρ., 113 συν. σημ. σελ. 112, 

118, 4, 212, 1, 359, 10 


Ὁππιαπη, Β. Τ., 408,9 
Όσοπογ, Η., Η1,. 
Ὀκοίωᾳ, 0. 8., 350, κ, 413, 415, 423, 699 


ναἱέτγ, Ρ., 754,1 

ναιοίς, Ε., 265, α, 331,9 

γογηεᾶα, . Μ., 468,» 

γρποία, 4. Β., 161, ε, 162, 162, κ. 163 

γἱποπ, 1». Η. - Αδεὶ, Ε. Μ., 161, « 

γἱοῖοι - Ἰνο - Ώυο, Β., 198, ο, 642, 642. νι, 
671, », 674, 675, «, 676, ι, 678, 129 

νδικοτί, 562, 1, 577 


Ψναάάϊηρίοη, ., 120,1 

Ὑνα]άκιείη, ΟΜ., 556, κ, 557, 2 

Ψψα]ιος, Ο., 5, αν Πν ιν 12,91) 35, 126, 359, 
τον 399, κε, 325, κ, 387, ο, 425, ο, 456, 9 

Ψακμθυση, Ο. Μ., 222 συν. σημ. σελ. 
221 

Ψγαιαίηρος, Ο., 358, 359, 359,» 

Ὑνομπος, Μ., 586 

Ψψοῖιος, ., 13, ο, 283, 9 

ΨΜεϊοΚοτι, Ο., 34, ο, 93, 

ΨεΙ]δασΗ, Ετ., 6, 6, γ, 31, 3 

Ψψονι]ακο, Η. Ὦ., 424, : 

Ν/εῖες, Ο., 341, 341,1, 342, 468, ο, 47δι 

ψ/πίιο, ΥΝ., 419, ς 

Ψψίοραπά, ΤΗ., 5, ο, 12, 12, ο, 13, 13, αν 
15, 19, κι 16,1, 11, 18, 19,9, ο 29 
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24, 24, κ, 26, 26, α, 21, 27, κ, ον ον 28, 
36,α, 95, κω, 11209, 180, 2, 248, κ, 265,1, 
266, 278, μι 

ἨΜίοραπά, ΤΙ. - Φομταάος, Η., 208, ο, 265, 
ον 42θ,ς 

ψ/Παπιονῖίχ, Ψ. νο, 4, 1 

Ν/δοτα, ΝΝ., 13 

ΝΨ/οκοπ, ὉΙ., 92, 9 

Ψ/ηβοίπι, Α., 112, 1, 272, ιν 293, ο 

νηκίης, Ε.. Τ.., 161 

ΝνηΚίης, ΝΝ., 589. 

ἨνήΠοπισοη, Ετ., 554,9 

Ψήπίος, Ἐτ., 383, 384, 1, 509 

Ψγοϊίος - Βμ]σου, Ἱ»., 147, ι 

ΨγοΙΗ, Ο., 730, 730, ο, ο, 731, 732, 133, 
χαράξεις μὲ βάσιν τὸ ἐξάγραμμον, 
740, Τ31, 732. κριτική, 732, 133, βλ. 
καὶ ἀναλογία 

ν/δΙΠία, Η., 669, 

Ψοϊίοτς, Ρ., 530, . 

Ἠνοσά, 1. Τ., 361 

Ψ/γεάο, Ν., 106, ο, 110, 


Ζαπεαπί - Μοπίμοτο, Ρ., 222 συν. σημ. 
σελ. 221 

Ζαϊσίπε, Α., 671, ο, 673 

Ζ]Ιο, Ε. νοη, 413, 1. νι 

Ζή1ος, Ε., 53, α, 55, 60, 62, 104, ο, 126, 
129, 129, ι, 135, κ, ο, 219, 220, 231, 
352 συν. σημ. σελ. 351, 359, ιο, 391, 
516, 1, 525,1 

ΖᾳομἱοιποοἈτπαπη, ΝΝ., 48, 50, 85 

Ζὔσμπες, Ἠ., 33, κ, 38, 74, 480, 491, 494,1 
405, 553 


ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΩΝ 


ἄβαξ κιονοκράνων: κιόνων περιστυλίου, 
138, 171, 173, 182, 185, 187, 190, 191, 
192, 193, 193, ε, 194, 195, 204, 204. 
1 205, 216, 219, 220, 221, 231, 611, 


645, 725, 721, 122, 730, 746, 747, 
προνάου, 302, ὀπισθονάου, 433, 435. 
ἄγαλμα λατρευτικὸν ᾿Αθηνᾶς εἰς Ἐρό- 
χθειον, 32, 33, 420, βλ. καὶ ξόανον 
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ἄγαλμα χρυσελεφάντινον ᾿Αθηνᾶς εἰς τὸν 
Παρθενῶνα, 88, 93, 100, 291, 149, 
354, 356, 357, 358, 361, 167, 368, 369, 
370, 371, 373, 374, 376, 371, 380, 
382, 383, 384, 386, 387, 348, 389, 398, 
399, 400, 401, 402, 413, 415, 422, 
423, 424, 434, κα, 435, |, 471, κ, 509, 
637, 744, ἀντίγραφον Βαρβακείου, 
374, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 
ἀντίγραφον Τόπουπιαηι, 374, 380, 381. 
382, 382, ᾳ, 384, βάθρον, 369, 370, 
375, 376, 377, 378, 379, 381, 382, 383, 
386, 387, 388, 389, 401, 402, καθιέ- 
ρωσις, 388, 424, », μεταφορὰ εἰς Κων- 
σταντινούπολιν, 402, ι, ὕψος, 380, 
381, 382, ο, χρυσὸς περιαιρετός, 386, 
399, 400, 424, 424, 

ἄγαλμα: ᾽Αθηνᾶς Προμάχου, 656, Γῆς, 
402, 1, 667, 668, Διὸς Ὀλυμπίας, 92, 

100, 354, 371, 387, 388, 391, 105, 

399, 425,1, 

ἀγάλματα ἐναέτιο, Ἑκατομπέδου, 19, 21, 
22, ἐναέτια κτινείου. Παρθενῶνος, 
526, 521, 528, 529, 530, 532, 542, 580, 
584, 588, 639, 648, ζωγράφισις, 588, 
στήριξις, 529, 530, χρύσωσις, 588, 
ὄφος γλυπτικόν, 639 

ἀγάλματα (ἀνδριάντες) ἀναθηματικὰ βα- 
θµίδων Παρθενῶνος, 649, 651, 653, 
654, 655, 666, 668 

ἀγγεῖα: φοιδιακοῦ ρυθμοῦ, 253, φυλασ- 
σόµενα εἰς τὸν κυρίως Παρθενῶνα, 
423,9 

ἀγκῶνος, 80, 62, 84, 108, ς, 110, 153, 249, 


635 
᾿Αγορὰ ᾿Αθηνῶν, 215, 245, 362, 364 
ἀγωγή, 742 
αφῑοσιίο, 129, 129, ιο, 136, 160, 218, ς, βλ. 
καὶ ἔντασις 


ἀεροστάθμη, 130, 135 

ἀετός, 512, 513, 4, ἀετὸς δίδυμος, 620, ι 

ἀετώματα: ἀρχαίου ναοῦ ᾿Αθηνᾶς, Ι8, 
21, 25, 27, 28, 29, 30, 32, ἱκτινείου, 
Παρθενῶνος, 1, 87, 94, 135, «, 137, 





211, 218, 232, 234, 248, 249, 257, 341, 
341, 418, 459, 512, 512, ι, 513, 515, 
516, 518, 518, «, 519, 523, 524, 526, 
528, 529, 530, 532, 533, 534, α, 536, 
536, ., 537, 540, 540, ο, 541, 545, 546, 
547, 548, 549, 551, 554, 555, 558, 561, 
562, 567, 571, 574, 580, 581, 584, 
585, 587, 588, 589, 596, 600, 601, 620, 
αν 621, 632, 642, 648, 656, 720, 729, 
747, 748, 150, 751, 752, ἀέτωμα ἄνα- 
τολικὀν 513, 55, 516, 516, ι, 518, 
518,8, 520, 526,9, 530, 531, 580, 584, 
585, 586, 589, », 591, 6190, 615, ἀνα- 
παράστασις Βετβοτ, 584, Βογογ, 584, 
585, 586, Οπτρεπίετ, 584, 585, Ηατ- 
τίσοη, 584, 586, καταστροφή, 403, ι, 
σύλησις, 584, ἀέτωμα δυτικόν, 515, 
516, 516, ϱ, 518, 518, ᾳ, 520, 524, 530, 
531, 532, 546, 547, 580, 582, 585, 586, 
589, », 587, 588, 589, 591, 610, 615, 
ἀναπαράστασις ΒΓοπιππογ, 584, 587, 
Ἵδρροσοη, 584, καταβίβασις γλυπτῶν 
ὑπὸ τοῦ Μοροζίνη, 587, ἀποτυπώσεις 
ἀετωμάτων (Α. καὶ Δ.) ὑπὸ ΟαΤΤ6Υ, 
584, ὑπὸ διματί καὶ Ἐθνοιι, 584, βά- 
σις, 512, 513, 515, γεῖσον καταέτιον, 
513, 513, νι 518, «, 519, 520. 545, 545, 
αν 56, 541, 547, κ, 548, 549, 550, 600, 
601, 629, 632, γεῖσον ὁριζόντιον, 512, 
515, 516, 518, 523, 525, 526, 526, ι, 
527, 528, 545, 546, 549, 580, 584, 587, 
601, 610, 612, ἔντασις, 540, κατα- 
στροφἡ ἐκ τῆς ἐκρήδεως Μοροζίνη, 
542, κλίσις, 518, 534, κ, 561, 562, 
τύµπανον, 219, 512, 513, 515, 518, 
519, 520, 523, 529, 530, 532, 534, 5490, 
541, 542, 545, 574, 580, 589, χρωµα- 
τισµός, 642 

Αἴγυπτος, 259 συν. σημ. σελ. 258 

ἀκινάκης Μαρδονίου φυλασσόμενος εἰς 
τὸν κυρίως Παρθ. 423, κα 

ἀκροκέραμοι: ἀρχαιοτ. Παρθ. 15, 27, ἵκτι- 
νείου Παρθ. 554, 576, 577, 611, 6ἱ5, 
621, 629, ἀριθμός, 630, ρυθμικῶς τε- 





ττά 


ταγμένοι, 739, 747, χρωματισμός, 576, 
βλ. καὶ κόραµοι 

ἀκρωτήρια: ἀρχαίου ναοῦ ᾿Αθηνᾶς, 15, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 38, 40, ἰκτινείου. 
Παρθενῶνος, 2471, 513, 513, κα, 558, 
558, κ, 539, 561, 562, 563, 565, 566, 
568, 569, 570, 571, 572, 574, 575, 576, 
577, 571, κι, 579, 580, 602, 611, 611, 1, 
621, ο, 648, ἀκρωτήριον Α, 567, 569, 
570, 574, 575, 576, 580, ἀναπαράστα- 
σις Οτοροηβίοσοος, 568, 569, ἄναπα- 
ράστασις Ῥγαφομηίκος, 567, 568, ᾱ- 
κρωτήριον Β, 567, 568, 569, 570, 571, 
572, 573, 575, 576, 580, ἀναπαράστα- 
σις Οποροηβίεσσος, 570, 571, ἂναπα- 
ράστασις Ῥταρομηίκες, 568, 569, ᾱ- 
κρωτήριον γωνιαῖον, 561, 563, 565, 
566, ι, 572, 574, ἀναπαράστασις Οτο- 
Ῥεηβίεφκογ, 573, 574, Κτίφοιεη, 572, 
κατάταξις τυπολογική, 577, χρονο- 
λογική, 577, διαφορὰ τεχνοτροπίας 
Α καὶ Β, 576, ὕψος 574, χρωματισμός, 
556, 558 

ἀκρωτήρια ἀρχαίων ἑλληνικῶν ναῶν 6ου 
αἰ., ὡς δίσκοι πήλινοι, 559, 6ου καὶ 
δου π.Χ. αἲ. ὡς πήλιναι ἢ µαρμάριναι 
µορφαί, 559, ὡς κοσμήματα φυτικά, 
560, ὡς πάνθηρες ἀρχαίου ναοῦ ᾿Αθη- 
νᾶς, 25, 29, 36, ὡς τέθριππα, 560 

ἀκρωτήριον: Απολλωνίας, 579, ναοῦ ᾽Α- 
φαίας, 560, 568, 574, 571, 578, Βιστο- 
νίδος, 579, Ἐρεχθείου, 576, Ἡραίου 
ἛἈργους, 560, 568, 580, Καυλωνίας, 
578, 579, πήλινον Ὀλυμπίας (ἔργα- 
στηρίου Φειδίου), 556,., 561, ναοῦ 
Ποσειδῶνος Σουνίου, 560, 578, 579, 
ναοῦ ᾿Αλέας ᾽Αθηνᾶς Τεγέας, 560, 
568, 579 

ἅμαξαι τετράτροχοι οἰκοδομίας Παρθ., 
9, 95, 

ἁμαξοπηγοί, 96 

ἀμβασμός, 112 συν. σημ. σελ. 111 

ἀμείβοντες στέγης, 398. 

ἀμφίγομφοι, 292, 520,4 


Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ 


ἀμφορεῖς Παναθηναϊκοί, 371, 384 

ἀναβαθμοί: πὠρινοι ἀρχαιοτ. Παρθ. 76, 
71, 87, 109, 111, κ, µαρμάρινοι: κι- 
μωνείου Παρθ., 637, ἱκτινείου Παρθ., 
52, ο, 77, 87, 106, 107,1, 109, 11, 112, 
αν ον 114, 116, 117, 118, 118. ο, 119, 
129, 120, κ, 121, 123, 124, 127, αν 137, 
145, κ, 261, 262, 263, 264, 538, 539, 
632, 633, 631, 644, 649, 659, 662, 
καμπυλότης, 539, κλίσις, 264 

ἀναβασμοί, 12, κ, 113, 9 

ἀνάγλωφον ἱερᾶς ἑλαίας, 5, ο, 23, α, 26 

ἀναγωγεύς, 673, 722, 723, βλ. καὶ διαβή- 
της ἀναγωγικὸς. 

ἀναθήματα: κινητὰ ἐπὶ τοῦ βάθρου τοῦ 
ἀγάλματος, 382, ἐπὶ τῆς κρηπῖδος 
τοῦ ἰκτινείου Παρθ., 112, 113, 649, 
651, 653, 654, 655, 666, 668, εἲς τὸν 
κυρίως ναόν, 318, 319, 320, 320, », 
399, 403, 403, ., 404, εἰς τὴν Βραυρω- 
νίαν "Αρτεμιν, 403 

ἀναθύρωσις, 115, 116, 116, κ, 118, ο, 142, 
203, 203, ι, 220, 237, 256, 264, 271, 
280, 281, 320, 322, 363, 449, 456, 473, 
480, 523, 532 

ἀνάλημμα µυκηναϊκόν, 42, 43, 44, 45, 
46, 62, 632, 633, 656 

ἀναλογίαι Παρθενῶνος, 103, ο, 104, 105, 
ε, 346, 642, 642, ι, 669, 670, 675, 678, 
679, 680, 68Ι, 682, 686, 700, 135, 
ἀριθμητικαί, 678, 679, 680, 681, 682, 
683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 
690, 691, 692, 693, 694, 695, 733, ἀρ- 
µονικαί, 754, γεωμετρικαί, 669, 670, 
671, 676, µουσικαί, 146 

ἀνάλυσις αἰσθητικὴ Παρθενῶνος, 736 ἐξ. 

ἄνδηρον: ἀρχαιοτ. Παρθ.27, 28, ἱκτινείου 
Παρθ. 632, 633, 636, 637, 638, 639, 
651, 652, 653, 658, 660, 662, 663, 663, 
1» 664, 690 

ἀνδριάντες ἀναθηματικοί, βλ. ἀγάλματα 
ἀναθηματικὰ 

ἀνθέμια: ἀκροκεράμων Παρθ., 621, ἀκρω- 
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τηρίων, 558, Ἰωνιαίου γείσου, 252, 
253, 253, ο, καλυπτήρων κεράµων 
604, κανόνος ἐπιστυλίου, 211, 211, 5, 
645, 646, σίµης, 556, 357, 557, ο, 646, 
648, φατνωµάτων, 493, ᾳ, 494, 494, ι, 
495, «δένδρον ἀνθεμίων», 577, 571, ο 

ἀνθέμια: ἀρχαϊκά, 621,1, κλασσικά, 62],ι 

ἀντίθηµα: ἔξωτερ. ἐπιστυλίου, 202, 202, 
1» 205, 206, 215, 215, ο, ο, 216, 211, 
445, ἐπιστυλίων ὅσωτ. θριγκοῦ, 203, 
235, 236, 231, 238, 253, 446, 453, 
454, 454, κ, 456, 461, 462, 471, », 497, 
499, θράνου, 462, ὀρθοστατῶν, 268, 
270, 270, ι, 271, 272, 523, 532, ἔγκαρ- 
σίου τοίχου, 289, 290, 292, ἔξωτερι- 
κῶν τοίχων, 327, 516, 532, τυµπάνου 
Δ. ἀετώματος, 589 

ἄξων: κιόνων, 137, 170, 172, 174, κιονο- 
κράνων, 172, 173, συμμετρίας ναοῦ, 
692. 

ὄπεργος μανδύας (ἄπεργον): βαθμίδων 
ἀρχαιοτ. Παρῦ., 66, κιόνων, 75, 89, 81, 
83, 84, στρώσεως 7 στερεοβάτου, 60, 
κιόνων Ικτινείου Παρθ., 153, 153,9 

ἀποκοπὴ ἐσωτερικῆς γωνίας στυλοβά- 
του, 143,9 

ἀποκλίσεις ἐκ τῆς ὁριζοντίας Ἡ κατακο- 
ρύφου εἰς τὴν Παρθ., 748, 753 

ἀπολογισμοὶ ἐτήσιοι ἐπιστατῶν Παρθ., 
602 

ἀπόψεις (ἀναπαραστάσεις) ᾿Ακροπόλεως, 
38, 123, κ, 396, 397 

ἀριθμοί; µέσοι, 670, δυνάµει σύμμετροι, 
716, 716, 

Αρκαδία, 151, 

ἁρμονία: ἀναλογιῶν Παρθ., 754, καθ ὄψος 
μερῶν τοῦ ναοῦ, 740, 743 

ἁρμονία ἐκ διαφεῥόντων, 671, 739, Ἴ39,ι 

ἀσπίς: λατρευτικοῦ ἀγάλματος ᾿Αθηνᾶς, 
374, 385, 385, 9, ὀρειχαλκίνη Ὅλυμ- 
πίας, 621, Βιταπεῖοτά Ῥρετ. Μου- 
σείου, 385, ο 

ἀσπίδες: χαλκαῖ ἐπιστυλίου, ἱκτινείου 
Παρθ. 211, 212, 213, 213,1, 214, 215, 


649, 658, 659, χρυσαῖ ἐπιστυλίου ναοῦ. 
᾽Απόλλωνος Δελφῶν, 215, χρυσαῖ- 
ἐπιστυλίου ναοῦ Διὸς Ὀλυμπίας, 
215 

"Άσσος, 161 

ἀστράγαλος: ἀργὸς κυµατίου κατωφλίων 
κιγκλίδων, 323,γλοπτὸςἐπικράνου πα- 
ραστάδος προνάου, 316, 318, τριγλύ- 
φων, 225, 225, κ, 231, 231, α, 232, 485, 
629, 646, πλαισίων φατνωµάτων, 485, 
485, ῳ, 486, 490, 491, 648, ὀροφῆς 
ναοῦ ᾿Αλέας ᾿Αθηνᾶς Τεγέας, 485, κα, 
Β. προστάσεως Ἐρεχθείου 485, ᾳ, 491, 
Προπυλαίων, 485. 

Ατλαντίς, 648, ο 

αιοιοτί(ας, 199 

αὐλὴ δυτική, 655, 656, 657, 658, 659, 
662, 663, 663, ι, 664, », 665, 668 

ἀψὶς ἱεροῦ χριστιανικῆς ἐκκλησίας εἰς 
τὸν Παρθ., 327, 375,9 


βαθμίδες: πώριναι ἀρχαιοτ. Παρθ., 68, 
86, 87, 637, βραχότµητοι ἰκτινείου 
Παρθ., 651, 652, 654, 660, 663, 663,1, 
664, 665, 666, 688, πρόσθετοι πώριναι, 
652, 663, 663, ι, 665, 666, 668, µαρ- 
µάριναι, 64, 69, 109, 125, 617, 638, 
660, 663, 743, 743, ι, σηκοῦ, ΤΙ, 141, 
638, βοηθητικαὶ Χριστιανῶν, 466 

βαθμὶς λίθου Καρᾶ: ἀρχαιοτ. Παρθ., 69, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, Θησείου, 73, » 

βάθρον χρυσελεφαντίνου ἀγάλματος ἸΑ- 
θηνᾶς, 369, 370, 375, 376. 377, 378, 
379, 381, 382, 383, 386, 387, 388, 389, 
401, 402, 471, ., ἀνανέωσις, 388, 389, 
402, διαστάσεις, 381, 382, ζωφόρος, 
381, 382, 382, ι, 386, 403, ὄψος, 359, 
381, 382, 382, 4, 4, χρονολογία, 403 

βάθρον ἀκρωτηρίου, 247, 513, 513, ς, 
558, κ, 561, 562, 563, 566, 568, 602, 
«611, 611, , 

βαθύνσεις κιβωτιόσχημοι (μὲ χαραγάς): 
στερεοβάτου Παρθ., 55, 57, 59, 60, 
στερεοβάτου ναοῦ Ἐγέστης, 59,. 
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βάσεις ἀγαλμάτων β΄ ἀναβαθμοῦ Παρθε- 
νῶνος, 654 

βασιλικαὶ παλαιοχριστιανικαί, 395, Βη- 
θλεέμ, 161, ᾳ, Δαφνουσίων, Λοκρίδος, 
161, α, Ῥοτία Μαμείοτο, 253, ς 

βασιλική (ναὸς "Ηρας 1 Ποσειδωνίας), 
βλ. ναὸς, 

βάσις κυµατιοφόρος: τοίχου ἀρχαιοτ. 
ΠΠαρθ., 73, 74, 85, 87, τοίχου Θησείου, 
Τὰ,α, βλ. καὶ τοιχοβάτης 

βασμός, 11211 

βατήρ, 405, 405,1. 

βαφεῖς, 96 

βέλος καμπύλης: κρηπῖδος, 124, 135, καμ- 
πύλης σηκοῦ, 264 

Ἠῆμα ἱερὸν ἐκκλησίας εἰς τὸν Παρθ., 341 

Ἠοιωτία, 386, 512,9 

Βουλευτήριον "Ολυμπίας, 248, ι 

Ἠουλὴ ᾿Αρείου Πάγου, 2ἱ5 

βωμοὶ Ἐρεχθείου, 9 (ἤρωος Βούτου, 
Διὸς Ὑπάτου, 'Ἡφαίστου, Ποσειδῶ- 
νος) 

βωμὸς ᾿Αθηνᾶς: πρὸς Α. τοῦ Ἑκατομπό- 
δου, 23, 8, µέγας ᾿Αθηνᾶς, 664, 





γάνωσις, 644, ι 

γεῖσον: ἀγελαῖον, 199, 207, 207, κα, 208, 1, 
218, 219, 229, 341, 232, 231, 238, 
241, 245, 245, ο, 247, 248, 249, 249, 
ο, 252, 253, 257, 366, 642, 644, 647, 
689, γωνιαῖον 245, 246, 247, 248, 250, 
253, ϱ, 513, 515, καταέτιον Ἑκατομ- 
πέδου, 15, 1, 19, 248, «ν, καταέ- 
τιον ἰκτινείου Παρθ., 191, 247, 513, 
αν 518, 519, 520, 530, 536, 536, », 
537, 540, 540, κ, αν αν 531, 542, 545, 
545,1, 546, 547, 541, κ, 548, 549, 550, 
580, 600, 601, 629, 632, ὁριζόντιον, 
196, 256, 512, 515, 516, 518, 523, 525 
526, κ, 527, 528, 529, 530, 530, κ, 532, 
533, 535, 536, 540, 545, 546, 549, 580, 
584, 601, 610, 612, 683, 683, κ, 687, 
694, 726, 727, 729 

γεισοσῖμαι Μιλήτου, 556,1 


Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ 


Ἠλυπτά: ἐναέτια ἀρχαίου ναοῦ ᾿Αθηνᾶς 
26, 29, 33, ἐναέτια ἱκτινείου Παρθ., 
88, 197, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 
586, 587, 588, ζωφόρου Παναθηναίων, 
96, 456, 458, 459, 460, 461 

Ὑλύπται ἐναετίων ἀγαλμάτων ἰκτινείου 
Παρθ., 588, ζωφόρου Παναθηναίων, 
457, 451,ι 

Ὑόμφωσις: γωνιαίων βάθρων ἀκρωτηρίων, 
562, ι, Ὑνησίων ἡγεμόνων καλυπτή- 
ρῶν, 610, σιμῶν, 549, φατνωματικῶν. 
πλακῶν, 485 

Ὑοργόνειον: θύρας προνάου ἱκτινείου 
Παρθ., 334, 334, α, θύρας ναοῦ ᾿Αθη- 
νᾶς Συρακουσῶν, 337, θύρας ναοῦ 
᾿Ασκληπιοῦ ἐν ᾿Ἐπιδαύρῳ, 334, 9 

γραμμαὶ καμπύλαι καὶ κυρταὶ ἐν κατα- 
κορύφῳ ἐπιπέδῳ Παρθενῶνος, 748, 
ὁριζόντιαι, 738, 739, ἐναλλαγὴ ὁρι- 
ζοντίων καὶ καθέτων, 739, ἐξαρτώμε- 
ναὶ ἐκ τοῦ χρυσοῦ ἀριθμοῦ, 723 

γραμμὴ ὁδηγὸς (1«Ἠτο) καμπύλης κρη- 
πῖδος, 126 

Γρανικὸς ποτ., 212, νίκη Μ. ᾽Αλεξάν- 
δρου παρὰ τὸν Γρανικόν, 212 

Ἰραφικότης λανθάνουσα ἀρχαίων ναῶν, 
5543 

Γυμνάσιον Πτολεμαίου, 369, 

γωνίαι ὁπτικαὶ πολικῆς θεωρίας Δοξιά- 
δη, 714, κ, ΤΙ5 


οοπιραταϊίο, 670 
ουσία οὔΙοηφα, 359 
ονιπᾶ: τεσία, 548, ι, 556, κ, Γονοιφα, 548, 


δακτύλιος ὑποτραχηλίου κιονοκράνου 
προνάου, 303 

δάπεδον: ὀπισθονάου, 354, 431, 432, 464, 
κυρίως Παρθ., 404, 408, 432, κ, κυ- 
ρίως ναοῦ, 339, 354, 383, 432, κ, προ- 
νάου, 354, διαµόρφωσις δαπέδου, 354 

δεκάγωνον, 675, 735 

Δελφοί, 513, 
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Δῆλος, 259, συν. σηµ. σελ. 258, 399, », 
512, 8, 547, |, 647, 648, Δωδεκάθεον, 
265,3 

διαβήτης ἀναγωγικός, 673, 722, 723, βλ. 
καὶ ἀναγωγεὺς 

διάζωµα, 222, 222, κ, 235, 256 

διαίρεσις τριµερὴς τοῦ ὕψους τοῦ ϱρυ- 
θμοῦ, 739, 740, 743, 744, Ἰ46 

διακόσµησις γλυπτή: ἀετωμάτων ἀρχαιοτ. 
Παρῦ., 18, 26, 29, 33, ἀετωμάτων ἵκτι- 
νείου Παρθ., 88, 197, 515, 518, 580, 
580, «, 381, 582, 583, 584, 585, 586, 
587, 588, 632, ζωφόρου, 96, 456, 458, 
459, 460, 461, γραπτή: ἐπαετίδος ἀρ- 
χαΐου ναοῦ ᾿Αθηνᾶς, Ι9, 25 συν. σημ. 
σελ. 24, παρατίδων ἀρχαίου ναοῦ ᾿Α- 
θηνᾶς, 25 συν. σηµ. σελ. 24, 27, ἅβα- 
κος κιονοκράνου Ἰκτινείου Παρθ., 
194, 195, γείσου ἰκτινείου Παρθ. 249, 
250, 252, ἐπιστυλίου, 210, 211, ἐχί- 
νου. 194, 195, θράνου πτεροῦ, 464 

διάµετρος: κιόνων περιστυλίου, 101, 146, 
148, ἄνω, 156, 157, 163, 164, 166, 171, 
174, 193, κάτω, 146, 148, 156, 162, 
169, 164, 165, 166, 167, 171, 174, 194, 
196, 231, 299, 344, 166, 367, 429, 437, 
726, 726, κ, 730, κιόνων προνάου, 
433,1, κιόνων ὀπισθονάου, ἄνω, 433, 
κάτω, 431, 433, 433, ι, 436, 537, δια- 
φορὰ διαµέτρων κιόνων προστάσεων, 
436 

διαξύσµατα, 175, 175, 

διαστάσεις ἀρχαιοτ. ναοῦ, 632, 633, νεω- 
τέρου, 632, 633, σύγκρισις, 632, 633 

Διδυμεῖον Μιλήτου, 129, 151,4 

διορθώσεις ὁπτικαὶ Παρθ., 748, 749, 750, 
751, 752 

δίφροι φυλασσόμενοι εἰς τὸν κυρίως 
Παρθ., 423, κ, 424,9, ἀργυρόπους Ξέρ- 
ξου, 424, 424, α, ὀκλαδίας, 23, στρογ- 
Ὑυλόπους, 424, 

δοκίδες ξυλίνου σκελετοῦ στέγης, 599 

δυκοθῆκαι, 589, 589, ᾳ, 591, 596 





δοκοί: ὁριζοντία φέρουσα ἐπιστυλίου, 
202, 205, 206, 207, ὀροφῆς ἑγκάρσιαι, 
505, 508, 591, 599, ὀροφῆς κατὰ µῆκος 
191, 231, 255, 255, , 256, 286, 461, 
462, 465, 477, 477, «, 493, 497, 499, 
501, 503, 504, 505, 527, 528, 530, 
589, 590, 591, 596, 597, 597, |, α, 598, 
399, ἐνδιάμεσοι µικρότεραι, 599, 
κορυφαία, 591, 596, ὀροφῆς ὀπισθοδό- 
µου, 510, 511, ὀροφῆς ὀπισθονάου, 
504, 505, ὁροφῆς στενῶν πλευρῶν, 
504, διάταξις, 591, ὀροφῆς 'Ἡφαι- 
στείου, 499, 

δόµοι: στερεοβάτου ᾿Εκατομπέδου, 52, 
53, 63, 64, θεµελίου ἰκτινείου Παρθε- 
νῶνος, 105 

δόρωσις, 599, 599, 

ὀρύφακτοι, 320, 

δυναμισμὸς Παρθενῶνος, 753 


ἔβενος, 96 

ἔγκαυσις, 646, 

ἐγκαυστής, 646, ι 

ἐγκιβωτισμὸς Εύλινος παραστάδος: ἵκει- 
νείου Παρθ., 314, 315, ναοῦ ᾿Αθηνᾶς 
Μιλήτου, 314, Ἡραίου Ὀλυμπίας, 
314, τεμένους Μολοφόρου, 314, Στο- 
ἃς ᾽Αναθημάτων ἱεροῦ Σαμοθράκης, 
314 

Ἑκατόμπεδον (ἀρχαῖος ναὸς ᾿Αθηνᾶς), 
2, 5, 5,1, ον 6, Βν 9, 10, 11, 18, 19, 22 
23, 23, φ, 0, 24, 26, 21, 31, 33, 34, 35, 
37, 40, 45, 46, 50, 62, 64, 75, 76, 77, 
37, 91, 93, κ, 99, 100, ΠΠ, , 214, 248, 
ο, 350, 1, 413, 414, 415, 416, 419, 421, 
422, 424, 443, 443, φ, 454, ο, 47], 9, 
620, ϱ, ζημίαι ἐκ πυρκαῖᾶς, 420, κίο- 
νες, 420, σηκός, 413, 420, 454, τοῖχοι, 
420 

ἑκατόμπεδος νεώς (χῶρος 2 ἰκτινείου 
Παρθενῶνος), 75, 349, «, ο, 350, 350, 
αν 403, 404, 413, 422, 443, 684, 688, 
698, 609 

ἐκκλησία Θεοτόκου εἰς τὸν Παρθενῶνα, 
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288, ι, 299, 342, 348, 368, 396, 424, 
468, 468, », ἀναπαράστασις, 342, 468, 
αν 585, ἀφιέρωσις 342, 348, τοιχογρα- 
φίαι, 424 

ἑλαία ἱερὰ ᾿Αθηνᾶς, 5, 5, », 8ν 10, 3711, 
πάγκυφος, 10, 588 

ἐμβάτης (πιοάμίας κατὰ Βιτρούβιον), 
696, κατὰ Ἠαπιδίάρε, ΤΙ7 

ἐμβατοπούς(Μοά]ικ[αςς κατὰ Εἰοπιαπη), 
697, 698 

ἐμπόλια: κιόνων περιστ. ἱκτινείου Παρθ. 
151, 151, ὡς, 154: 156,ι, 341, κιόνων 
προστάσεων, 298, 299, 307, 433, κιό- 
νων ἔσωτ. κιονοστοιχιῶν, 356, 363, 
σφήνωσις ἐμπ., 151, ο, κιόνων Ἔρε- 
χθείου, 151, α, (κιόνων ναοῦ Ποσει- 
δῶνος Σουνίου, 15ἱ, « 

"Εννεάστυλος Ποσειδωνίας, βλ. ναός, 

ἑνότης ἐν τῇ ποικιλίᾳ, 704 

ἐνσυναίσθησις (Εἰπ[ήμ]υπα), 197, 198, 
198, κ, 744 

Έντασις (α4]εοίίο): 137, 159, 160, 169, 
ο, 179, 196, καταετίων γείσων, 536, 
540, ὀἐπιστυλίου, 753, θριγκοῦ 536, 
537, κιόνων, περιστυλίου, 161, 161, 
ο 162, 163, 165, 745, 146, 150, κιό- 
νων προστάσεων, 301, 437, 438, κρη- 
πῖδος, 121, 123, 125, 128, 129, 131, 
135, 136, 137, 198, 140, 536, 536, :, 
537, 538, κρηπῖδος σηκοῦ, 264, 272, 
338, παραστάδων ὀπισθονάου, 439, 
στυλοβάτου, 533, 753, τοιχοβάτου ση- 
κοῦ, 144, ἐπίλρασις ἐντάσεως εἲς τὰς 
κιονοστοιχίας, 196, γεωμετρικἡ κατα- 
σκενή, 165,1, μετρήσεις, 162, 163, 
165, 166, ὀρθὸν µέτρον ἐντάσεως κί- 
ονος, Ί46 

ἔντασις: κρηπῖδος σηκοῦ ναοῦ Ποσειδῶ- 
νος Ποσειδωνίας, 264, ο, κρηπῖδος 
Ν. Στοᾶς ἀγορᾶς Κορίνθου, 134, 

ἐξάγραμμον (σφραγὶς Σολομῶντος), 675, 
730, 731, 732, 135, ἐφαρμογή, 730, 
730, α, 731, συμβολισμός, 730, ον 

ἐξάγωνον, 675 
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Ἐξαρμα, βλ. ἄπεργος μανδύας 

ἐξηγηταί, 114 

ἐπαετίδες: ἀρχαίου ναοῦ ᾿Αθηνᾶς, 24, 27, 
28, ἱκτινείου Παρθ., 513, 610, 632, 
683, κ, βλ. καὶ σῖμα 

ἐπιγραφαί: Ἑκατομπέδου, 5, 5, ο, 11, 18, 
24, 33, ο, 420, 421, 422, ἐπιστυλίου 
κτινείου Παρθ., 215, οἰκοδομικαὶ ἰ- 
κτινείου Παρθ., 96, 97, παραδόσεως 
ἱερῶν θησαυρῶν, 415, 415, ο, 416, 416, 
αν 418, 418, 1, 422, 423, αν ιν 424, ον 
443, βυζαντιναί, 195, 195, 9 

Ἐπίδαυρος, 259 συν. σηµ. σελ. 258, 399, 
τν 512, 9, 513, 1, αν 558, 646, κ, 647 

ἐπίκρανου: παραστάδων ἀρχαιοτ. Παρθ. 
16, παραστάδος ὀπισθονάου ἰκτινείου 
Παρθ., 439, 629 

ἐπιμεληταὶ θησαυρῶν προνάου, 319 

ἐπισπαστήρ, 334, 

ἐπίσπαστρον θύρας προνάου, 334, 334, ο, 

ἐπιστύλιον: Ἑκατομπέδου, 15, 16, 17, 19, 
κιόνων περιστυλίου ἱκτινείου Παρθ., 
38, 138, 193, 194, 195, 199, 199, 9, 
202, 203, 204, 204, κ, 205, 206, 207, 
208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 
217, 218, 219, 220, 221, 229, 231, 232, 
233, κ, 235, 231, 242, 253, 256, 257, 
264, 265, 274, 319, 321, «, 343, 345, 
346, 445, 446, 449, 45], 453, 454, 454,ι 
518, 520, 520, ι, 538, 611, 629, 632, 
639, 642, 645, 660, 662, 694, 702, 703, 
725, 746, 747, 748, διαίρεσις τριπλῆ 
κατὰ πλάτος, 199, 203, ἔντασις, 211, 
218, καµπυλότης, 211, 218, 231, 538, 
748, ἓν κατακορύφῳ ἐπιπέδῳ, 219, ἐν 
ὁριζοντίῳ, 219, 220, κλίσις, 216, 211, 
211, κ, 218, ἴχνη χρώματος 195, 195, 
αν ἐπιστύλιον ἔσωτερ. θριγκοῦ, 453, 
454, 456, ἐσωτερικῶν κιόνων, 365, 
66, 367, 368, 369, 394, 596, ἰωνικῶν 
κιόνων κυρίως Παρθ., 408, 510, 501, 
597, κιόνων προστάσεων, 309. 314, 
331, 332, 339, 410, 443, 454, 464, 464,9, 
465 
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ἐπιστύλιον: ναοῦ ᾿Αφαίας, 365, ναοῦ Ἡ- 
ρας Ἡ Ποσειδωνίας, 365 

ἐπιτεγίδες, 589,,, 591, 596, 599, βλ. καὶ 
σφηκίσκος 

ἐπίχωσις: Περσῶν, 46, 50, Τυράννων, 46, 
50 

ἑπτάγωνον, 675 

ἐπωροφία, 589, 589, ι 

Ἐργαστήρια νοτίως τοῦ Παρῦ., 78, 

ἐργαστῖναι, 311, 458 

Ἐρέχθειον, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24, 
31, 32, 40, 64, 66, 72, 71, 91, ο, 106, 
αν δν 120,9, 12100 121, ο, Ἰδιις 
153, ϱ, 179, κ, 191, 278, 279, 283, κ, 
311, 325, 393, ο, 413, 415, 416, 419, 
420, 421, 422, 457, 471, κ, 485, κ, 491, 
512,8, 519, 540, κ, 575, 576, 571, 635, 
646, ι, 647, 699, 699, ο, 7Ι5, ΤΙ6, 
Προ-Ἐρέχθειον, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 
23,8, 26, φ, 420, ἐπιγραφὴ οἰκοδομική, 
118, μ, 153, 325, 325, κ, 699, Βόρειος 
πρόστασις, 491, πρόστασις Κορῶν, 
6, 51, 91, αν 419, 715 

Ἐρεχθεύς, 3, 4, 5, λατρεία Ἐρεχθέως, 3, 
4, 5, 6, ὅ,ς 

Ερεχθηὶς θάλασσα, 5, 6, 10 

ἐσχάρα, 95, 95, γ, 423, 

εὐθυντηρία: πωρίνη ἀρχαιοτ. Παρθ., 11, 
1 16, µαρμαρίνη ἱκτινείου Παρθ., 
106, 106, ο» τν αν 107, αν αν 108, 108, 
109, 110, 110, , 1, 4, 115, 116, 
126, 143, 159, 652, 683, 683, κ, 725, 
727, σηκοῦ, 263, ναοῦ Ἐγέστης, 134, 
ναοῦ Ποσειδῶνος Σουνίου, 106, ε 

εὐμετρία, 655, 737 

Εὐρυμέδων ποτ., 46, µάχη παρὰ τὸν Εὺ- 
ρυμέδοντα, 46, 88 συν. σηµ. σελ. 87 

ἐχῖνος κιονοκράνων: κιόνων περιστυλίου 
Ἑκατομπέδου, 19, κιονοκράνων κιό- 
νων περιστυλίου ἱκτινείου Παρθ. 182, 
190, 191, 192, 193, 195, 645, 725, 
729, 746, προνάου, 302, ὀπισθονάου, 
435 





Γοτεῖρος, βλ. καρκίνος 
Ἐοτυπη, 359 


ζουκτά: ὀροφῆς, 509, στέγης, 395,596,597 

ζημίαι ὀπισθονάου, 464, 465, 466, 467, 
468, 469, προνάου, 339, 340 

ζυγὰ θύρας προνάου, 333, 333, κ, 334, 
334, 

ζωγραφίαι ἀναθηματικαὶ εἰς τὸν Παρθ., 
404 

ζωφόρος:. βάθρου λατρευτικοῦ ἀγάλμα- 
τος, 381, 382, 382, κ, 402, 403, δωρικἡ 
τριγλύφων καὶ μετοπῶν, 449, 4Τ!, 
472, 513, 747, 748, 752, Ἑκατομπέδου, 
11, 13, κ, 22, 23, 24, 29, 30, 31, Ἔρε- 
χθείου, 6, 457, 647, Παπαθηναίων, 1, 
96, 199, 203, 208, ι, 207, 217, 221, 221, 
αν 222, 234, 238, 253, 309, 364, 365, 
367, 449, 449, ᾳ, 454, 454, κ, 456, 457, 
451, κ, 458, 459, 460, 461, 462, 464, 
471, 471, ε, 495, 499, 501, 508, 580, 
585, 629, 632, 639, 641, 642, 646, 651, 
660, 662, 663, κ, 665, 682, 683, 686, 
694, 747, 748, 152, γλώπται, 457, 457. 
1 διάκοσμος γλυπτός, 456, 457, 457, 
1, 458, 580 (ἀποβάται ἁρματοδρόμοι, 
458, ἀρχηγοὶ 10 φυλῶν, 458, ἄρχον- 
τες θαλλοφόροι, 458, θεοὶ ᾿Ὀλύμ- 
πιοι, 458, ἱερεῖς 458, ἱππεῖς, 458, κα- 
νηφόροι, 458, μουσικοί, 458, νοανίαι 
ὁδηγοῦντες ζῶα πρὸς θυσίαν, 458, 
ἑδριαφόροι, 458), κατεύθυνσις ποµ- 
πῆς, 662, 665, κίνησις καὶ διάταξις 
μορφῶν, 459, 460, τεχνοτροπία, 459, 
461, 639, χρωματισμός, 461, 642, πλά- 
κες Μουσείου ᾿Ακροπόλεως, 456, 460, 
461, Βρετ. Μουσείου, 456, 458, ς, 
460, Μουσ. Λούβρου, 460 


Ίθος (μουσικόν), Ί42 

ἡμιβαθμίδες: ἱκτινείου Παρθ., 114, ναοῦ 
Διὸς Ὀλυμπίας, 114 

ἡμιδόκια (µεταδόκιοι πλάκες), 471, 472, 





7860 


473, 475, 485, 501, 505, 508 

ἡμιμετόπιον (Φοπιἱπιοιορίοπ), 229, κ, 230, 
752 

ἡμίονος ἱερά, 96 συν. σηµ. σελ. 95 

ἡμιπόδια, 698, 699,9 

ἥλοι: θύρας προνάου ἰκτινείου Παρθ., 
333, 334, θύρας ναοῦ ᾿Αθηνᾶς Συρα- 
κουσῶν, 337 

Ἡραῖον ργους, 556, ᾳ, 557, 559, 568, 
576, 693, νεώτερον, 560, Ολυμπίας, 
39, 112, α, 146, κ, 356, 

Ἡράκλειον (Ηοτοιἰαπιπη), 114, ο 

"Ἡφαίστειον, 74, 315, 357, 358, 399, 499, 
αν 504, 4, 508, 519, 548, 624, 635, 636, 
643,1, 653, 679, 680, 693, 696, 698, 
βλ. καὶ Θησεῖον 


θέατρον: τὸ κατὰ τὸν βωµόν, 114, α, Διο- 
νύσου, 38, 40, Ἐγέστης, 327, 

θεµέλιον: (Α) ἀγάλματος, 370, 371, 373, 
374, 375, 377, 378, 387, 388, πὠρινον 
ἀρχαιοτ. Παρθ., 51, 52, 108, 109, 111, 
114, 115, 128,9, 135, 4,5, 632, ἱκτινείου 
Παρθ., 105, , 637, 638 

θεοδόλιχος, 159 

Θεομήτωρ, εἰκὼν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ 
Παρθ., 342 

Θέρμαι Ῥώμης, 357 

Θεσπιαί, 319 

θεωρία: ὁπτικῆς διορθώσεως εὐθείας Βι- 
τρουβίου, 129, 130, 138,1, κυρτῶν καµ- 
πύλων Ῥεητοςο, 188,1, καθοδικῆς κι- 
νήσεως Μαυρικίου, 138, ὁπταπάτης 
ΤΗΙεεδοΙι, 137, 138, 157, 158, 159 

θηρία ἀετώματος ἀρχαίου ναοῦ ᾿Αθηνᾶς, 
25, 26, 26, ι, 28, 29, 36 

θησαυρὸς ᾿Αθηνᾶς εἰς τὸν ὀπισθόδομον, 
418, 419, 443, ὑπολοίπων θεῶν εἰς 
τὸν ὀπισθόδομον, 418, 419, 443, συµ- 
µαχικός, 416, 417 

θησαυρός (οἴκημα): ᾿Αθηναίων Δελφῶν, 
100,., Γελῴων Ὀλυμπίας, 180, ο, Κνι- 
δίων Δελφῶν, Ί45, Μαρμαριᾶς Δελ- 
φῶν, 278, 279, Μασσαλιωτῶν Δελφῶν, 
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278, Σικυωνίων Ολυμπίας, 17, 1, 225, 
αν Σιφνίων Δελφῶν, 745 

Θησεῖον, 73, », 101, α, 106, κ, 112,9, 120, 
αν 129, 143, ο, 146, 151, ο, 161, 162, 175, 
199, ο, 194, ϱ, 195, 215,9, 229, 255, 261, 
αν 315, 320, 1, 504, 533, 534, ο, 541, 
αν 589, 589 μι, 590, 645, βλ. καὶ Ἡ- 
φαίστειον 

θησαυροφυλάκιον Παρθενῶνος, 414, 415, 
416, 417, 418, 419, 431, 431,9 

θόλος τεταρτοσφαιρικὸς ἐκκλησίας εἰς 
τὸν Παρθ., 341 

Ορᾶνος (ὑποδόκιον): πτεροῦ, 191, 231, 
253, 255, 255, κ, 256, 286, 366, 367, 
461, 462, 464, 471, 471, α, 473, 497, 
629, 647, σηκοῦ, 460, 461, 462, 464, 
471, 497, 499, 501, 504, 505, 508, 
Ἡφαιστείου, 255, ναοῦ Νεμέσεως 
Ῥαμνοῦντος, 255, ναοῦ Ποσειδῶνος 
Σουνίου, 255 

θριγκός: ἀρχαιοτ. Παρθ., 22,91, ἱκτινείου. 
Παρθ., 101, 106, 137, 173, 185, 196, 
191, 199, 199, ι, 207, 217, 211, ι, 218, 
221, 222, 233, 235, 238, 253, 256, 264, 
265, 309, 311, 331, 332, ϱ, 343, 345, 
533, 536, 537, 539, 621, », 639, 642, 
656, 689, 690, 691, 694, 704, 711, 720, 
725, 726, 729, 729, ι, 730, 732, 740, 
παλ, 744, Ί45, 46, 47, 748, 151, Α. 
προστάσεως, 59, Δ. προστάσεως, 
505, 591, ἐσωτερικῆς κιονοστοιχίας, 
369, 395, καµπυλότης, 173, 217, 217, 
1» 218, 236, 537, 539, χρύσωσις, 645, 

θύρα: ἀνατολικὴ ἱκτινείου Παρθ., 97, 265, 
391, 327, 321, κ, 329, 331, 331, ο, 332, 
332, 1, εν ον 333, 334, 335, 335, κ, 337, 
339, 348, 389, 398, 399, 400, 403, 404, 
411, 429, 430, 437, 454, ἀναπαράστα- 
σις, 337, 338, δυτικἡ ὀπισθονάου, 329, 
331, 348, 349, 350, 404, 418, 425, 429, 
430, 464, 467, ξυλίνη ἐσωτερική, 331, 
332, 332, ϱ, 333, 339, 340 

θύρα εἰσόδου (δυτικἡ) ἐκκλησίας εἰς τὸν 
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Παρθ., 272, 424, μικραὶ θύραι νάρ- 
θηκος καὶ πλαγίων κλιτῶν, 351 

θύρα Ῥωμαϊκοῦ Πανθέου, 335, 337, 338, 
430 

θύραι ναῶν; ᾿Αρτέμιδος Ταυρίδος, 339, 
Κάτω Ἰπαλίας καὶ Σικελίας, 331, 
ἑλληνικῶν τάφων, 338, Βεργίνας, 
938, 

θύραι. παλαιοχριστιανικῶν βασιλικῶν, 
338, 338, «, βυζαντινῶν ναῶν, 338, 
338, 

θυρώματα ἐν τῷ προνάῳ, 319 

θυραία, 266. 

θωράκια ἑλληνιστικῶν στοῶν, 327 


ἱερὸν ᾿Αθηνᾶς Ἐργάνης ἐπὶ τῆς ᾿Ακρο- 
πόλεως, 668,., Βραυρωνίας ᾽Αρτέμι- 
µιδος, 655, 656, 658 

ἱκρίωμα ἀρχαιοτ. Παρθ., 85, 85, ι, 87, 88 

ἱκριωτῆρες ἱκτινείου Παρθ., 96 

ἵμάντες κιονοκράνων κιόνων Ἑκατομ., 19, 
κιονοκράνων κιόνων περιστυλ. ἰκτι- 
νείου Παρθ., 138, 185, 185, 1, α, 187, 
190, 599, 645, 745, 746, ὀπισθονάου, 
435, προνάου, 302 

ἱσότητες λόγων, 669 

ἰστὸς ἀγάλματος ᾿Αθηνᾶς, 376, 385 

Ἰχνογραφία (κάτοψις), 673, 701 

Ἰωνισμοὶ Ἑκατομπέδου, 22, ἰκτινείου 
Παρῦ., 101, 225, 315, 316, 323, 407, 
540, 629 


καθέδρα ἐπισκόπου ἐκκλησίας εἰς τὸν 
Παρθ., 341 

καισάρια πώρινα στερεοβάτου ἰκτινείου 
Παρθ., 116, 

Καλυδών, 399 

κάλυμμα (φατνωµάτων), 485,9 

καλυμµάτιον (φατνωμάτων), 485, α 

καλυπτῆρες ἀνθεμωτοί, βλ. κέραµοι 

καμπυλότης (καμπύλη): 136, 139, 157, 
753, Ἴδ4, ἀναβαθμῶν, 538, 539, 660, 
ἀντιθήματος ζωφόρου, 280, γραμμῶν 


Παρθενῶνος, 196, 197, ἐν κατακορύ- 
φῳ ἐπιπέδῳ, 161, 536, 536, κα, 537, 538, 
538,0, ἓν ὁριζοντίῳ ἐπιπέδῳ, 137, 161, 
264, 341, 536, 536, ο, 537, 538, 539, 
κρηπῖδος πτεροῦ, 137, 143, 144, 161, 
162, 163, 164, 165, 270, 272, 538, 
στυλοβάτου, ἀρχαιοτ. Παρθ., 128, 
στυλοβάτου ἰκτινείου Παρθ., 59, 121, 
123, 124, 125, 125, κ, 126, 127, 128, 
129, 129, 1η, 130, 134, 135, 136, 137, 
138, 145, 343, 346, 689, 690, 691, 692, 
τυµπάνου, 532, 533, σκοπὸς ὁριζον- 
τίας Καμπυλότητος, 539, ἐκτέλεσις 
κατασκευαστική, 346, ἑρμηνεία, 753, 
κατασκουὴ γεωμετρική, 343, µέτρη- 
σις, 316 

καμπυλότης ὁριζοντία ναῶν: ᾽Απόλλω- 
νος Βασσῶν, 129, ᾽Απόλλωνος Κο- 
ρίνθου, 129, ., ναοῦ Ἐγέστης, 538, 
Ἡρακλέους ἐν Οοεί, 538, Περγάμου, 
338, Ποσειδῶνος Ποσειδωνίας, 538, 
ΒΔ. Στοᾶς ἀγορᾶς Θάσου, 134, Ν. 
Στοᾶς ἀγορᾶς Κορίνθου, 134 

καμπυλότης ἐν κατακορύφῳ ἐπιπέδῳ εἰς 
΄Άγιον Μᾶρκον Βενετίας; 538, ᾳ, εἰς 
γοτθικὰς μητροπόλεις Β. Γαλλίας, 
538, 

καμπύλαι γραμμαὶ ἐπὶ τῶν ἀρχαίων κτι- 
ρίων, 190, 191, κωνικαὶ γεωµετρικαί, 
190, 191 

κανὼν µαρµάρινος ἐπιστυλίου: ἐξωτ. κιο- 
νοστοιχίας, 138, 205, 205, ι, 207, 207, 
αν 208, 209, 210, 211, 213, 216, 242, 
446, 447, 449, 646, ἔσωτ. κιονοστοι- 
χίας, 365, ὠῶν ἐπικράνου παραστά- 
δος προνάου, 316, 318, Φῶν ἐπικρά- 
νου παραστάδος ναοῦ Νεμέσεως Ῥα- 
μνοῦντος, 316, 

κανών (πῆχυς Εύλινος), 143, 143, ιο 

Κανὼν Πολυκλείτου (Δορυφόρος), 677, 
677, 

καρκῖνος ἀνυψώσεως, 249, κα, 285, 285, ,, 
402, 516, 545 
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καταγωγή, 95,1 

καταφραγή, 249,9, 283,285, 286,., 518 

κατώφλιον: θύρας προνάου, 291, 319, 320, 
322, 322, ο, 323, 324, 325, 321, 329, 
331, θύρας ὀπισθονάου, 404, θύρας 
κιγκλίδων, 319, κ, 323 

Κεραμεικός, 96, συν. σημ. σελ. 95 

κοραµίδες ἐπαετίδος, 600, 601, ὁπαῖαι, 
399, 400. 

κόραµοι, 591, 596, 597, κ, 599, 600, 627, 
651, ἀγελαῖοι, 591, ἀκροκέραμοι, 554, 
576, 577, 611, 615, 621, 629, καλυπτῆ- 
ρες, 577, 600, 602, 603, 604, 604, , 
605, 608, 609, 610, 611, 611, κ, 613, 
615, 616, 630, 631, καλυπτῆρες ἀνθο- 
μωτοὶ ἠγομόνες, 603, 605, 609, 610, 
611, ε, 612, 613, 613, κα, 615, 616, 619, 
620, 621, 621, κ, 627, 629, 630 --- ἀνθέ- 
µιον, 605, 617, 620, 628, 629---, Ψευ- 
δοηγεµόνες, 609, 610, 611, 612, 613, 
630, ἠγεμόνος ἡμιανάγλυφοι, 566, 
573, κορυφαῖοι καλυπτῆρες, 608, 609, 
καλυπτῆρος πλατεῖς, 605, καλυπτῆ- 
ρες στενοί, 605, 608, συνένωσις στε- 
νῶν καὶ πλατέων, 605, κέραµοι στρω- 
τῆρες, 548, 549, 562, κ, 599, κ, 600, 
691, 602, 602, ν, 603, 609, 619, 611, 613, 
615, 618, 630, στρωτῆρες ἡγεμόνες, 
691, 602, 603, 608, 609, 611, 616, 630, 
στρωτῆρες κορυφαῖοι ἢ ἀμφίκυφοι, 
600, 601, 602, 603, μάρμαρον κερά- 
μου (πάριον), 630, 631 (πεντελήσιον), 
630, 631 

κέραµοι ναῶν: ΄Ἀργους, 512,4, Ποραχώ- 
ρας, 512,9 

κέραµος, 600, 613 

κέραµος ἠγομὼν ἱκτινείου Παρθ., 251, 
648, ἱππεύς, 535, χρωματισμός, 648, 
στρογγύλος κορυφαῖος ἀρχαίου ναοῦ 
᾽Αθηνᾶς, 27 

κεράµωσις, 480, 600, 601, 602, 603, 604, 
05, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 615, 
616, 617, 618, 620, 621, 627, 628, 629, 
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630, 631, μάρµαρον κεραµώσεως, 630, 
631, χρωματισμός, 629. 

κερκὶς ἀρτώματος, 518, ϱ, 524, 524, ν 
525, 526, 527, 528, 531, 536 

κέστρον ὮἩ καυστήριον, 646. 9 

κιβώριον ἐκκλησίας εἰς τὸν Παρθ., 341 

κιγκλίδες, 318, 319, 320, 320, αν η, 322, 
325, 321, 387, «, 629, θυρῶν προνάου, 
3471, 348, θυρῶν ὀπισθονάου, 348, 
416, 442, 443, 443,1, περιφράσσουσαι 
τὸ μέσον κλῖτος, 413 

κίνησις λανθάνουσα ἀρχιτεκτονικῶν µε- 
λῶν ἀρχαίων ναῶν, 554, 554, 3 

κίονες περιστυλίου ἀρχαιοτ. Παρθ. 15, 
19, 21, 68, 68, κ, 70, 70, αν 73, 74, 74, 4, 
75, 76, 79, 87, 101, ν, 420, 431, 632, 
636,περιστ. ἱκτινείου Παρθ. ἀγελαῖοι, 
πολλαχοῦ, ἀναλογίαι, 198, ἀριθ., 683, 
636, 637, 202, 203, 218, 233, 257, 297, 
301, γενέτειραι, 159, 160, διάµετρος, 
ἄνω, 156, 157, 163, 164, 165, 166, 171, 
174, 193, κάτω, 146, 148, 156, 162, 163, 
164, 165, 166, 167, 171, 174, 194, 196, 
241, 299, 344, 366, 367, 429, 431, 632, 
635, 726, 130, ἔντασις, 161, 161, κ, 
162, 163, 165, 745, 746, 750, κλίσις, 
198, 211, 218, 219, 219, αν, 274, 275, 
343, 750, µείωσις, 150, 694, 745, 746, 
πύκνωσις, 151, ραβδώσεις, 306, 632, 
Ί45, 746, συστολὴ ἄκρων, 613, ὕψος, 
141, 148, 148, κ, 194, 344, 636, 693, 
φωτισμός, 306, 307, χρωματισμός, 
194, 195, 195, κ, 643, 645, κίονες γὼ- 
νιαῖοι περιστυλίου, 148, 148, κ, 150, 
156, 216, 211, 263, 301, 343, 344, 750, 
διάµετρος, 347, 750, κλίσις, 750, συ- 
στολή, 197, 129, κ, 230, 232, κ, 694, κίο- 
νος προνάου, 308, 309, 311, 313, 315, 
319, 320, 322, 339, 340, κ, 341, 398, 
403, 436, 431, 438, 460, 468, 468, ο. 
469, 508, 638, γωνιαῖοι προνάου, 
311, 315, 318, 322, 324, διάμετρος κά- 
τω, 313, 638, ραβδώσεις, 438 κίων ΝΑ. 
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προνάου (ἀναστηλωθείς), 297, 298, 
300, 301, κίονες ὀπισθονάου, 313, 
325, 398, 433, 433, ᾳ, 436, 437, 438, 
442, 464, 466, 468, 508, 659, γωνιαῖοι 
ὀπισθονάου, 431, 437, 438, 439, 441, 
442, διάµετρος κάτω, 433, 437, 438, 
ἕντασις, 437, 438, κλίσις, 301, κ, 438, 
µείωσις, 437, ραβδώσεις, 433, ὕψος, 
433, 433, α, ο, ἰωνικοὶ ὁπισθοδόμου, 
100, 510, ἐσωτερικοί, 291, 292, 356, 
361, 366, 368, 369, 387, 405, 405, », 
407, 407, «, 408, 418, διάµετρος ἄνω 
σειρᾶς, 365, κάτω σειρᾶς, 364, 365 
(δωρικοὶ πολυγωνικοί, 369, ἰωνικοί, 
405, 405.., 407, 407, ο, 408, 412), µεί- 
ωσις, 364, ὄψος, 364, 365, 366, 367 

κίονες ἀρχαίων ναῶν, 625, αὔξησις ὕ- 
Ψους, 695, ναοῦ ᾿Απόλλωνος Κορίν- 
0ου, 693, ο, ᾿Αφαίας Αἰγίνης, 300, κ, 
693, ο, Διὸς Ολυμπίας, 300, κ, 693, κ, 
Ποσειδῶνος Σουνίου, 366, Προπυ- 
λαίων, 156,1, 635 

κιονόκρανα: κιόνων περιστυλίου, ἀρχαιοτ. 
Παρθ., 15, 19, 21, κιόνων περιστυ- 
λίου ἱκτινείου Παρθ., 147, 156, 171, 
15, 177, 178, 180, 181, 181, κ, 182, 
185, 189, 19, 192, 194, 219, 302, 
343, 493, 534, 537, χρωματισμός, 195, 
5, 644, 645, 645, ο, ἐσωτερικῶν κιόνων 
364, 366, προνάου, 301, 302, 307, 308, 
315, 430, 435, 436, 443, 449, 465, 469, 
ὀπισθονάου, 301, 433, 435, 436, 464, 
464, ο, 465, ἰωνικῶν κιόνων κυρίως 
Παρθ., 408 

κιονοστοιχία: ἀρχαιοτ. Παρθ., 38, 87, ἐ- 
σωτερική, 101, ,, 301, ἱκτινείου Παρθ., 
ο, 100, 106, 196, 197, 198, 199, 229, 
230, 256, 258, 260, 301, 315, 512, 695, 
Τ03, 740, 741, 742, 743, 744, 746, 
747, 752, βηματισμὸς ρυθµικός, 196, 
198, 740, σημασία 198, ἐσωτερικὴ 
δίτονος, 101, 1, 354, 356, 358, 359, 
361, 361, κ, 362 συν. σημ. σελ. 361, 





367, 368, 369, 370, 377, 387, 389, 394, 
400, 402, κ, 405,9, 591, 596, ἄνακατα- 
σκευἡ ἑλληνιστική, 362 συν. σημ. 
361, ἓν σχήµατι πεῖ, 352, 356, 357, 
358, 359, 361, 361, «, 362, 404,,, ρῶλος 
διακοσμητικός, 358, ρῶλος κατασκευ- 
αστικός, 358, κιονοστοιχίαι ῥξάστυ- 
λοι προστάσεων, 293, ναοῦ Διὸς Ὁ- 
λυμπίας, 100, "Ἠφαιστείου, 74, ἐσω- 
τερικαὶ ναῶν κυρίως Ἑλλάδος, 357 

κλάδος ὑπερβολῆς: καμπύλης ἀκμῆς ρα- 
βδώσεως, 178, 179, 185, καμπύλης 
ἀκμῆς ἐχίνου, 187, 189, 190, γενετει- 
ρῶν κιόνων, 161, 165 

κλίμακες ὑπερῴων ναῶν, 367, 368 

κλιμακίδες, 485, 492, 502 

κλῖμαξ: Α. ἀναλήμματος 8,, 42, 45, βρα- 
χότμητος, 658, 662, 663, 665, κοχλιω- 
τὴ τετραγώνου πύργου, 467, 468, », 
424 

κλῖμαξ µουσικἡ Πυθαγορείων, 146 

κλίσις: ἄβακος, 193, γείσου, 253, δαπέδου 
πτεροῦ, 174, δαπέδου στυλοβάτου, 
174, θριγκοῦ, 750, κιόνων περιστυ- 
λίου, 156, 157, 163, 147, 170, 170, ι, 
5 171, 173, 175, 175, κ, 194, 198, 215 
συν. σημ. σελ. 274, 343, 438, 750, 
752, Ἰωνιαίων κιόνων, 750, κιόνων 
προστάσεων, 301, 301, κ, 308, κρηπῖ- 
δος, 750, ὁρθίων μελῶν, 121 (ἀετω- 
µάτων, 137, ὀρθοστατῶν, 270, 533, 
534, 536, παραστάδων ὀπισθονάου, 
439, τοίχων κυρίως ναοῦ 274, 274, ο, 
215, 276, 277,278, ἐγκαρσίων τοίχων, 
279), τοίχων:θησαυροῦ Μασσαλιωτῶν 
Δελφῶν, 278, Μαρμαριᾶς Δελφῶν, 
278, 279, ναοῦ ᾿Αθηνᾶς Νίκης, 278, 
279, ᾽Αλέας ᾿Αθηνᾶς Τεγέας, 279, 
᾽Αθηναίων Δήλου, 278, 279, ᾿Απόλ- 
λωνος Διδυµείου, 278, Ἐρεχθείου, 
278, 279 

κόγχη ἀγάλματος ᾿Αθηνᾶς, 290, 292, 370, 
χριστιανικῆςἐκκλησίας εἰς τὸν Παρθ., 
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299, 340, 341 (θόλος, 341, 342, ψηφι- 
δωτὴ διακόσµησις θόλου, 341, 342) 

κογχοειδὲς τοῦ Νικοµήδους, 161, ς, 

κοίλανσις ὁριζοντίων γραμμῶν Παρῦ., 
151, 152 

κοπεύς (βελόνι), 80, 115, 150, 150, α, 236, 
268, 307, 387, 513, 520, 532, 602 

κόραι χιακῆς τέχνης Μουσείου ᾿Ακρο- 
πόλεως, 22 

κόσµηµα: ἀνθεμίων καὶ ἀνθῶν λωτοῦ ὑπο- 
τραχηλίου ἐπικράνου παραστάδος, 
357, ζατρικιοειδὲς ἐπαετίδος ἀρχαίου 
ναοῦ ᾿Αθηνᾶς, 25 συν. σημ. σελ. 24, 
27, 28, «, ἐγκαυστικὸν κανόνος ἐπι- 
στυλίου ἱκτινείου Παρθ., 210, κυ- 
µατίων θράνου, 255, σίµης, 556, 557, 
557, ο, ἐγκαυστικὸν ἰωνικῶν κυµατίων 
φατνωμάτων, 493, 494, 494, ι, 495, 
649, 

κοσμήματα ἐλεφάντινα ἢ χρυσᾶ φυλασ- 
σόµενα εἰς τὸν κυρίως Παρθ., 423,9 

κράνος τρίλοφον λατρευτικοῦ ἀγάλμα- 
τος ᾿Αθηνᾶς, 385 

κρηπίς: ἀρχαιοτ. Παρθ., 64, 65. 68, 70, 
77, 78, 79, δ5, 91, 637, κτινείου 
Παρθ., 52, 63, 64, 64, «, 65, 68, 70, 
101, 103, 194, 106, 106, κ, 11, 112, 
113, 13, 1, 116, 118, 120, 121. 123, 
124, 126, 128, 129, , 135, α, 136, 131, 
138, 139, 140, 145,1, 159, 195, 196, 
197, 198, 220, 256, 295, 339, κε, 347, 
354, 5132, 531, 632, 635, 653, 659, 660, 
662, 683, 683, ι, 703, 712, 728, 129, 
732, 738, 747, 748, καµπυλότης, 295, 
347, 748. κλίσις, 750, ὡς πρῶτον μέ- 
λος τριαδικῆς διαιρέσεως ναοῦ, 743, 
κρηπὶς προστάσεων, 466, σηκοῦ, 261, 
262, 263, 264, 210, 432, 437, 537, ἕν- 
τασις, 264, καµπυλότης, 432, 539 

κριὸς (προτομὴ) θύρας προνάου, 334 

Κρότων, 670 

κυµάτιον, δωρικόν: καταετίου γείσου, 
513, 541, 542, 546, 549, 6190, θράνου, 
191, 249, 253, 255, 366, 460, 464, 504, 
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647, ἰωνικόν: δοκῶν ὀροφῆς, 191, 
499, 499, κ, 501, 504, ἐπικράνου πα- 
ραστάδος, 316, 318, 629, ἡμιδοκίων, 
472, 475, 491, φατνωµάτων, 191, 485, 
493, 494, ι, 508, κοιλόκυρτον τοιχο- 
βάτου ἀρχαιοτ. Παρθ., 73, Τ4, λέ- 
σβιον: καταετίου γείσου, 191, 541, 
542, 545, 546, 546, ι, 629 0ράνου, 366, 
460, 462, 464, 629, 641, κατώφλίου 
κιγκλέδων, 323, 323, κ, 629, ἐπικρά- 
νου παραστάδος προνάου, 315, 316 

Κιποίπυσουπι Βόννης, 396, 398, ἄποψις 
᾿Ακροπόλεως τοῦ Κιηκίπηυσουπη, 396, 
398 

κυπάρισσος δοκῶν ὀροφῆς Παρθ., 151, 
ο ανν 

κυρίως ναός, 99, 100, 258, 267, 268, 270, 
270, 1, 272, 293, 295, 321, 329, 331, 
349, 350, 354, 404, 410, 412, 424, 449, 
453, 509, 596, 507, 597, κ, 508, 685, 
µῆκος, 349, α, πλάτος, 349, 349, κ, 
ὀροφή, 509, βλ. καὶ σηκὸς 

κυρίως Παρθενών, 349, 350, 404, 431, 
449, 471, 591, 597, ὡς κειμηλιαρχεῖον, 
597, κίονες ἰωνικοί, 591, 597, 598, 
599, 634, βλ. καὶ ὁπισθόδομος 

κύρτωσις ὁριζοντίων γραμμῶν Παρθ., 
752 

Κωνσταντινούπολις, 362, ι 


λαβὴ κανίστρου (ψευδοέλλειψι) ὅρι- 
ζοντίας διατομῆς ραβδώσεων, 175 

Λακωνία, 151, 

λαξεύματα: ἐπὶ τῶν βραχοτµήτων βαθµί- 
δων, 664, 665, ἐπὶ τῶν πωρίνων βα- 
θµίδων, 666, ἀνοίγματος θύρας, 329, 
κατωφλίων κιγκλίδων, 324, 325, κιό- 
νων ὀπισθονάου (χανδρώµατα), 325, 
κρηπῖδος διὰ τὴν ὑποδοχὴν ἀναθημά- 
των, 649, 649, ι, ἐπὶ τῶν πλακῶν τοῦ 
προνάου δι’ ἀναθήματα, 339, διὰ τὸ 
ἀνάθημα τοῦ ταύρου, 668, χριστιανι- 
κῶν χρόνων, 655 
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λατομεῖα Πεντέλης, 80, 95 

Λαύριον, 195 

Άβαινα δυτ. ἀετώματος ἀρχαίου ναοῦ 
᾽Αθηνᾶς, 26, 29, 39, 40 

Λεβάδεια, 258, », 272,1 

λείστριον (λαμάκι), 150, 150, ι, 307, 631 

λεκάνη: ἐσωτερικοῦ δαπέδου, 352, 354, 
389, 431, 432 (καμπυλότης, 354),µετα- 
Εὺ στυλοβάτου καὶ θυραίου τοίχου, 
295 (καµπυλότης, 295), ἑσωτερικοῦ 
δαπέδου ναοῦ ᾿Ἐπικουρίου ᾽Απόλλω- 
νος, 352,1 

λεκάνη: ὕδατος πρὸ τοῦ ἀγάλματος τῆς 
᾽Αθηνᾶς, 387, 388, ἐλαίου πρὸ τοῦ 
ἀγάλματος τοῦ Διὸς τῆς Ὀλυμπίας, 
381, 388 

Άβοντες: ἀετώματος πρωταρχικοῦ Παρθ., 
36, ἀετώματος ἀρχαίου ναοῦ ᾿Αθη: 
νᾶς, 34, 39, 40, ἀκρωτηρίου ἀρχαίου 
ναοῦ ᾿Αθηνᾶς, 36 

λέοντες ἐπιτύμβιοι, 554 

λέοντος προτομἠ θύρας προνάου, 334 

λεοντοκεφαλαί: ἰκτινείου Παρθ., 551, 
551,1, 552 συν. σημ. σελ. 551, 553, 
554, 567, 572, 602, 615, 621, ᾳ, 642, ς, 
κλίσις, 620, 620, ι, 621, στροφή, 553, 
554, 554, ι, ναοῦ Διὸς Ὀλυμπίας, 611, 
6Ιδιι 

λεοπαρδάλεις μετοπῶν ἀρχαίου ναοῦ 
᾽Αθηνᾶς, 38 

Λέσβος, 259 συν. σηµ. σελ. 258 

λήκυθοι λευκαί, 197, λήκυθος Ζυρίχης, 
δν 

Λῆμνος, 191, λαβύρινθος Λήμνου, 191 

Λίβανος, 591 

λιθαγωγία, 95 

λίθος ἀνέργαστος, 95, ἡμίεργος, 95 

λίθος Καρᾶ, 12, 13, 21, 29, 64, 64, ι, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 73, 76, 119, 637 

λιθοτομία, 95 

λιθουλκία, 95, 95, 

λιθουργοί, 96 

λινουργοί, 96, 


λογαριασμοὶ οἰκοδομικοὶ Παρθενῶνος, 
575, ϱ, 580 

λόγος (ἀριθμητικός, γεωμετρικός), 101, 
103 

λόγχαι σίµης ἰκτινείου Παρθ., 556, γει- 
σοσιμῶν Μιλήτου, 556, 

Λυδία, 214, 399, ; 

λυχνία Καλλιμάχου εἰς τὸ Ἐρέχθειον, 
399, , 421, λυχνίαι εἰς τὸ  ἐσωτερικὸν. 
τῶν ναῶν, 399 


Μαγνησία ἡ ἐπὶ Μαιάνδρῳ, 258, 260, ϱ 

Μαάεἰεῖπε Παρισίων, 175 

µαίανδρος: ἄβακος, 194, γραπτὸς γείσου, 
238, 238, ο, 249, 249, «, χρυσοῦς γεί- 
σου, 249, διπλοῦς θράνου, 255, 460, 
464, 647, ἁπλοῦς ταινίας ἔπιστυ- 
λίου, 210, 211, 211, 4, 249, 453, 645, 
Ἰραπτὸς μεταξὺ ἀστραγάλων καὶ 
φατνωμάτων, 490, 491, γεωμετρικὴ 
κατασκευὴ µαιάνδρου, 238,9, Ύρα- 
πτὸς μετ ἀστραγάλου εἰς τὴν ὁ- 
ροφὴν τοῦ Ἐρεχθείου, 485, ᾳ, 491, 
εἰς τὴν ὀροφὴν τοῦ ναοῦ ᾽Αλέας Α- 
θηνᾶς Τεγέας, 485, 

πιαΐσοη οπττόο τῆς Νεμαυσοῦ (Νίπιες), 
129, κιν, 538, 3 

µαλακτῆρες ἐλέφαντος, 96 

Μαραθών, 44, 88 συν. σημ. σελ. 87, 215, 
μάχη Μαραθῶνος 43, 44, 88 συν. σημ. 
σελ. 87, 91, 215 

μαυσωλλεῖον Θεοδωρίχου Ραβέννας, 675 

Μεδινὲτ -᾽Αμπού, 536 

µείωσις κιόνων περιστυλίου, 80, 137, 
138, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 167, 
174, 115, κ, 177, 179, 194, 196, 217, 
677, 694, 745, 746, κιόνων ὀπισθονά- 
ου, 437, 438, παραστάδων ὀπισθονάου, 
439, ἐσωτερικῶν κιόνων, 364, τοίχων, 
279, κτιρίου γενικῶς, 692, 750, 752, 
ὀρθὸν µέτρον µειώσεως, 746 

μεσόδμαι, 358 

μεσοστύλιον καὶ µεσόστυλον, 117, κ, 209, 
1, 346. 
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µεταδόκιοι πλάκες, βλ. ἡμιδόκια 

µετακιόνιον: κιόνων ἀρχαιοτ. Παρθ., 68, 
κιόνων περιστυλίου ἱκτινείου Παρθ., 
103 συν. σηµ. σελ. 101, 114, 117, κ, 
191, 137, 196, 209, 209, κ, 229, 233, 
245, 377, 398, 466, 683, 683, κ, 741, 
Τ42, 147, προνάου, 318, 319, 320, 
αν 322, 322, κ, 324, 325, 327, 466, ὁπι- 
σθονάου, 466, ἐσωτερικῶν κιονοστοι- 
χιῶν, 356, 370, συστολὴ µετακιονίων, 
398 

μεταλλουργοί, 96 

µεταξόνιον: κιόνων ἀρχαιοτ. Παρθ., 70, 
632, 633, κιόνων ἱκτινείου Παρθ., 
101, 101, ν, 114, 115, 11, 120, 143, 
146, 147, 196, 204, 229, 230, 251, 299, 
344, 611, 632, 639, 686, 693, 694, 697, 
698, 725, 732, Ί5Ι, βράχυνσις Ἡ συ- 
στολή, 230, 639, διαστάσεις, 344 

µετόπαι: ἀρχαιοτ. Παρθ., 15, 17, 19, 22, 
24, ἱκτινείου Παρθ., 1, 203, 222 συν. 
σημ. σελ. 221, 225, κ, 221, 229, 230, 
231, 232, 233, 234, 235, 236, 231, 238, 
241, 242, 245, 256, 257, 299, 449, ο, 
488, 580, 611, 613. 632, 639, 640, 641, 
642, 646, 694, 741, 748, ἀναλογίαι, 
233, ἀπολάξευσις ὑπὸ τῶν χριστια- 
νῶν, 406, κ, διάκοσμος ἀνάγλυφος, 
229, 23], κε, 232, 235, 238, 580, ἐπιμή- 
κυνσις ἄκρων, 229, 229, κ, 230, καµ- 
πυλότης, 748, κλίσις, 230, 233, δια- 
κύμανσις πλάτους, 232, 233, σύλη- 
σις, 466, ὕφος γλυπτικόν, 639, 640, 
641, χρωματισμός, 234, 642, 646, µε- 
τόπαι Θέρμου, 222 συν. σηµ. σελ. 
221 

µετόπια (ππειορῖα), 229, 229,1 

µέτρα ρυθμικὰ ὑποτασσόμενα εἰς τὸν 
ρυθμὸν τοῦ Παρθ., 747 

μέτωπα: ἀναβαθμῶν, 114, 121, 127,9, 134, 
λίθων εὐθυντηρίας, 108, 108, ο, λίθων 
στυλοβάτου, Ι45 

Μηκύβερνα, 399 

Μητρῷον, ἓν "Αγραις, 24, 93, 120, ᾳ, 312. 
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312, η, 556, Ὀλυμπίας, 260, 5 

Μίλητος, 95, 10.11 

µίλτος, 155, 15501 

Μίπογνα Μοάῖσα Ρώμης, 675 

μίνιον, 647 

μνημεῖα: ᾽Αγρίππα, 154, ο, β΄ ἀναβαθμοῦ 
Παρθ., 653, 654, ἀναθηματικὰ Α. 
πλευρᾶς Παρθ., 649, 651, Β., 51, Ν., 
65Ι, Δ., 651, 652, Νικίου, 361, κ» 556, 
» ἐπιτύμβιον Πυθαγόρου εἲς τὸν Κε- 
ραμεικόν, 113,1 

μονᾶς μήκους: κατὰ Αιτὸς, 696, », κατὰ 
Βιτρούβιον, 696, κατὰ Ῥαοσατά, 696, 
698, ,, κατὰ Ῥοητοςε, 696, », 698, κατὰ 
Εἰοπιαπη, 697, κατὰ Τπειες, 686, 691, 
βλ. καὶ ποὺς 

µορίαι ᾿Αθηνᾶς, 371 

µοχλοβόθρια (5ιεπιπ]δοοη), 232, 523, 
532 

Μυκῆναι, 180: 

παυτοκ (εαπου]ως, 627 

µυστικισµός: ἀριθμητικός, 670, γεωμε- 
τρικὸς 670, πυθαγόρειος, 670 


Νάξος, 151, ϱ, 630,9 

ναοί (κατὰ θεότητας): ᾿Αθηναίων Δήλου, 
84, 175, 265,9, 278, 312, 313, ἀρχ. Α- 
θηνᾶς ᾿ Ακροπόλεως (βλ. Ἑκατόμπο- 
δον), ᾽Αλέας ᾿Αθηνᾶς Τεγέας, 120, 
αν 129, 260, ς, 279, 358, 485, α, 519, 560, 
968, 621 συν. σημ. σελ. 620, 621, κ, 
᾽Αθηνᾶς ᾽Αλιϕείρας, 180, ι, ᾿Αθηνᾶς 
ἓν "Ασσῳ, 146, 164, 356, κ, 519, Α- 
φαίας Αἰγίνης, 101, ο, 110, 1, 115, α. 
116, ς, 111, κ, 120, αν 121, ον 143, ον 
115, ϱ, 177, κ, 191, 261, 1, 262, κ, 265 9 
299, ῃ, 300, ι, 318. 325, 331, 356, ο 
361, 365, 367, 470, 560, 561, 574, 
577, 579, 611, ο, 621, κ, 693, αν ον 694, 
αν Αθηνᾶς Λινδίας, 312, ᾿Αθηνᾶς Μι- 
λήτου, 314, ᾿Αθηνᾶς Νίκης, 24, 93, 
αν 106, ο, 112, αν 120, εν 121, κ τν ἰδἱ, 
278, 279, 311, 312, 519, 556, ο, 557. 
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358,1, 643,1, ᾿Αθηνᾶς Πολιάδος Νικη- 
φόρου Περγάμου, 129, 260, ., ᾿Αθηνᾶς 
Πολιάδος Πριήνης, 32, 260, α, 265, 
αν 429,9, ᾿Αθηνᾶς Προναίας Δελφῶν, 
24, 356, ᾳ, Αθηνᾶς Σουνίου, 358, Α- 
θηνᾶς Συρακουσῶν, 180, ι, 261, 1, 
337, ᾿Απόλλωνος ᾽Αμυκλῶν, 356, 
« ᾽Απόλλωνος Ἐπικουρίου Βασσῶν, 
131, 9, 129, 151, ο, ΙΙ, 180, κ 
233, 260, «, 265,4, 352,1, 357, 358, 
391, 449, 454, 477, 477.., 519,559, 692, 
ΤοΙ, ᾿Απόλλωνος Δελφῶν, 21, 121, 
αν 155, 167, 180, 1, 205, α, 215, 249, 
283, α, 471, 1, Απόλλωνος Δήλου (µέ- 
Ύας), 84, 93, 265, ᾳ, 278, 429, », 636, 
᾽Απόλλωνος Διδυμείου, 260, ῳ, 278, 
᾽Απόλλωνος Θέρμου, 222 συν. σηµ. 
σελ. 221, 260, κ, 62], ι, Απόλλωνος 
Κορίνθου, 100, κ, 101, ᾳ, 129, 133, 4, 
146, ᾳ, 161, 180, κ, 258, 693, ο, ο, Α- 
πόλλωνος Πτῴου (νεώτερος), 261, ᾳ, 
᾽Απόλλωνος Πυθίου ᾽Αθηνῶν, 19, 
᾽Απόλλωνος Σελινοῦντος, 1Η1, », ἸΑ- 
πόλλωνος Συρακουσῶν, 175, Άρεως 
ἐν τῇ ᾿Αγορᾷ τῶν ᾿Αθηνῶν, 108, κ, 
208, κ, 245, 282, κ, 286, «, 495, 504, ο, 
548, 636, 643, ι, Αρτέμιδος Βραυρω- 
νίας, 319, ε, 323, Αρτέμιδος Ἐπι- 
δαύρου, 357, Αρτέμιδος Ἐφέσου, 
260, ε, 351, 358, Αρτέμιδος Κερκύ- 
ρας, 17, κ, 191, ο, 145, 260, κ, 265, ο, 
᾿Αρτέμιδος Λευκοφρυηνῆς, 258, 260, 
«Αρτέμιδος Προπυλαίας εἰς Ἔλευ- 
σῖνα, 19, », 39, 313, Αρτέμιδος Σάρ- 
δεων, 129, 311, ., ᾿Αρτέμιδος Ταυρί- 
δος, 215, 336, 339, ᾿Ασκληπιοῦ ᾿Α- 
κράγαντος, 368, ᾿Ασκληπιοῦ Ἐπι- 
δαύρου, 129, «, 121, α, 249, α, 261, ο, 
334, ο, 471. ῃ, Αφροδίτης Ἐπιδαύρου, 
357, Δεσποίνης ἐν Λυκοσούρᾳ, 313, 
Δήμητρος Μαλοφόρου, 589, 1ι, Δή- 
µητρος Ποσειδωνίας, 121, ι, 146, ἓν 
Διονύσου, 13, 29, «, Διονύσου ἐν τῇ 
ἀγορᾷ τῆς "Ασσου, 313, ἐν τῇ ἀγορᾷ 

















τῆς Περγάμου, 313, Διὸς Λεβαδείας, 
293, α, Διὸς Σωσιπόλιδος Μαγνησίας 
ἐπὶ Μαιάνδρῳ, 313, Διὸς Νεμέας, 
121,4, 129, 266 συν. σηµ. σελ. 265, 
357, 358, Διὸς "Ολυμπίας, 101, ο, 114, 
Η7, ν, 120, ον 121, κ, 143, ο, 145, 148, 
αν 155, 180, 1, 215, 260, κ, 265, 4, 300, 
αν 318, 331, 361, 368, 370, 388, 1, 425, 
αν 449, 454, 580, 611, 613, κ, 630, ο, 
636, 693, ο, 694, 694,, 698, Διὸς Στρά- 
του, 84, 104, 110,1, 120, 4, 260, :, 265,4, 
331, 357, 358, 391, 519, 590 συν. σηµ. 
σελ. 589, 676, Ἑστίας Ρώμης, 327, κ, 
"Ἡρακλέους εἲς τὸν ᾿Ακράγαντα, 121, 
2) 265, ϱ, 713, Ἡρακλέους εἰς Οοτῇ, 
538, ρας ργους, 399, «, 556, ο, 
557, 560, 568, 576, Ἡρας Λακινίας, 
121,4, 265, 9, 368, Ἡρας Ὀλυμπίας, 
359, Ἡρας Σάμου (Ἑκατόμπεδος ϱ), 
260, (Ἑκατόμπεδος ΙΠ), 260,1, Ἡρας 
παρὰ τὸν Σελινοῦντα, 121,9, Θέμιδος 
Ἐπιδαύρου, 357, Ἰλισοῦ (ἐν "Αγραις 
Μητρῷον ἢ ᾿Αρτέμιδος ᾿Αγροτέρας), 
24, 93, 129, κ, 556, Κάστορος Ρώμης, 
170, Κροίσου. ἓν ᾿Εφέσῳ 136, ., Λά- 
φριον Καλυδῶνος, 222 συν. σημ. 
σελ. 2231, 357, 358, 62Ι συν. σηµ. 
σελ. 620, 621, ι, Νεμέσεως Ραμνοῦν- 
τος, 19, 39, 84, 121,1, 146, 215, ο, 255, 
260, 261,4, 28ό,ι, 316, κ, 508, 519, 541, 
αν 548, 556,ο, 557, 609, 636, Ὁμονοίας 
᾿Ακράγαντος, 146, 194, 265,9, Ποσει- 
δῶνος Ἰσθμίας, 260, 1, Ποσειδῶνος 
Μολυκρείου Λοκρίδος, 110, κ, 357, 
358, Ποσειδῶνος Ποσειδωνίας, 17, κ, 
101, ο, 121, 1, 126, αν 129, 161, 115, ο, 
180, 1, 216, 260, κ, 264,8, 265,3, 356, 4, 
454, 538, 692, 693, α, 695, 704, Ποσει- 
δῶνος Σουνίου, 68, 104, 106, », 110, 
ο 120,9, 131, 146, 151, ον 175, ο, 177, 
αν 215, ο, 255, 260, α, 286, 1, 356, ο, 
366, 433, 508, 519, 541, 1, 545, 1, 548, 
560, 578, 590 συν. σημ. σελ. 589, 635, 
636, 643, κ, 645 
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ναοί (κατὰ τόπους): Ἐγέστης, 83, Ι17, 9, 
191, αν 129, 191, 194, 233, 253, 538, 
Ἐλευσῖνος, 84, κυρίως Ἑλλάδος, 
260, ᾿Επιδαύρου, 358, ᾿Ἐπιζεφυρίων 
Λοκρῶν, 19, 38, 1, μέρας, 265, ο, 
Κάτω Ἰπαλίας, 101, α, 16, 176, 1, 
216, 337, 357, 368, 694, Ἰωνίας, 349, 
1, Λαρίσης Αἰολικῆς 105, Μεταπον- 
τίου, 176,1, Νεανδρείας, 105, Ποσει- 
δωνίας: ἐννεάστυλος, 121, «, 161, κ, 
260, ι, 695, ἑξάστυλος (βασιλική, "Ἡ- 
ρας !), 260, :, 311, 312, 695, Ῥωμαϊκοί, 
659, Ρωμαϊκοὶ καμπύλοι, 538, 651, 
Σελινοῦντος: Α, 121,2, 265,4, Ο, 121, 
αν 146, αν 161, 180, 1, 216, 226 συν. 
σημ. σελ.225, 229, 260, κ, 265,3, 314, 
356, κα, 361, 365, 368, 676, 681, 713, 
Ῥ, 17, κ, 121, ε, 146, 216, 265, ο, Ε, 
121,9, Ο,, 101, α, 146, ο, 312, 356, ο, 
368, ΟΥ, 146, Ε. 146, κ, Σικελίας, 
101, 4, 161, 176,1, 216, 337, 349, κ, 
368, 694 

ναοί (τύποι): ἀμφιπρόστυλοι, 23, 24, 99, 
258, ἀραιόστυλοι, 742, ἀρχαϊκοί, 620,8, 
642, ., ἀρχαϊκοὶ Ἰωνίας, 260, ἀττικοὶ 
Ἰωνικοί, 120, 311, 354, διάστυλοι, 742, 
διπλοῖ, 4, 5, 5,1. 258, 258, ῳ δίπτεροι 
Ιωνικοί, 101, , 145, 532, δωρικοί, 120, 
454, 541, 644, ἑξάστυλοι, 146, 350, 1, 
εὔστυλοι, 42, κλασικοί, 459, κ, ὀκτά- 
στυλοι, 101, », 145, 146, 350, κ. 391, 
περίπτεροι, 145, πυκνόστυλοι, 742. 
σύστυλοι, 742, χριστιανικοὶ εἰς τὸν 
Παρθ. καὶ τὸ Ἐρέχθειον, 422 

ναὸς Ὠῦτρ[ο]ά, 11.1, 17, κ, 36, 37, 40, 87 

νάρθηξ χριστιανικῆς ἐκκλησίας εἰς τὸν 
Παρθ., 424 

Νεμαυσός (ΝΙπιος), 129, µ 

νεροφάγωµα μνημείου ΒΔ. γωνίας Παρθ., 
652, 655, βάθρων β΄ ἀναβαθμοῦ, 653, 
654 


νεώριον Δήλου, 331, 
νεὼς ᾿Αθηνᾶς, 37, 37, ο, 414, 415, 420, 421 
νεὼς ἑκατόμπεδος, 75, 349, ϱι αι 350, 350, 
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αν 403, 404, 413, 422, 443, 685, 6δδ, 
698, 699 
πϊνε]είίες, 130, βλ. καὶ σκαµνία ἄνισα 


Έόανον ᾿Αθηνᾶς, 5, 6, 9, 32, πέπλος ἔοά- 
νου, 458, 458, 1, 

ξοῖς ἐπικονημένη (ντισλίδικο), 40, 80, 
150, 150, κα, 307, 513, 568 

Ευλεία ὑποστηρίξεως µαρμαρίνων κερά- 
µων, 597, 

Ευλουργοί, 96 


ὀβελοί: προσηλώσεως ἀσπίδων περιστυ- 
λίου, 214, σιδηροῖ ἐπισκευῆς κιονο- 
κράνων προνάου, 301, 340, 465, ὀπι- 
σθονάου, 465 

«ὁδηγοί» (κ. µαστόροι), 80, 179,1 

ὁδοὶ (νίας) γείσων: ἀρχαιοτ. Παρθ., 17, 
ἱκτινείου Παρθ., 241, 242, 245, 256, 
515,5, 646, 747, χρωματισμός, 249 

ὁδοποιοί, 96 

οἰκήματα ταμιῶν Ἑκατομπέδου, 18. 

οἰκία τετράγωνος Νεμαυσοῦ, βλ. πιαίσοπ. 
σαγγόε 

οἶκος τετράστυλος (αἰγύπτιος ἢ κορίν- 
θιος), 358, 358, ϱ, οἶκος Μελεάγρου, 
ἐν Πομπηίᾳ, 358, 359 

Οἵἴτη, 151, 

ὀκτάγωνον, 675, 735, ὀκτάγωνον ἄστερο- 
ειδές, 675 

ὅλμοι δυτ. θύρας, 429, 430 

Ὀλυμπία, 92, », 148, κ, 387, 399, 513, α, 
556, 558, 1, 56 

Ὀλυμπίειον ᾿Αθηνῶν, 13, 19, 29, α, 75, 
161, ᾳ, 283, ε, 391, 395, ᾽Ακράγαντος, 
17, κ. 181, κ, 552 συν. σηµ. σελ. 551 

Ὄλυμπος, 151, 

Ὄλυνθος, 399 

ὁμοιότης σχημάτων ὡς σταθερὰ άναλο- 
γία ἀρχιτεκτονήματος κατὰ ΤΛἱογφοϊν, 
70, 701, 702, 703, 704, 705, ἐφαρμο- 
ζομένη εἰς τὸν Παρθενῶνα, 701, 702, 
703, 704 
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ὄνυξ (κανὼν ὡῶν ἰωνικοῦ κυµατίου φα- 
τνωμάτων), 492 

ὁπαὶ τριαίνης Ποσειδῶνος εἰς τὸ Ἐρέ- 
χθειον, 5, 6, 10. 

ὁπαῖον, 394, 397, 408, 411, 598. 

ὀπισθόδομος: ἀρχαίου ναοῦ ᾿Αθηνᾶς, 18, 
32, 416, 416, ο, 417, 418, 419, ὡς θη- 
σαυροφυλάκιον, 418, 419, ἰκτινείου 
Παρθ., 100, 101,1, 141, 258. 258, ᾳ, 
265, 267, 268, 270, 270, ι, 278, 290, 
404, 407, 409, 410, 412, 413, 413, ς, 
414, 415, 416, 416,1, 417, 418, 419, 420, 
421, 422, 423, 424, 431, 443, 443,9, 
453, 454, 465, 467, 471, «, 510, 596, 
599, 647, 684, 685, 732, ἀναλογίαι, 
684, 685, ὀνομασία, 413, 415, 424, 
προορισμός, 413, 423, πυρκαϊά, 421, 
422, 430, 471, «, ὡς σκευοφυλάκιον, 
423, 423, κ ὡς ταμεῖον, 413, 9, 415, 415, 
ο 411, 418, 419, ὡς χῶρος φυλάσσων 
τὸν συμμαχικὸν θησαυρόν, 424, βλ. 
καὶ κυρίως Παρθενῶνα 

ὀπισθόναος; ἀρχαίου ναοῦ ᾿Αθηνᾶς, 73, 
75, 87, ἱκτινείου Παρθ., 99, 100, 136, 
261, 264, 265, 267, 301, ι, 303, 309, 
311, 314, 318, 331, 332, 947, 407, 410, 
417, 430, 431, 432, 433, 435, 436, 431, 
437, ας 438, 442, 443, 443, ο, 446, 453, 
454, 462, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 
471, 477, 495, 501, 502, 504, 505, 508, 
532, 532, ῳ, 539, 591, 647, 662, 685, 
686, 725, ζηµίαι, 464, 467, 468, ὡς 
θησαυροφυλάκιον, 437, 437, ο, πυρ- 
καϊά, 403, κ, 464, 464, ι, 469, 532, 532, 
3, 631, ὡς ταμεῖον τοῦ Κράτους, 443, 
443, 

ὅπλα φυλασσόµενα εἰς τὸν κυρίως Παρ- 
θενῶνα, 42λ,ε 

ὁπταπάτη, 217 

ὄργανα μουσικὰ φυλασσόμενα εἰς τὸν 
κυρίως Παρθενῶνα, 423, « 

ὀρθογραφία (πρόσοψις), 693, 695, 707 

ὀρθογώνια: δυναμικά, 716, 717, 718, 721, 





δυναμικὰ μὲ σχέσιν πλευρῶν Ὑς καὶ 
Φ, 628, 718, παρθενωνείου τύπου, 
722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 
στατικά, 716 


ὀρθοκέραμοι, 730 
ὀρθοστάται µαρμάρινοι: ἀρχαιοτ. Παρθ., 


16, 73, ἱκτινείου Παρθ., μακρῶν τοῖ- 
χων, 268, 270, 271, 272, 272, κ, 273, 
274, 280, 281, 285, 288, 313, 314, 321, 
332, 349, 351, 400, 520, 523, 524, 525, 
526, 521, 528, 532, 533, 534, 535, 536, 
540, 591, παραστάδων ὀπισθονάου, 
439, 439, ι, ἐγκαρσίων τοίχων, 279, 
289, 290, 292, τοίχων προνάου, 468, 
τοίχων σηκοῦ, 264, 265, 265,ι, 267, 
364, 366, 451, τυµπάνου ἀετώματος, 
292, 518, 518, «εν 519, 520, 529, 
530, 531, 545, Εύλινοι: ζευκτῶν, 596, 
θύρας, 290, 


ὀροφὴ ἰκτινείου Παρθ., 100, 231, 258, 


280, 403, 4908, 464, 471, 475, 471, 
480, 485, μ, 495, 508, 509, 589, 599, 
διάταδις, 471, 477, 495, 504, 508, ἕ- 
δρασις, 280, πυρκαϊά, 339, 4Τ!, ᾳ, 
ὀροφὴ στενῶν πλευρῶν, 410, 456, 
460, 471, 480, 493. 504, προνάου, 
267, 309, 311,1, 410, 471, 477, 5084, ὃπι- 
σθονάου, 267, 410, 464, 469, 477, 504, 
505, Ευλίνη: 267, 361, 365, 367, 
394, 395, 398, 405, 405, ο, κ, 408, 409, 
471, 509, 597, ι, κυρίως ναοῦ, 509, 
ὀπισθοδόμου, 405, 405, », α, 408, 409, 
410, 509, 510, ἀναπαράστασις, 509, 
510, ὀροφὴ ναοῦ ᾽Απόλλωνος Βασ- 
σῶν, 471, 477, κ, "Ἡφαιστείου, 508, 
ναοῦ Νεμέσεως Ῥαμνοῦντος, 508, ναοῦ. 
Ποσειδῶνος Σουνίου, 508 


"Όσσα, 151, 
οὐρανίσκος φατνωµάτων Παρθενῶνος, 


485, 485, ν, 493, 494, 494, κ, 495, 495 
συν. σημ. σελ. 494, 503, 508, 647, 
διαστάσεις, 485. 


ὄψεις δυτ. ἀετώματος ἀρχαίου ναοῦ ᾽Α- 


θηνᾶς, 26, 39, 40 
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παιγνιδισμὸς φωτός: ἐπὶ τοῦ ἄβακος, 
194, ἐπὶ τῶν ἀκρωτηρίων, 575, ἐπὶ 
τοῦ μετώπου τοῦ γείσου, 241, ἐπὶ τοῦ 
μετώπου τῆς ζωφόρου, 241, ἐπὶ τοῦ 
θριγκοῦ, 257, ἐπὶ τῶν φύλλων τῶν 
ἡγεμόνων κεράµων, 619, ἐπὶ τῶν κι- 
ονοστοιχιῶν, 196, 197, 198, ἐπὶ τῶν 
μετοπῶν, 233, εἰς τὸ κυματοειδὲς 
ἀνάπτυγμα τῶν ραβδώσεων, 180, 745, 
προερχόµενον ἐκ τῶν ὁριζοντίων καὶ 
κατακορύφων καμπυλοτήτων, 539 

Ῥαϊαΐς ἀπ Οοτρς ΙΦΜἰκΙαἠΓ Παρισίων, 
115 

παλαστή, 698, 699, ο 

Παλέρµον, 226 συν. σημ. σελ. 225 

Παναγία τῶν Παρισίων (Νοιτε Ώαπις), 
67, 675 

Παναθήναια Μέγάλα, 37, 93, 349, ον 
371, 372, 383, 403, 423, 458, πομπή, 
99, ., 318, 423, 639, 664, 664, ο, 665, 
ἐπὶ τῆς ζωφόρου τοῦ Παρθ., 23, 458, 
459, 460, 461, σύνθεσις πομπῆς, 458 

Πανδρόσειον, 5, », 8, 10, 26, α, 420 

Πάνθεον Παρισίων, 175, 105, Ρώμης, 357 

παραβολή (καμπύλη β΄ βαθμοῦ), 131, 132, 
132, 4, 134 

παράγοµφοι, 206, ο, 271, 272, 283, 283, ο, 
ων ἀετωμάτων, 513, 545, ζωφόρου, 456, 
ὀρθοστατῶν τοίχων, 271, 272, 520, 
φατνωμάτων, 501, χρῆσις, 283 

παραετίς, βλ. σῖμα 

παρὰ µῆκος, 273, 280 

παραστάδες: ἀρχαιοτ. Παρθ., 16,ἱκτινείου 
Παρθ., 99, 103, 265, 270, 272, 272, 3» 
274, 278, 279, 283, 295, 308, 309, 310) 
811, 314, 315, 316, 319, 320, 322, 324, 
629, 635, ἐπίκρανον, 280, 310, 314, 
415, 315, κ, 316, 318, 364, 629, 645,9 
«αρωματισμὸς ἐπικράνου, 645, ϱ), 
παραστάδες προνάου, 439, ὀπισθο- 
νάου, 437, 439, 439, κ, 441, 442, 443, 
443, ο, ναοῦ Ποσειδῶνος Σουνίου, 74 

Παρθενών: πρωταρχικός (Μτρατίλοπου), 
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33, 35, 31, 38, 40, 48, Ἑκατόμπεδον, 
(ἀρχαῖος ναὸς ἢ Παρθενὼν }), 5, 5,9, 
ο 6, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 22, 23, 23, ην, 
24, 26, 21, 31, 33, 34, 35, 31, 40, 45, 
46, 50, 62, 64, 76, 71, 87, 9ἱ, 93, 
ο9, 1090, 111, ο, 214, 248, », 250, ι, 413, 
414, 415, 416, 419, 421, 422, 424, 443, 
443, ο, 454, ο, 4Τ1, κ, 620,4, Παρθενὼν 
Ἡ (κιµώνειος, ἀρχαιότερος), 13, ον 15, 
32, 45, 46, 48, 50, 57, 64, 68, 68, κ, 69, 
πο, ΤΙ, 72, 73, ο, 14, 15, 16, 77, 85, 86, 
87, 87, 9, 88, 88 συν. σηµ. σελ. 87, 
89, 9ἱ, 93, ο, 99, 100, 100, κ, 101, κν 5, 
103, 104, 104, κ, ο, 105, 111, 119, 120, ον 
125, 129, 154, κ, 155, 245, 258, 264, 
268, 289, 298, κ, 354, 356, κ, 424, 449, 
5, 632, 633, 634, 635, 637, 638, 639, 
640, 641, 693, κ, Παρθενὼν ἰκτίνειος 
ἢ. περίκλειος, πολλαχοῦ, Παρθενὼν 
χριστιανικός, 348, 351, να 

Πάτραι, 385,9 

πάτωµα ἄνω ὀρόφου στοᾶς Παρθ., 367, 
368, κλέµακες ἀνόδου, 367, 368 

Πειραιεύς, 95,11, 30509 

Πελοποννησιακὸς πόλεμος, 93, 319, 318, 

πεντάγωνον ἀστεροειδές (πεντάλφο), 675, 
725, 730, 135 

Πεντέλη, 80, 86 

πέπλος ξοάνου ᾿Αθηνᾶς, 458, 458, ν, ὡς 
ἱστίον ἱερᾶς τριήρους, 458, παράδο- 
σις πύπλου, 458, βλ. καὶ ἔόάνον 

Περαχώρα, 512,9 

Πέργαμος, 368 

περίστασις ἰκτινείου Παρθ., 104, ο, 106, 
ο 141, 145. βλ. καὶ κιονοστοιχία 

περιστύλιον: ἀρχαίου ναοῦ ᾿Αθηνᾶς, 19, 
21, 24, 29, 31, 32, 35, 39, 67, 68, Ἰ0, 
Τι, 72, Τ4, 75, 86, 92, ἱκτινείου Παρθ., 
1, 97, 101, κ, 143, 144, 151,4, 156, 190, 
197, 198, 199, 233, 233,1, 249, 256, 
258, 261, 297, 300, 302, 303, 365, 366, 
398, ς, 439, 466, 411, 472, 471, 485, 
506, 622, 651, 683, 725, 127, 728, 129, 
βλ. καὶ κιονοστοιχία, περιστύλιον 
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ἐσωτερικόν, 352, 354, 509, βλ. καὶ 
κιονοστοιχία ἑσωτερικὴ 

περιτένεια, 60, 63, 108, 108, 

περόναι σιδηραῖ κιονοκράνων, βλ. ὀβε- 
λοὶ 

πεσσοὶ Ἰωνιαῖοι ἐσωτερικῶν κιονοστοι- 
χιῶν, 359, 360, 361 

πεσσὸς ἀντικαταστήσας ἕνα τῶν κιό- 
νων τοῦ κυρίως Παρθ., 407, ο, 

πῆχυς ἔύλινος (κανών), 143 

Πίνδος, 151, « 

πλάκες: δαπέδου ναοῦ, 351, 356, 377, 408, 
432, 433, ζωφόρου, 456, ἑδραζόμεναι 
ἐπὶ τῶν ἡμιδοκίων, 475, 477, 477, 9, 
µεταδόκιοι, 462, 505, 508, στέγης ἐκ 
παρίου μαρμάρου, 400 συν. σημ. σελ. 
399, ὑποδόκιοι, 366, φατνωµατικαί, 
480, 485, 499, 503, 508 

Πλαταιαί, µάχη Πλαταιῶν, 88 συν. σημ. 
σελ. 87 

πλινθίδες, 285, 286, 400, σηκοῦ, 265, 267, 
272, 272, ι, 280, 292, 364, 366, 366,1, 
451, 461, 516, τοίχων ἐγκαρσίων, 279, 
τοίχων ὀπισθοδόμου, 410, |, τοίχων 
ὀπισθονάου, 314, προνάου, 313, κ, 
321, ἀναθύρωσις, 281, ἁρμοὶ ὥσεως 
280, 281, 282, διάτονοι, 272, 272, ᾳ, 
273, 280, 289, δροµικαί, 273, καμπυλό- 
της, 281, κλίσις, 281, µῆκος 279, 
279, «, 292, τοποθέτησις, 283, ὄψος, 
279, 279, 

πλοκἡ λίθων εἰς τὴν σύνδεσιν ἐγκαρσίων 
καὶ μακρῶν τοίχων, 280 

ποικιλµάτια παραστάδων, 334, τυµπάνων 
θυρῶν ἀρχαίων καὶ βυζαντινῶν, 337, 
339, 339,, 

ποικιλταί, 96 

πόλοι: κιόνων ἱκτινείου Παρθ., 151, 151, 
αν αν 153, 298, 347, κιόνων ναοῦ Πο- 
σειδῶνος Σουνίου, 151, 

Πομπηία, 399 

ΠΠόρις, 156,ι 

πούς, 696, α, 698, 699, 699, ᾳ, κυρίως Ἑλ- 





λάδος, 699, Παρθενῶνος, 700, Προ- 
πυλαίων, 700, Σικελίας, 700, αἴγινι- 
τικός, 72, 697, ἀττικός, 349, 350, ι, 
δωρικός, 72, κ, 147, 350, 350, , 657, 
ἰωνικός, 72, 1, σολώνειος 71, 72, 264, 
638, 697, φειδώνιος, 697, καθορισμὸς, 
ποδός, 698, 699: κατὰ Αυτὸς 692, ο, 
698, 699, κατὰ Ὠίποπιοος, 699, κατὰ 
Ὠδτρίε]ά, 69δ, 699, κατὰ Ῥοοσατά, 
696, », 698, κατὰ Ῥοητοςεο, 696, », 
698, κατὰ Βίενεῃ», 699, κατὰ διμαΓί, 
608 

Πριήνη, 267, 399 

Ῥηπιβροτία Ρώμης, 327,1 

πρόβολοι ἀετωμάτων 526, 521, 528, 529 
930, 530, «, 584, κ», 587, διαστάσεις, 
526, ἐντομαί, 584, 587, πάκτωσις, 530. 

πρόδομος, 293, 293, 9 

Πρόμαχος ᾿Αθηνᾶ, 402, κ, 656, ΤΙ5 

πρόµοχθοι: γείσων ἀρχαιοτ. Παρθ., 17, 
11,8, 19, Ὑείσων ἱκτινείου Παρθ., 
138, 195, 207, α, 241, 241, α, 242, 245, 
257, 5ἱ5, 515, ο, 611, 623, 646, 641, 
κλίσις, 241, χρωματισμός, 195, 249 

πρόναον, 293, 293, 

πρόναος: ἀρχαιοτ. Παρθ., 73, 75, 86, ἱ- 
κτινείου Παρθ., 95, 100, 136, 136, αν 
141,1, 151, ο, 155, 190, 261, 264, 267, 
293, 293,4, 295, 297, 300, 301, 302, 305, 
311, 811, γε 9, 313, 318, 318, αν 319. 
324, 321, 329, 331, 332, 340, 347, 349, 
366, 410, 431, 432, 433, 435, 436, 438, 
442, 446, 456, 462, 464, 465, 468, 
411, 471, 495, 501, 502, 504, 508, 591 
647, 685, 686, 725, ζημίαι, 339, 468, 
κίονες, 305, 309, 311, 313, 315, 319, 
320, 322, 339, 340, κα, 341, 398, 403, 
436, 431, 438, 460, 468, 468, », 469, 
508, 638, πυρκαϊά, 403, κ, φωτισμός, 
313 

προνήιον, 293, 293,4 

Ῥτοροτίίο, 670, βλ. καὶ ἀναλογία 

Προπύλαια, 7, 72, 101, 103 συν. σημ. σελ. 
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101, 106, α, 112, ο, 120, ο, 147, 154, 4, 
156, κ, 161, 162, 164, 225, κ; 245, 253, 
ον 312, 315, 405, κ, 408, 459, 485, 485, 
5, 494, κ, 495 συν. σημ. σελ. 494, 519, 
520, |, 523, 556, ᾳ, 557, 561, 577, 508, 
635, 636, 655, 656, 657, 658, 665, 679, 
700, 711, 714, 715, 736, ὡς σημεῖον 
ὁράσεως ὁπτικῶν γωνιῶν μνημείων 
᾿Ακροπόλεως, 714, προπύλαια Ἔλευ- 
σῖνος, 408, 408, « 

πρόπυλον ᾿Ακροπόλεως (προμνησίκλει- 
ον), 24, 27, 656, 657, 659, 660, 662, 
664, 664, », 668 

προσανατολισμὸς Παρθ., 41, 51. 736 

προστάσεις: ἀρχαίου ναοῦ ᾿Αθηνᾶς, 23, 
32, 78, 85, 101, ι, ἱκτινείου Παρθ., 
99, 100, 101, κ, 148, ο, 258, 9,261, 265, 
295, 297, 298, 443, 443, κ, 446, 454, 
638, προνάου, 145, 309, 315, 319, 431, 
437, 466, ὁπισθονάου, 145, 309, 319, 
416, 431, 432, 439, 441, 443, ο, 539 

πρόστασις Κορῶν Ἐρεχθείου, 6, 31, 9],ο 

προστομιαῖον (Ριίοα!) Μαδρίτης, 585 

πτερὸν Ἰκτινείου Παρθ., 101, 103, 106, 
106, ε, 141, 143,8, 145, 147, 231, 253, 
255, 258, 260, 361, 262, 280, 351, 354, 
395, 410, 436, 439, 435, 446, 449, 456, 
460, 464, 504, 744, 744. 1, 752, ὀροφή, 
410, 456, 460, 471, 480, 493, 504 

πτέρωµα, 141, 145 

πύλαι ναοῦ Ἑκάτης εἰς Λάγινα, 331,4 

Πύλος, 180 

πύργος ᾿Ανέμων, 312, η, βυζαντινοῦ κὠ- 
δωνοστασίου, 288, 288,1, 347, 433, 
467, 468... », σκευοφυλάκιον ἄνω πύρ- 
γου, 467, 468 

πυρκαϊά: ἀρχαίου ναοῦ ᾿Αθηνᾶς, 62, 32,1, 
Ἀ5.86, 87, 403,1, ἱκτινείου Παρθ. (ἀνα- 
φερομένη ὑπὸ τοῦ Δημοσθένους) 403,1, 
(Ἑλληνιστικῶν χρόνων), 97, (Ἑρού- 
λων), 369, 402, 403, 403, κ, 420, 420, 
αν (ἀναφερομένη ὑπὸ τοῦ Ξενοφῶντος), 
443, (τοῦ 406 π.Χ.) 471, προνάου, 
403, , ὀπισθονάου, 403, κ, 464, 464, 1, 





469, 532, 532, κα, 631, ὀπισθοδόμου, 
421, 422, 430, 471, », σηκοῦ, 471,» 


ραβδώσεις: κιόνων περιστυλίου ἀρχαιοτ. 
Παρθ., 79, 80, 83, κιόνων περιστυ- 
λίου ἱκτινείου Παρθ., 96, 138, 148, 
193, 154, 155, 162, 166, 166, », 175, 
115, ε, ον ον 177, 177,1, 178, 179, 179,1 
180, 180, ᾳ, 181, 185, 187, 789, 190, 
191, 196, 229, 438, 632, 745, 146, ἀκμή, 
148, 150, 154, 162, 166, ο, 171, 174, 
171, 178, 179, 180, 185, 189, 303, 347, 
438, ἀξία αἰσθητική, 180, ἀριθμός,175, 
115, 6, καµπυλότης, 177, 178, χάρα- 
ἔις, 175, α, ραβδώσεις κιόνων προ- 
νάου, 297, 299, 299, ᾳ, 300, 303, 305, 
306, 307, 308, 308, ο, 315, 322, 325, 
ἀκμή, 299, 300, 303, 308, 308, α, χά- 
ραξις, 299, 299, 4, ὀπισθονάου, 433, 
436, ἀκμή, 433, ραβδώσεις ἐσωτερικῶν 
κιόνων, 356, 362, 363, 364, 366, καμ- 
πυλότης, 363, 364 

Ῥαμνοῦς, 103 συν. σηµ. σελ. 101, 609 

οίνη (λίμα), 568 

ρυθμὸς ἁρμονικὸς κιονοστοιχιῶν διὰ τῶν 
ἱππευόντων ἄλφα, 726, 721, 728, 729, 
δωρικός, 135, φειδιακός, 45 

ρυθμοὶ ὀργανικοί (ἑλληνικοὶ ναοί, γοτ- 
θικαὶ βασιλικαί), 675, τρισδιαστάτων. 
χώρων (Ἀναγεννήσεως, βυζαντινός, 
ρωμαϊκός, ρωμανικός), 675 

ρυµοί (ράφια), 404 





Σαλαμὶς Κύπρου, 214 

Σάμος, 260, 

σαρκοφάγος Κλαζομενῶν, 253, ς 

Σαρωνικὸς κόλπος, 136 

φοαπα]Η ἵπιρατος, βλ. σκαμνία ἄνισα 

σελίδες (πλάκες φατνωµάτων), 461, 471, 
471, 492 

εοπηπποἰορίοη, βλ. ἡμιμετόπιον 

σηκός: ἀρχαίου ναοῦ ᾿Αθηνᾶς, 32, 454, 
3. ἀρχαιοτέρου Παρθ., 62, 67, 71, 72, 
74, 75, 78, 87, ἱκτινείου Παρθ., 18, 
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Τ3, 75, 75 συν. σημ. σελ. 74, 99, 100, 
101, 103, 104, α, 114, 136, 144, 145, 
115, 174, «, 199, 258, 258, », 260, 261, 
263, 264, 265, 279, 291, 292, 295, 299, 
301, 331, 332, 349, 354, 366, 368, 369, 
370, 371, 373, 377, 380, 383, 387, 388, 
398, ᾳ, 400, 404, 407, 412, 417, 419, 
431, 437, 439, 443, ο, 445, 447, 449, 451, 
454, 458, 459, «, 469, 411, 475, 477, 
485, 495, 497, 508, 516, 534, 539, 591, 
596, 598, 631, 1, 634, 638, 641, 642, 
647, 651, 683, 684, 685, 686, 688, 694, 
701, 703, 725, 732, 729, 744, 750, 752, 
δάπεδον, 331, 332, 383, 387, 388, 471, 
5, 639, εὐθυντηρία, 263, καµπυλότης, 
354, κρηπὶς 261, 262, 263, 264, 270, 
τοῖχοι, 167, 172, 199, 249, 256, 261, 
263, 265, 285, 286, 370, 456, 458, 477, 
497, 516, 534, 596, 634, 641, 642, 644, 
647, 694, 744, 750, κλίσις, τοίχων, 
115, κ, 750, σηκὸς ναοῦ ᾿Απόλλωνος 
Κορίνθου, 100, :, σηκοὶ ἀρχαϊκοί, 260, 
260,1, ναῶν Σικελίας, 695, βλ. καὶ 
κυρίως ναὸς 

σημεῖα (καὶ σημεῖαι) (ἔγκοπαί, κ. μπάξια), 
55, 5Ί, 155, 155,1, 156,1, 298, 299,1, 
τοποθετήσεως ἔσωτ. κιόνων, 369, ἐπὶ 
τοῦ στυλοβάτου τοῦ ναοῦ τῆς ᾿Αφαίας, 
299, 

σημεῖα (μαρτύρια) λατρείας Ἐρεχθέως, 5 

Σικελία, 19, 259 συν. σηµ. σελ. 258, 265, 
670, 694 

σῖμαι: ἀρχαϊκαὶ περσικῆς ἐπιχώσεως, 33, 
Ἑκατομπέδου: ἐπαετίδες, 19, παραθ- 
τίδες, 15, 17, 25, 25 συν. σημ. σελ. 24, 
26, 27, 28, 29, 38, 40, διακόσµησις, 17, 
556, 557, ϱ, ἱκτινείου Παρθ.: ἐπαετίδες, 
11, 513, 545, 547, 548, 548,:, 549, 553, 
554, 555, 556, 556, ι, 537, 562, 566, 
600, 601, 602, 610, 611, 611, ῃ, 612, 
629, ἀρθρώσεις ζητοειδεῖς, 549, δια- 
κόσµησις, 556, 557, ἑξοχή, 610, 611, 
ονοῖο (κυµάτιον), 548, κ, 556, 556, ι, 
παραετίδες, 191, 340, 549, 642, », 646, 








το 


648, ἀρθρώσεις ζητοειδεῖς, 340, δια- 
κόσµησις, 340, 642, », 648, χρωµατι- 
σμός, 642, :, 648, σῖμα ναοῦ ᾿Αθηνᾶς 
Νίκης, 557, ναοῦ Ἰλισοῦ 556 

σκαμνία ἄνισα (ροαπιΠ{ ἵππραγες, πϊνα]ί-- 
τος), 129, 130, 131, 132, 194, 171, κν' 
557 

σκεύη οἰκιακὰ φυλασσόµενα εἰς τὸν κυ- 
ρίως Παρθ., 423, ο 

σκεύη ἀργυρᾶ καὶ χρυσᾶ φυλασσόμενα 
εἰς τὸν πρόναον, 318, 318, κ, 319, 320 

Σκευοθήκη Φίλωνος, 331, «, 361, 596,1, 
599,,, κ, ἐπιγραφὴ Σκευοθήκης, 361,» 

σκούφια στέγης (/αΙπιάαομ) Ἕκατομ- 
πέδου, 34 

σκυτάλαι (κατρακύλια), 95, 95, ᾳ 

σκυτοτόµοι, 96 

Σπηλιὰ Πεντέλης, 95, 

σταγόνες: προµόχθων Ἑκατομπέδου, 19, 
ἱκτινείου Παρθ., κανόνων ὄπιστυ- 
λίου, 205, κ, 207, 207, κ, 208, 208, κ, 
211, αν 446, 447, 449, 646, 741, γενέ- 
τειραι, 207, 207, ., σκιοφωτισµός, 208, 
σταγόνες προµόχθων, 138, 242, 245, 
256, 257, 646, χρωματισμός, 249 

σταθμοὶ ἢ σταθμὰ θυρῶν, 270, 314, 324, 
325, 331, 332, 341, 425, 425, μι, 428, 
430, κλίσις, 425, 428 

στεγαστῆρες, 600, 

στέγη ἱκτινείου Παρθ., 96, 105, 106, 111, 
2, αν 121, 199, 208, 238, 241, 242, 
251, 238, 394, 397, 398, 464, 471, 548 
549, 550, 561, 562, 565, 566, 576, 589, 
596, 598, 599, 600, «, 602, 603, 608, 
611, 613, 630, 748, 750, ἀμείβοντες, 
398, διάταξις, 307, 398, ζευκτά, 395, 
596, κλίσις, 238, 241, 550, 561, 562, 
565, 591, 509, 602, 603, 608, σκελε- 
τὸς Εύλινος, 464, 471, 589, 599 

στερεοβάτης: ἀρχαιοτ. Παρθ., 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 48, 50, 52, 52, ς, 55, 60, 
62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 75, 76, 87, 
103, 104, 104, 1,4, 106, ἱκτινείου Παρθ., 
116, 135, ο, 138, 632, 688, 690 





το 


στῆλαι: ἀναθηματικαὶ ΒΑ. γωνίας Παρθ., 
655, ἐπὶ τῆς βραχοτµήτου κλίµακος, 
664, 665, ἐπιτύμβιοι: ἀττικαὶ 5ου αἰ., 
567, :, 571, 629, 630, Διαγόρου, 627, 
Δορυλαίου, 627, ο, ἰωνικαί, 577, 621, 
627, κερκυραϊκαί, 536, 627, σαµιακαί, 
621, κ, 621, Τρωάδος, 621, ο 

στήλη χαλκῆ ἑκατομπέδου ναοῦ, 422, 
423, αι, 424, 424 συν. σημ. σολ. 423 

Στοά: ᾽Αττάλου, 327,1, 611, ἀγορᾶς Θά- 
σου, 129, Θορικοῦ (Τελεστήριον), 84, 
ἀγορᾶς Κορίνθου, 129, 234, Πελλή- 
νης, 327, 1, βόρειος Πριήνης, 208, », 
᾿Αναθημάτων ἱεροῦ Σαμοθράκης, 314, 
ὑπερῷαι στοαί, 395, Φιλώνειος, 83 

στοιβή, 142, 142,9 

στορά, 142, 142, 

στρεπτοσύνδεσμοι, 532 

στροφεῖς: ξυλίνης θύρας προνάου, 332, 
θυροφύλλων κιγκλίδων, 323, 324, 327 

στρόφιγγες δυτ. θύρας, 327, κα, 430 

στρῶμα πτεροῦ, 141, 141, αν, αν 144 

στρωτῆρες κέραµοι, βλ. κόραµοι 

στυλοβάτης: περιστυλίου ἀρχαιοτ. Παρθ., 
11, 65, 67, 68, 70, ΤΙ, 74, 76, 84, 86, 
87, ἐσωτερικός, 86, περιστυλίου ἵκτι- 
νείου Παρθ., 87, 101, 103, 106, 106, ο» 
112,9, 113, 117, 119, 120, 120, ον ο 121 
123, 124, 126, 121, ε, 129, κε, 130, 131, 
132, 132,9, 135, 135, ο, ον 136, 137, 140, 
141, 141, αχ 1420 143, 143, 98, 144, 
145, 146, 147, 150, 154, 155, 156, 161, 
162, 163, 164, 166, 170, 111, 172, 173, 
174, 175, ο, 179, 1, 191, 193, 194, 217, 
218, 219, 220, 221, 259, 263, 264, 295, 
298, 301, 319, 320, 322, 323, 339, 343, 
344, 345, 346, 533, 610, 611, 637, 659, 
686, 689, 691, 693, 696, 698, 701, 712, 
752, ἀκμή, 161, 171, διαίρεσις διὰ 
τοῦ 100 πρὸς εὕρεσιν τοῦ ποδός, 698, 
699, καμπυλότης, 173, 174, 193, 211, 
218, 220, 264, 295, 343, 533, 690, 691, 
692, 732, στυλοβάτης προστάσεων, 
264, 295, 327, προνάου, 351, 433, 431, 
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ὀπισθονάου, 431, 432, ι, 433, 431, 
438, 442, σηκοῦ, 331, καμπύλη στυλ. 
σηκοῦ, 264, ἐσωτ. κιονοστοιχιῶν, 368, 
369, 387, 387,., 389, στυλοβάτης περι- 
στυλίου ναοῦ Διὸς Ὀλυμπίας, 114, 
ναοῦ Μέσσων Λέσβου, 131 

στυλοθήκη (ἱστοθήκη) ἀγάλματος ᾿Αθη- 
νᾶς, 376, 377, 378 

στυλωτὴρ θυροφύλλων, 327 

Σύβαρις, 399 

σύμβολα ἀποτρόπαια ἐπὶ τῶν τυµπάνων 
τῆς θύρας τοῦ προνάου, 334, 334,9 

συμμετρία, 669. 

σύμπλεγμα ἀναθηματικὸν ΝΔ. γωνίας 
Παρθ., 653, Θησέως καὶ Μινωταύρου 
667) 

συναγωγαὶ Γαλιλαίας, 359. 

σύνδεσις ἐγκαρσίου καὶ μακρῶν τοίχων, 
280, θυραίων καὶ μακρῶν, 280 

σύνδεσμοι διπλοῦ ταῦ: Ἑκατομπέδου, 21, 
66, 67, ἰκτινείου Παρθ. ἐδάφους ἆθ- 
τωµάτων, 513, ἀναθημάτων, 236, γεί- 
σων, 249, 513, 515, 545, δοκῶν καὶ 
µεταδοκίων, 501, θράνου, 256, λίθων 
ἔξωτ. ἐπιστυλίου, 206, 206, κ, ο, ἐπι- 
στυλίου ἔσωτ., 454, εὐθυντηρίας, 108, 
108, 5, 109, ὀρθοστατῶν, 268, 272, 
520, 531, πλακῶν ζωφόρου, 456, φα- 
τνωματικῶν πλακῶν, 485, πλίνθων ὃγ- 
καρσίων τοίχων, 280, προβόλων, 530 

συνθέσεις αὐτοτελεῖς μεταξὺ µετακιονίων. 
(Καὰ ΦΠἱνε!!), 660. 

συντεταγµέναι παραβολικῆς καμπυλό- 
τητος κρηπῖδος ἱκτινείου Παρθ., 133 

Συρία, 368, 591 

σφηκίσκος (βλ. καὶ ἐπιτεγίδος), 589, 1. 
591, 596, 599 

συστολὴ (γωνιαία) κιόνων περιστυλίου, 
197, 197, κ, 198, 199, 299, 677, 653, 
694, 50, 151, 152, κιόνων προστά- 
σεων, 449. 

σφόνδυλοι: κιόνων ἀρχαιοτ. Παρθ., 67, 
72, Τ4, 74. ε, 76. 77, 78. 78, κ.α» 79, 80, 
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ΒΙ, 82, 83, 84, 85, 86, 86, ς, 87, 88, 91, 
92, 636, ἐντειχισμένοι εἰς τὸ Β. τεῖ- 
χος, 436, 437, 638, ἡμιτελεῖς, 67, 153, 
ο 179, ῳ κιόνων περιστυλίου ἰκτινείου. 
Παρθ., 130, 147, 147, εν ον 150, 150, 
191, 151,8, 153, 153,1. 1, 154, 155, 156, 
156,1, 163, 170, 172, 179, 180, 194, 
343, 344, 3471, 438, 635, 637, 644, κλί- 
σις, 343, λάξευσις, 150, 154, α, σειρὰ 
τοποθετήσεως, 155, συναρµογή, 150, 
ὕψος, 147, ἀνώτατοι, 187, 192, 193, 
4, Ὑενέτειραι ἀνωτάτων, 171, κλίσις, 
ασιν 1Τ2, 173, 174, 343, κατώτατοι, 
343, 344, γενέτειραι κατωτάτων, 171, 
172, κλίσις, 171, 173, 174, σφόνδυλοι 
γωνιαίων κιόνων, 219, 220, κιόνων 
προστάσεων, 298, 299, 300, 301, κιό- 
νων προνάου, 308, 309, 468, ἀνώτα- 
τοι, 325, κατώτατοι, 308, 308, ο, 309, 
322, κλίσις, 308, 309, ὕψος, 308, 308, 
4» κιόνων ὀπισθονάου, 433, 433, α, 
ἐσωτερικῶν κιόνων, 363, 364, σφὀν- 
δυλοι ἀρχαϊκῶν μνημείων ᾿Ακροπό- 
λεως, 151, 1, ναοῦ ᾿Ασκληπιοῦ Ἐπι- 
δαύρου, 151,1, ναοῦ Ποσειδῶνος Σου- 
νίου, 131 

σφραγὶς Σολομῶντος, βλ. ἐξάγραμμον 

σχέσεις ἀναλογικαὶ Παρθενῶνος: κατά 
Ἠίποπιοος, 692, κατὰ Ο918εη, 692, 
693, κατὰ Κοοῇ, 697,. κατὰ Τωανήτοή- 
οο, 692, κατὰ Τ]ογά, 768, 679, 680, 
682, 684, 685, 693, κατὰ Ματαιαπα, 
692, κατὰ ΡΙΟΠΊΠΛΟΓ, 692, κατὰ Τπειος, 
686, 687, 688, 691, 692, κατὰ ΤΠΙεγςο, 
703, 704, σχέσεις ἀριθμητικαὶ ἄρχα- 
ικῆς ναοδοµίας, 701, ἀριθμητικαὶ κα- 
τὰ Βιτρούβιον, 696, 697, ἀρχιτεκτονι- 
κῆς καὶ μουσικῆς, 742, δυναμικαὶ ἢ 
γεωμετρικαὶ Παρθ. κατὰ Ηαπιρίάαε 
141, 

σχέσεις ἀναλογικαὶ ναῶν: ᾽Απόλλωνος 
Κορίνθου, 693, «, ᾽Αφαίας Αἰγίνης, 
693,4, ναῶν Κάτω Ἰταλίας καὶ Σικε- 
λίας, 693, α, 694. 


σχήματα γεωμετρικά, σχέσιν ἔχοντα μὲ 
τὴν χρυσῆν τοµήν, 673, ὀρθογώνια 
πλαγιασµένα, 738, ὀρθογώνια τοῦ 
χρυσοῦ ἀριθμοῦ, 732 

σχοινοποιοί, 96 

σωλῆνες (στρωτῆρες κέραµοι), 600, 


ταινία: γείσου ἱκτινείου Παρθ., 238, 249, 
532, διακόσµησις, 249, 249, κ, ἔξωτε- 
ρικοῦ ἐπιστυλίου ἀρχαιοτ. Παρθ., 11, 
ἱκτινείου Παρθ., 206, 207, 208, 210, 
211, 213, 216, 233, αν 249, 274, 446, 
441, 449, 645, 660, 747, ἐσωτερ. ἐπι- 
στυλίου, 365, 453, 454, 456 διακόσµη- 
σις, 210, 211, 249, 645, ταινία θράνου, 
253, 255, 464, σίµης ἀρχαίου ναοῦ 
᾿Αθηνᾶς, 24, 24, α, 21, φατνῶν, 502, 
505, 508 

ταμεῖα θεᾶς εἰς τὸν ὀπισθόδομον τοῦ 
Ἑκατομπέδου, 32 

ταµίαι θεᾶς, 413, ᾳ, 415, 415, ᾳ, 418, 419, 
421, 423, κι, 424, κ, 443, 443, 4, ταµίαι 
ἐν τῇ παραστάδι, 443, ο 

τάσις ἀνθρωποκεντρική, 171, α, 197 

ταῦρος χαλκοῦς, ἀνάθημα εἰς τὸν Παρθ., 
667, 668, ἀνάθημα Δελφῶν, 668, Ὁ- 
λυμπίας, 668. 

Τεγέα, 399. 

τέθριππον Σελήνης Αν. ἀετώματος, 581, 
ἵππος τεθρίππου (Ὀτρίοτϐ), 581, Δυτ. 
ἀετώματος, 165, 466 

τείχη: Βόρειον (Θεμιστόκλειον), 19, 31, 
32, 33, 64, 66, 77, 78, κι, 86, 87, 9ἱ, 153, 
ο 179, ιν 638, Μακρά, 93, Νότιον 
(Κιμώνειον), 16, 24, 38, 45, 46, 232, 
ν. Πελαργικόν, 13, 24, 27, 41, 42, 45, 
46, 54,9 

τέκτονες, 96. 

Τελεστήριον ἀρχαϊκὸν Ἐλευσῖνος, 29, ᾳ, 
περίκλειον, 557 

τέµενος Μαλοφόρου, 316 

τεταγµέναι παραβολικῆς καμπυλότητο 
κρηπῖδος ἰκτινείου Παρθ., 133 





7ος 


τετμηµέναι παραβολικῆς καμπυλότητος 
κρηπῖδος ἰκτινείου Παρθ., 133 

τετραγωνισµός, 673, 675 

τετράγωνον, 735, στροβιλιζόµενα τετρά- 
Ίωνα, 735 

τετράξυλα (κάσες) θυρῶν, 325 

τέχνη ὑγκαυστική, 646, 646, ι 

τζαµίον εἰς τὸν Παρθενῶνα, 288, ι, 468, 
468, κα, 477 συν. σημ.σελ. 415 

Τῆνος, 151, 

Τῃογα, 359. 

Τίρυνς, 180. : 

τοιχοβάτης: κυµατιοφόρος  ἀρχαιοτ. 
Παρθ., 74, 85, 87, 145, 290, 291, 292, 
313, 634, 635, 6871, 688, σηκοῦ ἴκτι- 
νείου Παρθ., 144, ἐγκαρσίου σηκο- 
προδοµίου τοίχου, 354, 432, μακρῶν. 
τοίχων, 263, 265, 265, ι, 211, 349, 
349, εν 351, ναοῦ ᾿Αρτέμιδος Σάρδεων, 
129, Ποσειδῶνος Σουνίου 635, 

τοιχογραφίαι βυζαντιναὶ ὀπισθοδόμου, 
411, ο, 424, 467 

τομαὶ κωνικαί, 132, 9 

τόνοι, 361 

τόνοι χρωματικοὶ ἀρχιτεκτονημάτων, 
642 

τόξα: κυκλικά, 145, παραβολικά, 145, 
ὑπερβολῆς, 302 

τορευταί, 96 

τόρµοι: συνδέσμων ἀναβαθμῶν, 71, 264, 
γόμφων ἀκρωτηρίων, 563, 574, προ- 
σηλώσεως ἀσπίδων 213, γόμφων δο- 
κῶν, 508, ἐμπολίων κιόνων προστά- 
σεων, 298, θύρας ὀπισθονάου, 467, 
γόμφων θράνου, 273, ἡγεμόνων καλυ- 
πτήρων, 610, λεοντοκεφαλῆς, 553, 
ὀρθοστατῶν πλαγίων τοίχων, 313, 
531, προσηλώσεως σταθμῶν κιόνων 
ὀπισθονάου, 325, κυµατιοφόρου τοι- 
χοβάτου, 74 

τόρνος (τροχός), 151, 191, 191,4 

Ἐράπεζα ἁγία ἐκκλησίας εἰς τὸν Παρθ., 
341, 342 
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τράπεζα χρυσελεφαντίνη Ὀλωμπίας, 371 

τριαδικἡ διαίρεσις ἀρχαίων ἑλληνικῶν. 
ναῶν, 676 

τριβασµός, 112,1 

τρίγλυφοι: ἀρχαιοτ. Παρθ., 15, 11, 22, 
24, 38, ἔσωτερ. κιονοστοιχιῶν, 368, 
369, ἱκτινείου Παρθ. 195, 197, 203, 
205, 207,:208, 209, 221, 221, κ, 222, 
222, 4, 224, 235, 225, ι,226, 227, 229, 
229, κ, 230, 231, 232, 232, κ, 233, 234, 
235, 236, 237, 238, 241, 243, 245, 249, 
256, 257, 299, 395, 513, 518, 611, 613, 
613, μ, 629, 640, 641, 642, 644, 646, 
683, 694, 748, 752, ἀγελαῖαι, 222, 227, 
229, γωνιαῖαι, 222, 230, 290, |, 233, 
καμπυλότης, 748, κεφαλή, 224, 225, 
226, 231, 232, κλίσις, 230, 233, µη- 
ροί, 224, 226, 232, πλάτος, 231, 233, 
χρωματισμός, 195, 231, 231, ϱ, 644, 
646, τρίγλυφοι ἐσωτ. κιονοστοιχιῶν, 
368, 369, πήλιναι αἰτωλικαί, 222 συν. 
σημ. σελ. 231, γωνιαῖαι ναοῦ Ο Σε- 
λινοῦντοξ, 229 

τριγωνισµός, 673, 700, α 

τρίγωνον: αἰγυπτιακόν, 674, 725, ἱερόν 
(πυθαγόρειον), 673, 674, 675, κάλλι- 
στον, 734 

τριηµιπόδια, 699, 

τριήρης ἱερὰ πομπῆς Παναθηναίων, 458, 
ἰστίον τριήρους (πέπλος), 458 

Τροία, 234 

τροχαλίαι ἀνυψώσιως, 636 

τροχιαὶ ἡμικυκλικαί: δυτ. θύρας, 429, 
429, κ, θύρας μεγάλου ναοῦ ᾿Απόλ- 
λωνος ἐν Δήλῳ 429, ᾳ, θύρας ναοῦ 
᾽Αθηνᾶς Πριήνης, 429, 

τροχίσκοι θυροφύλλων ἐσωτ. θύρας προ- 
νάου, 339 

τρύφακτοι, 320, ο 

τύμπανον ἀετώματος, 512, 512, κ, 513, 
515, 518, 518, κ, 519, 520, 520, κ, 523, 
528, 529, 530, 532, 533, 514, 535, 537, 
540, 541, 542, 545, 574, 590, 589, καµ- 
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πυλότης, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 
ὀρθοστάται, 518, 518, α, ο, 519, 529, 
530, 531, 532, 540, 542, 545, 580, ὕψος, 
574 

τύμπανα θύρας προνάου, 333, 334, 334, 
1» 339, θυρῶν ἑλληνικῶν ναῶν Κάτω 
Ἰπαλίας καὶ Σικελίας, 337, θυρῶν 
παλαιοχριστιανικῶν βασιλικῶν, 338 

Τυμφρηστός, 151, 


ὕπαιθρον, 389, 391, 394, 395, 395, 

ὑπερβολή (καμπύλη), 132, α 

ὑπέρθυρον θυρῶν Παρθ., 267, 324, 325, 
331, 425, 430, 464, ᾽Αγορᾶς ᾿Αθηνῶν, 
356, Πριήνης, 267 

ὑπερύψωσις καμπυλότητος κρηπῖδος 
Παρθ., 133 

ὑπευθυντηρία, 110 

ὁποβατήρ, 121 

ὀπογραμμός, 195, 210, ι, 494, 556, 643, 
646 

ὑποδόκιον, 237, 253, 255, 255,., 365, 367, 
461, 471, βλ. καὶ θρᾶνος 

ὑποθήματα ζευκτῶν, 596, 598, 599, 599, 

ὑποτομὴ λίθων 5ης στρώσεως στερεοβά- 
του Παρθ., 63, 64 

ὑποτραχήλιον: κιόνων περιστυλίου Ἑ- 
κατοµπέδου, 19, 27, κιόνων περιστυ- 
λίου ἰκτινείου Παρθ., 138, 147, 147, 
τν 153, 156, 173, 174, 171, 179, 181, 
181, 8, 185, 187, 189, 190, 302, 344, 
ἀκμή, 180, δακτύλιος, 165, 180, 344, 
ύψος, 194, χάραξις καμπύλης, 189, 
κιόνων προνάου, 301, 302, 303, 325, 
436, κιόνων ὀπισθονάου, 436, παρα- 
στάδων, 318, 439 

ύπερφα ναῶν, 367, 368, 395 

ὁπωροφία, 399, 399, 


φαλάγγι (πλαίσιον μετρήσεως ἑντά- 
σεως κιόνων), 166, 166, ι 

φάτνη, 485, 485, κ, αν 491, 502, 503, δια- 
στάσεις, 491, πλαίσια κλιµακωτά, 485 





φατνώματα Παρθ., 191, 256, 367, 461, 
475, 4771, 477, ι, 480, 485, 485, ο, 486, 
491, 492, 493, 494, ι, 495, 501, 502, 
503, 505, 508, 647, 648, ἀριθμός, 492, 
492, κ, 495, 508, ἀστράγαλος, 490, 
491, 648, διακόσµησις, 493, 494, 494, 
1» 495 συν. σηµ. σελ. 494, 647 (ἀνθό- 
µια, 494, 494, ι, 495 συν. σηµ. σελ. 
494, ἀστὴρ ὀκτάκτινος, 494, 495 συν. 
σημ. σελ. 494, κανὼν ὡῶν, 647, λόγ- 
χαι, 647), διάταξις, 502, 508, διατο- 
μήν 502, οὐρανίσκος, 485, 485,., 493, 
494, 494, |, 495, 495 συν. σημ. σελ. 
404, 503, 508, 647, πάχος, 480, πλά- 
τος, 480, τύπου Β, 502, τύπου Γ, 502, 
505, χρύσωσις, 495, 495, », χρωµατι- 
σµός, 494, 495, φατνώµατα Ευλίνης 
ὀροφῆς, 367, 509, 511, 597, ι, φατνώ- 
µατα ναοῦ "Αρεως ᾿Αχαρνῶν, 495, 
Ἐρεχθείου, 491, Προπυλαίων, 485, 
494,, 

φθοραὶ προνάου, ὀπισθονάου κλπ., βλ. 
ζημίαι 

φιάλη χριστιανική, 467 

φορμηδόν, 273, 273,1 

φόρος (ἀγορά) Κωνσταντίνου, 362, |, 
402. 

φορτίσεις δοκῶν, 596, 597, 597, ,ν 

φύλλα: ἀκάνθης ἀκρωτηρίων, 558, ἄνθε- 
θεµίου ἡγεμόνος καλυπτῆρος, 617, 
618, 619, 62, διακοσμητικἁ ἐχίνου, 
194, 195, δωρικοῦ κυµατίου θράνου 
σηκοῦ, 460, 464 

φύλλα χρυσοῦ διὰ τὴν κάλυψιν τῆς θὐ- 
ρας τοῦ προνάου, 333, 333, ᾳ, 334 συν. 
σημ. σελ. 333 

Φφωταγωγὸς πλάγιος, 394, 395, ι, 397 

φωτισμὸς ἐσωτερικὸς Παρθ., 389, 394, 
396, 398, 398, «, ο, 399 


Χαλκοθήκη, 658, 663 
χαλκοτύποι, 96 
χανδρώµατα δυτ. θύρας, 425, 425, 
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χαράγµατα ἡμικυκλικά δαπέδου ὀπισθο- 
δόµου (θύρας), 411 

χαράξεις: ἀναλογικαί, 700, ἁρμονικαὶ 
μὲ βάσιν τὴν µουσικήν, 733, 734, 
γεωμετρικαὶ 131, 132, 133, 184, 700, 
704, 705, γραφομετρικαί, 700, ἐκ δι- 
αιρέσεως κύκλου, 706, 707, 708, 709, 
πιο, ΤΗ, ΤΙ2, 713, 123, 724, 725, 
726, 721, 728, 729, 730, δυναµικαί, 
716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, μὲ 
βάσιν τὸ ἐξάγραμμον, 730, 731, 732, 
πολικαί, Τ13, 714, 15 

χάραξις: καμπύλης ἐντάσεως, 163, 164, 
165, καμπύλης ἐχίνου, 185, 189, 190, 
191, καμπύλης ραβδώσεως, 175, ο, 
171, 178, 191, 299, 299, α, 305, 306 

ελώνη (σχάρα), 95,1 

κρήµατα φυλασσόμενα εἰς τὸν κυρίως 
Παρθ., 423, 9 

χρυσῆ τοµή, 628, 671. 671, ε, 672, 673, 
673, », 704, 706, 707, 708, 735, ἐφαρ- 
µογἡ εἰς τὸν Παρθενῶνα κατὰ Μαϊ]- 
Ίατᾷ, 722, κατὰ Μόκκεϊ, 708, 709. 

χρυσοῦς ἀριθμός (Φ), 412, 672, 673, 706, 
723, ἐφαρμογὴ εἰς τὰ δυναμικἁ ὀρθο- 
γώνια κατὰ Ηαπιδίάαε, 718, εἰς τὴν 
χάραξιν τῶν ὠρθογωνίων σχημάτων 
κατὰ Μαϊιατά, 122 

χρυσοχόοι, 96 

χρύσωσις ἐναετίων ἀγαλμάτων, 588, 
ἀκρωτηρίων, 648, θριγκοῦ, 645, κι 

χρυσωταί, 96, 648 

χρῶμα: ἀρχιτεκτονικόν, 642, 643, 644, 
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ναῶν (ὄμφασις διὰ τοῦ χρώματος, 
644), Παρθενῶνος, 642 (ἐπίδρασις ἐπὶ 
τῶν ἀναλογιῶν, 642, ἐπὶ τῆς μορφῆς, 
642) 

χρωματισμός: ἀγαλμάτων, 644, κ, », 648, 
κτιρίων, 648, ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν 
ἀρχαιοτ. Παρθ., 15, 18, 19, 97, ἄρχι- 
τεκτονικῶν μελῶν ἱκτινείου Παρθ., 
194, 195, 195, ο, ο, 249, 253, 318, 461, 
358, 576, 619, 632, 644, 645, 646, 647, 
648, 738 

χώρα, 497, κ, 499, 502, 508 

χωροστάθµησις: κρηπῖδος σηκοῦ, 264, 
ὀρθοστατῶν προνάου, 314, 314, ι, 
πυθµένος λεκάνης σηκοῦ, 295 


ψήφισμα: τῆς ὃξ Αρείου Πάγου Βουλῆς 
ἐπὶ στήλης παρὰ τὸν ταῦρον, 668, 
Καλλίου, 8, 443. τιµητικἁ ἐδαχθέν- 
τα μετὰ τὴν κατεδάφισιν τῆς κόγχης, 
340 

Ψψηφῖδες ὑάλιναι κ τῆς κόγχης τῆς χρι- 
στιανικῆς ἐκκλησίας εἰς τὸν Παρ- 
θενῶνα, 431 


Φά: διακοσμητικὰ ἐχίνου, 194, ἐπικρά- 
νου παραστάδος, 316, 318, σίµης, 556, 
κυµατίου Ἰωνικοῦ φατνωµάτων, 493, 
493, ο, 4θά,ι 

Ὡραία Πύλη ἐκκλησίας εἰς τὸν Παρθ., 
341 


ὨὩρωπός, 114,5 
ὥτα ἣ ἀγκῶνες, 153, βλ. καὶ ἀγκῶνες 
ὤχρα Λαυρίου, 195, 645 
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